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PRÉFACE 


Les  progrès  de  l'art  du  constructeur  de  microscopes  et  les 
applications  nouvelles  de  ces  précieux  instruments  aux  recher- 
ches scientifiques,  à  Thistologie  particulièrement,  se  sont 
remarquablement  accrus  depuis  une  vingtaine  d'années  ; 
aussi  Fessai  que  j*ai  (ait  |)araitre  en  1H49  devait-il  subir  de 
nombreuses  modifications  et  il  comportait  des  développements 
considérables. 

Le  livre  que  je  publie  se  divise  en  trois  parties.  Dans  la  ' 
PREMIÈRE  PARTIE  sout  cxposès  Tcmploi  d'iustrumcnts ,  le 
maniement  de  matières  liquides  ou  solides  liquéfiables  et  la 
mise  en  œuvre  de  procédés  qui  permettent  d'étudier  les  par- 
ties constituantes  des  tissus  qui  offrent  la  disposition  des  con- 
duits ou  vaisseaux  sanguins,  lymphatiques  et  glandulaires  ; 
c'est,  en  d'autres  termes,  l'art  des  injections  qui  en  est  le  sujet. 

Dans  la  seconde  partie,  je  décris  successivement  :  l""  les 
microscopes  simples  et  composés  construits  en  France,  en 
Angleterre,  en  Allemagne,  en  Hollande,  en  Italie;  2""  les  instru- 
ments et  appareils  accessoires  dont  les  études  microscopiques 
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demandent  l'emploi  (tables  de  travail,  plaques  ou  lames   à 
verre,  lames  creuses  ou  à  cuvettes,  cellules  à  préparatior 
porte-objets  et  chambres  ou  cellules  à  air,  compresseur, 
microtomes,  tables  à  trancher,   tranchoirs  et  autres  objet 
servant  à  Texécution  des  coupes  des  tissus  durcis  ou  natu 
rellement  durs,  tant  animaux  que  végétaux,  etc.);  5""  les  agent 
physiques  et  chimiques  employés  en  micrographie  ;  4''  la  pré 
paration  et  la  conservation  des  objets  microscopiques.  Une  sec 
tion  spéciale  est  consacrée  à  ce  qui  concerne  le  choix  du  micro 
scope,  les  soins  qu'il  faut  lui  donner,  Téclairage  et  l'examei 
des  objets  observés  à  son  aide,  aux  données  générales  relatives 
à  l'appareil  de  la  vision,  à  la  représentation  et  à  la  descriptior 
des  parties  qu'il  nous  décèle,  à  l'indication  des  corpuscules  que 
Ton  peut  rencontrer  dans  une  préparation  et  qui  sont  étran- 
gers à  ce  qu'elle  doit  montrer,  aux  test-objets,  etc. 

La  trcAsième  et  dernière  partie  est  Texposé  des  applica- 
tions  du  microscope  et  de  ses  auxiliaires  à  Tanatomie,  à  la 
physiologie,  à  la  médecine,  à  l'histoire  naturelle  animale  et 
végétale,  à  la  chimie  et  à  l'économie  agricole.  Au  moment  où 
l'importance  des  recherches  histologiques  est  mieux  appréciée, 
au  moment  où  leurs  applications  prennent  une  place  plus 
large  dans  lesétudes  médicales,  où  des  laboratoires  plus  nom- 
breux générîilisent  la  connaissance  des  tissus  et  des  liqui- 
des, j'ai  voulu  résumer  l'exposé  des  modes  de  préparation  que 
j'ai  pratiqués  et  enseignés  pendant  de  longues  années.  Cette 
troisième  partie  qui  forme  à  elle  seule  la  moitié  de  ce  vo- 
lume n'existait  pas  dans  l'essai  que  j'ai  publié  en  1849.  Cha- 
cun des  groupes  de  corps  invisibles  à  Tœil  nu  y  est  étudié, 
grâce  à  l'emploi  de  Tinslrument  qui  grandit  leur  image,  dans 
ses  caractères  distinclifs  et  dans  certains  de  ses  actes  physio- 
logiques. Ces  corps  sont  en  premier  lieu  les  éléments  anato- 
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miques  des  animaux  et  un  certain  nombre  de  leurs  organes, 
examinés  tant  à  Tétat  normal  qu^à  Tétat  pathologique,  en 
second  lieu  les  liquides  et  les  parties  solides  de  l'économie. 
L'étude  du  sang,  de  la  lymphe,  du  chyle,  des  sérosités,  du 
pus,  du  sperme,  du  liquide  prostatique,  du  liquide  des 
ovisacs,  du  lait,  du  mucus,  de  la  salive,  de  la  bile,  des  ma- 
tières sébacées,  de  r urine  et  des  dépôts  urinaires,  du  contenu 
intestinal  et  des  fèces,  occupent,  comme  on  le  verra,  une  place 
proportionnée  à  leur  importance.  11  en  est  naturellement  encore 
ainsi  des  tissus  et  des  produits  mobidesqui  en  dérivent. 

L'emploi  du  microscope  dans  les  études  physiologiques, 
telles  que  celles  qui  concernent  la  contraction  musculaire,  les 
mouvements  des  cils  vibratiles,  le  cours  du  sang  et  divers  au- 
tres phénomènes  physiologiques  ont  particulièrement  aussi 
fixé  mon  attention. 

Une  section  spéciale  est  consacrée  à  Pétude  des  animaux 
qui,  dans  le  premier  âge,  ou  pendant  toute  leur  vie,  restent 
microscopiques.  L'investigation  des  éléments  anatomiques, 
des  tissus  et  des  oi^anes  des  plantes  forme  le  sujet  d'une  autre 
section. 

Parmi  les  faits  dont  le  microscope  décèle  la  connaissance,  on 
peut  encore  signaler  les  altérations  naturelles  ou  frauduleuses 
des  aliments  de  Thomme,  des  tissus  qu'il  fabrique  et  parmi  les 
êtres  dont  il  révèle  fexistence,  les  parasites  invertébrés  et 
végétaux  qui  attaquent  les  animaux  sauvages  ou  domes- 
tiques, les  plantes  cultivées  ou  non. 

Il  existe  enfin  un  grand  nombre  de  composés  dont  les  cris- 
taux ou  les  groupements  cristallins  sont  microscopiques  ;  mé- 
langés ou  non  les  uns  aux  autres,  ils  peuvent,  quand  ils  sont 
convenablement  préparés,  nous  montrer  nettement  leurs  carac- 
tères distinetifs  d'ordre  cristallographique  et  optique,  insaisis- 
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sables  sans  les  instrumenls  grossissants.  Une  dernière  section 
est  consacrée  à  cette  étude. 

La  partie  iconographique  de  ce  livre  a  été  l'objet  de  soins 
particuliers.  Les  instruments  d'un  usage  fréquent  dans  les 
injex^lions,  les  phénomènes  de  la  rérraction  et  de  la  dispersion 
de  la  lumière  par  les  prismes,  la  détermination  du  foyer  et 
de  la  grandeur  des  images  formées  par  des  lentilles,  la  partie 
optique  et  la  partie  mécanique  des  microscopes,  les  appareils 
i  &ire  les  coupes  ou  tranches  minces,  l'éclairage  des  objets 
observés  sous  le  microscope,  les  mouches  volantes  qu'il  faut 
savoir  distinguer  des  corps  qu  on  étudie,  les  test-objets,  etc., 
sont  représentés  par  des  figures  multipliées  destinées  à 
rendre  plus  saisissantes  les  descriptions  techniques.  Dans 
la  dernière  partie  également  sont  figurés  des  exemples  de 
diverses  dispositions  anatomiques  normales  ou  morbides,  des 
formes  zoologiques,  qui  permettront  d'interpréter  exactement 
les  aspects  présentés  par  les  préparations,  et  d'en  abréger 
la  description,  car  les  observateurs  possèdent  deux  moyens 
principaux  pour  faire  connaître  les  objets  qu*ils  voient 
à  ceux  qui  ne  les  ont  pas  sous  les  yeux,  ou  qui  «le  les  exami- 
nent pas  dans  les  mêmes  conditions  ;  ce  sont  les  descriptions 
et  le  dessin.  Ces  deux  ordres  de  moyens,  qui  tous  les  deux  sont 
un  mode  de  transformation  de  la  réalité  en  signes,  se  com- 
plètent réciproquement,  et  sont  d'une  égale  importance  pour 
arriver  à  acquérir  une  notion  exacte  des  choses.  Aussi  les  ana- 
tomistes,  les  zoologistes,  les  botanistes,  tous  ceux  enfin  que 
l'élude  des  choses  réelles  habitue  à  rendre  justice  à  qui  de 
droit,  se  font-ils  un  devoir  de  citer  l'origine,  la  date  et  le  m 
méro  des  figures  d'un  ouvrage  qu'ils  consultent,  avec  autant 
rigueur  qu'ils  citent  le  titre,  la  date  d'un  texte.  Cette  rëg 
laquelle  j'ai  cherché  à  m'astreindre  rigoureusement  fait  loi  ( 
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tous  les  hommes  de  science  ;  car  ils  savent,  par  expérience, 
que  le  dessin  entraine  un  fini  d'observation  plus  complet  que 
les  descriptions  écrites,  et  que  son  exactitude  est,  plus  en- 
core que  pour  ces  dernières,  en. rapport  avec  la  rigueur  de 
Pexamen. 

Les  indications  qui  précèdent  suffisent  pour  montrer  quelle 
est  la  diversité  des  sujets  étudiés  dans  cet  ouvrage.  Cette 
diversité  et  par  suite  Tétendue  de  ce  plan  sont  déterminées 
par  le  nombre  et  la  variété  des  objets  invisibles  à  Tœil  nu 
que  rhomme  est  obligé  de  connaître. 

Ces  indications  montrent  aussi  qu'un  traité  de  ce  genre  a 
sa  place  autant  dans  un  laboratoire  que  dans  une  bibliothè- 
que. Faisons  remarquer  à  cet  égard  que  ceux  qui  sont  appelés 
à  se  servir  pour  la  première  fois  du  microscope  devront  en 
se  guidant  sur  la  table  des  matières,  voir  d'abord  en  quoi  con  • 
sistent  la  partie  mécanique  et  la  partie  optique  de  cet  instru- 
ment, quels  sont  les  usages  de  chacune  de  ces  parties,  tant 
fondamentales  qu^accessoires.  Une  fois  l'instrument  en- 
tre les  mains,  on  étudiera  le  mécanisme  de  toutes  ces  pièces 
en  se  servant  de  préparations  toutes  faites,  après  avoir  eu  re- 
cours aux  chapitres  concernant  l'examen  des  préparations  en 
général,  les  grossissements  5  employer  pour  observer  cliacune 
d'elles,  puis  à  ceux  qui  sont  relatifs  à  l'interprétation  de 
l'aspect  desobjels,  selon  qu'ils  sont  vus  à  l'aide  de  la  lumière 
transmise  naturelle  ou  polarisée,  ou,  au  contraire,  à  l'aide 
de  la  lumière  réfléchie. 

Chacun  pourra  ensuite  passer  à  l'exécution  de  préparations 
fraîches  ou  cxtemporanécs,  en  se  guidant  sur  les  indications 
données  dans  les  chapitres  traitant  de  ce  sujet  en  général,  de 
l'emploi  des  réactifs  chimiques  et  en  particulier  des  moyens  de 
conservation  des  objets  préparés. 
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DU  MICROSCOPE 

DBS  INJECTIONS   ET  DE  LEUHS  APPL1CATI0R8 

AUX  SCIENCES  NATURELLES  ET  A  U  PATHOLOGIE 


PRÉLIMINAIRES 


1.  Les  moyens  d* exploration  en  anatomie  générale  sont»  les 
uns,  mécaniques  et  physiques;  les  autres  se  rapprochent  davantage 
des  procédés  chimiques.  Leur  emploi  a  pour  résultat  de  nous  faire 
connaître  les  propriétés  correspondantes  des  éléments  anatomi- 
ques  et  des  tissus. 

Parmi  les  premiers  se  rangent  Tart  de  disséquer,  Témploi  des 
loupes  et  des  microscopes  destinés  au  perfectionnement  de  Torgane 
de  la  vision,  Faction. de  la  chaleur,  etc.  Les  moyens  chimiques 
consistent  dans  l'usage  de  nombreux  réactifs  de  nos  laboratoires, 
auxquels  il  faut  joindre  les  moyens  organolqttiques  ^  c'est-à-dire 
remploi  métliodique  des  sens  de  Todorat  et  du  goût,  introduits  par 
M.  Ghevreul  et  adoptés  par  tous  les  chimistes. 

2.  L'art  de  disséquer,  procédé  général  d'exploration  anato- 
mique,  présente  quelques  particularités  en  anatomie  générale, 
qu'il  suffit  de  signaler  en  quelques  mots.  Lorsque,  par  exemple, 
il  s'agit  d'observer  les  éléments  anatomiques  d'un  tissu,  il  faut 
isoler  celui-ci  autant  que  possible  de  tout  autre,  afin  de  ne  pas  être 
embarrassé  par  des  objets  étrangers  à  celui  qu'on  étudie.  11  faut  en- 
suite en  prendre  une  parcelle  aussi  petite  que  possible,  soit  dans 
un  point  quelconque  de  Torgane,  soit  après  Tavoir  isolée  autant  qu'on 
le  peut  à  l'aide  d'une  dissection  préalable  faite  à  Tœil  nu  ou  sous 
la  loupe  ;  tel  est  le  cas  des  acini  des  glandes  en  grappe,  des  glandes 
de  Brunner,  des  glandes  de  la  peau  ou  de  l'aisselle,  etc. 

G.  Ronii.  —  MicitMCope.  1 


2  PRELIMINAIRES. 

Souvent,  alors,  il  faut  faire  la  dissection  sous  Feau,  qui  permet 
de  mieux  isoler  les  parties,  principalement  dans  l'étude  histologi- 
que  des  tissus  du  fœtus,  dans  celle  des  membranes,  des  vais- 
seaux, etc.,  pourvu,  toutefois,  qu'on  ait  constaté  l'innocuité  de  l'eau 
sur  les  éléments  du  tissu.  Ainsii  la  rétine  devient  blanche  et  opaque 
par  l'action  de  l'eau,  de  demi-transparente  qu'elle  était,  et  ses  élé- 
ments s'altèrent  ;  il  en  est  à  peu  près  de  même  chez  certains  em- 
bryons trés-jeunes.  Ce  moyen  ne  vaut  encore  rien  quand  on  veut 
examiner  des  tissus  dont  les  vaisseaux  doivent  rester  pleins  de 
sang  ;  tel  est  souvent  le  tissu  placentaire,  celui  de  certaines  glandes 
et  d'autres  encore. 

EnOn  la  dissection  nous  sert  à  reconnaître  l'étendue  et  la  dispo- 
sition absolue  ou  réciproque,  des  divers  systèmes  de  tissus,  leur  dis- 
tribution dans  l'économie  animale,  etc. 

3.  Parmi  les  parties  constituantes  élémentaires  des  tissus,  dispo- 
sées sous  forme  de  conduitsou  de  vaisseaux,  il  en  est  qui,  interposées 
aux  artères  et  aux  veines  visibles  à  l'œil  nu,  ne  peuvent  être  bien 
étudiées,  même  à  l'aide  des  instruments  grossissants,  qu'autant  qu'on 
les  a  rendues  aisément  visibles  en  les  remplissant  d'une  matière 
opaque  ou  encore  transparente,  mais  d'une  couleur  qui  tranche  sur 
celle  des  autres  parties.  Indépendamment  de  ces  conduits,  appelés 
capillaires  sanguins ,  les  capillaires  lymphatiques  et  les  canaux 
excréteurs  de  certaines  glandes  doivent  être  traités  de  la  même 
manière  pour  que  leur  distribution  puisse  être  suivie.  La  réplétion 
de  ces  vaisseaux  exige  l'emploi  d'instruments,  le  maniement  de 
matières  liquides  ou  solides  liquéfiables  et  la  mise  en  œuvre  de 
procédés  dont  l'ensemble  constitue  ce  qu'on  appelle  Vart  des  in- 
jections. Il  représente^ une  branche  important^  de  Vart  anatomique 
ou  des  dissections;  la  première  imrtie  de  ce  volume  lui  sera  exclu- 
sivement consacree.il  sera  surtout  question  ici,  il  est  vrai,  de  l'in- 
jection des  petits  vaisseaux,  c'est-à-dire  des  injections  faites  au  point 
de  vue  de  l'étude  des  tissus  ;  mais  comme  les  capillaires  ne  peu- 
vent être  remplis  que  par  Tintermédiaire  des  gros  vaisseaux  avec  la 
cavité  et  la  paroi  desquels  les  leurs  sont  en  continuité,  l'injection 
des  uns  ne  diffère  pas  essentiellement  de  celle  des  autres.  La 
grandeur  des  appareils,  le  choix  de  certaines  matières  et  du  vais* 
seau  dans  lequel  celles-ci  doivent  être  poussées,  sont  les  seules 
ch3ses  en  fait  qui  changent  alors. 


PREWIÈRE  PARTIE 

DES     INFECTIONS' 


CHAPITRE  PREMIER 

D«  rexam«i  microsoopIqiM  des  injActiom  aaturelles  «t  de  Ui 

oirc«latioo. 

i.  I^  disposition  des  vaisseaux  capillaires,  des  réseaux  lym- 
phatiques et  de  quelques  autres  canaux,  ne  peut  être  étudiée  com- 
plètement, si  Ton  n'a  coloré  les  parois  par  Timbibition,  ou  rempli 
les  conduits  avec  diverses  matières  :  c'est  le  procédé  de  l'injection. 

Cependant,  en  se  plaçant  dans  certaines  conditions ,  il  est  pos- 
sible de  voir  les  artérioles,  les  veinules  et  le  réseau  des  capillaires 
sanguins  sur  le  vivant,  grâce  aux  globules  colorés  qui  circulent. 
Cette  méthode  est  surtout  utile  en  physiologie,  le  nombre  des  or- 
ganes et  des  tissus  propres  à  ce  genre  de  recherches  étant  trop 
restreint  pour  qu'elle  rende  de  grands  services  à  Tanatomie.  Le 
spectacle  de.  la  circulation  est  tellement  attrayant  et  présente  des 
sujets  d'étude  si  importants  pour  les  physiologistes,  qu'il  faut  con- 
naître, avant  tous  les  autres,  ce  mode  d'examen  des  vaisseaux. 

5.  Sur  une  plaque  de  liège  longue  de  20  centimètres,  large  de 
10  et  de  1  centimètre  d'épaisseur,  on  pratique  un  orifîce  à  bords 
nets,  de  forme  triangulaire  et  un  peu  plus  petit  que  la  membrane 
interdigitale  des  pattes  postérieures  de  la  grenouille.  Celle-ci  est 
fixée  par  des  épingles  sur  la  plaque  de  liège ,  et  la  patte  que  Ion 
veut  examiner  est  placée  sur  l'orifice  et  maintenue  prés  des  bords 
par  de  fines  épingles  plantées  dans  l'extrémité  des  doigts  surtout. 
On  verse  sur  la  membrane  quelques  gouttes  d'eau ,  on  ajoute  un 
verre  mince,  et  l'examen  microscopique  peut  commencer.  Il  est 
également  possible  de  placer  la  lame  mince  la  première  et  faire 

t  Par  MM.  Cli.  Robin  et  Charles  Legros. 
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glisser  Tcau.  entre  elle  et  la  membrane  interdigitale  ou  la  langue. 
C'est  ainsi,  du  reste,  qu'on  remplace  cetle  eau  quand  elle  s'éTapore. 
On  verra  de  la  môme  façon  la  langue  et  le  mésentère.  Sur  ce  dernier; 
il  faut  rechercher  sur  le  côté  des  pelils  vaisseaux  sanguins,  des 
artérioles  surtout,  les  canaux  lymphatiques  appliqués  contre  eux  et 
étudier  le  courant  de  la  lymphe,  qui  est  d'une  grande  lenteur  et 
qui  a  lieu  en  sens  inverse  du  courant  artériel. 

La  circulation  dans  les  poumons  se  distingue  également  fort  bien 
sur  les  tritons,  les  grenouilles,  etc.,  mais  il  faut  éviter  de  piquer  ces 
organes  on  les  place  simplement  au-dessus  de  la  fenêtre  taillée  dans 
le  liège,  car  ils  sont  assez  transparents  pour  permettre  l'examen  dans 
ces  conditions.  On  peut  aussi  les  mouiller  et  les  recouvrir  d'une  la- 
melle de  verre  mince.  Il  est  même  possible  de  fendre  et  d'étaler 
ces  organes  comme  on  le  fait  pour  la  langue  des  grenouilles,  et  cela 
sur  les  batraciens,  les  lézards,  les  couleuvres,  etc.,  paralysés  par 
quelques-uns  des  moyens  indiqués  ci-après.  Pour  cela,  après  avoir 
fait  saillir  le  poumon  vésiculeux  plein  d'air  hors  de  la  cavité  thora- 
co-abdominale,  on  le  cautérise  longitudinalement  à  Taîde  d'un  sty- 
let rougi  au  feu,  pour  empêcher  toute  hémorrhagie.  On  incise  alors 
la  poche  respiratoire  au  milieu  de  cette  bande  cautérisée.  On  fixe  le 
poumon  étalé  avec  de  fines  épingles  plantées  dans  le  bord  cautérisé 
pour  éviter  le  plus  possible  les  hémorrhagies*.  On  lui  superpose 
une  lame  de  verre  au-dessous  de  laquelle  on  fait  glisser  de  Tcau  ou 
mieux  quelque  sérosité  transparente  telle  que  l'humeur  aqueuse 
ou  le  liquide  suintant  du  corps  vitré  des  mammifères,  etc. 

Ces  moyens  facilitent  surtout  les  recherches  physiologiques,  telles 
que  l'étude  du  cour$  du  sang  en  général,  du  transport  des  globules 
rougos  et  blancs,  les  mouvements  des  cils  vibratiles  sur  les  épithé- 
liums  pulmonaires,  etc.  Nous  les  donnons  néanmoins  ici ,  parce 
qu'ils  permettent  en  môme  temps  de  voir  mieux  que  tout  autre  la 
réelle  disposition  analomique  des  capillaires  dans  ces  divers  or- 
ganes, autant  sous  le  point  de  vue  de  eurs  propres  dimensions  qu'en 
ce  qui  touche  la  forme  et  la  granuair  de  leurs  mailles,  leui's 
rapports  avec  d'autres  éléments  du  tissu  étudié,  etc. 

Pour  les  études  de  cet  ordre,  surtout  quand  il  s*agitde  recherches 
physiologiques  qui  doivent  durer  quelques  heures,  il  faut  avoir  soin 

*  Dans  toutes  ces  recherchos ,  les  ôpinglcs  fines  servant  à  piquer  les  insectes  ou 
à  pratiqueriez  sutures  chirurgricales  sont  très-utiles.  On  les  coupe  ensuite  aussi 
près  de  la iK)inle  qu'il  est  nécessaire,  à  l'aide  dune  pince  ou  tenaille  coupante,  à 
trancliaiit  oblique 
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d'employer  des  plaques  de  liège  fin,  pour  que  les  épingles  puissent 
èi\e  piquées  solidement  et  exactement  à  Tendroit  même  où  il  est 
besoin  que  la  membrane  examinée  soit  fixée.  Le  liège  grossier  ne  se 
prête  pas  à  ces  exigences  en  raison  des  nombreux  trous  pleins  de 
cellules  du  suber  désagrégées  qu*il  présente.  J'ai  vu  les  anatomistes 
et  les  physiologistes  de  Stockholm  remplacer  avantageusement  les 
moyens  précédents  habituellement  employés  par  le  suivant. 
.  Sur  une  lamepoite-objet  du  microscope,  ils  collent,  avec  du  baume 
du  Canada,  de  la  cire  à  cacheter  ou  du  bitume  de  Judée,  une  rondelle 
mince  du  Polyponis  barecUis  Pries,  percée  d  un  trou  de  la  largeur 
voulue  pour  la  grandeur  de  la  membrane  vivante  à  examiner.  On  peut 
aussi  limiter  cet  espace  par  quatre  bandelettes  du  iîssu  de  ce  cham- 
pignon, qui  est  blanc,  trés-homogéne,  se  laisse  piquer  aisément,  et 
qui,  par  Thomogénité  et  la  consistance  de  son  tissu,  maintient  avec 
force  les  aiguilles,  lors  même  qu'elles  ne  sont  enfoncées  que  sur  une 
profondeur  de  2  millimétrés  ou  environ.  On  maintient  de  la  sorte 
les  membranes  entre  deux  couches  de  liquide,  Tune  représentée 
par  l'espace  que  circonscrit  le  tissu  du  champignon  et  la  bande, 
de  verre  porte-objet,  l'autre  par  la  goutte  d'eau  que  Ton  place  sous 
la  lamelle  mince  supérieure.  Il  est  probable  que  d  autres  Polypores 
à  tissu  compacte  pourraient  remplacer  le  Volyporui  borealis,  qui 
n'est  commun  que  dans  le  Nord  et  en  Suisse. 

La  queue  des  têtards  ou  des*  poissons  peut  être  utilisée  pour  ces 
observations  comme  la  patte,  et  la  langue  des  grenouilles,  ainsi  que 
celle  des  salamandres  de  petite  taille  qui  sont  peu  pigmentées.  Il 
en  est  de  même  pour  les  branchies  extérieures  de  leurs'  larvtô  ou 
têtards.  Chez  ces  dernières,  les  globules  sanguins  sont  trés-volu-: 
mineux,  et  on  voit  tous  les  détails  de  la  circulation  avec  un  faible 
grossissement  ;  on  utilisera  également  leur  mésentère* 

6.  Les  efforts  de  l'animal  obligent  de  l'attacher  sur  la  plaque 
de  liège  soit  avec  une  bandelette  d'étoffe,  soit  avec  dès  épingles 
plantées  dans  la  peau  des  pattes  antérieui'es,  de  la  tête  et  des 
côtés  du  corps.  Hais  les  hémorrhagies  souvent  déterminées  par  ces 
épingles  et  les  mouvements  qui  ne  sont  jamais  complètement 
empêchés  de  la  sorte,  gênent  souvent  l'observateur  et  troublent  la 
circulation.  Il  est  préférable  d'examiner  des  animaux  rendus  com- 
plètement immobiles  par  le  curare  ou  le  chloroforme;  on  évite  par 
la  l'emploi  des  liens  et  des  épingles,  ou  au  moins  les  violents  mou- 
vements de  l'animal ,  qui  non-seulement  gênent  l'observation  en 
changeant  de  place  l'organe  examiné  par  rapport  au  foyer  de  l'ob- 
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jectif,  mais  encore  amenënent  la  déchirure  des  tissus  vivants  au 
point  où  les  épingles  les  traversent. 

Quelques  gouttes  de  chloroforme  ou  d*une  solution  de  curare 
sous  la  peau  suffisent  pour  immobiliser  une  grenouille  pendant 
deux  ou  trois  heures.  On  injecte  le  curare  en  solution  avec  une 
seringue  de  Pravaz,  ou  on  en  place  une  parcelle  sous  les  téguments; 
quelques  gouttes  suffisent  pour  déterminer  une  prompte  immobilité. 
On  obtient  encore  celle-ci  sans  arrêter  la  circulation  par  la  section 
du  bulbe,  et  chez  les  batraciens  particulièrement  en  plongeant  une 
aiguille  à  dissection  entre  les  deux  yeux  parallèlement  à  la  colonne 
vertébrale,  et,  en  lui  imprimant  les  mouvements  nécessaires,  on 
déchire  Tenc^phale  pour  empêcher  ainsi  les  mouvements  volon- 
taires de  l'animal. 

Si  les  recherches  doivent  être  faites  successivement  sur  plusieurs 
grenouilles,  on  pourra  les  placer  d'abord  dans  un  vase  contenant 
de  l'eau  et  quelques  gouttes  de  chloroforme  ou  d*éther  sulfurique 
pour  les  anesthésier  ;  on  agira  de  même  pour  les  têtards,  les  sala* 
mandres,  les  poissons. 

Chez  les  mammifères,  une  semblable  étude  ne  peut  être  faite  que 
sur  le  mésentère  et  après  de  graves  lésions  qui  abrègent  la  durée 
possible  de  Texamen,  car  le  sang  cesse  assez  rapidement  de  circu- 
ler. Exceptons  la  chauve-souris,  dont  les  ailes  membraneuses  se  prê- 
tent facilement  à  ce  genre  d'observation.  Toutefois,  à  Taide  du  cu- 
rare injecté  sous  la  peau,  on  rend  l'examen  de  la  circulation  dans  le 
mésentère  des  animaux  de  cette  classe  assez  facile,  et  on  peut  le 
continuer  longtemps,  surtout  sur  les  nouveau-nés  ou  les  jeunes. 

Citons  encore,  comme  application  de  ce  procédé  à  1  élude  de  la 
circulation ,  l'examen  des  petits  annélides  vivants  dont  le  sang  est 
coloré,  les  Naïs,  par  exemple,  sur  lesquels  on  constate  les  contrac- 
tions péristaltiques  des  gros  et  des  petits  vaisseaux. 

7.  Il  arrive  fréquemment  de  trouver  sur  des  cadavres  des  organes 
injectés  naturellement  ;  dans  certaines  maladies  où  le  sang  est  al" 
téré,  uuH  coagulation  plus  ou  moins  complète  se  forme  dans  les  ca- 
pillaire.;, de  sorte  qu'au  moment  de  la  mort,  les  artérioles  ne 
peuvent  plus  se  vider  comme  d'ordinaire.  On  profitera  de  ces.  injec- 
tions naturelles  que  l'on  peut  provoquer  chez  les  animaux  en  liant 
d'abord  les  veines  principales  d'un  organe  ou  d'un  membre,  puis, 
e  s  artères  peu  de  temps  avant  de  les  scarifier.  En  plaçant  ces 
tissus  injectés  dans  un  mélange  d'eau  et  de  perchlorure  de  fer 
(iO  grammes  de  perchlorure  de  fer  liquide  pour  100  grammes  d'eau), 
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on  obtient  d'assez  belles  préparations  des  vaisseaux  qni  apparaissent 
remplis  de  sang  coagulé. 

Ces  moyens  d'étudier  la  disposition  des  vaisseaux  sont  exception- 
nels ;  le  procédé  ordinaire  est  Tinjection  artificielle  de  matières  di- 
versement colorées. 

CHAPITRE  II 

Dm  GBractères  «Mitomiqatts  «ne  nous  9lmmé^pÊnkî  las  Injacttons. 


8.  Pour  injecter  des  vaisseaux  capillaires,  des  canaux  glandu- 
laires, des  réseaux  hnmphatiques,  de  façon  qu'on  puisse  durcir  les 
pièces,  pratiquer  des  coupes,  examiner  et  conserver  les  prépara- 
tions, il  faut  des  instruments,  dés  matières  colorantes  et  des  véhi- 
cules convenables,  on  doit  s'entourer  de  mille  précautions,  enfin, 
c  est  un  art  véritable  qui  doit  être  familier  à  tous  les  anatomistes. 
Mais  avant  d'étudier  cette  partie  de  notre  sujet  il  importe  d'exa- 
miner dans  quel  but  ou  remplit  ces  conduits. 

Le  but  des  injections  en  anatomie  générale  est  de  nous  faire 
connaître ,  en  premier  lieu ,  la  vascularité  absolue  des  tissus,  les 
uns  par  rapport  aux  autres,  sans  distinction  des  artères  et  des  veines; 
en  second  lieu,  la  quantité  et  le  volume  relatif  de  ces  deux  ordres 
de  vaisseaux  et  souvent  en  outre  des  lymphatiques  ;  enfin,  en  troi- 
sième lieu,  la  forme  spéciale  des  mailles  qui  constituent  les  réseaux 
vasculaires,  principalement  de  celles  des  capillaires.  C'est  ce  qu'on 
appelle  quelquefois  le  mode  de  terminaison  des  vaisseaux,  qui,  en 
général,  présente  un  cachet  particulier  dans  chaque  tissu  et  in* 
dique  par  conséquent  d«s  différences  de  texture ,  lesquelles  coïn- 
cident toujours  avec  des  différences  de  propriétés.  Cette  forme  spé- 
ciale des  réseaux  vasculaires  et  certaines  dispositions  des  capil- 
laires ,  sont  donc  importantes  à  bien  connaître,  surtout  dans  plu- 
sieurs glandes  et  diverses  muqueuses. 

9.  Du  reste,  dans  quelque  tissu  que  ce  soit,  lorsqu'on  étudie  les 
vaisseaux  dans  un  seul  ordre  d'organes  ou  de  tissus,  ou  bien  les 
vaisseaux  indépendamment  des  autres  éléments  organiques,  on  est 
surpris  du  peu  de  résultats  auxquels  on  est  conduit,  et  on  est  forcé 
de  reconnaître  que  les  parties  dans  lesquelles  on  s'attendait  à  trou- 
ver des  différences  de  vascularité  considérablesse  ressemblent  beau- 
coup. Ce  fait  est  frappant  pour  les  glandes  en  grappe,  par  exemple, 
pour  les  séreuses,  etc.  Ce  n'est  qu'en  tenant  compte  des  autres  élé- 
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ments  qui  constituent  les  tissus  que  r*on  est  appelé  à  constater  des 
différences  qui  primitivement  avaient  échappé,  ou  à  tenir  compte  de 
celles  qui  avaient  paru  d'abord  insignifiantes.  En  cela  comme  pour 
toute  autre  question  ainatomique,  les  spécialités  ne  conduisent  à 
rien  d'utile,  et  ne  laissent  dans  la  mémoire  que  le  souvenir  du  plus 
ou  moins  d'élégance  dans  l'arrangement  des  fibres  ou  des  vaisseaux. 

10.  La  nécessité  de  remplir  les  vaisseaux  capillaires  d'une  ma- 
nière aussi  parfaite  que  possible  fait  que  ces  injections  sont  plus 
difficiles  à  faire  que  celles  qu'exige  l'anatomie  descriptive.  Mais,  en 
généra),  on  a  beaucoup  trop  de  tendance  à  croire  aux  secrets  que 
possèdent  tels  ou  tels  anatomistes  pour  parvenir  à  faire  de  belles 
injections ,  et  il  ne  faut  avoir  aucune  confiance  en  ceux  qui  se 
plaisent  à  propager  cette  croyance.  Les  seuls  secrets  pour  réussir 
consistent  dans  l'emploi  de  bons  instruments  et  de  matières  soi- 
gneusement préparées;  le  secret  principal,  c'est  la  patience. 
•  H.  Il  ne  faut  pas  croire  que  l'on  puisse,  dès  les  premiers  jours, 
réussir  une  injection,  ou,  celle-ci  étant  faite,  arriver  de  suite  ft  en 
tirer  tout  le  parti  possible.  Le  temps  seul,  et  de  nombreuses  écoles 
peuvent  apprendre  tous  les  minutieux  détails  dont  il  faut  tenir 
compte  pour  parvenir  au  premier  but.  D'autre  part ,  ce  n'est  qu'a- 
près avoir  disséqué  plusieurs  fois  les  mêmes  genres  de  tissus  iu- 
jectés,  que  l'on  peut  juger  exactement  des  différences  et  des  analo- 
gies qui  existent  entre  ce  que  l'on  a  sous  les  yeux  et  ce  •qu'on  a 
déjà  vu,  pour  en  tirer  des  conclusions  anatomiques,  physiologiques 
ou  pathologiques. 

Ces  considérations  jfont  reconnaître  que  nous  devons  étudier  d'a- 
bord les  conditions  qu'il  faut  remplir  pour  rendre  les  tâtonnements 
le  moins  nombreux  possible.  Les  unes  sc'rapportent  aux  instru- 
ments et  aux  matières  à  employer;  d'autres  sont  anatomiqucs, 
elles  concernent  l'organe  ou  Tanimal  que  Ton  veut  injecter. 

12.  Quand  aux  conditions  à  remplir  pour  tirer  tout  le  parti  pos- 
sible des  injections,  outre  celles  de  pure  méthode,  que  nous  avon> 
signalées  d'une  manière  générale  et  se  rapportant  à  tous  les  genres 
d'études  aussi  bien  qu'à  celui-ci,  il  en  est  quelques  autres  qui  sont 
relatives  à  la  préparation  elle-même  et  que  nous  signalerons  pics 
loin. 

Nous  n'indiquerons  pas  seulement  les  procédés  que  nous  avons 
adopf  es,  nous  y  joindrons  les  principales  méthodes  connues.  Pour 
les  matières  à  injections,  il  nous  sera  d'autant  plus  facile  d'apprécier 
les  diverses  formules,  que  nous  les  avons  toujours  soumises  à  l'essai. 
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CHAPITRE  111 

ARTICLE  I*'.    —   HfSTRUHEKTS   PRINCIPAUX. 

1 3.  De  tous  les  appareils  qui  ont  été  conseillés,  la  seringue  est  cer- 
tainementle  plus  usité.  L'habitude  d'employer  cel  instrument  dans 
les  injections  des  gros  vaisseaux,  la  simplicité  du  manuel  opéra- 
toire l'ont  fait  généralement  adopter.  Pour  cette  raison,  nous  la 
décrirons  d'abord,  quoique  ce  procédé  d'injection  soit  inférieur  à 
d'autres  que  Ton  trouvera  plus  loin. 

La  plupart 'des  injections  nécessaires  en  anatomie  générale  n'exi- 
gent pas  de  grandes  quantités  de  matières,  car  on  se  propose  le  plus 
souvent  de  remplir  les  vaisseaux  d'un  organe  d'une  portion  limitée 
du  corps  ou  d'un  petit  animal;  on  n'a  par  conséquent  besoin  que 
de  petites  seringues.  Lors  même  qu'une  plus  grande  quantité  de 
matières  devrait  être  injectée,  il  serait  encore  préférable,  à  cause 
de  la  facilité  du  maniement,  d'employer  une  petite  seringue  que 
l'on  remplirait  autant  de  fois  qu'il  serait  nécessaire,  en  ayant  soin 
de  fermer  le  robinet  de  la  canule  chaque  fois  qu'on  retire  l'instru- 
ment, ou  tout  simplement  d'enfoncer  un  foséet  qui  empêchera  le 
reflux  des  matières. 

Seringues  à  main, 

14.  Les  seringues  à  main  sont  les  seriiigues  qui  portent,  dans 
la  maison  Charrière,  les  numéros  0,  1,  3  et  5,  c'est-à-dire  d'une 
capacité  de  50,  60,  i20  et  200  grammes  d'eau.  Les  plus  utiles  sont 
les  numéros  1  et  3,  Qles  se  composent  (pi.  I,  fig.  ï),  du  corps  a, 
du  porte-canule  by  de  la  virole  c,  et  du  piston  d. 

Corps  de  la  seringue. 

A""  Le  corps  doit  être  en  laiton  ou  en  maillechort  ;  il  doit  être 
tout  à  fait  uni,  si  ce  n'est  vers  le  tiers  i^upérieur,  où  il  doit  porter 
'  une  oreille  circulaire,  unie  ou  à  six  pans  (e  e),  qui  sert  de  point 
d'appui  à  l'index  et  au  médius,  quand  on  est  obligé  de  remplir  la 
seringue  d'une  seule  main,  ce  qui  arrive  souvent,  pendant  que  le 
pouce,  passé  dans  l'anneau^du  manche  du  piston,  le  tire  en  arrière. 
Elle  sert  aussi  quand  le  piston,  arrivé  presque  au  fond  de  la  seringue, 
ne  laisse  plus  assez  de  force  aux  doigts  trop  rapprochés  pour  exercer 
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une  pression  énergique  ;  on  porte  alors  l'index  et  le  médius  derrière 
cette  oreille.  L'extrémité  du  corps  doit  avoir  là  forme  arrondie  in- 
diquée par  la  figure  (pi.  I,  fig.  1),  c'est-à-dire  dépourvue  des  sail- 
lies qu'elle  porte  sur  la  plupart  des  modèles  adoptés  autrefois  et 
même  encore  par  beaucoup  de  fabricants. 

Porte-canule. 

2"  Le  porte-canule  h  doit  être  continu  avec  le  corps  et  tout  à  fait  dé- 
pourvu de  cannelures  ou  de  molettes  saillantes'à  sa  jonction  à  ceder^ 
nier,  h\  contrairement  à  ce  qui  existe  dans  presque  toutes  les  serin- 
gues afin  de  les  rendre  élégantes.  Eu  effet,  les  saillies  gênent  quand 
il  s'agit  de  placer  la  seringue  profondément  dans  Tintérieur  d'un 
animal,  ou  d'injecter  un  vaisseau  adhérent  à  un  os,  à.la  colonne  ver- 
tébrale d'un  petit  animal,  etc.  De  plus,  souvent  dans  ces  circon- 
stances, il  suffit  d'un  très-petit  mouvement  pour  rompre  le  vaisseau, 
desserrer  la  ligature  de  la  canule  ou  faire  sortir  celle-ci  du  vais- 
seau, etc. 

Comme  il  faut  qu'on  puisse  sortir  et  faire  entrer  facilement  la 
seringue  sur  la  canule  fixée,  le  porte-canule  doit  jouer  à  frottement 
sur  celle-ci  sans  tour  de  vis.  En  saidant  de  pinces  ou  des  doigts, 
on  peut  rendre  Tadliérence  toujours  assez  forte  par  ce  moyen  très- 
simple,  qui  évite  plus  les  dérangements  de  la  canule  que  les  porte- 
canule  à  baïonnette  ou  à  vis. 

Les  vis  sur  le  porte-canule  Sont  nécessaires  pour  les  seringues 
plus  grosses  que  les  précédentes  et  qui  exigent  l'emploi  des  deux 
mains  ;  mais  à  l'aide  de  rondelles  de  cuîr,  on  fait  en  sorte  qu'il  n'y 
ait  besoin  que  d'un  demi-tour  ou  d'un  tour  seul  pour  fixer  la  se- 
ringue sur  la  canule.  Pour  ces  seringues  aussi  le  robinet  du  porte- 
canule  se  {\\e  sur  lui  de  la  môme  manière  ;  et  à  son  tour,*il  s'adapte 
aux  canules  comme  il  vient  d'être  dit,  afin  de  pouvoir  être  laissé  at- 
taché h  volonté  sur  la  canule  ou  sur  la  seringue.  Pour  les  premières 
dont  nous  avons  parlé,  le  robinet  (pi.  I,  fig.  6)  se  i\\e  et  se  détache 
delà  même  manière,  mais  par  le  frottement  seul,  l'une  de  ses  extré- 
mités se  plaçant  sur  le  porte-canule,  et  l'autre  semblable  à  celui-ci 
pénétrant  dans  les  canules.  Mais  le  robinet  ne  doit  pas  être  fixé  à  la  * 
seringue;  car  alors  il  gêne  souvent,  surtout  quand  il  s'agit  d'injec- 
ter de  petits  animaux,  ou  profondément  dans  la  cavité  abdominale. 

Virole. 
5°  La  virole  c  doit  être  pourvue  d'une  oreille  circulaire  à  six  ou 
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huit  pans,  destinée  à  servir  de  point  d'appui  à  la  seringue,  sur  le 
médius  et  Tindex,  quand  le  pouce  presse  sur  le  pistoli.  Si  elle  ne 
porte  pas  d'oreille,  les  doigts  glissent  sur  elle,  surtout  quand  ils 
sont  mouillés  ;  si  Toreille  n'est  pas  taillée  à  pans,  elle  laisse  rouler 
la  seringue  dés  qu'on  ne  la  place  pas  sur  un  plan  hprizontal. 

Piston, 

4°  Le  piston  d  est  formé  d*uiie  tige  ou  manche  cylindrique  qui 
glisse  exactement  dans  Forifice  central  de  la  virole  ;  son  extrémité 
libre  porte  un  anneau  f^  qui  doit,  pour  toutes  les  seringues,  per- 
mettre l'entrée  du  pouce,  de  manière  à  ce  que  ce  doigt  trouve  là  un 
solide  point  d'appui.  Un  simple  bouton,  quelle  que  soit  sa  forme, 
est  toujours  insuffisant,  parce  qu'il  laisse  glisser  les  doigts,  qui 
sont  toujours  gras  ou  mouillés.  Dans  les  seringues  volumineuses, 
qui  ne  peuvent  être  employées  à  la  main,  c'est  un  large  bouton  de 
bois  qui  permet  de  pousser  avec  la  poitrine,  les  deux  mains  fixant 
la  seringue.  Les  seringues  de  200  grammes  de  capacité  ont  ordi- 
nairement un  bouton  de  ce  genre  ;  mais  comme  elles  sont  encore 
assez  courtes  pour  être  employées  à  la  main,  il  vaut  mieux  le  faire 
remplacer  par  un  anneau,  parce  qu'il  est  toujours  important  d'a- 
voir une  main  libre.  Le  manche,  dans  cette  dernière  surtout,  doit 
être  aussi  court  que  possible,  afin  que  la  main  n'ait  pas  besoin  d'être 
trop  étendue  pour  atteindre  l'anneau. 

15.  La  partie  la  plus  importante  est  le  piston  proprement  dit 
(pi.  I,  fig.  2  et  3)  qui  doit  glisser  en  remplissant  exactement  le  corps 
de  la  seringue.  Les  pistons  à  parachute,  tels  que  H.  Charriére  en  a 
introduit  l'usage,  remplissent  toutes  les  conditions  nécessaires,  et 
une  fois  qu'on  s'en  est  servie  on  ne  peut  plus  en  employer  d'autres. 
Ils  sont  formés  de  deux  rondelles  de  cuir  a  a,  fixées  au  milieu  du  pis- 
ton à  l'aide  de  deux  pièces  qui  constituent  la  charpente  de  celui-ci  et 
se  vissent  l'une  sur  l'autre  (pi.  I,  fig.  3«6etc)  ;  ces  deux  rondelles  sont 
rabattues,  l'une  en  haut,  l'autre  en  bas  (pi.  I,  fig.  3  et  4).  Comme 
elles  tendent  toujours  à  s'écarter  de  la  tige,  elles  remplissent  immé- 
diatement le  moindre  vide  qui  se  présente  dans  le  corps,  dû  soit  à 
un  défaut  dans  le  poli,  soit  à  une  rayure  accidentelle  ou  à  un  défaut 
de  calibrage.  Lorsque,  par  l'emploi  d'injection  trop  chaude,  le  cuir 
s'est  ratatiné,  on  écarte  les  rondelles  de  cuir,  et  l'on  enveloppe  la 
partie  correspondante  de  la  charpente  du  piston  (pi.  I,  fig.  3,  ee)^ 
avec  un  peu  de  fil  ou  de  chanvre,  de  manière  à  maintenir  l'écarle- 
ment  et  pour  obtenir  un  frottement  suffisant  à  la  surface  interne  du 
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corps.  On  emploie  le  môme  moyen  quand  le  piston  glisse  trop  faci- 
lement; mais  alors  souvent  il  suffit  de  relever  un  peu  les  bords  des 
rondelles  de  cuir.  Pour  changer  les  rondelles  quand  elles  sont  alté- 
rées, il  suffit  de  dévisser  la  pièce  b  (pi.  1,  fig.  5),  et  d'introduire  de 
nouvelles  plaques  de  cuir  à  la  place  des  premières. 

16.  On  peut  obtenir  avec  les  seringues  de  fort  bons  résultats,  mais 
il  faut  pour  cela  avoir  acquis  une  certaine  expérience.  La  force  que 
Ton  déploie  pour  pousser  le  piston  doit  être  aussi  régulière  que 
possible;  malgré  toutes  les  précautions,  il  est  difficile  d'éviter  les 

secousses  surtout  si  l'opération  dure  quelque 
temps,  les  muscles  se  fatiguent  et  n'agissent 
que  par  une  succession  d'efforts  qui  amènent  la 
rupture  des  vaisseaux  ;  en  outre  on  ne  se  rend 
pas  ainsi  un  compte  exacf  de  la  pression  que  l'on 
produit  dans  les  vaisseaux.  Afin  d'atténuer  quel- 
ques-uns de  ces  inconvénients,  MM.  Robert  et 
Collin  ont  construit  d'après  nos  indications  une 
seringue  à  crémaillère  qui  peut  rendre  de  grands 
services  pour  l'injection  des  vaisseaux  sanguins 
et  surtout  pour  celle  des  vaisseaux  lymphati- 
ques {Cv^,  1).  Le  corps  de  cet  instrument  est  en 
verre,  ce  qui  est  préférable  pour  les  mélanges 
où  il  entre  quelques  substances  corrosives  ou  du 
nitrate  d'argent.  Le  piston  est  à  parachute  comme 
dans  les  seringues  ordinaires,  la  tige  du  piston 
est  à  crémaillère  et  une  roue  dentée  la  fait 
mouvoir  ;  on  évite  avec  cet  instrument  les  brus- 
ques  changements  de  pression,  on  apprécie 
mieux  la  résistance,  les  efforts  sont  moins  péni- 
bles, et  enfin  on  risque  moins  de  communiquer  au  corps  de  la  se- 
ringue des  oscillations  qui,  souvent  avec  l'instrument  ordinaire, en- 
traînent la  canule  hors  du  vaisseau. 

Des  appareils  à  pression  continue, 

17.  Les  principales  difficultés  de  l'injection  disparaissent  avec 
les  appareils  à  pression  continue,  qui  ont  seulement  le  désavantage 
d'être  plus  encombrants  et  plus  difficiles  à  nettoyer.  On  devra  don- 
ner la  préférence  à  ceux-ci,  chaque  fois  que  l'on  voudra  faire  une 
injection  délicate. 

Il  est  un  instrument  vulgaii^e  connu  de  tous,  Tirrigateur  Éguisier, 


Fi  g.  1.  —  Seringue 
â  crémaillère. 
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qui  peut  être  utilisé  pour  injecter  les  vaisseaux  capillaires.  On  s'as- 
surera avant  de  l'employer  de  la  force  qu'il  déploie,  mais  il  est  im- 
possible de  Taire  varier  cette  Torce,  et  c'est  là  un  défaut  sérieux  qui 
s'opposera  souvent  k  son  emploi.  Il  est  nécessaire,  eu  elTet^  pour 
qu'un  appareil  remplisse  toutes  les  conditions  désirables,  que  la 
pression  soit  soutenue,  et  qu'on  puisse  rau<;menter  ou  la  diminuer 
1  Tolouté  sans  secousses;  i)  est  également  utile  qu'il  serve  pour  in- 
jecter des  liquides  froids  ou  des  mélanges  tiédes. 

L'imlrument  suivant  (fig.  2)  semble  au  premier  abord  remplir 
ces  conditions.  C'est  un  Racon  k  deux  tubu- 
lures (fig.  1),  à  l'une  desquelles  es!  lutè  avec 
soin  un  lube  de  verre  coudé  a,  qui  enfonce 
trés-peu  dans  le  Hacon;  il  porte  luiméme 
un  robinet  de  cuivrti  r  fixé  à  l'aide  d'un  tube 
en  caoutdiouc  b,  ou  d'un  morceau  de  sonde 
élastique.  Ce  robinet  est  destiné  à  recevoir 
les  canulea  c  par  simple  frottement,  après 
qu'on  a  lié  sur  elles  le  conduit  i  remplir. 
L'autre  tubulure  reçoit  un  tube  d  d  en  verre, 
d'une,  longueur  proportionnée  à  la  pression 
sous  laquelle  on  veut  que  l'injection  se  fasse, 
et  pouvant  se  dévisser  en  deux  parties  par  le 
milieu  ;  il  descend  jusqu'au  fond  du  vase  et 
le  flacon  ctani  plein  de  matière  à  injection, 
ou  remplit  le  tube  de  mercure  jusqu'à  la  hau- 
teur voulue,  le  métal  s'aci^umule  dans  le  fla- 
con ou  à  mesure  que  l'injection  sort,  et  ta 
soulève  en  même  temps  qu'il  la  presse  plus 
ou  moins  suivant  la  hauteur  de  la  colonne  Fig. î.-AppâiTii  ordinaire 

...      ,      .    ,  9  pression  conlinue. 

mcrcunelle  du  tube. 

Onautilementmodifiècetappareil  en  plaçant  au-dessus  du  tubequi 
portel'entonnoire.un  autre  entonnoir  muni  d'un  tube  en  caoutchouc, 
terminé  par  un  tube  de  verre  eltilè  ;  ce  second  entonnoir  est  soutenu 
par  un  support,  et  reçoit  le  mercure  qui  s  écnule  par  le  tube  eflllé 
dans  le.  grand  tube  d  d.  Une  vis  A  compression  permet  de  serrer 
le  tube  en  caoutchouc  lorsqu'on  veut  arrêter  l'écoulement.  On  in- 
jecte des  substances  lièdes  en  tenant  le  flncon  dans  un  bain-marie. 

Sans  doute  on  obtient  ainsi  de  bons  résultais,  mais  l'appareil  e»t 
incommode,  il  faut  le  nettoyer  après  chaque  injection  et  séjiarer  le 
mercure  de  la  matière  employée  ;  de  plus,  ce  serait  une  illusion  de 
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croire  qu'on  ne  produit  point  de  secousses  en  versant  le  mercure, 

même  lorsqu'on  emploie  le  second  entonnoir  et  le  tube,  de  verre 

il«st  vrai  qu'on  obvie  en  partie  à  cet  inconvénient,  en  adaptant 
au  point  V  un  tube  de  caoul- 
chouc  d'un  demi-mètre  de 
long .  et  terminé  par  un 
entamuHF  qui  reçoit  Te  mer- 
cure; on  élève  ou  on  abaisse 
â  volonté  l'entonnoir  au 
moyen  d'un  support.  L'in- 
strument ainsi  modifié  con- 
vient mieux  au  but  qu'on  se , 
propose.  De  toutes  façons 
on  toiniiit'ncL'ra  par  une 
pression  rin'rnLtii'Ilo  faible 
(4  ou  5  centimètres  de  mer- 
cure), on  auffinenlcra  peil 
h  peu  en  entant  de  dépas- 
ser iritenlimètres, 

18.  Nous  employons,  de- 
puis plusieurs  années ,  un 
appareil  à  injection  d'une 
grande  simplicité  et  que 
chacun  peut  construire  à 
peu  de  frais  (fig.  5).  On 
prend  un  tabe  en  caout- 
clioiic  de  5  métrés  de  lon- 
gueur, on  ii^ic  h  l'une  de  ses 
extrémités  un  entonnoir  B, 
qui  recevra  la  matière  â  in- 
jection et  à  l'autre  un  petit 
robinet  en  cuivre  C  qwi  peut 
s'adapter  aux  canules.  Une 
l'urdi'  MDiMÎi'  d'anneaux  pas- 
se sur  une  poulie  A  c^  sou- 
tient l'entonnoir,  les  an- 
neaux s'accrochent  à  un  clou  D  planté  au  mur  ou  à  la  table.  On 
peut  ainsi  élever  ou  abaisser  l'enionnoir,  et  changer  progressive- 
ment la  pression  qui  est  produite  ici   pur  le  poids  même  du  li- 
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qoide  ;  il  est  donc  nécessaire  d'avoir  un  tube  assez  long,  de  sorte 
que  1* appareil  ne  peut  être  organisé  que  dans  une  chambre  élevée, 
ou  lorsqu'on  peut  disposer  de  deux  étages. 

De  cette  façon  on  injecte  facilement  des  liquides  non  solidifia- 
blés  par  les  variations  ordinaires  de  la  température.  On  pourrait 
adapter  à  l'extrémité  inférieure  du  tube  deux  flacons ,  commu- 
nicant entre  eux  et  munis  de  deux  tubulures.  Dans  le  premier  fla- 
con, descendrait  le  liquide  de  l'entonnoir  (ce  serait  alors  de  l'eau), 
et  ce  liquida  chasserait  l'air  du  premier  flacon  dans  le  second  qui 
serait  placé  dans  un  bain-marie^et  contiendrait  la  matière  à  injec- 
tion qufe  Ton  dirigerait  dans  la  canule,  au  moyen  d'un  tube  plon- 
geant jusqu'au  fond  de  ce  second  vase. 

On  voit  que  pour  les  injections  tièdes  l'appareil  a  plus  de  com- 
plication; aussi,  vaut-il  mieux  réserver  l'appareil  simplifié,  autant 
que  possible,  pour  les  injections  froides. 

Dans  un  laboratoire  d'anatomie,  cet  instrument  rendra  de  grands 
services  ;  il  n'exige  aucuns  préparatifs  :  Tinjection  est  versée  dans 
l'entonnoir,  puis  on  ouvre  le  robinet  ;  le  liquide  descend  en  chas- 
sant l'air;  désqueTair  est  chassé,  on  ferme  le  robinet,  on  élève 
plus  ou  moins  l'entonnoir  et  l'opération  peut  commencer.  Il  est 
utile  que  le  calibre  du  tube  de  caoutchouc  ne  soit  pas  supérieur  à 
celui  du  robinet;  sans  cette  précaution,  la  colonne  liquide  peut  se 
fragmenter  au  début  et  emprisonner  les  bulles  d'air^  ce  qu'il  faut 
soigneusement  éviter. 

Appareil  à  injections  mercurielles, 

19.  Cet  appareil  fort  simple  se  rapproche  de  celui  qui  est  em- 
ployé par  M.  Sappey,  pour  l'injection  des  lymphatiques  au  mer- 
cure (fig.  4).  Dans  celui-ci,  un  tube  flexible  plus  résistant  et  plus 
court  est  fixé  à  une  sorte  d'entonnoir  et  se  termine  par  un  robinet 
spécial  en  fer,  auquel  s'adaptent  des  tubes  de  fer  effilé^  ou  des  ca- 
nules en  acier,  en  platine,  etc.  Cet  instrument  doit  être  construit 
par  un  fabricant  habile,  et  son  prix  est  assez  élevé.  On  s'en  ser- 
vira exclusivement  pour  les  injections  au  mercure. 
'  Au  lieu  des  canules  en  acier,  on  sait  que,  depuis  longtemps  les 
anatomistes  français  se  servent  de  tubes  en  verre  effilés  à  la  lampe 
en  pointe  supportée  par  un  cône  court,  et  qu'on  transforme  en 
canules  en  les  séparant  du  tube  principal  par  un  coup  de  lime, 
de  manière  à  ce  que  celles-là  aient  5  à  4  centimètres  de  long  ou 
environ.  On  en  prépare  une  provision  dont  on  taille  le  bout  eflilé 


16 


INJECTIONS  MERGUR1ELI.ËS. 


d'un  coup  de  ciseau.  Un  fil.de  soie  ciré  est  enroulé  à  la  base  de 
la  canule  ;  on  enfonce  alors  celle-ci  dans  T^gutage  en  acier  qui  se 
visse  au  bout  du  robinet,  de  manière  à  ce  qu'elle  soit  cachée  dans 
•cet  ajutage.  On  peut,  du  reste,  aussi  visser  la  canule  grossie  par  le 

fil  ciré  à  Textrémité  libre 
jl  de  cet  ajutage.  Celui-ci 
est  alors  vissé  à  son 
tonr  sur  le  robinet  ;  on 
^  tourne  celui-ci ,  et  pen- 
dant que  le  mercure  coule 
sous  forme  d'un  jet  réel- 
lement capillaire,  on  pi- 
que obliquement  te  tissu 
dont  on  veut  remplir  les 
lymphatiques,  en  tenant 
la  canule  comme  une 
plume  à  écrire. 

Appareik  divers,  ' 

20.  Si  Ton  peut^avoir 
à  sa  disposition  de  Ji'cau 
à  forte  pressipn,  ce  qui 
est  facile  à  Paris,  oh  or- 
ganisera un  appareil  as- 
sez utile.  Au  moyen  d'un 
tube,  en  caoutchouc,  on 

Fig.  4.  —  Appareil  analogue  à  celui  de  M.  Sappey  mettra    en    COfAmunica- 
pour  rinjection  des  lymphatiques.  .•  ,         t.*      « 

fournit  l'eau  un  récipient  métallique  muni  d'un  manomètre;  Teau  pé- 
nétrant dans  ce  récipient  chassé  l'air  dans  un  vase  à  deux  tubulures 
disposé  convenablement  et  contenant  la  masse  à  injection  que  l'on 
pourra  chaufTer  au  besoin  ;  un  tube  plongeant  au  fond  du  vase 
tubulé  donnera  issue  à  la  matière,  et  le  manomètre  indiquera  la 
pression,  que  l'on  modifiera  à  son  gré  en  tournant  plus  ou  moins 
le  robinet  à  eau. 

Dans  les  laboratoires  de  physiologie  à  Leipzig  (laboratoire  de 
Ludwig)  et  d*Upsal,  trois  tubes  à  injection  de  ce  genre  sont  disposés 
les  uns  à  côté  des  autres,  de  manière  à  permettre  Tinjection  à 
pression  continue  de  plusieurs  animaux  ou  de  plusieurs  systèmes 
de  conduits  d'un  même  animal,  en  même  temps  à  telle  ou  telle 
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pression  voulue.  lies  vases  destinés  à  recevoir  la  matière  à  injec- 
tion sont  placés  dans  un  bain-marié  pouvant  être  chauffé  et 
maintenu  à  la  température  qu'il  convient  d*adopter  en  chaque  cas. 
La  table  métallique  sur  laquelle  on  place  les  animaux  ou  les  organes 
peut  être  chauffée  en-dessous  et  recouverte  d'une  cloche  en  verre 
de  forme  et  de  grandeur  appropriée,  ce  qui  permet  de  maintenir 
Torgane  ou  l'animal  ii^ectés  à  une  température  constante,  sans  le 
plonger  dans  l'eau  tiède. 

31.  Les  instruments  que  nous  venons  de  décrire  sont  simples  et 
peu  dispendieux  ;  mais  s'ils  peuvent  être  employés  dans  la  minorité 
des' cas,  ils  sont  insuffisants  pour  des  injections  très-délicates  et 
surtout  pour  celles  qui  nécessitent  une  pression  constante  ou  régu- 
lièrement ascendante. 

n  est  donc  utile  dans  tout  laboratoire  de  recherches  de  posséder 
pour  les  injections  une  sorte  d'instrument  de  précision  ;  c'est  ce 
qui  peut  être  réalisé  par  l'appareil  suivant  (fig.  5,  p.  18). 

Un  flacon  A  contenant  du  mercure  sera  élevé  ou  ^baissé  en  tour- 
nant la  manivelle  F;  il  communique  par  un  tube  de  caoutchouc  à 
parois  épaisses  avec  le  flacon  B  muni  de  deux  robinets  D  et  C.  Le  ro- 
binet D  met  simplement  en  communication  avec  l'air  extérieur,  le  ro- 
binet C  s'adapte  à  un  tuyau  de  caoutchouc  terminé  par  un  tube  en  verre 
qui  pénètre  peu  profondément  dans  le  vase  à  deux  tubulures  E. 
L'autre  orifice  du  vase  E  laisse  passer  uii  tube  qui  va  jusqu'au 
fond  et  qui  aboutit  à  un  conduit  flexible  terminé  par  le  robinet  G. 
Pour  faire  l'injection,  on  ferme  le  robinet  D  et  on  ouvre  le  robinet  C, 
puis  oh  élève  lentement  le  vase  A,  le  mercure  passe  alors  peu  à  peu 
dans  le  vase  B,  chasse  l'air  dans  le  flacon  E,  et  la  matière  à  injec- 
tion s'échappe  par  le  robinet  G. 

Lorsque  le  flacon  B  est  presque  plein  de  mercure,  on  ferme  le 
robinet  C,  ou  ouvre  le  robinet  D  et  on  abaisse  le  vase  A,  qui  reçoit 
de  nouveau  le  mercure,  et  l'injection  peut  alors  être  continuée. 

Cet  appareil  permet  également  de  faire  le  vide  en  remplissant 
d'abord  le  vaseB  et  en  abaissant  le  vase  A,  et  peut  être  utilisé  pour 
extraire  l'air  des  poumons  avant  l'iiijection  des  bronches  et  dans 
d'autres  circonstances  encore  ;  avec  un  second  robinet  dans  le  voi- 
sinage du  point  C,  il  est  possible  de  pousser  deux  injections  à  la 
fois  ;  ce  n'est,  du  reste,  qu'une  modification  de  l'appareil  qui  sert 
à  extraire  les  gaz  du  sang.  Les  divisions  du  mètre  sont  mar- 
quées sur  le  milieu  de  la  planche  qui  supporte  Tinstrument,  de 
sorte  que  l'on  se  rend  compte  des  pressions  employées;  lie  vase  E 

C  RoBoi.  —  Xicrotcope.  ^ 
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peut  être  placé  dans  un  bain-marie  el  chauffé  à  volonté.  Le  mercure 

ne  96  trouve  jamais  en  contact  avec  la  matière  à  injection  ;  les  se- 


Fig.  S.  —  Api^rcil  1  preuioa  continue. 

couases  brusques  sont  évitées  et  l'on  réunit  les  nieilleures  condi- 
tions de  réussite. 

En  Allemagne,  on  se  sert  d'un  appareil  analogue  :  c'est  l'appareil 
de  Todt  ;  il  est  basé  également  sur  la  compression  de  l'air  par  le 
mercure  qui  passe  d'un  ballon  dans  un  autre.  Le  mécanisme  en  est 
assez  compliqué  :  il  est  grossièrement  construit  et  ne  présente  au- 
cune Bupèrioritè  sur  ceim'  que  nous  avons  décrit. 


DES  CANULES  A  LNJECTIOIfS.  \\) 

Des  canules, 

23.  Les  cantdes  ne  doivent  pas  être  coniques  depuis  leur  base 
jusqu'à  la  pointe,  telles  qu  on  les  fait  généralement.  Elles  doivent 
être  formées  de  deux  pièces,  l'une  conique  (pi.  I,  fig.  4  et  5,  a),  qui 
ne  varie  jamais  de  vohmie,  destinée  à  s'adapter  à  frottement  sur  le 
porte-canule,  l'autre  cylindrique  fr,  ou  à  peine  plus  mince  au  som- 
met qu'à  la  base.  Il  faut  avoir  ainsi  une  série  de  canules  dont  cette 
dernière  pièce  varie  de  calibre,  depuis  celui  du  porte-canule,  qu'il 
n'est  pas  utile  de  dépasser,  jusqu'au  volume  le  plus  mince  qu'on 
puisse  faire,  afin  de  pouvoir  les  adapter  aux  vaisseaux  de  tout  cali- 
bre. Lorsqu'elles  sont  coniques,  elles  glissent  souvent  et  s'échap- 
pent au  moment  où  on  serre  le  fll,  sans  être  plus  faciles  à  intro- 
duire que  celles-ci.  De  plus,  si  on  vient  à  les  pousser  dans  un  sens 
ou  dans  l'autre,  ce  qui  arrive  souvent  pendant  Tinjection,  on  dis- 
tend la  ligature,  on  comprime  le  vaisseau,  de  telle  sorte  que  bientôt 
la  matière  injectée  fiiit  autour  de  la  canule. 

II  serait  bon  d'avoir  dans  la  boite  aux  canules  ordinaires  des 
mandrins  coniques  en  bois  ou  en  métal  destinés  à  être  introduits 
par  Torificé  évasé  et. dont  l'extrémité  dépassant  lautre 
orifice  facilite  l'entrée  dans  les  vaisseaux.  Tous  les  ana- 
tomistes  savent  les  difficultés  que  l'on  éprouve  souvent 
pour  ce  premier  temps  de  l'opération  ;  c'est  pourquoi 
M.  Legros  conseille  l'usage  de  canules  analogues  à  celles 
que  l'on  voit  (fig.6),  c'est-à-dire  des  canules  dont  Tex- 
trémité  taillée  en  bec  de  flûte  est  terminée  par  un  léger 
renflement  olivaire  ;'en  arriére  du  bec  de  flûte  se  trou- 
"vent  les  cannelures  ordinaires.  Rien  de  plus  facile  alors 
que  de  pénétrer  dans  les  vaisseaux  très-fins  à  Taidc  de 
ces  petits  instruments.  L'extrémité  olivaire  s'oppose  à      f^^'^^ 
la  perforation  des  parois,  l'orifice  d'écoulement  est  plus    canuie  vu 
considérable  et  l'on  est  moins  exposé  à  rompre  les  vais- 
seaux qu'avec  les  canules  ordinaires»  dont  les  rebords  trandiaiils 
8<Hit  dangereux. 

Quelle  que  soit  la  fonne  acceptée,  il  est  utile  de  faire  adapter  un 
petit  aileron  latéral  tel  que  nous  le  figurons  pour  fixer  les  extrémités. 
du  fil  qui  a  servi  à  la  ligature  ;  de  cette  façon,  on  n'est  plus  ex- 
posé à  voir  la  canule  sortir  du  vaisseau  au  moment  de  Finjection. 

83.  Pour  injecter  directement  les  réseaux  sanguins  ou  les  lym- 
phatiques, on  doit  avoir  de  fines  canules  taillées  en  biseau  et  bien 
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aiguisées,  analogues  à  celles  qui  accompagnent  les  seringues  de 
Pravaz  ;  elles  seront  droites;  je  ne  vois  pas  l'utilité  de  celles  qui  sont 
courbes  et  qui  ont  l'inconvénient  de  ne  pas  être  maniées  facilement. 

G* est  avec  le  laiton  ou  le  maillechort  que  sont  habituellement  fa- 
briqués ces  petits  instruments  ;  ils  seront  en  fer,  etc.,  pour  les  in- 
jections au  mercure. 

Les  tubes  de  verre  effilés  à  la  lampe  conviennent  égale; 
ment  pour  les  injections  au  mercure  et  au  nitrate  d'argent  ;  mais 
on  les  construira  d'une  façon  différente,  suivant  le  but  qu'on  se 
propose.  Pour  reniplir  de  mercure  les  réseaijx  lymphatiques,  on 
effilera  le  tube  de  façoi\  à  produire  un  cône  trés*court  terminé  par 
un  orifice  capillaire.  S'agit-il  d*une  injection  par  les  troncs  vascu- 
laires,  le  tube  ne  doit  pas  se  rétrécir  brusquement,  mais  présenter 
un  cône  trés-allongé  ;  en  outre,  on  produira  à  une  petite  distance 
de  Torifice  d'écoulement  un  léger  renflement.  On  s'habitue  aisément 
à  faire  soi-même  les  canules  de  verre;  c'est  ce  léger  renflement 
dont  nous  venons  de  parler  que  Ton  réussit  plus  difflcilement.  Il 
faut,  après  avoir  effllé  son  tube  complètement,  c'est-à-dire  après 
l'avoir  fermé,  chauffer  le  point  que  l'on  désire  évaser  et  souffler 
légèrement  par  Textrémité  du  tube  ;  ensuite,  on  casse  un  peu  au 
delà  de  l'évasement  et  on  expose  de  nouveau  Textrémité  à  la  flamme 
pour  faire  disparaître  les  aspérités  de  la  cassure. 

Encoreun  détail  futile  en  apparence  ;  il  fautavoir  dans  la  boîte  aux 
canules  de  petits  bouchons  de  différentes  grosseurs  en  bois  ou  mieux 
en  liège  ou  en  caoutchouc ,  pour  obturer  la  canule  aussitôt  après 
l'injection  et  pour  empêcher  le  reflux;  cela  vaut  mieux  que  de  lier  le 
vaisseau  au  delà  de  la  canule,  car  la  ligature,  (}ui  n'est  pas  toujours 
possible,  détermine  quelquefois  la  rupture  du  vaisseau  distendu.    ** 

ARTICLE    ir.   —   INSTRUMENTS  ACCESSOIRES. 

'24.  Parmi  les  instruments  accessoires  les  plus  utiles,  il  faut  ran- 
ger des  aiguilles  d'acier,  les  unes  volumineuses,  les  autres  minces 
et  très-effilées,  destinées  à  déboucher  les  canules,  quand  on  a  laissé 
solidifier  la  matière  à  injection  qui  les  remplit,  ou  quand  un  corps 
étranger  s'y  est  arrêté.  Cet  accident  arrive  quelquefois  pendant  Tin- 
jection,  surtout  pour  les  plus  petites  canules,  quand  on  n'a  pas  mis 
assez  de  soin  à  préparer  la  masse  ;  on  peut  alors,  lorsque  c'est  une 
substance  liquide,  ou  si  la  pièce  plonge  dans  l'eau  tiède,  débarras- 
ser la  canule  pendant  l'opération,  à  l'aide  de  ces  aiguilles. 
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35.-  Il  faut,  en  outre,  avoir  des  aiguilles  i  suture,  courbes  et  démi- 
Gonrbes,  pour  passer  le  fil  ^u-deasous  des  vaisse4Ui  dans  lesquels 
on  veut  placer  la  canule.  En  d'autres  circonstances,  pour  les  gros 
raisseaux  principalement,  c'est  de  l'aiguille  de  Deschamps  ou  de 
celle  de  Desault  qu'on  a  besoin  ;  il  faut  ordinairement  avoir  soin  de 
les  prendre  aussi  Étroites  que  possible,  et  un  peu  plus  aiguës  que 
celles  employées  en  chirurgie.  On  aura,  en  outre,  différentes  espè- 
ces de  ûl  ciré  et  de  la  Scelle  solide  pour  les  ligatures  en  masse. 

36.  Lorsque,  pendant  l'injection,  il  surWent  des  fuites  par  rup- 
ture, ou  par  un  vaisseau  qu*on  n'a  pu  lier,  lorsqu'il  s'agit  d'injec- 
Uons  partielles,  on  se  sert  de  pinces  à  pression  continue,  suscepti- 
bles, par  l'épaisseur  de  leurs  branches,  d'exercer tine  forte  pression 
sur  la  partie  que  l'on  saisit  à  leuraide.  Ilfaut  en  avoir  dedeuxsortes. 
les  uues  Tolunûneuses,  pour  pincer  les  gros 
Vaisseaux  ou  une  graode  épaisseur  de  tis- 
sus, ayant  leur  extrémité  droite  (lig.?,^), 
ou  courbe  [fig.  7,  B),  de  manière  à  près 
ser  ft  la  fois  sur  une  plus  grande  étendue. 
en  se  servant  de  leur  convexité.  Les  autres 
sont  plus  petites  et  sont  employées  lors-  * 
qu'il  faut  saisir  tin  capillaire  ou  une  mince 
membrane  que  les  grosses  pourraient 
rompre  (fig.  7,  C).  Dans  les  injections 
partielles,  on  est  souvent  obligé  d'en  em-  ' 
ployer  un  grand  nombre. 

27.  Si  les  fuites  ont  lieu  par  des  capil- 
laires sur  une  surface  un  peu  étendue  ou 
dans  une  dépression  trop  profonde,  il  faut 
cautériser  &  l'aide  du  ïnr  rouge,  comme  on 
le  fait  en  chirurgie.  Oti  devra  donc  avoir  ' 
parmi  les  instruments  accessoires  deux  ou 

Ims  cautères  actuels  de  différentes  formes  qu'on  tient  toujoui's  au 
rouge  blanc  pendant  qu'on  pratique  l'injection.  Quand  on  pratique 
une  injection  chaude,  on  fait  chauffer  les  cautères  dans  le  fourneau 
qui  sert  à  fondre  la  masse. 

28.  Pour  les  injections  chaudes  {en  l'absence  de  l'appareil  décrit 
plus  haut  p.  1fi-17),  il  est  indispensable  d'avoir  plusieurs  bassins 
eonlenanl  :  les  uns  de  l'eau  chaude,  les  autres  de  l'eau  froide.  On 
a  conseillé  l'usage  de  caisses  métalliques  spéciales  que  l'on  peut 
chauffer  iï  l'aide  d'une  lampe  i  alcool,  et  dans  lesquelles  on  maintient 
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ranimai  ou  Torgane  que  Ton  injecte  à  une  lempéralure  constante  ; 
comme  remploi  des  injections  chaudes  tend  à  devenir  de  plus  en 
plus  restreint  et  limité  à  quelques  cas  exceptionnels,  ces  caisses  mé- 
talliques serviront  rarement;  du  reste,  un  vase  d'une  capacité  pro- 
portionnée au  volume  de  la  pièce  injectée  est  suffisant;  on  ajou- 
tera de  l'eau  chaude  à  mesure  que  le  refroidissement  aura  lieu, 
et  un  thermomètre  ser\'ira  de  guide. 


CHAPITRE  IV 

Des  matières  à  fa^fcctloB. 

29.  Au  milieu  des  nombreuses  formules  qui  ont  été  conseillées, 
nous  choisironscelles  qui  offrent  Ijes  meilleures  conditions  de  réussite 
et  le  plus  de  facilité  dans  la  préparation.  Parmi  les  mélanges  que 
nous  indiquons,  les  uns  sont  empruntés  à  divers  anatomistes,  les 
autres  nous  sont  personnels,  mais  tous  ont  été  essayés  par  nous. 

Dans  toute  matière  à  injection,  il  faut  considérer  le  véhicule 
et  la  substance  colorante.  Tantôt  le  véhicule  est  liquide  à  la  tem- 
pérature ordinaire,  tan4ôt  il  est  solide  et  doit  être  liquéfié  par 
une  chaleur  modérée;  il  se  solidifie  alors  dans  les  vaisseaux. 
Les  véhicules  solides  à  la  température  ordinaire  seront  préférés 
lorsqu'on  voudra  comparer  le  diamètre  des  capillaires.  Mais  alors 
il  faut  tenir  l'animal  dans  de  l'eau  assez  chaude  pour  que  la 
solidification  ne  se  fasse  que  très-lentement,  et  le  placer  dans 
cette  eau  longtemps  avant  l'injection  pour  qu'il  prenne  une  tem- 
pérature égale  dans  l'épaisseur  des  tissus  et  à  rextérieur. 

Il  est  indispensable  de  coimaitre  plusieurs  espèces  de  formules, 
car  la  matière  à  injection  doit  varier  suivant  le  but  qu'on  se  pro- 
pose. Veut-on  examiner  des  pièces  à  l'aide  de  la  lumière  directe 
ou  réfléchie  par  le  tissu  injecté  à  l'œil  nu  ou  à  la  loupe,  on  se  ser- 
vira d'une  masse  opaque.  S'il  s'agit  d'observer  les  vaisseaux  à  l'aide 
de  la  lumière  réfléchie  par  le  miroir  du  microscope,  c'est-à-dire 
transmise  au  travers  du  tissu  injecté  réduit  en  coupes  minces,  on 
donnera  la  préférence  aux  matières  transparentes. 

L'organe  injecté  doit-il  être  place  dans  l'alcool,  dans  la  glycérine, 
ou  simplement  desséché,  on  devra  varier  les  véhicules  et  les  sub- 
stances colorantes;  ainsi,  pour  prendre  un  exemple,  si  Ton  veut 
faire  sécher  une  pièce,  on  évitera  d'employer  la  glycérine  comme 
véhicule. 
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30.  Pour  les  injections  opaques,  ces  véhicules  solides  sont  des 
matières  grasdes  ou  résineuses.  L'axonge  pénétre  facilement,  mais 
dés  que  la  température  ambiante  est  un  peu  élevée,  elle  se  ra- 
mollit et  s'écoule;  on  peut  employer  tout  simplement  du  suif 
auquel  on  lyoute  une  certaine  proportion  d'essence  de  térében- 
thine ou  d'axonge. 

Le  mélange  suivant  est  très-pénétrant  quoique  sa  consistance  soit 
assez  grande,  lorsqu'il  est  refroidi,  pour  former  une  masse  dure. 

Axon^ iO  grammes. 

Blanc  de  baleine 40       — 

Cire  blanche iO       — 

Essence  de  térébenthine.  ...  15       — 

On  fait  fondre  à  une  douce  chaleur  et  on  ajoute  une  des  matières 
colorantes  bi-oyées  à  Thuile  que  nous  indiquerons  plus  loin. 

31.  Les  injections  opaques  peuvent  être  faites  à  froid  en  em- 
ployant pour  véhicules  des  vernis  ou  des  essences,  auxquelles  on 
donne  si  Ton  veut  un  peu  moins  de  fluidité  en  y  dissolvant  une  pe- 
tite quantité  de  cire. 

Parmi  les  matières  liquides  ù  la  température  ordinaire,  les  meil- 
leures sont  les  couleurs  fines  pour  les  peintres,  broyées  à  Thuile,  dé- 
lavées ensuite  dans  l'essence  de  térébenthine,  et  la  cire  à  cacheter  dite 
cire  d'Espagne  colorée  dissoute  dans  l'alcool  jusqu'à  la  plus  grande 
saturation  possible.  On  conserve  ces  substances  dans  des  flacons  u 
large  ouverture  bouches  à  Témcri,  pour  les  garantir  de  la  poussière 
et  de  Tévaporation  de  Tessence  pour  les  premières,  et  de  l'alcool 
pour  les  secondes.  Il  est  très-important  qu'elles  soient  dépourvues 
de  toute  impureté  pour  prévenir  l'engorgement  des  canules,  qui 
peut  quelquefois  faire  inanijuer  Tinjection  lorsqu'on  ne  parvient 
pas  à  les  déboucher  avec  les  aiguilles,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus 
haut. 

Ces  matières  doivent  avoir  ù  peu  près  la  consistance  de  la  crème  au 
moment  où  on  les  injecte;  dans  ce  cas,  une  fois  que  les  capillaires 
en  sont  pleins,  ils  ne  se  vident  pas,  lors  même  qu'on  coupe  le  tissu, 
parce  que  la  substance  est  reteime  par  capillarité.  Du  reste,  au  boiit 
*de  quelque  temps,  si  c'est  une  pièce  sèche,  le  liquide  s'évaporant, 
la  matière  colorante  reste  dans  les  capillaires  et  ne  tend  plus  à 
couler.  On  se  servira  principalement  des  couleurs  à  l'huile  délayées 
dans  l'essence,  parce  que,  soit  qu'on  fasse  sécher  les  pièces,  soil 
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qu'on  les  conserve  dans  Taicool,  l'huile  et  l'essence  se  solidifient  à 
demi  et  finissent  par  ne  plus  couler;  les  capillaires  et  même  les 
vaisseaux  d'un  demi-millimètre  s'aplatissent  à  peine.  De  plus, 
l'huile  des  couleurs  broyées  préserve  les  matières  colorantes  contre 
l'action  des  acides,  quand  on  est  obligé  de  faire  macérer  une  pièce 
dans  l'acide  nitrique  par  exemple.  Pour  certaines  préparations,  le 
jaune  de  chrome  seul  blanchit  un  peu,  mais  ce  changement  de 
teinte  ne  ^êne  pas  l'observation. 

.  32.  Cette  méthode  présente  cependant  un  inconvénient,  c'est  que, 
lors  même  qu'on  a  poussé  une  matière  solidifiable  dans  les  gros  vais- 
seaux derrière  la  couleur  liquide,  il  s'échappe  toujours  des  gouttes 
de  cette  dernière,  soit  des  gros  vaisseaux  que  le  suif  n'a  pas  rem- 
plis, soit  des  plus  gros  capillaires  coupés  pendant  la  dissection.  Ces 
gouttes  viennent  s'étaler  à  la  surface  de  l'eau  sous  laquelle  est 
la  pièce,  et  l'huilé  produit  des  teintes  irisées  qui'génent  l'oBserva- 
tion.  Il  faut  alors  changer  assez  souvent  l'eau  du  baquet  à  dissec- 
tion ;  mais  la  pièce  se  dégorge  bientôt,  et  cet  inconvénient  diminue 
beaucoup  ou  disparait  après  quelques  lavages.  Une  se  reproduit  que 
rarement  quand  la  pièce  a  séjourné  quelque  temps  dans  un  liquide 
conservateur,  et  que  la  couleur  s'est  solidifiée  à  demi. 

33.  Les  couleurs  que  l'on  doit  avoir  ainsi  toutes  prêtes  pour  les 
injecter  dès  qu'on  a  besoin  de  le  faire,  sont  les  suivantes  :  l"*  le 
vermillon;  2^  le  bleu  de  Prusse;  5®  le  jaune  de  chrome;  4®  le  blanc 
d'argent. 

11  faut  toujours  prendre  des  couleurs  de  première  qualité,  parce 
que  les  teintes  sont  plus  vives,  ce  qui  est  important  pour  l'étude 
sous  le  microscope.  Le  bleu  de  Prusse  étant  beaucoup  trop  foncé 
pour  être  employé  pur,  et  colorant  beaucoup,  il  faut  le  mêler  de  blanc 
d'argent  dans  les  proportions  en  poids  d'une  partie  de  bleu  pour 
cinq  de  blanc;  sans  cela  il  ne  réfléchit  pas  assez  la  lumière  pour 
que  les  capillaires  soient  vus  facilement  sous  le  microscope.  Le  ver- 
millon demande  aussi  qu'on  y  ajoute  un  peu  de  blanc,  ce  qui  rend  sa 
teinte  plus  éclatante  ;  mais  cette  précaution  n'est  pas  indispensable. 

Pbtirlejaune  de  chrome,  il  faut  prendre  parties  égales  de  deux 
teintes  les  plus  claires,  désignées  dans  le  commerce  par  les  numéros 
1  et  2.  Le  numéro  5  est  trop  foncé,  troprougeâtre;  le  numéro  2  seul 
également,  à  moins  d'y  ajouter  du  blanc;  le  numéro  i  est  trop  clair, 
le  mélange  des  deux  donne  une  teinte  satisfaisante;  il  vaut  mieux 
cependant  que  co  soit  le  numéro  1 ,  plus  clair  que  le  numéro  2  qui 
domine  dans  le  mélange. 
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54.  Ces  couleurs  servent  chacune  pour  les  ordres  de  vaisseaux 
suivants.  Le  bleu,  pour  les  artères;  le  jaune,  pour  les.  veines;  le 
rouge,  pour  les  veines  portes  hépatique  ou  rénale,  ou  les  conduits 
excréteurs  qi^and  il  n'y  a  pas  trois  ordres  de  vaisseaux  sanguins,  et 
le  Uanc  pour  les  conduits  hépatiques  ou  uriniféres. 

Ce  changement  dans  les  usages  habituels  est  nécessaire  en  ana- 
toniie  générale,  parce  qu*il  faut  que  les  injections  soient  assez  bien 
laites  pour  que  les  matières  se  trouvent  en  contact  dans  les  capil- 
laires. Or,  le  rouge  et  le  bleu,  habituellement  employés,  donnent 
une  couleur  brune  roussâtre,  pMe,  qui  réfléchit  mal  la  lumière  et 
'  empêche  de  voir  facilement  les  vaisseaux  sous  le  microscope.  Cet 
inconvénient  se  montre  surtout  lorsqu'ils  ne  sont  pas  tout  à  fiiit 
superficiels  et  que  des  tissus  peu  transparents  ne  les  laissent  aper- 
cevoir qu'à  demi.  Hais  le  jaune  et  le  bleu,  tels  qu'ils  sont  employés, 
donnent  une  belle  teinte  verte  qui  réfléchit  bien  la  lumière  et  se 
distingue  immédiatement  de  la  couleur  de  tous  les  tissus.  Vues 
isolément,  sans  mélange,  dans  les  parties  éloignées  du  point  de 
contact,  elles  présentent  le  même  avantage;  le  jaune  surtout. 

Lorsqu'on  emploie  le  rouge  et  le  jaune,  le  mélange  dans  les 
capillaires  est  d'une  couleur  orangée  qui  n'est  pas  aussi  vive  ni 
aussi  tranchée  que  le  vert,  et  qui  prend  une  teinte  rougeâtre  quand 
elle  est  vue  au  travers  des  tissus  par  demi-transparence.  Néanmoins 
elle  peut»  dans  un  grand  nombre  de  circonstances,  être  utilisée 
aussi  bien  que  le  bleu  qu'elle  doit  remplacer;  mai^  on  ne  doit  pas 
les  employer  ensemble. 

Souvent  le  bleu  ne  doit  pas  être  injecté  dans  les  veines  par  les  rai- 
sons suivantes  :  l'étude  des  injections  fait  reconnaître  que  les  divi- 
sions des  dernières  branches  artérielles,  formant  presque  des  ré- 
seaux capillaires  et  se  continuant  avec  eux,  se  distinguent  des  veines 
correspondantes  qui  partentimmédiatement  des  réseaux  veineux,  par 
une  forme  spéciale  de  leurs  ramifications,  de  leurs  flexuosités,  de 
leurs  contours,  qui  sont  moins  bosselés,  moins  ondulcux,  et 
surtout  par  leur  moindre  volume  et  par  leur  plus  petit  nombre. 
En  même  temps,  les  réseaux  capillaires  proprement  dits ,  intermé- 
diaires aux  précédents,  s'injectent  en  général  plus  facilement  par 
les  veines  que  par  les  artères,  du  moins  là  où  il  y  a  de  véritables 
surfaces  de  réseaux,  comme  sur  les  muqueuses  intestinales,  les  vé- 
sicules closes  de  la  thyréoide,  etc. 

U  résulte  de  là  que,  lorsqu*on  pousse  le  bleu  dans  les  veines,  on 
a  de  plus  grandes  surfaces  couvertes  de  celte  teinte  que  du  jaune, 
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et  que  sous  le  microscope  on  a  une  masse  bleue  noirâtre  qui  ab- 
sorbe la  lumière ,  rend  l'observation  très-difficile  et  empêche  de 
distinguer  les  autres  organes.  Si  Ton  pousse  le  jaune  dans  les 
veines  au  contraire,  comme  celles  ci  sont  à  la  fois  plus  nombreuses 
et  plus  grosses,  la  lumière  est  réfléchie  en  grande  quantité,  et  les 
artères  remplies  de  bleu  se  dessinent  nettement  avec  leur  petit 
volume  et  leur  régularité  sur  les  vemes  à  la  surface  desquelles 
elles  semblent  ramper. 

35.  Le  vernis  coloré  est  plus  difficile  à  employer  que  les  cou- 
leurs précédentes,  parce  qu'il  empâte  les  seringues  et  les  canules 
surtout  quand  elles  sont  très-fines,  et  oblige  à  chaque  fois  de  les 
laver  dans  Falcool  ou  dans  l'essence  de  térébenthine.  De  plus, 
pendant  la  dissection  des  pièces  sous  le  microscope,  il  s'attache 
quelquefois  avec  plus  de  persistance  que  les  autres  matières  à  la 
pointe  des  instruments.  Il  pénètre  aussi  certainement  avec  moins 
de  facilité  dans  les  derniers  capillaires.  L'huile,  chargée  directe- 
ment, par  broiement  dans  un  mortier ,  de  couleurs  en  poudre  avec 
addition  d'un  peu  de  térébenthine  molle  de  Venise  (Hischfeld, 
thèse  1848),  pénètre  plus  facilement  que  le  vernis;  mais  elle  ne 
pénètre  pas  mieux  que  les  couleurs  broyées  délayées  dans  l'essence 
de  térébenihine,  et  pendant  la  dissection  elle  présente  très-exagé- 
rés les  inconvénients  de  celle-ci. 

Comme,  pour  injecter  les  très-petits  animaux,  tels  que  les  in- 
sectes, les  vers  intestinaux,  etc.,  etc.,  on  est  obligé  d'employer  des 
canules  excessivement  fines  qui  s'engorgent  facilement,  on  laisse 
reposer  la  couleur  délayée  dans  l'essence  de  térébenthine  avant  d'en 
remplir  la  seringue,  et  on  fait  celte  sorte  d'émuUion  toujours  très- 
claire.  Du  reste,  il  est  préférable,  dans  ces  cas,  d'employer  les 
injections  transparentes  que  nous  énumérerons  plus  loin. 

Injections  opaques  à  la  gélatine, 

36.  La  gélatine  dissoute  dans  l'eau  chaude,  et  qui  sert  souvent 
dans  les  injections  transparentes,  peut  également  être  employée 
pour  les  injections  opaques  chaudes  en  y  mêlant  des  substances 
colorantes  réduites  en  poudre  fine. 

Cette  masse  à  injection  présente  quelques  désavantages  au  point 
de  vue  du  but  qu'on  se  propose  dans  les  injections  opaques  ;  si  l'on 
veut  faire  des  pièces  sèches,  les  vaisseaux  se  racornissent  et  se 
déforment  ;  en  outre,  la  gélatine  transsude  à  travers  les  parois 
vasculaires,  lorsqu'on  est  obligé  de  pousser  un  peu  fort  pendant  un 
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ceiidn  temps  même  au  travers  des  artères  à  parois  épaisses, 
coDome  la  crurale.  On  sait  qu'on  peut ,  eu  injectant  de  l'eau  dans 
les  vaisseaux,  œdématior  les  tissus  ;  il  en  est  de  môme  avec  tout 
autre  liquide,  sans  en  excepter  les  liquides  denses,  conune  la  géla- 
tine. Les  tissus  ainsi  empâtés  sont  difficiles  et  ennuyeux  à  dissé- 
quer ;  s'il  s'agit  seulement  de  faire  des  coupes  dans  les  organes 
iiqectés,  cette  transsudation  n  est  plus  un  grave  inconvénient. 

D'ailleurs,  on  sait  que  la  gélatine ,  quand  elle  transsude  ainsi, 
passe  incolore  ou  à  peine  teintée.  Ce  fait  pourrait  servir  à  démon- 
trer ,  s'il  en  était  besoin  et  s*il  n'y  avait  pas  d  autres  arguments 
nombreux  qui  le  prouvent,  que  les  parois  des  vaisseaux  ne  peuvent 
laisser  passer  que  des  matières  liquides,  soit  par  transsudatioh, 
soit  par  absorption.  Il  montre,  en  outre,  que  les  globules  de  sang 
ne  peuvent  sortir  des  vaisseaux  que  lorsqu'il  y  a  rupture  ou  altéra- 
tion de  ceux-ci ,  et  quel  peut  être  le  compte  qu'on  doit  tenir  des 
prétendues  hémorrhagies  par  transsudation  encore  admises  par 
quelques  patliologistcs.  Le  fait  est  d'autant  plus  frappant,  que  les 
poussières  colorantes  employées  pour  faire  les  injections  sont  for- 
mées de  granules  microscopiques  infmiment  plus  petits  que  les 
globules  de  sang. 

37.  On  a  voulu  expliquer  le  passage  de  certains  éléments  du  sang 
à  travers  les  parois  vasculaires  par  des  modifications  momentanées 
que  ces  éléments  subissent  dans  leur  configuration.  Ces  variations 
dans  la  forme,  que  Ton  a  comparées  aux  mouvements  des  amibes, 
existent  réellement,  mais  on  leur  accorde  trop  d'importance  à  cet 
égard.  D'autres  auteurs  ont  pensé  que  les  capillaires  présentaient 
des  orifices  qui  laissaient  échapper  en  certaines  circonstances  les 
globules  sanguins  rouges  et  les  leucocytes.  Dans  cette  hypothèse, 
on  ne  s'explique  pas  comment  la  partie  liquide  du  sang  peut  rester. 
dans  des  canaux  munis  d'ouvertures. 

Une  couche'continue  d'épithélium  tapisse  les  vaisseaux,  qui  sont 
clos  de  toutes  parts;  tant  que  cette  couche  n'est  point  altérée ,  le 
passage  d'éléments  solides  est  impossible;  s'il  y  a  destruction  de 
l'épithélium,  il  est  possible  que  les  globules  du  sang,  qui  sont  trés- 
élastiques,  ou  les  leucocytes  doués  de  mouvements  dits  amiboïdes, 
firanchissent  la  substance  demi-molle  des  parois  des  capillaires, 
mais  tant  que  le  revêtement  épithélial  est  conservé,  les  corps  solides 
ne  peuvent  franchir  les  parois. 

On  s'explique  de  cette  façon  pourquoi  une  injection  assez  fine, 
faite  immédiatement  après  la  mort,  n'infiltre  pas  les  tissus;  mais 
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que  Ton  attende  un  ou  deux  jours  et  surtout  que  l'on  fasse  préala- 
blement passer  un  courant  d*eau  dans  le  système  vasculaire»  Tépi- 
thëlhim,  très-altérable,  sera  partiellement  entraîné,  et  Ton  aura 
presque  à  coup  sûr  des  infiltrations. 

.  38.  La  matière  colorante  la  plus  grossière  est  le  jaune  de  chrome, 
même broyéàrhuile.nestformédepetitscristauxallongés en  aiguille, 
ayant?  à  8  dix-millièmes  de  millimètre  delarge,  sur  5ou4  millièmes 
de  millimètre  de  long.  Ces  cristaux  les  plus  volumineux  ne  sont  pas 
les  plus  abondants;  la  plupart  sont  bien  plus  petits,  et  beaucoup 
sont  en  poussière  si  fine  ,  qu'on  ne  peut  pas  en  mesurer  les  gra- 
nules, même  à  Taide  des  plus  forts  grossissements  du  microscope. 

Le  blanc  de  plomb  ou  blanc  d'argent  (carbonate  de  plomb, 
deuxième  et  première  qualités)  Tiennent  ensuite  avec  le  vermillon  et 
le  bleu  de  Prusse.  Les  deux  premiers  sont  formés  de  petits  grains 
sphériques,  ou  à  peu  près ,  ayant  au  plus  6  dix-millièmes  de  milli- 
mètre, et  le  reste  est  représenté  par  une  poussière  d'une  finesse  in- 
commensurable au  microscope  et  dont  il  est  difficile  de  se  faire  une 
idée  avant  de  Favoir  vue.  Le  bleu  de  Prusse  est  peut-être  encore 
plus  fin  que  les  substances  précédentes  ;  les  plus  gros  corpuscules 
qui  le  composent  sont  plutôt  allongés  que  sphériques,  et  leur  plus 
grand  diamètre  ne  dépasse  pas  celui  indiqué  pour  le  vermillon  et 
la  céruse..  A  côté  de  ces  grains,  se  voit  une  poussière  tellement 
impalpable  ,  qu'on  s'aperçoit  de  son  existence  sous  le  microscope, 
plutôt  par  la  teinte  donnée  au  liquide  que  par  la  vue  de  granules 
moléculaires  colorants. 

11  est  probable  que,  dans  les  cas  où  les  matières  à  injection  trans- 
sudent  au  travers  des  vaisseaux  avec  une  légère  teinte  sans  qu'il  y  ait 
rupture  de  capillaires ,  c'est  cette  poussière,  impalpable  même  à 
l'œil  aidé  de  l'objectif  le  plus  fort,  qui  est  entraînée.  Lorsque  dans 
le  bleu,  le  blanc  et  le  rouge,  on  trouve  des  grains  plus  volumineux 
que  ceux  indiqués  plus  haut,  on  peut  s'assurer,  en  pressant  les  lames 
de  verre  entre  lesquelles  ils  sont  places  sous  le  microscope,  que  ce 
sont  des  amas  dus  à  l'agglomération  de  plusieurs  fins  granules 
de  matière  colorante. 

39.  Derrière  l'injection  liquide  à  l'essence  ou  même  à  la  gélatine, 
après  avoir  laissé  se  vider  les  gros  troncs  par  la  canule,  il  faut 
ordinairement  pousser  une  matière  colorée  comme  celle-là,  mais 
chaude  et  solidifiable.  Cette  masse  peut  servir  également  à  remplir 
les  réseaux  quand  on  fait  plonger  l'animal  dans  l'eau  tiède,  ou  h 
remplir  les  gros  troncs  et  leurs  branches  quand  on  ne  veut  in- 


LNJECTIOIIS  AU  SUIF.  29 

jecter  que  celles-ci;  alors,  il  est  inutile* de  se  senir  d*eau  tiède. 

11  suffit  pour  ceb  d'injecter  du  suif  ramolli  et  rendu  moins  cas- 
sant par  addition  d'un  tiers  ou  de  moitié  d*axonge ,  suivant  qu'on 
lait  rinjecUon  en  été  ou  en  hiver.  On  peut  quelquefois  se  contenter 
de  le  ramollir  avec  de  l'essence  de  térébenthine  ou  ajouter  celle-ci 
à  l'aionge.  Ce  dernier  corps  est  la  masse  qui  offre  le  plus  de  liant 
et  qui  est,  le  plus  pénétrant.  En  hiver  on  peut  Tinjecter  seule  ; 
mais  il  vaut  mieux  cependant  y  ajouter  du  suif,  parce  que  si  Ion  con- 
serve les  préparations  jusqu'à  l'été,  elles  se  ramollissent  trop  pour 
permettre  une  dissection  facile  à  cette  époque.  Cet  inconvénient  se 
niontre  surtout  quand  on  la  pousse  derrière  une  masse  liquide  à 
l'huile  ou  à  l'essence,  parce  que  le  mélange  de  ces  substances  au 
corps  gras  solidifiable  le  rend  plus  mou;  dans  ces  circonstances,  il 
faut  lyouter  moins  d'axonge.au  suif  ({ue  dans  le  cas  contraire. 

Du  reste,  les  proportions  des  unes  et  des  autres  varient  suivant 
les  usages  et  les  habitudes,  sans  qu'on  puisse  rien  dire  de  précis  à 
cet  égard,  d'autant  plus  que  pour  bien  colorer  le  suif  ou  l'axonge,  il 
faut  mettre  préalablement  en  suspension  dansTcssence  detérébeu- 
thine  la  couleur  en  poudre  et  l'ajouter  ensuite,  ou  mieux  les  colorer 
avec  la  matière  même  qu'on  veut  injecter  liquide  à  froid.  On  arrive 
par  tâtonnements  à  voir  si  la  masse  est  assez  chargée  de  couleur,  en 
étant  prévenu  que  les  quantités  indiquées  dans  les  livres  comme 
nécessaires  sont  en  général  beaucoup  trop  considérables. 

Il  faut  fondre  les  injections  solides  au  bain-marie,  autrement  la 
température  du  suif  monte  trop  haut,  et  le  vermillon  devient  noi- 
râtre ou  bnm,  le  bleu  de  Prusse  grisâtre,  et  le  jaune  de  chrome 
prend  une  teinte  jaune  rougeâtre  sale. 

40.  Le  mercure  se  range  parmi  les  matières  à  injections  opaques, 
nous  verrons  comment  et  dans  quels  cas  il  faut  remployer  ;  disons 
seulement  qu'on  doit  veiller  à  sa  pureté;  toute  trace  d'alliage  avec 
un  autre  métal  diminue  sa  fluidité  et  sa  pénétrabjlité  ;  s'il  a  été 
mouillé  par  l'eau,  on  s'expose  au  même  inconvénient  lorsqu'on  ne 
prend  pas  soin  de  le  dessécher.  On  le  conservera  dans  un  vase  en 
grès  ou  en  fer,  et,  au  moment  de  s*en  ser\ir,  on  agira  prudemment 
en  le  passant  à  travers  une  peau  de  chamois. 

Des  injeciiom  opaques  froides  et  coagulables. 

41 .  L'albumine  et  le  lait  seuls  ou  chargés  de  matières  colorantes 
sont  des  substances  très-pénétrantes  que  Ton  peut  coaguler  dans  les 
vaisseaux  en  plongeant  la  pièce,  soit  dans  l'eau  chaude  pour  l'albu- 
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tnihe»  soit  dans  un  acide  dilué  ou  Talcool.  Malgré  leur  facilité  do 
pénétration,  nous  ne  conseillons  pas  l'emploi  habituel  de  ces  injec- 
tions, qui  ont  toujours  un  vilain  aspect.  La  matière  contenue  dans 
les  vaisseaux  devient  très-granuleuse  après  la  coagulation  et  souvent 
elle  se  fragmente.  Néanmoins,  on  peut  se  trouver  dans  des  circon- 
stMices  telles,  que  ces  substances,  malgré  leurs  imperfections,  de- 
viendront une  précieuse  ressource  pour  Vanatomiste,  par  exemple, 
dans  le  eonrs  d  une  exploration  scientifique  au  bord  de  la  mer,  etc. 

m 

ARTICLE   II.   —    DBS   INJECTIONS   TRANSPARENTES. 

i2.  Les  matières  propres  à  colorer  les  divers  véliicules  employés 
pour  faire  des  injections  transparentes  doivent  remplir  certaines 
conditions.  Elles  seront  en  suspension  dans  le  liquide  et  non  en 
solution  afin  de  ne  pas  infiltrer  les  tissus  ;  elles  seront  à  l'état 
de  granulations  extrêmement  fines  ;  elles  devront  résister  à  Taction 
de  certains  réactifs  et  spécialement  de  l'alcool,  del'acidc  chrornique, 
de  la  glycérine  ;  outre  la  finesse,  les  granulations  doivent  avoir  la 
légèreté  pour  rester  facilement  en  suspension. 

Quant  aux  véhicules,  il  est  nécessaire  qu'ils  pénètrent  facilement 
et  qu'ils  présentent  cependant  assez  de  consistance  pour  tenir  les 
matières  colorantes  en  suspension  et  ne  pas  filtrer  trop  rapidement 
à  travers  les  parois  des  vaisseaux  ou  des  divers  canaux.  Unesolulion 
épaisse  de  gomme  constitue  un  assez  bon  véhicule  pour  l'étude  im- 
médiate, mais  elle  ne  peut  être  mise  en  usage  si  l'on  veut  conser- 
ver les  préparations  dans  l'alcool  et  le  baume  de  Canada. 

43.  Les  véhicules  habituellement  employés  sont  la  gélatine  et  la 
glycérine.  Les  injections  à  la-  gélatine  ont  l'avantage  de  se  coaguler 
dans  les  vaisseaux  et  de  conserver  à  peu  près  exactement  le  calibre 
de  ceux-ci  sur  les  pièces  fraîches,  résultat  important  pour  la  mensu- 
ration. Cette  conservation  du  calibre  n'existe  plus  après  la  macération 
dans  l'alcool  et  surtout  après  le  dessèchement  ou  le  durcissement 
nécessaires  pour  conserver  les  pr^rations  dans  le  baume  de  Ca- 
nada. Elles  ont  l'inconvénient  d'exiger  plus  de  temps  et  de  soin  pour 
les  préparatifs,  de  nécessiter  réchauffement  des  pièces  et  d'augmen- 
ter la  difficulté  du  nettoyage  des  instruments.  Dans  la  plupart  des 
cas,  et  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  faire  des  recherches  de  labora- 
toire et  non  des  préparations  à  conserver,  il  vaut  mieux  employer  la 
glycérine,  qui  permet,  du  reste,  également  la  conservation,  et  qui 
facilite  notablement  les  divers  temps  de  l'opération. 

44.  Pour  faire  la  solution  de  gélatine»  le  mieux  est  d'employer  It 
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substance  connue  ^ous  le  nom  de  colle  de  Paris  ;  on  fragmente  celte 
colle,  qui  a  la  forme  de  lames  minces,  sur  lesquelles  des  losanges 
Ont  élé  figurés  par  les  cordes  qui  les  ont  supportées  pondant  le  des- 
sèchement; on  place  les  morceaux  avec  de  Tcau  distillée  dans  un 
vése  en  porcelaine  ou  en  terre  vernissée,  on  les  laisse  s*imbiber, 
puis  on  chauffe  au  bain-marie.  H  ne  faut  jamais  exposer  le  vase  di- 
rectement au  feu,  car  alors  la  gélatine  qui  adhère  aux  parois  se 
décompose  et  noircit  le  liquide  ;  il  est  également  important  de  ne 
pas  prolonger  l'action  de  1;^  chaleur  ;  si  Ton  chauffe  pendant  long- 
temps, la  coagulation  se  fait  ensuite  incomplètement,  ou  même  ne 
se  iait  plus.  Qand  tous  les  fragments  sont  dissous,  on  filtre  à  tra- 
vers une  flanelle  ou  une  chausse  en  feutre,  afin  de  séparer  les  im- 
puretés et  surfout  les  petits  filaments  qui  adhérent  à  la  gélatine  et 
qui  proviennent  des  cordages  employés  pour  la  dessiccation.  La  so- 
lution est  alors  en  état  de  servir  comme  véhicule. 

Les  proportions  de  gélaline  et  d'eau  varieront  légèrement  avec  le 
degré  de  pénétrabilité  que  Ton  veut  obtenir  et  avec  la  quantité  de 
liqueur  colorée  que  Ton  doit  ajouter  ;  on  indique  généralement  une 
proportion  trop  grande  de  gélatine.  11  est  inutile  d'avoir  une  solu- 
tion très-épaisse;  il  faut  seulement  qu'elle  puisse  se  coaguler  par 
le  refroidissement. 

11  suffit  d'une  partie  de  gélatine  pour  7,  8,  9  et  même  10  parties 
d'eau. 

Conservation  des  masses  à  injection  gélatineuses. 

45.  Les  masses  à  injection  dont  le  véhicule  est  la  gélatine  ne 
peuvent  se  conserver  longtemps,  elles  s'altèrent  proniptement  et  se 
couvrent  de  moisissures  ;  le  camphre  et  l'acide  phénique  sont  im- 
puissants à  les  [)réserver  complètement.  Comme  il  est  fort  désa- 
gréable d'avoir  à  préparer  ces  masses  chaque  fois  que  Ton  veut 
faire  une  injection,  on  a  cherché  le  moyen  de  les  conserver.  On  a 
conseillé  de  les  fragmenter  et  de  les  dessécher  au  soleil  ou  à  l'étuve; 
on  est  alors  obligé,  pour  s'en  servir,  de  faire  chauffer  de  nouveau 
avec  une  quantité  d'eau  déterminée. 

Un  autre  procédé  consiste  à  recouvrir  la  gélatine  coagulée  dans 
un  vase  d'une  couche  d'alcool  ;  on  ferme  ensuite  le  vase  herméti- 
queoienL  Sous  rinfiuence  de  l'alcool,  la  gélatine  cesse  d'être  trans- 
parente et  devient  blanchâtre  ;  mais,  au  moment  de  l'employer,  on 
chasse  l'alcool  par  la  chaleur  et  la  solution  redevient  claire. 

Nous  engageons  les  anatomistes  qui  usent  fréquemment  de  ces 
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sortes  d'injections,  à  préparer  la  gélatine  de  la  foçon  vivante  : 
On  fait  fondre  50  grammes  de  colle  de  Paris  dans  300  grammes 
d*eau,  tenant  en  dissolution  de  l'acide  arsénieuz  ;  quand  la  liquéfac. 
tion  s*est  opérée  au  bain-marie,  on  ajoute  150  grammes  de  glycé- 
rine et  quelques  goutte  d!une  solution  d'acide  phénique  ;  on  joint  à 
ce  mélange  des  matières  colorantes.  Cette  masse  à  injection  peut  se 
conserva  sans  altération. 

Injections  à  la  glycérine. 

46.  L'emploi  des  mélanges  injectables  à  froid  tend  à  se  généraliser 
et  fera  peu  à  peu  délaisser  la  gélatine.  Le  véhicule  qui  convient  le 
mieux  pour  cette  espèce  d'injections  est  la  glycérine  associée  à  l'eau 
et  à  Faicool  :  deux  paities  de  glycérine,  une  d'eau  et  une  d'alcool. 

Les  matières  colorantes  se  mélangeront  avec  l'un  ou  l'autre  vé- 
hicule; nous  ne  donnerons  donc  pas  des  formules  différentes  pour 
les  injections  à  la  glycérine  ou  à  la  gélatine  ;  mais  nous  insistons 
sur  ce  point,  qu'il  est  important  d'opérer  les  réactions  qui  donnent 
naissance  aux  précipités  colorés  dans  le  véhicule  ou  dans  une  por- 
tion du  véhicule  ;  on  a,  de  la  sorte,  un  mélange  plus  intime  des 
particules  ténues  qu'en  produisant  le  précipité  à  part  pour  l'in- 
troduire ensuite  dans  les  solutions  ou  les  liquides. 

Les  doses  des  matières  colorantes  varieront  suivant  la  teinte  qu'on 
désire  obtenir. 

C'est  avec  intention  que  nous  indiquons  dans  nos  formules  la 
quantité  en  centimètres  cubes  des  solutions  salines  concentrées 
qu'on  devra  employer  et  non  le  poids  des  sels  qui  produisent  la 
réaction.  Cette  façon  d'agir  donne  peut-être  un  peu  moins  d'exacti- 
tude; mais  cela  a  peu  d'importance  et  ce  défaut  est  bien  compensé 
par  la  commodité  que  l'anatomiste  trouvera  en  mesurant  ses  liqui- 
des avec  une  éprouvette  graduée,  au  lieu  de  peser  minutieusement 
des  sels  qu'il  faut  ensuite  faire  fondre  dans  une  quantité  déterminée 
d'eau. 

47.  Que  l'injection  soit  à  la  gélatine  ou  au  mélange  froid,  nous 
produisons  ordinairement  le  précipité  dans  une  petite,  quantité  de 
glycérine  ;  celle-ci  est  ensuite  mêlée  au  véhicule  glycérine  ou  à  la 
solution  de  gélatine  arsenicale. 

Il  est  évident  qu'on  pourrait  également  mêler  le  précipité  à  une 
solution  de  gélatine  ordinaire  ;  mais  alors  il  faut  renoncer  4  con- 
server la  masse  à  injection.  Si  l'on  veut,  on  produira  le  précipité  en 
mêlant  les  solutions  salines  avec  la  dissolution  ordinaire  de  gela- 
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Une  (1  de  gélatine  pour  8  d*cau),  on  aura  de  la  sorte  des  niasses 
qui  ne  contiendront  point  de  glycérine  ;  on  évitera  d*agir  ainsi  arec 
la  solution  arsenicale,  qui  n'altère  pas  les  précipités,  mais  qui  réa- 
girait sar  certains  sels  introduits  séparément. 

Injectionn  au  carmin. 

48.  Cette  masse,  préparée  avec  le  carmin,  donne  d  admirables 
injections,  mais  elle  exige  plus  de  soin  et  de  patience  que  les  autres  ; 
lorsque  les  mélanges  sont  mal  faits,  on  n'obtient  généralement 
qu'une  infiltration  générale  des  tissus  ;  il  est  donc  important  de 
s*ëlendre  -sur  le  mode  de  préparation. 

On  pulvérise  3  grammes  de  carmin  dans  un  petit  mortier,  on 
Iliumecte  d*un  peu  d*eau  distillée  et  on  ajoute  quelques  gouttes 
d'ammoniaque.  11  est  impossible  de  fixer  la  quantité  d'ammoniaque 
nécessaire;  elle  variera  avec  la  force  du  réactif  employé,  mais  ou 
doit  chercher  à  n  user  que  de  la  dose  nécessaire  pour  dissoudre  le 
carmin.  La  dissolution  est  hâtée  en  agissant  avec  un  pilon,  puis  on 
Terse  le  carminate  d*ammoniaque  produit  dans  50  grammes  de  gly- 
cérine. On  peut  alors,  si  Ton  craint  d'avoir  laissé  des  parcelles  de 
carmin  solide,  filtrer  à  travers  une  flanelle  sans  avoir  à  redouter 
une  rapide  évaporation  de  Tammoniaque. 

On  a  préparé  d'autre  part  50  grammes  de  glycérine  acidulée  ; 
nous  ajoutons  d'ordinaire  5  gramii:es  d'acide  acétique  pour  50 
grammes  de  glycérine  ;  on  verse  peu  à  peu  cette  glycérine  acidulée 
dans  la  glycérine  qui  tient  le  carmin  en  dissolution,  jusqu'à  ce  que 
le  mélange  devienne  légèrement  acide.  On  reconnaît  le  moment 
où  il  faut  s'arrêter  en  exposant  au-dessus  de  la  liqueur  du  papier 
de  tournesol  bleu,  très-sensible  et  légèrement  humecté.  Dès  que 
le  papier  jprend  une  teinte  rose,  on  cesse  de  verser  la  glycérine 
acidulée.  On  a  delà  sorte  une  provision  do  matière  colorante  rouge, 
prête  à  être  employée  ;  quand  une  injection  doit  être  pratiquée, 
on  mélange  une  partie  de  la  matière  colorante  avec  trois  ou  quatre 
parties  de  véhicule  (liquide  glycérine  ou  solution  de  gélatine). 

Frey  recommande  de  préparer  une  solution  d'ammoniaque  et  une 
solution  d'acide  acétique,  de  façon  qu'on  sache  la  quantité  d'acide 
acétique  nécessaire  pour  neutraliser  une  quantité  donnée  d'am- 
moniaque. Ce  procédé  nous  semble  un  peu  compliqué  et  moins  sûr 
peut-être,  à  cause  des  pertes  qu'éprouve  la  solution  ammoniacale 
pendant  la  trituration,  etc.,  pertes  qui  ne  peuvent  être  prévues. 
Quoi  qu'il  en  soit,  voici  son  mode  de  préparation  : 

C.  Ruu5.  —  M'croscopc.  ^ 
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«  Ou  prend  à  peu  près  150  à  200  centigranunes  de  carmin  irès- 
((  fin  et  un  nombre  déterminé  de  gouttes  d'une  solution  d*animo- 
a  niaque  (nombre  de  gouttes  qui  peut  être  à  volonté,  plus  ou  moins 
•c  grand),  et  environ  15  grammes  d*eau  distillée;  on  met  le  tout 
«  dans  un  mortier  pour  opérer  la  solution  et  broyer  en  même 
«  temps  îë  carmin  ;  puis  on  filtre,  ce  qui  exige  plusieurs  heures, 
«  et  occasionne,  en  conséquence,  une  volatilisation,  une  jperte 
«  d'ammoniaque. 

«  On  verse,  en  remuant  lentement  et  sans  cesse,  la  solution  am- 
a  moniacale  de  carmin  dans  une  solution  de  colle  fine,  filtrée  et 
«  modérément  chauffée.  On  ajoute  à  ce  mélange,  un  peu  chauffé 
«  au  bain-marie,  le  nombre  des  gouttes  nécessaire  à  la  neutra- 
€  lisation  de  la  solution  ammoniacale,  dont  on  s'est  primitive- 
«  ment  servi.  On  obtient  par  ce  procédé  un  précipité  de  carmin 
a  dans  une  solution  acide  de  colle.  » 

Thiersch  a  fait  d'admirables  injections  connues  de  tous  les  ana- 
tomistes  :  voici  son  mode  de  préparation*.  Le  carmin  pesé  est  mé- 
langé à  un  poids  égal  d'ammoniaque  et  à  trois  parties  d'eau  dis- 
tillée ;  on  filtre  et  on  ajoute  le  liquide  obtenu  à  trois  ou  quatre 
parties  d'une  solution  de  gélatine  (une  partie  de  gélatine  et  deux 
parties  d'eau  distillée);  on  mêle  à  25°  R.  On  fait  alors  tomber  goutte 
à  goutte  de  l'acide  acétique  en  agitant  le  mélange  jusqu'à  ce  que 
l'odeur  de  l'ammoniaque  cesse  d'être  perçue  et  qu'un  papier  de 
curcuma  placé  au-dessus  ne  brunisse  plus. 

Masses  d'un  rouge  brun, 

49.  Le4)récipîté  de  cyanoferrure  de  cuivre  rappelle  la  couleur 
de  l'acajou  ;  cette  substance,  dont  l'usage  a  été  répandu  par 
Th.  Leber,  donne  de  bons  résultats;  la  teinte  est  loin  d'être  aussi 
belle  que  celle  du  carmin  et  la  transparence  est  moins  parfaite, 
mais  elle  pénètre  bien  et  ne  transsude  pas.  Voici  comment  on  fera 
la  préparation. 

Prenez  d'une  part  : 

Solution  concenU^c  de  ferrocyanure  de  potassium.  .  .    20  ceiiUm.  c. 
Glycérine •  .   .   .    50 

D'autre  part  : 

Solution  concentrée  de  sulfate  de  cuivre 35  centim.  c. 

Glycérine 50     

'  Tiersch,  Arcfiiv  fur  miçroscopische  Anatotnie,  von  Max  Schultze.  1865. 
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Mêlez  lentement  en  agitant.  Au  moment  d'injecter,  on  njoulera 
trois  parties  de  véhicule  pour  une  partie  de  ce  mélange. 

Masses  bleues. 

50.  De  toutes  les  préparations  indiquées  nous  préférons  celle  de 
Bedie,  que  nous  donnons  avec  quelques  modifications. 

Prenez  d'une  part  : 

Solution  de  sulfocyanure  de  potassium 00  centim*  c. 

Glycérine 50     — 

D*autre  part  : 

Perchlonirc  de  fer  liquide  à  30* 5  centim.  c. 

Glycérine 50      — 

Hélez  lentement  et  ajoutez  trois  parties  de  véhicule  pour  une 
de  matière  colorante.  Les  particules  bleues  que  l^on  produit  ainsi 
sont  eitrèmement  fines  et  restent  en  suspension.  L'injection  est 
très-transparente  ;  elle  a  Tinconvénient  de  pâlir  dans  les  liquides 
alcalins;  il  est  donc  prudent  d^ajouter  à  la  masse  quelques  gouttes 
d'acide  chlorhydrique  et  de  conserver  les  pièces  injectées  dans  de 
Talcool,  auquel  on  mêle  également  un  peu  d'acide  chlorhydrique. 

Richardson  remplace  le  perchlorure  de  fer  par  le  sulfate  do 
ier. 

Le  bleu  de  Prusse  ordinaire  possède  la  propriété  de  se  dissoudre 
dans  l'acide  oxalique;  on  trouve  cette  dissolution  dans  le  com- 
merce, où  elle  est  connue  sous  le  nom  de  bleu  soluble  ;  en  mêlant 
cette  matière  colorante  à  une  solution  de  gélatine  ou  à  la  solution 
de  glycérine,  on  obtient  une  masse  à  injection  bleue  qui  a  le  mérite 
d'être  vite  préparée.  Si  l'on  veut  faire  soi-même  le  bleu  soluble, 
on  cherchera  à  produire  les  réactions  au  milieu  du  véhicule.  Voici 
la  formule  de  Thiersch  donnée  par  Frey  : 

«  On  prépare  une  solution  froide  saturée  de  protoxyde  de  fer  (A), 
a  une  autre  solution  avec  le  cyanoferrure  de  potassium  (B),  et 
i  une  troisième  solution  d'acide  oxalique  (C).  Enfin,  il  est  néccs- 
«  saire  d'avoir  une  solution  chaude  de  colle  fine.  On  mêle,  dans  un 
a  vase  de  porcelaine,  environ  15  grammes  de  solution  de  colle 
«  avec  6  centimètres  cubes  de  la  solution  (A).  Un  deuxième  vase, 
tt  plus  grand,  recevra  un  mélange  de  30  grammes  de  solution  de 
c  colle  et  de  12  centimètres  cubes  de  la  solution  (B);  on  y  ajou- 
tf  tera  plus  tard  encore  12  centimètres  cubes  de  la  solution  d'a- 
<i  cido  oxalique  (C).  Quand  le  mélange,  contenu  dans  les  deux  vases 
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c  sera  refroidi  et  marquera  de  25  à  32®  centigrades,  on  ver- 
«  sera ,  goutte  à  goutte ,  et  en  remuant  sans  interruption,  le 
i  contenu  du  premier  vase  dans  le  mélange  du  second.  Lorsque  le 
f  précipité  sera  complet,  on  chauffera  pendant  quelque  temps  en 
f  remuant  sans  cesse  la  masse  d*un  bleu  foncé,  jusqu'à  100* 
tt  centigrades,  puis  on  filtrera  à  Taide  d'une  flanelle.  Une  matière 
c  à  injection  ainsi  composée  se  conserve  très-bien  dans  le  baume 
«  de  Canada.  Il  est  facile  d'en  changer  la  couleur  foncée  en  un 
a  bleu  plus  clair;  il  sufOt  pour  cela  d'ajouter  quelque  peu  de  so- 
«  lution  de  colle.  » 

Masses  jaunes, 

51.  Nous  obtenons  avec  le  sulfure  de  cadmium  une  fort  belle 
matière  d'un  jaune  orangé,  qui  donne  d'excellents  résultats.  Le 
précipité  ne  reste  pas  longtemps  en  suspension  dans  la  glycérine, 
comme  le  font  au  contraire  le  précipité  bleu  ou  le  carmin,  inais  il 
suffit  d'agiter  le  flacon  pour  disperser  les  molécules  de  sulfure  de 
cadmium,  qui  ne  se  déposent  ensuite  qu'à  la  longue. 

On  prend  d'une  part  : 

Solution  concentrée  de  sulfate  de  cadmium 40  centim.  c. 

Glycérine 50     — 

D'autre  part  : 

Solution  concentrée  de  sulfure  de  sodium 30  centim.  c. 

Glycérine 50     

On  môle  les  deux  solutions  en  remuant  constamment  le  liquide 
et  on  ajoute,  comme  pour  les  autres  préparations,  trois  parties  de 
véhicule  pour  une  de  matière  colorante. 

Une  matière  d  un  jaune  plus  clair  est  obtenue  à  T  aide  du  chromate 
de  plomb  ;  cette  injection,  connue  sous  le  nom  d'injection  jaune  de 
Thicrsch,  est  loin  d'être  préférable  au  sulfure  de  cadmium;  le  pré- 
cipité est  grenu  et  pesant  ;  il  gagne  rapidement  le  fond  du  vase  et 
donne  au  microscope  une  teinte  peu  intense  et  peu  transparente^ 
Cependant,  tout  en  conseillant  remploi  du  sulfure  de  cadmium^ 
nous  donnons  la  formule  de  Thiersch  : 

On  mêle  20  centimètres  cubes  de  solution  concentrée  de  bichro- 
mate de  potasse,  avec  80  centimètres  cubes  de  solution  de  gélatine. 
D'autre  part,  on  ajoute  40  centimètrescubes  de  solution  concentrée 
d'arotate  de  plomb,  à  80  centimètres  cubes  de  solution  de  gélatine. 
On  réunit  les  deux  mélanges  maintenus  à  une  douce  température. 
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piiis,  lorsque  le  précipité  est  formé,  ou  chauffé  à  iOO®  ;  on  peut  rem^ 
placer  la  solution  de  colle  par  un  mélange  glycérine. 

Masses  vertes, 

52.  «On  a  recommandé,  pour  avoir  la  teinte  verte,  de  réunir  un 
mélange  bleu  à  un  mâange  jaune;  nous  préférons  nous  servir  du 
vert  de  Scbeele  obtenu  de  la  façoti  suivante  : 

Prenez  d'iine  part  : 

Solution  concentrée  d'arsénite  de  potasse 80  centim.  c. 

Glycérine 50      — 

D'autre  part  : 

Solution  concentrée  de  sulfate  de  cuivre 40  centim.  c 

Glycérine .50      — 

Hélez  et  employez  comme  les  matières  colorantes  qui  précédent. 
Les  préparations  injectées  en  vert  ne  sont  pas  aussi  belles  qu'avec 
les  autres  matières  colorantes;  non  pas  que  la  pénétration  soit 
insuffisante,  mais  la  teinte  n'est  pas  assez  tranchée  et  on  est  obligé 
de  charger  le  véhicule  d'une  proportion  assez  considérable  de  ma- 
tière colorante. 

Injections  avec  les  couleurs  dérivées  de  Vaniline. 

5S.  Les  nuances  si  riches  des  couleurs  fabriquées  avec  Taniline 
sont  difficilement  employées  pour  les  injections.  Ces  substances  ont 
un  défaut  capital,  c'est  d'être  solubles  dans  l'alcool,  de  sorte  que 
les  organes  injectés  ne  peuvent  être  plongés  dans  ce  liquide.  De 
plus  la  fuchsine  (matière  colorante  rouge)  est  soluble  à  la  fois  dans 
l'alcool,  dans  l'eau  et  dans  la  glycérine;  il  faut  donc  renoncer  à 
remployer  avec  la  gélatine  ou  la  glycérine.  Le  bleu,  le  violet,  le 
jaune  d'aniline  peuvent  être  mêlés  aux  véhicules  ordinaires  après 
avoir  été  dissous  dans  une  très-petite  quantité  d'alcool;  injectés 
ainsi,  ils  infiltrent  facilement  les  tissus  et  les  pièces  ne  doivent  pas 
être  durcies  ou  conservées  dans  l'alcool  qui  s'emparerait  de  la 
matière  colorante  ;  on  se  servira  de  la  glycérine  comme  moyen  de 
conservation. 

J'ai  songé  à  unir  le  rouge  (chlorhydrate  de  rosaniline),  le  bleu 
(dilorhydrate  de  rosaniline  triphénilique),  le  violet  (chlorhydrate 
de  rosaniline  triéthyliaque),  ou  le  jaune  (chi7saniline),  à  du  coUo- 
dion  qui  sert  de  véhicule.  On  obtient  de  la  sorte  des  injections 
d'une  homogénéité  et  d'une  teinte  admirables,  et  d'une  transparence 
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parfaite;  mais  il  est  toujours  impossible  de  les  placer  dans  l'alcool  ; 
elles  se  conser^ient  bien  dans  la  glycérine  ;  cependant  le  rouge  finit 
par  pâlir.  En  laissant  sécher  les  tissus  injectés  ou  les  coupes  (et  la 
dessiccation  se  fait  très-rapidement  dans  ce  cas),  il  devient  facile  de 
faire  des  préparations  dans  le  baume  de  Canada  dissous  par  le  chlo- 
roforme, car  le  chloroforme  n'agit  en  aucune  façon  sur  ces  couleurs. 
J*ai  fait  quelquefois  avec  ces  injections  de  véritables  préparations 
microscopiques  de  vaisseaux  par  corrosion.  Il  suffit  de  laisser  les 
tissus  injectés  au  collodion  se  décomposer  lentement  dans  Teau  ; 
on  trouve  au  bout  d'un  temps  variable  la  matière  à  injection  qui 
seule  ne  s'est  pas  décomposée. 

Injections  au  collodion, 

54.  Passons  à  Tindicalion  du  procédé  :  5  grammes  de  fulmi- 
coton  sont  placés  dans  un  vase  bien  bouché  avec  200  grammes 
d'éther  sulfurique  et  20  gouttes  d'alcool.  Il  est  important  de  mettre 
fort  peu  d'alcool  et,  si  le  fulmicoton  se  dissolvait  dans  l'éther  em- 
ployé, on  n'ajouterait  pas  l'alcool  qui  facilite  l'infiltration  de  la  ma 
tiére  colorante  dans  les  tissus.  On  ajoute  au  collodion  10  centi- 
grammes de  la  couleur  que  l'on  a  d'abord  dissoute  dans  quelques 
gouttes  d'alcool  pur  ;  le  bleu  et  le  violet  peuvent  être  ajoutés  direc- 
tement et  sans  addition  d'alcool.  On  filtre  rapidement  à  travers  un 
linge  placé  dans  un  entomioir  que  l'on  recouvre  d'une  plaque  de 
verre  pour  empêcher  l'évaporation.  La  canule  étant  fixée  et  rem- 
plie d'éther  sulfurique ,  on  fait  pénétrer  l'injection  à  l'aide  d'un 
instrument  quelconque.  Il  suffit  ensuite  de  laisser  exposé  à  l'air 
l'organe  injecté,  la  dessication  s'opère  rapidement.  La  peau,  les 
muqueuses,  les  membranes  minces  sont  étalées  et  desséchées  sur 
une  plaque  de  verre  et  traitées  par  le  baume  de  Canada.  Pour  les 
muscles,  le  foie,  les  reins,  etc.,  on  pratiquera  des  coupes  le  lende- 
main de  l'injection,  on  les  placera  sur  une  lame  de  verre  où  elles 
sécheront  promptement  et  on  les  traitera  de  la  même  façon.  Il  est 
possible  de  conserver  des  coupes  fraîches  dans  la  glycérine,  mais 
la  couleur  rouge  disparaît  alors  peu  à  peu,  la  couleur  bleue  persiste 
indéfiniment. 

Malgré  leurs  inconvénients,  ces  matières  à  injection  peuvent 
rendre  quelques  services;  elles  sont  difficiles  à  préparer,  désagréa- 
bles à  employer;  on  réussit  plus  rarement  avec  elles,  mais  ceux  qui 
aiment  les  belles  injections  tenteront  l'emploi  de  ces  riches  cou- 
leurs. 
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Injectiofis  blanches, 

55.  C*e$t  avec  intention  que  nous  n'avons  rien  dit  des  matières  à 
injections  blanches,  qu*il  faut  abandonner  lorsqu'ils  s'agit  d'injec- 
tions transparentes  ;  en  effet,  si  l'on  obtenait  une  matière  colorante 

.  blanche  et  transparente,  on  ne  pourrait  pas  la  distinguer  à  la  lumière 
réfléchie.  Le  carbonate  de  plomb,  le  chlorure  d'argent  ont  été  choi- 
sis par  quelques  anatomistes  ;  nous  aimerions  mieux  le  sulfate  de 
barjfte  indiqué  par  Frey  et  dont  les  particules  sont  très-fines  ;  en 
outre,  ce  précipité  ne  se  décompose  pas  aisément  comme  les  deux 
premières  substances,  et,  sans  être  transparent,  il  ne  donne  pas  une 
masse  complètement  opaque  ;  mais  il  est  encore  préférable  de  lais- 
ser de  côté  la  couleur  blanche,  qui  ne  devient  facilement  apparente 
qu'à  la  condition  de  diminuer  la  transparence. 

Nous  rejetons  également  les  injections  brunes  ou  noires,  qui  sont 
toujours  plus  ou  moins  opaques  ;  nous  en  avons  essayé  plusieurs 
espèces  et  les  résultats  obtenus  ont  été  trop  défectueux  pour  nous 
encourager  dans  ces  tentatives  ;  quant  aux  injections  par  double 
décomposition,  il  faut  les  proscrire  ;  nous  en  dirons  la  raison  plus 
loin. 

Injections  au  nitrate  d^argent. 

56.  La  réaction  du  nitrate  d'argent  sur  les  éléments  anatomiques 
sera  étudiée  dans  un  autre  chapitre.  Nous  décrirons  seulement  ici 
le  mode  d'emploi  de  ce  précieux  réactif  pour  dévoiler  l'épithélium 
qui  tapisse  divers  canaux  de  l'économie.  Lorsque  ces  canaux  sont 
volumineux,  ou  lorsqu'il  s'agit  des  séreuses,  on  peut  lés  ouvrir  et 
imprégner  leur  surface  en  les  plongeant  dans  une  solution  àrgen- 
tique  ;  mais  pour  les  conduits  plus  petits,  il  faut  nécessairement 
employer  le  procédé  de  Tinjection. 

Une  simple  solution  aqueuse  d'azotate  d'argent,  suffisante  pour 
les  réseaux  lymphatiques,  donne,  pour  les  vaisseaux  sanguins,  les 
conduits  glandulaires  et  les  terminaisons  bronchiques,  des  résultats 
incomplets  ;  l'imprégnation  existe  dans  tous  les  cas,  mais  les  parois 
reviennent  peu  à  peu  sur  elles-mêmes,  se  plissçnt,  et  les  cellules 
épithéliales  apparussent  confusément;  il  faut  donc  que  les  parois 
restent  tendues. 

On  obtient  ce  résultat  en  mélangeant  de  la  gélatine  à  la  solution  de 
nitrate  d'argent.  Hèlez  dans  un  vase  en  porcelaine  50  grammes  de 
gélatine  et 550  granunes  d'eau  distillée;  faites  fondre  la  gélatine  au 
bain-marie,  puis  ajoutez  100  grammes  d'une  solution  de  nitrate 
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d'argent  au  i  00*.  Le  mélange  est  passé  à  travers  une  flanelle  qui 
retient  les  impuretés  ;  la  matière  à  injection  et  l'organe  dont  on 
veut  étudier  les  canaux  sont  maintenus  à  une  température  de  45**. 

Quand  on  pousse  le  liquide  avec  une  seringue,  il  est  bon  d'en 
avoir  une  spéciale  en  verre  ;  car  les  instruments  de  cuivre  décom- 
posent la  solution  argentique;  la  seringue  à  crémaillère  (flg.  1)  est 
excellente  pour  cet  usage  ;  il  est  préférable  du  reste  d'employer  les 
appareils  à  pression  continue.  Dès  que  l'injection  esf  terminée,  ce 
que  Ton  reconnaît  souvent  à  la  teinte  blanchâtre  que  prennent  les 
tissus,  on  place  la  pièce  dans  un  endroit  obscur;  évitez  surtout  de 
la  plonger  dans  un  liquide  quelconque.  Au  bout  de  vingt-quatre 
heures,  on  l'exposera  à  la  lumière  et  on  conunencera  les  prépara- 
tions, oii'bien  on  la  placera  dans  l'alcool  pour  la  durcir  et  pratiquer 
des  coupes,  qui  ne  prendront  un  bel  aspect  qu'après  une  exposition 
plus  ou  moins  longue  à  la  lumière. 

Lorsque  ces  préparations  doivent  être  conservées,  elle^eront 
plongées  un  instant  dans  une  solution  faible  d'hyposulfite  de  soude 
dès  qu'à  l'air  elles  auront  atteint  ta- teinte  voulue  ;  on  les  fixe  ainsi 
comme  une  épreuve  de  photographie.  On  les  conservera  ensuite 
dans  la  glycérine,  ou  bien,  après  les  avoir  de  nouveau  privées 
d'eau  par  l'alcool,  on  les  traitera  par  le  baume  de  Canada. 

Quand  l'opération  est  bien  exécutée,  on  obtient  d'admirables  pré- 
parations ;  les  contours  des  cellules  épithéliales  deviennent  très- 
apparents  et,  s'il  s'agit  du  système  circulatoire  lymphatique  ou  san- 
guin, les  réseaux  capillaires  sont  aussi  nettement  accusés  qu'avec 
les  matières  colorantes  transparentes. 

C'est  dans  ces  injections  surtout  qu'il  est  indispensable  d'avoir 
des  tissus  très-frais  ;  pour  les  vaisseaux  et  paur  les  terminaisons  bron- 
chiques ou  mieux  canalicules  respirateurs,  l'épithélium  est  souvent 
altéré  quelques  heures  après  la  mort. 

11  arrive  parfois  que  la  solution  de  nitrate  d'argent  ne  borne  pas 
son  action  à  la  surface  et  qu'elle  agit  plus  profondément  sur  les  élé- 
ments musculaires,  sur  ceux  des  vaisseaux,  par  exemple  ;  les  fibres 
cellules  deviennent  alors  apparentes  et  les  éléments  épithéliaux  sont 
plus  ou  moins  masqués.  C'est  surtout  quand  l'épithélium  est  déjà 
légèrement  altéré  que  cet  inconvénient  se  présente.  On  peut,  dans 
certains  cas,  utiliser  cet  accident;  ainsi,  c'est  le  meilleur  moyen  de 
constater  la  présence  de  l'épithélium  qui  tapisse  les  glomérules  de 
Halpighi  du  rein  ;  une  injection  de  nitrate  d'argent  poussée  par 
l'artère  rénale  ne  tarde  pas  à  imbiber  ces  glomérules. 
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Ponr  le» conduits  glandulaires,  les  terminaisons  bronchiques  et 
surtout  pour  les  lymphatiques  et  les  vaisseaux  sanguins,  les  injec- 
tions au  nitrate  d'argent  sont  d'une  grande  utilité. 

Injections  conservatrices  et  durcissantes, 

57.  Certaines  injections  n*ont  point  pour  but  de  rendre  les  vais- 
seaui  plus  apparents  et  sont  destinées  à  agir  sur  les  tissus  par  im- 
bihition  ;  il  n'est  pas  question  ici  de  celles  qui  servent  à  la  conser- 
vation par  embaumement,  mais  d'un  procédé  utile  à  connaître  ponr 
les  recherches  d'anatomie  générale.  On  n^ignofe  pas  les  difficultés 
qu'on  éprouve  à  durcir  convenablement  quelques  organes,  la 
moelle  épiniére  et  le  cerveau,  par  exemple,  surtout  lorsqu'on  fait 
usage  de  l'acide  chromique  ou  de  chromate  de  potasse;  le  durcis- 
sement s'effectue  à  la  surface  pendant  que  le  centre  se  ramollit  et 
s'altère.  On  évite  cet  inconvénient  en  injectant  préalablement  une 
solution  d'acide  chromique  ou  de  chromate  de  potasse,  soit  par 
l'aorte,  s'il  s'agit  d'un  petit  animal,  soit  par  un  vaisseau  principal 
de  l'organe  que  Ton  désire  employer  ;  le  liquide  s'infiltre  peu  à  peu 
dans  les  tissus,  le  vaisseau  est  lié,  et  après  une  demi-heure  l'organe 
que  l'on  vent  conserver  est  enlevé  et  placé  dans  une  solution  sem- 
blable à  celle  qui  a  servi  pour  l'injection. 

Conservation  des  masses  à  injections. 

58.  En  suivant  la  méthode  générale  que  nous  indiquons  pour  la 
préparation  des  matières  à  injection,  c'est-à-dire  en  opérant  le  pré- 
cipité dans  la  glycérine,  les  particules  sont  plus  fines  et  mieux 
isolées;  on  a,  en  outre,  l'avantage  de  conserver  les  substances  colo- 
rantes préparées  ;  il  ne  reste  plus  qu'à  les  mélanger  avec  une  quan- 
tité déterminée  de  véhicule  au  moment  de  s'en  servir. 

Ces  matières  colorantes  s'associent  également  bien  à  la  solution 
chaude  de  gélatine  ou  à  la  solution  froide  de  glycérine. 

Si  l'on  désire  conserver  des  mélanges  prêts  à  être  injectés,  rien 
n'est  plus  facile  avec  le  mélange  de  glycérine,  eau  et  alcool;  il  suf- 
fit d'avoir  la  précaution  de  fermer  hermétiquement  le  flacon  afin 
d'empêcher  l'évaporation  de  l'alcool.  Pour  les  masses  à  base  de 
gélatine,  enjoindra  les  substances  colorantes  en  suspension  dans  la 
glycérine  à  la  solution  de  gélatine  arsenicale  que  nous  avons  indi- 
quée plus  haut  (pages  3i-32). 

On  conserve  ainsi  une  collection  de  teintes  variées  qui  suffisent 
dans  tous  les  cas.  Qu'il  s'ugisse,  par  exemple,  d'injecter  les  pou- 
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mons,  on  pousser^  dans  les  artères  bronchiques  la  masse  roi^  ^^ 
au  carmin,  dans  l'artère  pulmonaire  la  masse  rouge  brun  au  suM^y^; 
cyanure  de  cuivre,  dans  les  veines  pulmonaire  la  masse  bleue,  da/?/ 
les  bronches  la  masse  jaune,  et  il  restera  pour  les  lymphatiques  1< 
choix  entre  Tinjectionau  nitrate  d'argent  ou  au  vert  de  Scheele,  01 
bien  encore  aux  mélanges  opaques.  Nous  ne  conseillons  guère  Tem- 
ploi  des  nuances  qui  résultent  du  mélange  des  couleurs,  le  violet 
par  exemple;  on  possède  assez  de  teintes  tranchées  pour  n'être  pa^^ 
obligé  de  recourir  à  ces  moyens. 

Ajoutons  qu'il  est  prudent,  avant  de  se  servir  d'une  matière  à  in- 
jection transparente,  de  la  passer  à  travers  une  flanelle  grossière, 
surtout  pour  les  mélanges  rouge-brun,  jaune  et  vert. 

La  ^conservation  facile  des  matières  colorantes  toutes  préparées 
et  des  véhicules  permet  de  faire  les  injections  transparentes  avec 
«autant  de  promptitude  et  de  commodité  que  les  injections  opaques 
aux  vernis  ou  à  l'essence  de  térébenthine. 

Injections  sur  les  animatix  vivants, 

59.  Nous  devons  indiquer  ici  un  procédé  ingénieux,  qui  consiste 
à  retirer  par  une  veine  d'un  animal  vivant  une  certaine  quantité  de 
sang,  que  l'on  i^emplace  par  une  solution  étendue  de  carminate 
d'ammoniaque,  ou  une  solution  de  sulfate  de  soude  colorée  par 
l'indigo  ;  la  matière  colorante  se  mêle  au  sang  qui  ne  cesse  pas 
de  circuler,  et  il  suffit  de  placer  des  ligatures  sur  les  veines  d'un 
organe,  ou  à  la  racine  d'un  membre,  pour  obtenir  les  réseaux  vas- 
culaires  pleins  de  sang  coloré.  L'auteur  de  ce  procédé,  Chrzonc- 
zewsky,  ajoute  que  certains  tissus,  certaines  glandes  s'imprègnent 
de  la  substance  colorante,  les  tubes  du  rein  s'emparant  du  carmin, 
les  conduits  biliaires  de  l'indigo,  etc.,  et  c'est  là  précisément  à 
notre  avis  le  principal  reproche  que  l'on  doit  lui  faire.  Cette  im- 
bibition  facile  des  tissus  est  fâcheuse  et  l'injection  manque  de  net- 
teté; en  outre,  les  capillaires,  remplis  de  globules  colorés,  sont 
loin  d'avoir  la  transparence  et  la  beauté  de  ceux  que  l'on  remplit 
avec  des  injections  ordinaires.  Nous  pensons  donc  que  ce  moyen  ne 
doit  pas  être  employé  pour  l'étude  des  vaisseaux. 

60.  Nous  avons  tenté,  non  plus  seulement  de  colorer  le  sang, 
mais  de  le  remplacer  sur  le  vivant  par  une  matière  à  injection 
poussée  dans  les  veines.  Voici  comment  nous  procédions  :  une 
canule  était  placée  dans  une- veine  jugulaire  du  côté  droit,  par 
exemple,  et  dirigée  du  côté  du  cœur;  la  veine  jugulaire  de  l'autre 
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côté  était  ouverte,  on  laissait  le  sang  s*ëcouler  en  partie  et  on  pous- 
sait dans  la  canule  une  solution  claire  de  gélatine,  colorée  par  le 
carmin  ou  le  bleu  solublc  (\oy.  p.  55);  la  matière  arrivait  au  cœur 
qui  la  chassait,  mais  les  capillaires  du  poumon  retenaient  une 
grande  partie  de  Tinjection;  il  passait  peu  de  chose  dans  le*  cœur 
gauche,  et  la  matière  coloranle  était  toujours  mêlée  avec  du  sang, 
qui  lui  donnait  un  fâcheux  aspect. 

61.  11  est  un  moyen  excellent  d*injecter  Fanimal  vivant,  c'est 
celui  que  nous  avons  employé  avec  H.  Onimus^ 

f  Sur  tm  lapin,  on  ouvre  l'abdomen;  on  lie  Faorte  au-dessus  des 
«  artères  rénales  et  Ton  introduit  au-dessous  une  canule,  commu- 
«  niquant,  au  moyen  d'un  tube  de  caoutchouc,  avec  un  entonnoir 
«>de  verre  dans  lequel  on  verse  du  lait  chanflë  à  environ  30<*. 
«  Le  niveau  du  lait  se  trouve  à  deux  décimètres  au-dessus  de  l'aorte. 
f  On  coupe  en  même  temps  la  veine  iliaque.  Au  bout  de  deux  mî- 
«  nutes,  on  voit  le  sang  qui  s'écoule  par  les  veines  mélangé  avec 
«  du  lait.  Le  lendemain,  au  microscope,  on  constate  que  toutes  les 
f  parties  du  corps,  situées  au-dessous  de  la  ligature  de  l'aorte, 
f  sont  complètement  exsangues,  et  que  les  capillaires  sont  remplis 
i  de  gouttelettes  de  lait.  » 

Nous  avions  d'abord  choisi  le  lait,  pour  exciter  le  moins  possible 
la  contracture  des  vaisseaux  ;  mais  ou  obtient  le  même  résultat,  en 
ne  se  servant  que  de  pressions  insigniûantes,  avec  une  solution  de 
gélatine  colorée  par  le  carmin  précipité  ;  mais  il  faut  éviter  la  gly- 
cérine et  toutes  les  substances  qui  agiraient  sur  la  contractililé 
vasculaire;  cette  recommandation  s'applique,  du  reste,  également 
aux  injections  pratiquées  sur  des  animaux  récemment  sacrifiés. 
Si  l'on  emploie  ce  procédé  pour  remplir  les  vaisseaux  de  tout 
l'animal,  on  ouvre  le  thorax  avec  précaution,  en  rasant  le  sternum; 
une  ligature  est  placée  à  l'origine  de  Taorto,  une  pince  à  pression 
continue  un  peu  plus  loin  et  la  canule  est  fixée  entre  la  ligature  et 
la  pince;  puis,  le  ventricule  droit  est  ouvert  et  on  laisse  couler 
rinjection  ;  il  faut  seulement  se  hâter  pour  profiter  des  avan- 
tages qu'offre  l'animal  vivant.  Nous  pensons  que  les  heureux  résul- 
tats que  Ton  obtient  ainsi  sont  dus  à  deux  causes  :  Tabsence  de 
sang  coagulé  et  la  persistance  de  la  conlractilité  artérielle,  qui 
chasse  la  matière  liquide  dans  les  capillaires  et  les  veines. 

*  Legros  et  Onimus,  Recherches  expérbnenUiles  sur  la  ctrcuUUton  [Journal 
{famaiomic  et  de  physiologie,  }M\\\e{  et  août  i8(>8]. 
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CHAPITRE  V 

CSmidIliMUl  — t<wriqn—  à  rvmpUr  poor  Cdre  tes  ta^aottona. 


62.  Lorsqu'il  s'agit  d'injecter  des  animaux,  il  est  facile  de  se 
placer  dans  les  conditions  favorables.  On  choisira  de  préférence  un 
animal  mort  d'hémorrhagie,  afin  que  les  capillaires  contiennent 
peu  de  sang,  et  que  l'injection  passe  plus  facilement.  Aussitôt  après 
la  mort,  pendant  que  l'animal  est  encore  chaud,  on  commence  l'o- 
pération, c'est  l'instant  le  plus  propice;  la  faible  .quantité  de  sang 
qui  reste  encore  dans  les  vaisseaux  n'est  pas  coagulée  ;  les  artères 
ont  conservé  leur  contractilité  normale;  mais,  alors  on  ne  réussit 
complètement  qu'à  la  condition  d'employer  des  liquides  qui  n'ir- 
ritent pas  trop  vivement  les  parois  vasculaires.  La  glycérine,  l'al- 
cool, la  térébenthine  doivent  être  bannis  de  ces  liquides,  ils  amè- 
neraient la  contracture  des  vaisseaux  et  Tinjectipn  pénétrerait  dif- 
ficilement. Ce  qu'il  y  a  de  mieux,  dans  ce  cas  particulier,  c'est  la 
gélatine  diversement  colorée  et  sans  mélange  .de  glycérine  ;  le 
cadavre  de  l'animal  conserve  assez  de  chaleur  pour  qu'il  soit  inutile 
de  Féchaufler.^ 

63.  Si  l'injection  ne  peut  se  faire  immédiatement  après  la  mort, 
il  faut  attendre  un,  deux  ou  trois  jour^  suivant  la  température  et 
suivant  que  la  rigidité  cadavérique  durera  plus  ou  moins  longtemps; 
jamais  on  ne  se  servira  d'un  cadavre  en  état  de  rigidité. 

Pour  l'homme,  si  Ton  excepte  les  membres  récemment  amputés, 
les  opérations  des  tumeurs  et  les  rares  circonstances  où  Ton  peut 
disposer  des  condamnés  à  mort,  on  injecte  les  tissus  deux  jours 
après'la  mort.  Il  est  donc  inutile  de  se  préoccuper  de  l'action  de  la 
matière  à  injection  sur  les  vaisseaux,  il  suffit  que  celle-ci  soit  très- 
pénétrante;  mais  on  devra  choisir  des  jeunes  sujets  plutôt  que  des 
vieillards,  et  des  corps  peu  chargés  de  graisse,  ne  présentant  pas 
d'ecchymoses  ou  de  vergetures.  Les  cadavres  des  hommes 
morts  brusquement  à  la  suite  d'un  traumatisme  grave  sont  pré- 
férables. Si  la  mort  est  survenue  lentement  et,  surtout,  s'il  y  a 
altération  du  sang,  comme  dans  la  plupart  des  maladies  générales 
et  des  inflammations,  le  sang  coagulé  engorge  les  capillaires  et 
même  les  artérioles,  la  réussite  devient  alors  incertaine,  et 
elle  n'est  guère  possible  qu'à  la  condition  de  faire  passer  par 
les  vaisseaux  un  courant  d'eau  qui  dissociera  et  entraînera  peu 
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à  peu  les  caillots  et  les  globules  agglomérés;  ce  lavage  du 
système  circulatoire  devra  se  faire  avec  précaution;  on  agira 
avec  lenteur  en  employant  une  pression  faible.  Généralement 
on  fixe  sur  la  canule  appliquée  à  Tartère  principale  un  tube 
en  caoutchouc  qui  aboutit  à  un  robinet  d*eau  ;  on  peut  employer 
avantageusement  notre  appareil  à  entonnoir  (fig.  3).  Lorsque  les 
tissas  seront  devenus  tout  à  fait  pâles,  on  airètera  le  courant  d'eau 
et  on  suspendra  la  pièce  de  façon  que  le  liquide,  qui  distend  les 
vaisseaux  et  œdématie  les  tissus,  puisse  s'écouler  partiellement. 
Cette  opération  préparatoire  facilite  singulièrement  l'injection  des 
réseaux  lymphatiques,  qui  se  gonflent  et  sont  aisément  atteints  par 
les  canules  piquantes  ou  les  tubes  de  verre  eflilés.  Malgré  tout,  le 
lavage  des  vaisseaux  a  quelques  graves  inconvénients  ;  il  altère  plus 
ou  moins  les  minces  parois  capillaires,  et  la  matière  à  injection 
s'épanche  ensuite  dans  les  tissus  plus  souvent  que  dans  le  cas  con- 
traire; on  ne  s'y  résoudra  que  dans  les  cas  où  cette  opération  pré- 
liminaire sa*a  jugée  indispensable. 

i64.  Du  reste,  les  globules  du  sang  que  renferment  les  vaisseaux 
ne  gênent  pas  autant  qu'on  pourrait  le  croire  au  premier  abord,  si 
toutefois  il  n'y  a  pas  accumulation  trop  considérable,  comme  dans 
les  organes  enflammés.  L'injection  chasse  devant  elle  le  liquide 
contenu,  en  laissant  appliqués  contre  leur  face  interne  les  caillots 
ou  la  manière  colorante  qui  s'est  déposée.  Lorsqu'on  pousse  ensuite 
rinjection  par  Tordre  de  vaisseaux  opposés  au  premier,  le  sérum 
comprimé  transsude  au  travers  des  parois  vasculaires,  comme, 
lorsqu'on  injecte  de  l'eau  ou  de  la  gélatine,  on  voit  ces  substances 
s'infiltrer  dans  les  tissus  sans  rupture  des  tuniques. 

Les  globules  sanguins,  ou  leurs  détritus  tenus  en  suspension  dans 
ce  liquide,  restent  appliqués  contre  la  face  interne  des  vaisseaux, 
même  des  capillaires,  et  n'empêchent  pas  l'injection  de  passer  et 
de  les  remplir  ;  mais  il  faut  user  d'une  pression  plus  considérable 
et  plus  soutenue  que  dans  le  cas  de  vacuité  des  capillaires. 

n  se  rencontre  presque  toujours  quelques  points ,  quelquefois 
assez  étendus,  où  les  parties  solides  du  sang  s'accumulent  et  em- 
pêchent l'injecl  ion  de  pénétrer.  Onbbser>'ece  fait  constamment  dans 
les  tumeurs  dites  cancéreuses  et  épidenniques  ;  dîins  diverses  alté- 
rations des  muqueuses,  etc.,  où  le  sang,  coagulé  déjà  pendant  la 
vie  dans  les  capillaires,  et  même  dans  des  vaisseaux  non  capil- 
laires, empêche  l'injection  de  pénétrer;  mais  il  y  a  toujours  des 
parties  injectées  dans  le  voisinage  de  celles-ci.  L'étude  des  injec- 
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lions  à  la  loupe  ou  au  microscope  fait  constater  tous  ces  faits. 

65.  Si  les  injections  réussissent,  quand  Tanimal  est  mort  depuis 
un  certain  temps,  et  en  été  surtout,  il  faut  cependant  prendre  garde 
que  Taltération  des  tissus  ne  soit  déjà  trop  avancée.  On  ne  peut  pas 
donner  de  signes  précis  du  degré  d'altération  qu'il  faut  éviter  d'at- 
teindre; cela  varie  trop  suivant  la  température,  rhumidité,  les 
espèces  animales  et  les  divers  organes.  L'habitude  seule  peut  servir 
de  guide  à  cet  égard. 

C'est  lorsque  les  tissus  sont  trop  altérés  que  l'on  voit  les  lympha- 
tiques de  l'organe  s'injecter  trés-fiiciîement  par  le&  artères  ou  par 
les  veines,  par  ces  dernières  principalement.  On  sait  pourtant,  qu'eft 
raison  des  rapports  anatomiques  existant  entre  les  capillaires  san- 
guins et  les  lymphatiques,  la  gélatine  et  même  le  suif  colorés  ou 
non  par  des  matières  en  suspension  poussées  dans  les  artères  pen- 
dant longtemps,  en  sortent  par  transsudation  exosmotique  et  œdé* 
matient  le  tissu  injecté.  Ils  passent  souvent  incolores  ou  à  pdne 
colorés  dans  les  lymphatiques  qu'ils  remplissent  alors,  «des  réseaux 
d'origine  vers  les  conduits  collecteurs.  Cesi  même  là  le  procédé 
employé  par  Hascagni  pour  l'injection  des  lymphatiques  du  rein 
et  de  beaucoup  d'autres  organes.  Ce  procédé  donne  assez  fréquem- 
ment de  bons  résultats,  pour  qu'il  mérite  d'être  employé  dans  des 
cas  qui  ne  peuvent  être  fixés  d'avance,  mais  que  dans  chaque  ordre 
de  recherches  l'expérience  du  laboratoire  apprend  à  déterininer. 

Quand  on  injecte  les  conduits  excréteurs  des  diverses  glandes 
ou  les  bronches,  les  lymphatiques  du  parenchyme  se  remplissent 
du  véhicule  de  la  matière  colorante  ;  le  suif,  par  exemple,  ou  la  géla- 
tine y  passent  çans  que  toujours  la  couleur  les  pénètre  elle-même  ; 
mais  c'est  par  un  mécanisme  différent  du  précédent.  Ici  c'est  une 
transsudation  moléculaire  exosmotique  du  suif  ou  de  la  gélatine  au 
travers  de  la  muqueuse  du  conduit  qui  a  lieu  et,  si  cette  substance 
pénètre  plus  facilement  dans  les  lymplialiques  que  dans  les  vais- 
seaux sanguins,  c'est  parce  qu'ils  ont  leurs  parois  plus  minces 
que  celles  de  ces  derniers  et  parce  qu'ils  sont  plus  superficiels. 

Lorsque  après  avoir  rempli  les  capillaires  sanguins  par  un  seul 
ordre  de  vaisseaux  et  fait  passer  l'injection  des  artères  dans  les 
veines,  ou  quand,  après  |avoir  iivjeclè  successivement  ces  deux 
ordres  de  conduits,  on  vient  à  continuer  trop  longtemps  la  pression 
et  surtout  à  l'exagérer,  on  voit  apparaître  ce  qui  a  été  décrit  sous  le 
nom  de  capillicules  par  Bourgery.  C'est,  souvent  en  même  temps 
que  se  fonnent  ces  prétendus  capillicules  plus  petits  que  les  glo- 
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bules  du  sang,  que  s'injectent  aussi  les  lymphatiques,  et  le  fait 
se  produit  surtout  quand  on  pousse  l'injection  par  les  veines,  aind 
que  Fa  remarqué  déjà  M.  Ludovic  Ilirschfeld^ 

Longtemps  auparavant,  M.  Lambotte^  avait  signalé  dans  les  sé- 
reuses l'existence  de  vaisseaux  plus  petits  que  le  diamètre  des  glo- 
bules du  sang.  Il  avait  dit  aussi  que  les  lymphatiques  conrnie  les 
veines  se  continuent  avec  les  artères  par  l'intermédiaire  d'un  ré- 
seau commun  formé  de  ces  vaisseaux  plus  étroits  que  les  globules 
du  sang.  Peu  de  temps  après,  HM.  Doyére  et  de  Quatrefages  sont 
arrivés  aux  mêmes  conclusions,  en  injectant  par  double  décomposi- 
tioa  les  artères  d'un  chien,  etc.,  et  ils  ont  obtenu  ainsi  des  vaisseaux 
dont  le  diamètre  est  quatre  ou  cinq  fois  plus  petit  que  celui  des 
globules  sanguins,  et  même  plus  (0'"",00i  à  0'"",004)*. 

66.  U  ne  faut  pas  croire  à  une  contradiction  entre  le  fait  de  l'in- 
jection des  lymphatiques  par  les  artères,  constaté  par  HH.  Lambotfe, 
Doyère  et  de  Quatrefages,  et  celui  de  Tinjection  des  mêmes  vais- 
seaux par  les  veines,  que  beaucoup  d  anatomistes  ont  signalé.  On 
les  injecte  en  effet  par  l'un  ou  Tautre  ordre  de  conduits,  dés  qu'on 
arrive  par  rupture  des  capillaires  à  remplir  ces  espaces  cahalicu- 
laires  plus  petits  que  les  globules  du  sang;  réplétion  qui  a  lieu  plus 
facilement  quand  on  pousse  l'injection  par  les  veines  que  si  on  la 
chasse  dans  les  artères,  sans  doute  à  cause  de  la  plus  grande  fra- 
gilité des  parois  veineuses. 

Seulement  il  faut  être  prévenu  que  ces  capillicules  (en  prenant  le 
nom  introduit  par  Bourgery,  quoiqu'il  soit  défectueux)  sont  dus 
à  un  accident  d'injection  et  ne  sont  pas  naturels;  car  on  peut  rem- 
plir complètement  les  vaisseaux  des  villosités  intestinales  et  ceux 
du  péritoine,  des  muscles,  du  foie,  du  rein,  du  tissu  cellulaire  sans 
que  l'injection  pénètre  ni  dans  les  ctiylifères,  ni  dans  les  lympha- 
tiques proprement  dits.  Et  cependant  on  ne  saurait  douter  que 
rinjection  ne  fût  complète,  puisqu'on  voit  le  bleu  et  le  jaune,  en 
conttct  dans  des  capillaires  variant  de  volume  entre  0''",009  et 
0"",044  ;  et,  si  l'on  ne  s'est  sei^i  que  d'une  seule  matière  colo- 
rante, on  trouve  qu'elle  a  passé  des  artères  dans  les  veines. 

On  obtient  ce  dernier  effet  très-nettement,  même  avec  la  matière 
à  double  décomposition,  pourvu  qu'on  ne  prolonge  pas  trop  long- 
temps l'opération  on  raison  de  causes  dont  il  sera  question  plus  loin. 

«  Hirschfeld,  thèse.  Paris,  iS4S. 

*  Lanibotte,  journal  VInxtUitl.  Paris,  1840,  n»  371. 

^  Journal  VlwUitùt.  Paris,  i84l,  n*  75. 
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67.  Les  dimensions  prises  sur  les  vaisseaux  injectés  avec  les 
substances  à  double  décomposition  ne  peuvent  pas  être  mises  en 
comparaison  avec  celles  des  capillaires  injectés  autrement  ou  vus 
sans  injection  au  microscope;  car  elles  sont  toujours  plus  petites. 
En  effet,  sur  le  chien,  le  lapin  et  le  cochon  d'Inde,  HH.  Doyère  et 
de  Quatrefages  ont  constaté,  comme  nous  Pavons  vu,  à  Taide  d'in- 
jections par  double  décomposition,  des  canaux  beaucoup  plus  petits 
que  le  diamètre  des  globules  du  sang  dans  lesquels  ils  arrivaient 
avec  la  plus  grande  facilité  et  presque  à  coup  sûr.  «  Les  muscles  en 

<  particulier  ont  présenté  des  canaux  ^de  cette  nature  en  nombre 
«  aussi  considérable  que  celui  des  fibres,  musculaires  elles-mêraes. 
«  H.  Doyère  fut  le  premier  à  tirer  de  ces  faits  la  conclusion  que  ces 

<  canaux  n  étaient  autre  chose  que  les  espaces  interfibrillaires,  c'est- 

<  à-dire  de  véritables  lacunes,  et  non  point  des  vaisseaux  capillaires 

<  proprement  dits*.  » 

Les  muscles  sont,  à  la  vérité,  très-vasculaires  ;  le  nombre  de  leurg 
vaisseaux,  comme  on  peut  le  voir  sur  des  pièces  fraîches  ou  sèches 
coupées  en  travers,  est  à  peu  près  le  double  de  celui  des  faisceaux 
primitifs  striés.  Ces  capillaires,  ainsi  qu'on  peut  le  conslaler  sur 
les  muscles  non  injectés  ou  injectés  de  tous  les  vertébrés,  ont  un 
diamètre  de  0'°'",008  au  moins  à  0'°'°,0i4,  et  au  delà,  quand  appa- 
raît une  seconde  paroi.  Ces  dimensions  sont  de  cinq  à  huit  fois 
plus  petites  que  les  vaisseaux  primitifs  striés^  mais  plus  grosses 
que  les  globules  sanguins,  dont  quelques-uns  se  voient  presque 
toujours  dans  leur  cavité.  Par  conséquent,  si  les  diamètres  donftés 
par  les  auteurs  précédents  ont  été  pris  sur  les  capillaires  si  nom- 
breux des  muscles,  ces  vaisseaux  n'étaient  certainement  pas  rem- 
plis complètement,  ou  bien  étaient  desséchés  et  revenus  sur  eux- 
mêmes. 

68.  Si  ces  vaisseaux  étaient  réellement  des  espaces  interfibril- 
laires  et  non  des  capillaires  incomplètement  pleins,  il  faudrait  les 
ranger  avec  ces  produits  d'un  accident  d'injection  décrits  par 
Bourgery*  sous  le  nom  de  capillicules,  comme  formant  un  ordre 
de  vaisseaux  bien  plus  petits  que  les  globules  sanguins  et  distincts 
des  capillaires. 

On  peut,  en  effet,  obtenir  des  infiltrations  de  ce  genre  distinctes 
des  capillaires  dans  tous  les  tissus,  et  par  tous  les  procédé  d'injec- 

*  De  Quatrefages,  Bulletin  de  Ut  Sociélé  philomathique,  1845,  p.  "^3. 

*  Bourgery,  Comptes  rendue  de  VAradémie  des  sden:eSj  iS48. 
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UoB.  Opendant  on  n'en  peut  faire  dans  le  cerveau,  le  placenta 
et  autres  tissus  cités  tout  à  l'heure.  Ces  capillicules  sont  des  con- 
duits fins  ayant  de  0"^,002  à  0"*,004  de  diamètre,  et  dans  certains 
points  beaucoup  plus,  de  noanière  à  être  yus  facilement  à  l'œil  nu, 
tandis  ^eles  globules  du  sang  des  mammifères  ont  de  0*^^006 
àO"^,008.  Leurs  bords  ne  sont  pas  aussi  nets  que  ceux  des  capil- 
laires pi^prement  dits,  qui  ont  toujours  au  moins  ifn  diamètre  de 
0*",007  ;  car  ce  sont  là  les  plus  petits,  et  ordinairement  ils  ont  da- 
vantage dans  les  séreuses,  la  peau,  les  muqueuses,  le  poumon,  etc. 
Ce  sont  ces  capillaires  les  plus  petits,  n'étant  pas  plus  larges  que 
les  hématies,  qui,  à  cause  de  l'épaisseur  de  leurs  parois,  qu'il 
faut  déduire  de  ce  diamètre,  se  trouvent  avoir  un  calibre  moin- 
dre (voy.  fig.  8,  p.  50)  que  le  diamètre  des  globules  du  sang,  et 
alors  forcent  ceux-ci  à  s'étirer  un  peu  pour  le» traverser,  quand  ils 
y  pénètrent,  ainsi  qu'on  le  voit  quelquefois,  lorsqu'on  étudie  la 
circulation  sur  des  animaux  vivants. 

68.  L'aspect  des  bords  de  ces  trainées  extra-vasculaires  qu'on 
a  nommées  capillicules  les  bit  facilement  reconnaître  pour  des 
conduits  sans  parois  propres.  Elles  forment  dès  réseaux  à  mailles 
régulières,  en  général  h  angles  aigus,  variant  de  forme  suivant  les 
tissus,  toujours  très-élégants.  Hais  elles  peuvent,  quand  on  a  déjà 
étudié  les.  vaisseaux  des  mêmes  tissus ,  sans  produire  ces  capil- 
licules, être  distinguées  des  capillaires  proprement  dits,  quoi- 
que, cependant,  ces  derniers  forment  des  réseaux  dont  les  mailles 
partagent  les  caractères  généraux  propres  à  la  texture  des  fibres 
de  chaque  tissu,  selon  que  leurs  fibres  ont  telle  ou  telle  direc- 
tion. Ainsi,  pour  le  foie,  les  capillaires  encadrent  régulièrement  les 
cellules  hépatiques,  et  il  peut  être  difficile  de  distinguer  les  capillai- 
res vrais  des  capillicules  ou  conduits  produits  artificiellement.  Lors- 
qu'on injecte  les  canaux  biliaires  en  employant  une  forte  pression, 
ou  même  une  pression  faible  longtemps  continuée,  l'injection  passe 
dans  le  réseau  sanguin  ;  si  ce  réseau  sanguin  a  été  préalablement 
rempli,  la  matière  s'échappant  des  conduits  biliaires  se  fait  une 
voie  autour  des  cellules  hépatiques  et  donne  l'apparence  d'un  ré- 
seau'. L'examen  au  microscope  èclaircit  les  doutes  sur  la  nature 
des  uns  et  des  autres.  Les  contours  arrondis,  les  caractères 
des  ramifications,  des  capillaires  et  de  leurs  flexuosités  surtout, 

*  Voy.  Ch.  Robiu,  art.  Histologie,  du  Dùtioniiairc  (ThiUoire  naturelle  do  d'th- 
bigiiy,  2-  édition,  1809,  t.  VII,  p.  Î73-274,  et  tirage  à  iwrt  sous  le  lilit;  :  Aiwto^ 
mie  microscopique  de*  Hssus.  Pari  ,  îi^^  in-8<>,  p.  58-39. 

G.  Roms.  —  Microsco|H*.  ^ 
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dins  chaque  lisiu,  (Comparés  aux  contours  moins  réguliers,  parfoii 


aux  traces  d'épanchemeiit  et  aui  différences  de  volume  déjà  si- 

'  Capllliirei  t  une  seule  lunique,  aiet  les  noysul  de  celle-ii  i  Vi\tl  normal.  uii> 
injacUon  au  nitrate  d'argent.  Ccouii  400  foii. 
Itta  hp,  TilMCiui  caplllaim  àes  plui  petili,  iinl«i  de  la  sulwunce  céfébriJe  griie 


Oei  à  z,  ViisKAUX  ci 


■,t  isolés  (|«  la  rélioe  d'au  eobbl  d'un  au. 
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gnalèes,  feront  distinguer  les  premiers  des  traînées  précédentes  qui 
peuvent  simuler  un  état  normal. 

Enfin,  il  faut  rappeler  que  Fétude  des  vaisseaux,  indépendam- 
ment des  autres  élémests  de  chaque  tissu  et  de  leur  arrangement 
réciproque,  ne  mène  à  rien,  et  ex]KMie  à  de  nombreuses  erreurs 
dont  il  serait  facile  de  signaler  beaucoup  d'exemplesi.  Dans  Tétude 
de  la  texture  d'un  parencbyme  ou  d'un  tissu  proprement  dit,  celle 
de  la  vascularité  est  la  dernière  à  faire  et  forme  le  complément 
des  autres,  sans  lesquelles  elle  devient  presque  inutile. 

Le  placenta  ne  fait  pas  même  exception  ;  on  sait  que,  dés  avant 
la  formation  de  cet  organe,  les  villositès  du  chorion  sont  creuses  et 
ramifiées  ^  Plus  tard,  lorsque  l'allantolde  s'appliqua  à  sa  face  in- 
terne, ses  vaisseaux  pénètrent  dans  les  villositès,  qui  sont  alors 
parcourues  par  un  réseau  capillaire  avec  un  tronc  artériel  et  un 
tronc  veineux.  Chez  les  animaux  à  placenta,  ces  vaisseaux  intra. 
villeux  s'atrophient  bientôt,  à  l'exception  de  l'endroit  où  se  forme 
le   gâteau   placentaire;  là,  au  eontraire,  leurs  ramifications  se 
multiplient.  De  l'intrication  des  villositès  récite  le  parenchyme 
de  cet  organe;  or,  quand  on  en  porte  un  fragment  sous  le  micro, 
scope  sans  injeetion  préalable ,  on   peut   parfaitement  recon- 
naître les  vaisseaux  dont  les  villositès  sont  parcourues,  surtout 
quand  elles  sont  pleines  de  sang  coagulé.  On  peut  reconnaître  en 
même  {emps  leur  iotrication,  leur  terminaison,  en  petits  prolon- 
gements arrondis  en  doigt  de  gant,  qui  se  détachent  çà  et  là  des 
branches  principales  ou  formait  leurs  extrémités.  (Voir  Pexplica- 
tion  des  fig.  9  et  10«  p.  52.)  L'injection  du  placenta  est  du  reste 
,  facile,  et  la  densité  de  la  membrane  spéciale,  qui,  à  proprement 
parler,  n'est  pas  vasculaire  par  elle-même,  fait  que  les  transsuda- 
tions arftvent  rarement. 

69.  Les  prétendus  capillicules  ou  lacunes  ne  sont,  en  résumé, 
rien  autre  chose  que  les  interstices. des  fibres  de  chaque  tissu  qui 
ont  été  remplis  par  la  matière  à  injection  fauchée  lentement. 
Ces  espaces  n'existent  pas  primitivement  ;  mais,  quand  les  capiU 
laires  (et  non  un  gros  vaisseau)  viennent  à  se  rompre,  comme  il 
faut  bien  que  la  matière  qui  s'échappe  petit  à  petit  du  mince  con- 
duit rompu  se  place  quelque  part,  elle  écarte  lentement  les  fibres 
les  unes  des  autres  en  glissant  dans  le  sens  de  leur  longueur  et  en 
se  creusant  un  canal  entre  elles  par  suite  de  leur  écartement  forcée 

*  Goste,'£^m^r|f09éfit>  comparée,  Paris,  i837. 
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Lorsqu'on  connaît  déjà  la  leriure  du  péritoine,  de  la  plèvre,  du 
poumon,  du  foie,  des  muscles,  du  tissu  c.'llulaire.  on  voit  ces  traî- 
nées de  matière  coUrante 
reproduire  la  direction  des 
fibres,  ou   des  faisceaux 
primitifs  de  Gbres  et  leur 
mode  d'entre-croisement. 
Aussi  forment-elles  de^ 
mailles  entre-croisées  àan- 
gles  aigus  bien  distinctes 
de   celles   des    muscles, 
dans  le  tissu    lamineui, 
la  plèvre,  le  derme,  le  pé- 
ritoine, .etc. ,  ou  on  les  remplit  quelquefois  avec  du  mercure  en 
Fig.  10  -. 


voulant  injecter  les  lymphatiques.  Cependant,  au  bout  de  peu  de 
temps,  on  les  distingue  des  réseaux  d'origine  de  ces  vaisseaux, 


*  a,  d,  Liinbeau  d'uac  muqueuse  ulérine  eiroli^  16  juu 
le  Irnileiniin  de  la  cessiliou  desqucllei  atiU  eu  lieu 
,  a,  fetjle  tumeur  norluanle,  i  Eurlace  rouge,  Tasculaire 
liées  i  a  piiriphérie.  et  riui.  ouverts,  ■  ilé  reesnnua  poui 

i.  Coupe  de  ce   lambeau  inanlranl  la  muqueuse  ou  o 
itfutrtiickitiii  recouvrant  l'œuf,  hérissé  de  petili  filamer 

e,  L'ceufeiriier  isolé,  chargé  de  viiltiûlis  presque  coplii 
iBptre  1  1  millimélre.  (Deuins  de  grandeur  latarelle.l 

■■  Villosités  choriales  aianl   la  formation  du  placenU  ti 


(lonetu^e   par  de  pnits 


l'œuf  humain  pré- 
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quoique,  dans  quelques  cas,  on  voie  le  mercure  partir  de  ces 
traît]^es  pour  remplir,  soit  des  réseaux,  soit  des  troncs  lympha- 
tiques. 

70.  Pour  ceux  qui  ont  vu,  dans  tous  les  tissus,  quels  qu'ils 
soient,  de  tous  les  Vertébrés,  et  même  des  Mollusques,  que  les  ca- 
pillaires sont  constitués  de  la  même  manière,  c'est-à-dire  par  une 
couche  ëpithéliale  formant  une  membrane  homogène,  insoluble 
dans  l'acide  acétique,  ayant  1  ou  S  millièmes  de  millimètre  d'é- 
paisseur pour  les  capillaires  les  plus  fins,  qui  n'ont  jamais  au- 
dessous  de  0'""',007  de  diamètre  total  chez  l'homme,  ce  qui  est  le 
diamètre  des  globules  du  sang,  il  serait  inutile  d'insister  sur  l'im- 
possibilité où  se  trouve  quelque  poussière  que  ce  soit  de  sortir  des 
vaisseaux.  Je  ne  l'aurais  pas  fait  s'il  n'était  nécessaire  de  prévenir 
de  cet  accident  ceux  qui  se  proposent  de  faire  des  injections,  et  sj 
Ion  ne  voyait  encore  ces  erreurs  être  admises  et  se  propager  sans 
examen.  Henle^  a  remarqué  déjà  que  nulle  part  on  ne  voit  d'ori- 
fices aux  parois  des  capillaires.  Nous  savons  aussi  que  le  passage 
de  matières  solides  ne  peut  s'effectuer  à  travers  les  parois  vascu- 
laires  qu'à  la  suite  d'une  lésion  de  ces  parois  (voy.  fig.  8,  p.  50). 

L'injection  des  interstices  fibrillaires  se  produit,  quand  on  pousse 
l'injection  outre  mesure,  et  principalement  quand  les  tissus  sont 
trop  altérés  ;  il  est  alors  presque  impossible  de  l'éviter.  En  se  pla- 
çant dans  de  meilleures  conditions,  cet  accident  ne  se  montre  pas  ; 
on  peut  faire  les  injections  les  plus  riches,  dans  lesquelles  on  voit 
les  matières  en  contact  au  milieu  de  tous  les  réseaux  capillaires 
sans  que  les  interstices  soient  remplis,  non  plus  que  les  lymphati- 
ques. Les  faits  précédents  sont  d'observation  journalière. 

Il  faut  ajouter  encore  que  l'opérateur  peut  voir  quelquefois  ce 
mode  particulier  d'épanchement  se  produire  brusquement  sous  ses 
yeux,  dans  un  point  du  tissu  qu'on  injecte,  et  se  propager  peu  à 
peu  par  places  plus  ou  moins  étendues,  suivant  l'état  de  la  pièce  et 
la  force  de  la  pression.  Il  est  encore  d'autres  faits  qui  rappellent  la 
formation  accidentelle  de  ces  capillicules.  En  piquant  la  cornée  avec 
un  tube  à  injecter  les  lymphatiques  et  en  poussant  une  injection  très- 
pénétrante  sous  une  forte  pression,  on  développe  un  réseau  coloré. 
La  pièce  portée  sous  le  microscope  montre  des  corps  étoiles  nnasto- 

cédeiit,  vues  à  un  gitississement  de  65  diamètres.  —  *,  Le  chorion.  —  f,  g,  Villosi- 
tés  qui  le  couTrent,  en  voie  de  développement  et  de  subdivision.  La  figure  est  parsemée 
de  corps  représentant  les  noyaux  des  cellules  formant  leur  paroi  et  celle  du  chorion 
par  la  juxtaposition  et  l'adhésion  réciproque  et  intime  de  celles-ci. 
•  Henle,  Traité  iTanatomie  générale.  Paris,  1845,  t.  II. 
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mosés  qu'au  premier  aspect  on  croit  avoir  ii^ectés;  mais  on  s'a- 
perçoit bientôt  que  l'injection  a  pénétré  entre  les  corps  étoiles  et 
la  substance  propre  hyaline  cornéenne;  elle  les  a  disséqués  et  en 
reproduit  la  figure,  bien  que  ce  soit  la  couche  de  matière  étrangère 
qui  les  recouvre  conmie  un  vernis  qu'on  voit  et  non  leur  propre 
substance.  (Cb.  Legros.) 

En  tenant  compte  de  tous  ces  faits  et  lorsqu'on  les  a  vus  se  pro- 
duire ou  manquer  un  grand  nombre  de  fois,  constamment  dans  telles 
ou  telles  circonstances,  on  ne  peut  s*empécber  de  reconnaître  que 
les  capillaires  déjà  altérés  se  rompent  plus  facilement  que  ceux  qui 
sont  encore  frais  et  laissent  infiltrer  la  matière  à  injection.  C'est 
alors  aussi  que  les  lymphatiques  s'ouvrent  par  rupture  et  s'injectent 
facilement  par  les  vaisseaux  sanguins  ayant  éclaté,  comme  lors- 
qu'on remplit  les  premiers  en  les  piquant  dans  le  tissu  lamineux 
avec  le  tube  à  mercure. 

71 .  La  méthode  à  injection  par  double  décomposition,  qui  con- 
siste à  injecter  d'abord  de  l'acétate  de  plomb,  puis  du  chromate  de 
potasse,  ce  qui  donne  un  précipité  jaune  de  chromate  de  plomb, 
est  susceptible  aussi  de  donner  lieu  à  quelques  erreurs.  Sachant  que 
l'eau,  la  gélatine,  le  suif  même,  poussés  dans  les  vaisseaux,  trans- 
sudent  au  travers  des  parois  sans  les  rompre,  comme  certaines 
parties  liquides  du  sang  lui-même  transsudent  continuellement 
au  travers  des  mêmes  parois  pendant  la  vie  ;  sachant  que  ces 
substances  infiltrent  les  tissus,  en  écartent  les  fibres,  comme  sur 
un  sujet  légèrement  œdématié,  il  ne  faut  pas  être  étonné  de  voir  les 
u>lutions  plombiques  et  chromiques  transsuder  de  la  même  ma- 
nière, et  se  précipiter  aussi  bien  au  dehors  que  dans  les  capillaires* 

11  est  facile  de  s'assurer,  en  effet,  qu'avec  l'une  et  l'autre  de  ces 
solutions  on  produit  un  œdème  artificiel  aussi  facilement  qu'en 
injectant  avec  de  l'eau  ;  ce  liquide  surabondant  se  trouvant  néces- 
sairement entre  les  fibres  qu'il  maintient  écartées,  le  précipité  qui 
lèsulte  de  l'addition  d'une  autre  dissolution  amenant  une  double 
décomposition  ne  peut  pas  occuper  une  autre  place,  les  fibres  des 
tissus  n'étant  pas  creuses.  C'est  aussi  ce  que  montre  le  microscope, 
car  on  obtient  ainsi  les  mêmes  formes  de  réseaux  que  par  la  rup- 
ture des  capillaires  dont  il  a  été  question  à  propos  de  l'ii^ection 
des  matières  colorantes  ;  et  il  est  impossible  qu'il  en  soit  autre- 
ment, puisqu'elles  dépendent  de  la  texture  du  tissu.  U  se  forme 
aussi  un  précipité  tout  le  long  des  capillaires,  et  les  traînées  inter- 
fibrillaires  de  chromate  de  plomb  qui  sont  en  communication  avec 
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lui  font  croire,  souvent  à  s*y  méprendre,  qu'elles  communiquent 
avec  les  capillaires  eux-mêmes.  Les  tissus  très-serrés  et  vascu- 
laires,  coÉmne  le  périoste,  outrés-serrés  et  peu  vaseulaires,  comme 
les  tendons,  les  ligaments,  les  aponévroses,  ne  présentent,  du  reste, 
presque  jamais  cet  accident  ;  ce  sont  seulement  les  tissus  à  texture 
dite  lâche. 

73.  Cet  inconvénient,  qui  est  des  plus  graves,  quoique  pouvant 
être  évité,  doit  faire  rejeter  cette  méthode  d'injection  ;  elle  ne  peut 
être  employée  que  pour  faire  une  étude  préliminaire  des  vaisseaux, 
et  il  ne  faut  pas  pousser  longtemps  ni  fort  a6n  d'éviter  la  transsu- 
dation. Elle  a  fait  croire,  dans  beaucoup  de  cas,  à  la  présence  de 
lacunes  extra-vasculaires  là  où  il  n'y  en  a  pas,  d'autant  plus  faci- 
lement,  que  le  précipité  hors  des  vaisseaux  a  lieu  sans  rupture  de 
ceux-ci  et  en  conservant  toutes  les  apparences  de  l'état  normal  à  la 
préparation,  vu  la  régularité  de  l'arrangement  des  fibres  des  tissus. 
En  outre,  le  précipité  floconneux  de  jaune  de  chrome  obtenu  ainsi 
diminue  beaucoup  de  volume  quand  la  pièce  se  dessèche,  ou  seole^ 
ment  quand  elle  perd  son  eau  dans  l'alcool  ou  autre  liquide  conserva* 
teur.  Les  parois  des  capillaires  reviennent  en  même  temps  sur  elles- 
mêmes,  s'appliquent  plus  ou  moins  exactement  sur  ce  précipité  ;  en 
sorte  que  les  dimensions  des  vaisseaux  prises  sur  ces  pièces  sont 
nécessairement  inférieures  au  diamètre  réel  des  capillaires,  tel  qu'on 
l'obtient  sur  les  préparations  injectées  autrement  et  sur  les  capil- 
laires qu'on  a  isolés  sans  injection  et  portés  sous  le  microscope. 

CHAPITRE  YI 
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73.  Le  vaisseau  quon  veut  injecter  étant  mis  à  nu,  il  faut  y 
introduire  la  canule;  on  évitera  les  incisions  transversales;  il  est 
préférable  de  couper  les  parois  dans  le  sens  de  la  longueur  ;  on  in- 
troduira les  canules  ordinaires  remplies  d'un  mandrin  à  extrémité 
conique  ou  mieux  les  canules  en  biseau  (voy.  fig.  6,  p.  19). 

Gomme  il  est  très-important  de  ne  pas  pousser  d'air  dans  les  vais- 
seaux, parce  que  ses  bulles,  ne  pouvant  traverser  les  capillaires,  en 
déterminent  la  rupture,  il  faut,  quand  on  ne  met  pas  de  mandrin 
dans  la  canule,  la  remplir  préalablement  d'eau  ou  d'essence  de 
térébenthine  ou  de  la  couleur  qu'on  veut  injecter  suivant  les  cas.  Ce 
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liquide  reste  sans  s*ëcouler,  quand  on  met  un  bouchon  à  rextrèmilé 
de  la  canule  qui  doit  s*adapter  à  la  seringue  (PI.  1,  Hg.  4).  Lors- 
qu'on ne  prend  pas  cette  précaution  d'avance,  il  faut,  avant  d'y  fixer 
le  porte-canule  faire  couler  du  liquide  goutte  à  goutte  dans  la  canule 
liée  déjà  au  vaisseau,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  pleine. 

On  passera  deux  fils  au-dessous  de  la  canule,  afin  de  lier  au  delà, 
dès  que  l'injection  est  finie,  et  empêcher  le  retour;  ou,  si  le  premier 
fil  casse,  le  SjBcond  le  remplace,  en  ayant  soin  de  pousser  la  canule 
un  peu  plus  loin  ;  noua  avons  dit  qu'on  peut  se  dispenser  de  lier  le 
vaisseau  après  Tinjection  en  obturant  la  canule  avec  un  fosset  de 
bois  ou  un  bouchon  en  caoutchouc.  La  ligature  sur  la  canule  doit 
être  faite  avec  précaution  de  manière  à  ne  pas  trop  couper  les  parois 
du  vaisseau,  celles  des  artères  surtout.  Le  fil  qui  a  servi  à  lier  la 
canule  devra  être  rajnené  en  arrière  et  lié  sur  l'oreille  de  celle-ci 
(pi.  I,  fig.  4)  pour  empêcher  qu'elle  ne  sorte  du  vaisseau. 

74.  Dès  que  la  canule  pleine  de  liquide  est  bien  placée,  on  y 
adapte  l'extrémité  de  l'appareil  à  injection  que  l'on  a  choisi.  Si  c'est 
la  seringue,  on  poussera  avec  une  extrême  lenteur,  en  maintenant 
avec  la  main  gauche  la  canule,  pendant  que  la  droite  enfonce  le 
piston  et  surtout  on  évitera  les  secousses  ;  c'est  une  opération  très- 
fatigante  et  qui  exige  de  fréquents  repos. 

Avec  l'appareil  à  pression  continue,  l'ii^jection  peut  se  prolonger 
pendant  plusieurs  heures  ;  il  suffit  de  jeter  de  temps  en  temps  un 
coup  d'œil  pour  surveiller  les  progrès,  la  marche  de  l'opération  et 
la  température  des  bains  qui  échauffent  l'organe  et  la  matière  qui 
doit  remplir  les  vaisseaux,  quand  on  emploie  la  gélatine. 

Si  l'on  injecte  par  une  artère,  il  est  bon  de  ne  point  porter  de 
ligature  sur  les  veines,  au  début  du  moins,  afin  de  permettre  l'écou- 
lement des  liquides  restés  dans  les  ciipiilaires  ;  le  plus  souvent,  on 
est  obligé  de  lier  des  anastomoses  ou  des  vaisseaux  collatéraux  qui 
laisseraient  fuir  la  matière  injectée  ;  on  placera  des  ligatures  autant 
qu'on  pourra  avant  de  commencer  Topération,  et  pendant  l'opéra- 
tion, on  se  servira  de  bonnes  pinces  à  pression  continue  (fig.7)  pour 
saisir  les  orifices  vasculaires. 

Quelquefois  on  doit  faire  une  ligature  en  masse  en  arrière  de  la 
canule,  quand  on  injecte  un  membre  séparé  du  corps,  par  exem- 
ple ;  pour  cela  j'emploie  une  longue  lanière  ou  un  tube  de  caout- 
chouc que  j'enroule  plusieurs  fois  dans  le  point  voulu  ;  on  obtient 
ainsi  une  consiriction  très-énergique  bans  risquer  de  couper  les  tis- 
us,  comme  cela  arrive  avec  les  cordes  ordinaires.  (Ch.  liegros.) 
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75.  Une  des  principales  conditions  pour  qu'une  injection  des 
capillaires  réussisse  bien,  c'est  de  pousser  avec  lenteur  et  d*une 
manière  égale,  afin  de  distendre  les  vaisseaux  sans  les  rompre. 

Si,  malgré  tout,  la  rupture  arrive,  oif  s'en  aperçoit  facileraent  à 
la  diminution  brusque  de  l'obstacle;  la  marche  du  piston  de  la 
seringue  devient  rapide,  de  lente  et  graduelle  qu'elle  était  ;  on  s'en 
aperçoit  plus  difficilement  avec  les  appareils  à  pression  continue  ; 
pourtant  la  rupture  est  indiquée  par  l'écoulement  brusque  qui  se 
produit  et  par  la  turgescence  subite  des  parties  injectées. 

Lorsqu'on  voit  l'endroit  où  se  fait  la  rupture,  si  elle  n'a  p9È  lieu 
sur  le  tronc  principal,  on  obljtére  la  branche  rompue  avec  une  pince 
à  pression  continue  (voy.  fig.  7,  p.  21).  Si  la  fuite  a  lieu  par  de 
minces  capillaires  qu'on  ne  peut  ni  cautériser  ni  pincer,  on  peut 
continuer  l'injection,  qui  ne  réussit  pas  moins  pour  cela  ;  seule- 
ment il  faut  perdre  une  partie  de  la  matière  et  pousser  pendant 
plus  longtemps,  parce  que,  dés  que  survient  une  fuite,  une  partie 
de  la  force  est  employée  à  chasser  l'injection  par  cette  issue,  et  di- 
minue d'autant  la  pression  exercée  auparavant  sur  les  capillaires. 
Aussi  la  marche  de  l'injection  dans  ces  vaisseaux  se  ralentit  im- 
médiatement. 

Lorsque  les  épanchements  ne  se  font  pas  par  des  capillaires  pro- 
prement dits,  cas  où  ils  laissent  la  matière  à  injection  s'înfiHrer 
dans  les  tissus,  on  les  distingue  de  suite  par  les  petites  bos- 
selures qu'ils  forment  et  la  manière  dont  ils  soulèvent  les  membra- 
nes. Ces  petites  bosselures,  mamelonnées,  d'un  aspect  particulier, 
se  forment  souvent  sur  une  surface  assez  étendue  au-dessous  dei> 
séreuses,  fibreuses,  etc.,  qui  les  laissent  voir  par  transparence,  ou 
dans  les  interstices  des  muscles,  le  long  des  nerfs,  etc.  Si  la  pres- 
sion vient  à  être  exagérée,  ou  si  l'injection  arrive  dans  un  endroit 
où  les  faisceaux  de  fibres  du  tissu  lamineux  offrent  moins  de  ré- 
sistance, au  lieu  de  petits  locules  séparés  incomplètement  par  ces 
derniers,  il  se  forme  un  épanchement  plus  ou  moins  volumin<?ux  ou 
arrondi.  Dans  quelque  cas  que  ce  soit,  il  est  toujours  assez  facile  de 
reconnaître  que  c'est  un  accident  de  l'injection,  et  non  quelque 
chose  de  régulier,  pour  ne  pas  être  obligé  d'insister  davantage 
sur  ce  point.  Même  dans  les  cas  où  il  s'agit  d'un  tissu  érectile,  les 
aréoles  circonscrites  par  les  trabécules  de  ce  tissu  se  distinguent 
toujours  des  épanchements  par  plus  de  régularité  dans  leur  en- 
semble, et  par  un  aspect  tout  spécial  qui  ne  peut  guère  être  décrit. 

76.  Il  est  facile,  en  faisant  une  injection,  de  la  réussir,  quand  on 
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ne  s'inquiète  qne  d*un  seul  ordre  de  vaisseaux,  parce  qu'alors  il 
suffit  de  pousser  longtemps;  le  liquide  qui  pénètre  par  les  aiières 
revient  alors  par  les  veines.  Du  reste,  on  ne  fait  pas  souvent  les  injec- 
tions pour  remplir  le  plus  de  vaisseaux  possible  d*un  seul  ordre,  mais 
bien  pour  étudier  comparativement  la  distribution  de  chacun  d'eux; 
il  n'y  a  pas  un  girand  avantage  à  rougir  toutes  les  surfaces  d'un 
animal  avec  du  vermillon  ou  du  carmin  poussés  dans  les  artères, 
ou  à  le  bleuir  en  poussant  de  l'indigo  ou  du  bleu  de  Prusse  dans 
les  veines,  puisqu'on  ne  peut  étudier  la  disposition  réciproque  des 
vaisslëaux.  On  fait  delà  sorte  de  belles  injections,  mais  elles  ne  sont 
pas  bonnes  dans  tous  les  organes  pour  le  but  qu'on  doit  se  propo- 
ser en  les  faisant.  Il  est  vrai  qu'on  parvient  avec  un  peu  d'habitude 
à  distinguer  avec  le  microscope  les  artères  des  veines,  même  rem- 
plies d'une  seule  couleur;  cependant,  il  est  bien  des  circonstances 
qui  demandent  beaucoup  d'attention  pour  qu'on  arrive  à  ne  pas  se 
tromper.* 

Il  faut,  il  est  vrai,  quelquefois  étudier  les  artères  injectées  seules 
et  les  veines  aussi,  mais  à  la  condition  précisément  que  la  matière 
n'aura  pas  passé  des  unes  dans  les  autres.  Parfois ,  en  effet,  les  injec- 
tions dans  lesquelles  on  a  tout  rempli  par  les  mêmes  vaisseaux  n'ont 
rien  dé  caractéristique,  ni  d'instructif,  parce  cpi'on  ne  voit  que  des 
surfaces  chargées  de  réseaux,  sans  distinguer  ce  qui  est  artère  de  ce 
qui  est  veine. 

77.  La  principale  difficulté  des  injections  est  de  remplir  égale* 
ment  les  deux  ordres  de  vaisseaux  dans  les  limites  de  leur  capacité, 
jusqu'à  ce  que  les  deux  matières  se  touchent  dans  les  réseaux  ca- 
pillaires. Cette  difficulté  est  d'autant  plus  grande,  que  l'habitude 
seule  conduit  à  savoir  quand  il  faut  s'arrêter  de  pousser  dans  un 
vaisseau  pour  injecter  l'autre,  sans  qu'on  puisse  rien  dire  qui  serve 
de  guide.  Aussi  faut-il  toujours  s'attendre  à  manquer  deux  ou  trois 
injections  avant  d'en  réussir  une,  plus  ou  moins,  suivant  les  organes 
et  l'habitude  qu'on  a  déjà.  Souvent  aussi,  à  côté  de  parties  bien 
réussies,  on  en  trouve  qui  ne  le  sont  pas,  soit  à  cause  de  rupture, 
soit  à  cause  de  la  transsudation  à  travers  les  parois  capillaires,  soit  par 
les  causes  déjà  indiquées  plus  haut;  ou  d'autres  dont  on  ne  se  rend 
pas  compte. 

Très-souvent,  l'aspect  extérieur  des  surfaces  ou  leur  examen  à  la 
loupe  font  croire  que  l'injection  est  bien  réussie  ;  mais  le  micro- 
scope montre  qu'il  n'y  a  que  les  principaux  capillaires  de  pleins  et 
que  les  réseaux  ne  le  sont  pas  ou  le  sont  très-imparfaitement.  Hais 
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cet  iiyectioiis  mal  réussies  peuvent  toujours  être  utilisées  en  ce 
qu'elles  permettent  d'étudier  la  disposition  des  principaux  trôna 
capiUairet  (artérioles  et  veinules),  comparativement  aux  réseaux 
qui,  lorsqu'ils  sont  pleins,  masquent  souvent  les  précédents. 

Les  bonnes  injections  sont  la  partie  la  pluâ  difficile  de  l'art  ana- 
tomiquet  surtout  au  point  de  vue  de  Tanatomie  générale  ;  maïs  il 
ne  Ciut  pas  aller  jusqu'à  se  figurer,  comme  le  font  quelques  per- 
sonnes» même  parmi  celles  qui  font  de  belles  injections,  que  cha- 
cun ne  peut  en  faire  autant.  Le  principal  en  cela,  comme  pour  rem- 
ploi du  microscope  et  beaucoup  d'autres  manœuvres  anatomiques, 
est  de  mettre  le  temps  nécessaire  à  l'accomplissement  régulier  de 
loutca  les  conditions  qu'exige  la  réussite  du  travail. 

78.  Pour  l'étude  de  certains  organes,  on  doit  injecter  des  canaux 
de  différents  ordres  ;  l'injection  de  matières  diverses  peut  alors  être 
laite  simultanément  ou  successivement  ;  ce  qu'il  est  surtout  impor- 
tant de  connaître,  c'est  la  façon  dont  on  remplira  isolément  les 
artères  et  les  veines  de  deux  matières  différentes. 

Nous  avons  dit  que  pour  les  injections  opaques  on  a  soin  d'éviter 
d'employer  la  couleur  bleue  pour  les  veines;  mais, avec  les  mélan- 
ges transparents,  il  est  d'usage  d'injecter  les  artères  en  rouge  et 
les  veines  en  bleu,  et  cet  usage  ne  présente  point  d'inconvénients. 

Dans  plusieurs  organes,  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  Ton  pousse  un 
liquide  bleu  par  les  veines  après  avoir  rempli  les  artères  d'une 
substance  rouge,  à  la  condition,  toutefois,  qu'il  reste  peu  de  sang 
dans  les  canaux  vasculaires;  mais  ce  procédé  n'est  pas  applicable 
à  tous  les  cas;  certaines  veines  présentent,  comme  oii  le  sait, 
des  valvules  qui  sont  un  obstacle  invincible.  Voici  comment  on 
procédera  le  plus  généralement  :  la  canule  étant  placée  sur  l'artère 
principale  du  membre  ou  de  l'organe  à  injecter,  on  poussera,  par 
cette  canule,  une  matière  bleue  transparente  jusqu'à  l'apparition 
d'une  teinte  bleue  à  la  surface  de  la  pièce  ;  puis,  immédiatement, 
avec  un 'autre  instrument  préparé  d'avance,  on  injectera  par  la 
même  canule  une  matière  rouge  qui  chassera  la  substance  bleue  des 
artères  dans  les  veines  et  prendra  la  place  de  cette  dernière.  On 
arrête  dès  que  la  teinte  bleue  superficielle  est  remplacée  par  une 
teinte  rouge  ou  violacée.  Avant  de  terminer  cx)mplétement  l'opéra- 
tion, on  ferme  les  veines  principales  avec  des  pinces  à  pression 
continue.  On  remplit  ainsi  les  artères  et  les  veines  de  deux  cou- 
leurs différentes  qui  ne  peuvent  manquer  d'être  en  contact;  mais  il 
faut  beaucoup  de  précaution  pour  que  la  limite  des  doux  teintes 
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se  trouve  exactemeni  dans  les  capillaires.  Dans  ce  dernier  procédé, 
qui  est  préférable  à  l'autre,  il  n'est  pas  besoin  de  forcer  la  pression; 
on  évite  les  extravasations  et  il  est  inutile  de  se  préoccuper  de  la 
présence  du  sang  dans  les  vaisseaux. 


CHAPITRE  VII 

IndioadioiUi  spéciales  pour  les  Injections  de  divers  cenanx  excréteurs, 
de  divers  organes,   et  de  quelques  animaux  en  parUcnlier. 

79.  Les  injections  partielles  doivent  être  préférées  aux  injections 
générales,  qui  sont  toujours  très-inégales  ;  en  effet,  quand  on  in- 
jecte tout  un  animal,  certains  organes  se  remplissent  plus  facile- 
ment que  d'autres  ;  quelques-uns  se  rompent  sous  Tinfluence  de 
pressions  faibles,  tandis  que  d'autres  peuvent  en  supporter  de  très- 
fortes. 

De  plus,  l'injection  générale  pour  l'homme  et  les  grands  animaux 
serait  trèscoûleuse  en  raison  de  la  grande  quantité  de  matières 
qu'elle  nécessiterait. 

Injections  partielles  des  vaisseaux  sanguins, 

80.  Toutes  les  glandes  et  tout  le  tube  digestif  |s'injectent  mieux 
seuls,  isolés  des  autres  parties  du  corps.  Cela  est  surtout  vrai  lors- 
qu'on veut  remplir  les  deux  ordres  de  vaisseaux,  parce  qu'on  voit 
mieux  où  en  est  la  première  injection  et  le  moment  où  il  faut 
s'arrêter, pour  pousser  la  seconde.  Cependant,  pour  les  petits 
animaux,  c'est  le  procédé  généralement  employé. 

Dans  les  injections  générales,  on  placera  la  canule  dans  une  ar- 
tère carotide  du  côté  du  cœur  ;  on  liera  l'artère  au-dessus  et  on  ou- 
vrira la  veine  jugulaire. 

Pour  les  vaisseaux  delà  peau,  des  muscles,  du  tissu  adipeux,  etc., 
on  injectera  un  membre.  On  détachera  un  bras,  par  exemple,  avec 
l'omoplate,  puis,  découvrant  l'artère  humérale  vers  sa  portion 
moyenne,  on  y  fixera  la  canule  et  on  ouvrira  à  ce  niveau  une  des 
veines  superficielles  pour  faciliter  la  sortie  des  liquides  restés  dans 
les  vaisseaux  ;  une  ligature  élastique  disposée,  comme  nous  l'avons 
dit,  sera  placée  à  la  racine  du  bras. 

Quelques  organes  situés  dans  la  tête  peuvent  être  injectés  isolé- 
ment, les  yeux,  la  langue,  etc.  Hais  la  difficulté  de  placer  les  canu- 
les et  les  nombreuses  anastomoses  font  préférer  l'injection  de  toute 
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la  tête.  On  secliohne  le  cou  près  des  épaules,  la  canule  est  mise 
dans  une  artère  carotide,  la  veine  jugulaire  correspondante  est 
maintenue  béante,  Tautre  artère  carotide  et  les  deux  vertébrales 
sont  liées,  on  serre,  eii  outre,  fortement  le  cou  au-dessous  de  la  ca- 
nule avec  des  liens  élastiques. 

L'injection  isolée  des  artères  des  organes  génitaux  externes  est 
assez  facile,  mais  il  faut  être  prévenu  qu'une  pression  très-forte  et 
très-prolongèe  est  nécessaire  pour  pénétrer  jusqu'aux  aréoles  des 
corps  caverneux. 

Les  organes  du  petit  bassin  seront  injectés  en  masse  parTiliaque 
Interne,  en  prenant  soin  de  lier  les  vaisseaux  sectionnés  ou  les 
anastomoses  importaiites. 

lies  veines  des  membres,  de^;  la  tête  et  du  bassin  seront  injectées 
par  les  artères,  comme  nous  l'avons  dit  au  paragraphe  78,  page  59; 
on  fera  pénétrer  d'abord  l'injection  bleue,  puis  la  rouge  qui  chas- 
sera la  première  dans  les  veines. 

Pour  la  plupart  des  organes  splanchniques,  l'injection  des  artères 
et  des  veines  peut  se  faire  isolément  par  les  troncs  artériels  et  vei- 
neux. (Pour  les  injections  veineuses,  voy.  p.  66). 

Veut-on  remplir  les  vaisseaux  d'une  anse  intestinale  séparée 
du  reste  du  conduit  digestif,  on  place  la  canule  dans  le  tronc  arté- 
riel principal,  puis,  après  avoir  reployé  les  deux  extrémités  de 
Tanse  et  le  mésentère  attenant  jusqu'à  la  canule,  on  fait  une  liga- 
ture en  masse  autour  de  cette  canule  ;  on  ouvre  une  veine,  et  l'opé- 
ration peut  commencer. 

Si  l'injection  revient  par  la  veine  avant  d'avoir  rempli  tous  les 
capillaires,  comme  cela  a  lieu  pour  le  rein  et  d'autres  organes,  on 
place  une  pince  à  pression  continue  sur  l'orifice  veineux  avant  de 
terminer  complètement.  C'est  surtout  l'injection  de  l'estomac,  du 
duodénum  et  du  pancréas  qui  exige  le  plus  grand  nombre  de  liga- 
tures et  de  cautérisations. 

8i.  On  sait  que,  lorsque  l'estomac  contient  des  aliments,  le 
suc  gastrique  sécrété  pour  les  digérer  attaque,  après  la  mort,  la 
muqueuse  aussi  bien  que  son  contenu.  Cette  action  est  géné- 
rale ;  mais,  chez  les  poissons,  elle  est  tellement  énergique  (chez  let» 
sélaciens  en  particulier),  que  les  parois  de  l'estomac,  dans  toute 
leur  épaisseur  et  une  partie  de  celle  des  parois  abdominales,  sont 
altérées  en  quarante-huit  heures,  au  point  de  faire  manquer  toute 
injection.  Le  même  fait  a  lieu,  mais  moins  énergiquement,  dans  le 
cxcum  ou  dans  la  partie  correspondante  de  l'intestin  chez  les  ani- 
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maut  qui  n*en  oui  pas  :  telle  est  rexfrémîté  inférieure  de  Tintestin 
À  Tûlvule  8t>irale  des  plogiostomes. 

Comme  immédiatement  au-dessous  de  l'épithèlium,  les  muqueu- 
ses BontcouYertes  d*un  réseau  de  capillaires  à  mailles  très-serrées, 
il  est  le  premier  attaqué,  et  Ton  a  une  fuite  à  toute  la  surface  in- 
terne du  viscère. 

Cet  inconvénient  se  produit  dans  Tintestin  grêle  et  dans  le  gros 
intestin,  lorsqu'ils  renferment  des  matières  alimentaires,  mais 
d'une  manière  moins  prononcée  dans  le  dernier  que  dans  l'autre, 
de  sorte  qu'on  a  plus  de  chance  d'y  voir  «réussir  Tinjection.  Du 
reste,  pour  bien  injecter  d'assez  grandes  surfaces,  il  est  rare  qu'on 
ne  soit  pas  obligé  de  pousser  «h  point  de  déterminer  quelque 
rupture  des  capillaires,  sans  que  pour  cela  l'injection  soit  toujours 
manqué». 

Cest  cette  pluie  d'injection,  qui  a  lieu  par  une  infinité  de  petits 
orifices,  quand  la  muqueuse  est  digérée  ou  déjà  trop  altérée  qui  a 
fait  croire  à  quelques  anatomistes,  que  les  capillaires  ont  des  ori- 
fices à  la  surface  des  villosités  ou  ailleurs  ;  mais  lorsqu'elle  a  lieu, 
l'étude  de  la  muqueuse,  faite  au  microscope,  montre  des  ruptures 
par  lesquelles  on  voit  toujours  une  petite  gouttelette  faire  saillie. 
Lorsqu'au  contraire  il  n'y  a  pas  de  fuite  ou  qu'elle  ne  se  produit  que 
par  place,  on  n'observe  rien  de  semblable,  et  l'on  peut  constater 
l'intégrité  des  parois  et  la  netteté  des  contours  des  capillaires. 
Alors  seulement  l'injection  est  bien  réussie,  les  réseaux  bien  rem- 
plis; ce  qui  n'est  pas  dans  l'autre  cas,  aussi  bien  dans  Tintestin 
grêle,  où  il  y  a  des  villosités,  que  dans  l'estomac  et  le  gros  intestin, 
qui  en  manqueut. 

Il  faut  tirer  parti  des  faits  dont  nous  venons  de  parler  pour 
prendre  les  précautions  suivantes,  auxquelles  on  est  amené  par  l'ex- 
périence. C'est  que  chez  les  animaux  dont  on  veut  faire  une  injec- 
tion artérielle  fine  et  générale  et  qui  ont  Tmtestin  rempli,  il  faut 
injecter  immédiatement  après  la  mort,  ou,  si  c'est  impossible,  lier 
les  troncs  intestinaux;  autrement  on  aura  des  fuites  qui  feront 
manquer  Tinjection.  Leur  tube  digestif  ne  peut  recevoir  alors  qu'une 
ii^ection  grossière.  Lorsque  les  parois  sont  digérées  dans  une  cer^ 
taine  épaisseur,  on  voit  le  liquide,  injecté  par  les  artères,  revenir 
par  les  veines,  ou  vice  vena,  dès  qu'il  est  arrivé  à  des  vaisseaux 
d'vn  demi-millimètre  de  diamètre.  Ceci  a  lieu  surtout  chez  les  pois- 
sons et  les  reptiles,  mais  ne  se  présente  pas  quand  on  prend  un  ani- 
mal dont  l'inteelin  est  vide. 
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83.  L'injection  isolée  de  la  glande  thyréoîde  exige  beaucoup  de 
précaution  ;  il  faut  enlever  le  larynx,  un  morceau  de  Tœsophage  elles 
jugulaires  internes  tout  à  la  fois,  fendre  cette  dernière  veine  et  lier 
les  branches  thyréoîdiennes  à  leur  embouchure,  sauf  une  ou  deux 
principales  de  chaque  cdté  et  la  jugulaire  antérieure,  qui  ne  reçoir 
vent  que  des  ligatures  provisoires  pour  être  injectées  successive* 
ment. 

La  rate  est  très^lifficile  à  injecter  convenablement  ;  les  ruptures 
et  les  infiltrations  viennent  troubler  l'opération  ;  on  choisira  tou- 
jours des  rates  fraîches  et,  chez  l'homme,  des  rates  de  sujets  morts 
rapidement  ;  celles  des  enfants  doivent  être  préférées  de  beaucoup 
à  celles  des' adultes.  11  en  est  de  même  pour  le  foie.  On  a  conseiltè 
de  faire  macérer  quelque  temps  cet  organe  dans  l'eau  alcoolisée 
avant  de  remplir  les  vaisseaux,  afin  de  donner  un  peu  plus  de  ré- 
sistance. En  tous  cas,  on  emploiera  des  pressions  très-faibles  et 
prolongées,' surtout  pour  les  veines. 

83.  Ces  injections  successives  de  plusieurs  vaisseaux  de  même 
ordre,  surtout  des  veines,  de  la  thyréoîde,-  de  l'estomac,  du  duodé- 
num, etc.,  font  sentir  la  nécessité  d'employer  une.  injection  liquide  à 
froid,  ou,  dans  le  cas  contraire,  de  tenir  l'organe  dans  l'eau  tiède 

Les  préparatifs,  ligatures,  cautérisation,  etc.,  prennent  toujours 
beavcoupde  temps,  ordinairement  une  heure  ou  deux,  etexigenlde 
bien  se  préoccuper  d'abord  de  tous  les  vaisseaux  de  Torgane  et  de 
leurs  anastomoses.  11  est  même  rare  que  quelque  variété  ou  des 
branches  inaperçues  ne  donnent  pas  lieu  à  des  fuites  ;  il  faut  alors 
saisir  le  vaisseau  à  l'aide  des  pinces  à  pression  continue,  le  cauté- 
riser, s'il  est  très-petit,  ou  suspendre  l'injection  pour  faire  une  li- 
gature. 

Injections  des  vaisseaux  lymphatiques. 

84.  Les  vaisseaux  lymphatiques  seront  injectés  à  l'aide  des  ap^ 
pareils  à  pression  continue;  on  cherchera  à  pénétrer  par  les  ré- 
seaux en  s'exerçant  d'abord  dans  les  points  où  la  réussite  est  plus 
facile,  comme  le  gland,  le  périnée,  les  lèvres,  le  péricarde,  l'in- 
testin. Si  l'on  désire  remplir  les  vaisseaux  sanguins  et  les  lympha- 
tiques sur  le  même  organe,  il  faut  commencer  par  les  lympha- 
tiques. 

Les  injections  au  mercure  au  moyen  de  l'appareil  de  M.  Sappey 
donnent  une  excellente  idée  du  trajet  et  de  la  disposition  générale 
des  lymphatiques  ;  elles  sont,  en  outre,  faciles  à  exécuter  et  four"" 
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nissent,  pour  les  pièces  desséchées,  de  fort  belles  préparations  de 
cabinet^. 

Mais  ces  injections  ne  peuvent  être  examinées  au  microscope  et 
c'est  un  grave  inconvénient,  car  la  disposition  des  réseaux,  les  rap- 
ports avec  les  vaisseaux  sanguin^  ne  peuvent  être  connus  qu'à 
l'aide  de  cet  instrument.  En  outre,  on  n'est  jamais  certain  que  le 
mercure  remplit  les  lymphatiques  et  non  un  autre  ordre  de  vais- 
seaux, tant  qu'il  n'est  pas  arrivé  à  un  gros  tronc  ou  à  un  ganglioq. 

Avec  les  injections  transparentes,  au  contraire,  et  surtout  avec  la 
solution  de  nitrate  d'argent,  on  distingue  de  suite,  au  microscope, 
les  ramifications  lymphatiques  de  celles  des  vaisseaux  sanguins  ; 
on  peut  compter  leurs  valvules  et  même  les  cellules  *épi(heliales 
qui  les  tapissent. 

11  faut,  pour  ces  injections,  procéder  avec  beaucoup  de  lenteur  ; 
aussi  nous  ne  conseillons  pas  l'emploi  habituel  de  la  gélatine  comme 
véhicule  ;  cette  matière  peut  sans  doute  servir,  mais  les  précau- 
tions à  prendre,  la  température  qui  doit  être  maintenue  à  un  degré 
constant  rendent  son  emploi  compliqué.  On  préférera  les  mélanges 
transparents  à  la  glycérine  que  l'on  injectera  à  l'aide  d'un  appareil 
à  pression  continue  pu  simplement  avec  une  seringue  de  Pravaz. 
La  seringue  de  veire  à  crémaillère  rendra  également  de  grands 
services  (fig.  1,  p.  12).  On  peut  se  servir  souvent  avec  succès 
de  l'appareil  à  pulvériser  l'eau  de  M.  Lûer  ;  c'est  une  seringue  de 
maillechort  montée  sur  un  pied  de  bois.  La  tige  du  piston  forme 
une  vis  et,  en  tournant  une  manivelle  on  fait  avancer  ou  reculer  le 
piston  ;  l'appareil  se  termine  par  un  long  tube  flexible  en  plomb, 
auquel  on  adapte  les  canules  convenables. 

Nous  recommandons  tout  spécialement  pour  les  lymphatiques 
une  solution  de  nitrate  d'argent  au  400*  (1  gramme  pour  400 
grammes  d'eau  distillée),  que  l'on  conserve  dans  un  flacon  noir. 
Ce  procédé,  indiqué  par  Recklinghausen,  dessine  admirablement 
les  réseaux  lymphatiques,  en  colorant  les  cellules  épithéliales  qui 
les  tapissent. 

Les  canules  de  verre  que  l'on  adapte  aux  appareils  à  injections 
mercurielles  ne  valent  pas  les  canules  métalliques  tailléesen  bec  de 
flûte,  bien  aiguisées  et  même  à  bords  tranchants (voy.  fig.  i ,  p.  12), 

>  Les  procédés  à  suivre  pour  les  injections  mercurielles  des  lymphatiques 
étant  décrits  dans  tous  les  traités  d'anatomie  descriptive,  nous  n'avons  pas  cru 
devoir  reproduire  ici  tous  les  détails  que  cx>niporte  ce  moyen  d*étude  des  vais- 
seaux. (Voy.  aussi  plus  haut,  pages  15  et  40.^ 
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dans  les  cas  oA  il  s'agit  d'iiijecter  les  réseaux  avec  la  solution  pré* 
cédeute  ;  on  a  intérêt  alors  à  léser  par  la  piqûre  le  plus  grand 
nombre  possible  des  radicules  lymphatiques,  et  on  y  arrive  bien 
mieux  avec  ces  dernières. 

85.  On  enfonce  dans  le  tissu  la  canule  fixée  à  rinstrumenl  de 
pression,  et  bien  remplie  du  Uquide  à  injection  sur  les  points  où 
l'on  soupçonne  Texistence  des  réseaux;  la  piqûre ,  en  général, 
sera  superficielle  et  oblique.  On  augmente  alors  trésrlentement  la 
pression  ;  si  l'on  a  lésé  quelques  lymphatiques,  l'injection  s'étend 
autour  de  la  piqûre  et,  dans  la  plupart  des  cas,  on  suit  de  l'œil  le 
développement  du  réseau  se  remplissant  de  liquide.  S'il  se  fait  une 
boursouflure,  on  peut  être  sûr  qu'on  n'a  pas  pénétré  dans  les  radi- 
cules lymphatiques;  il  faut  alors  faire  une  piqûre  ailleurs. 

Dans  les  tissus  mous  ou  quand  la  canule  est  mal  enloncée,  les 
liquides  refluent  autour  de  celle«-ci.  On  combat  cet  accident,  en  ap 
pliquant  près  de  Torifice^une  petite  serre-fine  (fig.  11).  Avec  de  la 

Fig.  11  •. 


patience,  on  injecte  aisément,  par  une  seule  piqûre,  dans  un  ré- 
seau, la  plupart  des  lymphatiques  d'un  organe  ou  d'un  membre, 
jusqu'aux  ganglions.  Du  reste,  il  est  possible,  dés  qu'un  vaisseau 
un -peu  volumineux  apparaît,  de  le  piquer  et  de  continuer  l'injec- 
tion par  cette  voie;  il  vaut  mieux,  pour  ce  cas  particulier,  em- 
ployer une  canule  de  verre  bien  effilée. 

86.  On  réussit  quelquefois  à  injecter  les  réseaux  par  un  tronc  lym- 
phatique, mais  les  valvules  sont  un  sérieux  obstacle  ;  le  liquide 
lui-même  qui  est  contenu  dans  les  lymphatiques,  et  qui  ne  trouve 
pas  d'issue,  s'oppose  à  la  pénétration  ;  c'est  là  un  procédé  incer- 

'  ff,  Serre-Ane,  dont  U  branche  horiionUle  est  dentée,  et  dont  cbaqoe  dent  corres- 
pond à  une  petite  rainure  de  la  branche  qui  lui  Cait  face  —  b,  Serre-flne  coudée  de 
nuniére  à  no  point  faire  saillie  en  dessus  de  la  plaie.  —  c.  Serre-fine  qui  se  termine 
comme  une  pince  à  polypes.  —  d,  Serre-Ane  palmée.  —  e.  Serre-fine  large  se  ter 
minant  par  six  pointes. 

C    RoBi?i.  —  Microscope.  5 
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tain  qui  ne  donne  que  des  résultats  incomplets  ;  on  évitera  de  pous- 
ser rinjection  dans  le  sens  opposé  au  courant  de  la  lymphe,  à 
moins  d'y  être  obligé,  comme,  par  exemple,  lorsqu'on  veut  remplir 
le  lymphatique  central  des  villosités  intestinales  ou  les  vaisseaux 
efférents  des  ganglions. 

Tous  les  sujets  ne  sont  pas  également  bons  pour  servir  aux 
injections  des  lymphatiques  ;  ceux  qui  ont  de  Tœdéme  sont  trés- 
favorables  ;  on  se  rapprochera  de  cette  condition,  en  déterminant 
un  oedème  artificiel.  Pour  cela,  on  fera  passer  un  courant  d'eau 
par  les  vaisseaux  sanguins,  et  bientôt  les  tissus  seront  infiltrés, 
les  lymphatiques  distendus  et  il  deviendra  aisé  de  les  atteindre. 

C'est  dans  ces  conditions  surtout  qu'il  faut  se  placer  pour  injec- 
ter les  conduits  lymphatiques  afférents  et  efférents  des  ganglions 
avec  les  matières  à  injections  liquides,  dont  nous  avons  parlé  plus 
haut.  Dne  fois  l'injection  ainsi  pratiquée,  on  fait  durcii«ces  glandes 
dans  l'alcool  absolu  pour  pratiquer  les  coupes,  destinées  à 'montrer 
les  rapports  de  ces  conduits  avec  la  substance  glandulaire  propre. 
C'est  également  en  procédant  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  et 
en  injectant  des  chylifères  près  de  leur  issue  de  Tintestin,  en  pi- 
quant la  muqueuse  au  bord  des  plaques  de  Peyer,  que  l'on  par- 
vient à  ranplir  avec  les  matières  à  injection  liquides,  non-seule- 
ment les  sinus  lymphatiques  entourant  ces  glandes,  mais  encore 
les  réseaux  de  la  mucpieuse  intestinale  et  les  prolongements  en 
cul-de-sac  qui  en  partent  pour  s'enfoncer  dans  les  villosités.  On 
fait  durcir  la  muqueuse  en  remplissant  Tintestin  d'alcool  et  en  lais- 
sant plonger  toute  la  pièce  dans  ce  dernier  liquide  pendant  quel-  < 
ques  jours.  On  pratique  alors  les  coupes  minces  au  rasoir,  pour 
les  examiner  à  l'aide  du  microscope  et  les  préparer  dans  la  gly- 
cérine ou  dans  le  baume  de  Canada. 

Pour  avoir  une  injection  lymphatique  qui  réussisse  sur  une 
étendue  assez  considérable,  il  est  nécessaire  de  prendre  un  ani^ 
mal  mort,  mais  aussi  frais  que  possible  ;  car  alors  les  parois  des 
vaisseaux  conservent  leur  intégrité  et  leur  résistance  mieux  que 
plus  tard  après  la  mort.  Sur  l'homme,  l'injection  peut  être  faite 
vingt^quatre  à  trente*six  heures  après  la  mort,  en  hiver,  maisj  au 
delà,  l'injection  ne  réussit  pas  Coiivénablemént^ 

Pour  injecter  en  même  temps  les  vaisseaux  sanguins  et  les 
lymphatiques,  et  voir  leur  épithélium  ,  on  introduit  une  seringue 
ordinaire  dans  une  artère.  On  remplit,  avec  la  solution  ci- 
dessus,  tout  le  conduit  sanguin  choisi  jusqu'à  ce  que  les  veines 
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bouts  de  l'artère  et  de  la  veine;  on  met  Torgane  dans  Teau  avec  un 
peu  de  glycérine  ou  même  d'acide  acétique,  suivant  BelajefT,  et  on 
•  Texpose  à  l'action  de  la  luipiére  pendant  cinq  à  huit  heures. 

Aussitôt  que  la  couleur  grisâtre  paraît,  la  préparation  peut  être 
considérée  comme  prête.  La  dessiccation  par  l'alcool,  faction  de  la 
rendre  transparente  par  la  térébenthine  ou  par  l'huile  de  pavot  ne 
l'abiment  pas  et  la  réaction  de  la  pierre  infernale  n'est  pas  empê- 
chée. Elle  est,  au  contraire,  rendue  plus  évidente.  Après  avoir 
obtenu  la  coloration  des  vaisseaux,  il  est  nécessaire  de  conserver 
les  préparations  dans  Tobscurité,  si  Ton  n'a  pas  eu.  soin  de  les 
rendre  inaltérables  par  l'hyposulflte  de  soude.  » 

Injection  des  veines  en  particulier. 

87.  Bien  que  l'injection  des  veines  soit  assez  rarement  pratiquée 
dans  le  but  spécial  d'en  étudier  le  résultat  à  Taide  du  microscope,, 
et  que  ce  que  nous  en  avons  dit  plus  haut  (pages  59,  g  78,  et  61, 
§  80)  soit  suffisant  sous  ce  rapport,  il  n*est  cependant  pas  inutile, 
en  terminant  ce  sujet,  de  rappeler  les  notions  suivantes;  elles  con- 
cernent spécialement  la  réplétion  de  ces  vaisseaux. 

11  est  un  certain  nombre  de  veines  qui  peuvent  être  injectées  de 
leur  tronc  vers  leurs  rameaux  comme  les  artères.  Parmi  celles-là  il 
faut  signaler  en  premier  lieu  les  veines  pulmonaires  ou  artérieuses, 
les  veines  portes  abdominales  et  rénales  des  poissons,  des  batra- 
ciens et  des  reptiles.  Quand  on  veut  colorer  difTèremment  les  bran- 
ches d'origine  d'une  part  et  les  branches  de  terminaison  d'autre 
part,  tant  dans  le  foie  que  dans  le  rein>  il  faut,  par  le  même  orifice 
de  la  veine,  pousser  dans  un  sens  l'une  des  matières  choisies  et 
l'autre  .dans  le  sens  opposé. 

88.  Notons  ici  que,  sur  des  poissons,  le  système  artériel  à  sang 
rouge  est  disposé  comme  les  veines  portes  en  général;  il  est,  en 
effet,  sans  ccmmiunication  directe  avec  le  cœur  et  terminé  par  un 
système  capillaire  à  ses  deux  extrémités.  D'une  part,  les  branches 
venant  des  capillaires  des  braochies  se  réunissent  en  aorte,  et  celle- 
ci  se  distribue  en  capillaires  généraux  dans  tous  les  organes 
comme  sur  les  autres  animaux.  Il  en  résulte  qu'il  faut  procéder  pour 
pratiquer  l'injection  de  ce  système,  comme  on  le  fait  pour  la  veiné 
porte.  Si  Ton  veut  injecter  en  une  même  couleur  le  tronc  ainsi  que 
les  branches  d'origine  et  de  terminaison,  on  pousse  l'injection  par 
l'une  des  branches  quelconques  naissant  de  l'aorte;  celles  qui  se 
prêtent  le  mieux  A  cette  opération  sont  les  artères  gastriques  et  mê- 
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sentériques.  Quant  on  veut  injecter  avec  une  seule  couleur  tout  le 
système  de  telle  ou  telle  veine  porte,  on  prend  aussi  une  des  bran- 
ches principales  se  jetant  dans  le  tronc,  Tune  de  celles  qui  vien- 
nent des  anses  de  l'intestin,  particulièrement,  s'il  s'agit  de  la  veine 
porte  intestinale.  Si  cette  branche  même  ne  s'est  pas  remplie  par 
l'intermédiaire  de  quelque  anastomose,  on  l'injecte  ensuite  séparé- 
ment, s'il  en  est  besoin. 

89,  Le  tronc  de  la  veine  cave,  les  veines  sus-hépatiques,  ovari- 
ques,  utérines,  testiculaires,  et  beaucoup  des  veines  pèriraohidien- 
nes  et  intrarachidiennes,  les  veines  azygos  même,  peuvent  être  in- 
jectées, soit  séparément,  en  les  remplissant  de  leur  tronc  vers  les 
capillaires,  soit  ensemble  en  poussant  la  matière  de  haut  en  bas  dans 
la  veine  cave,  ou  de  bas  en  haut  en  plaçant  la  canule  sur  l'une  des 
deux  veines  crurales  ou  iliaques. 

Les  veines  cardiaques,  dépourvues  de  valvules  peuvent  être  injec- 
tés du  tronc  vers  les  capillaires  en  plaçant  la  canule  au  travers  de  la 
valvule  de  Thébésius.  La  veine  vertébrale  peut  être  aussi  injectée  de 
la  sorte,  quand  on  place  la  canule  entre  les  valvules  qui  sont  au  ni- 
veau de  son  abouchement  dans  la  sous-clavière.  11  en  est  de  même 
pour  les  jugulaires  externes  dont  les  valvules  incomplètes  laissent, 
du  reste,  souvent  passer  la  masse  poussée  dans  la  veine-cave  supé- 
rieure ou  dans  l'un  des  troncs  brachio-céphaliques. 

Les  veines  jugulaires  internes,  les  sinus  de  la  dure-mère,  ainsi^ 
que  la  plupart  des  veines  du  cou,  de  l'encéphale,  du  crâne  et  de  la 
face,  qui  se  jettent  dans  ces  conduits  collecteurs,  s'injectent  aussi 
du  tronc  vers  les  capillaires  en  plaçant  la  canule  dans  la  veine  cave 
supérieure  ou  au  point  d'abouchement  de  Tune  des  jugulaires  dans 
le  tronc  brachio-céphalique  veineux  qu'elle  vient  former. 

Dans  toutes  ces  circonstances,  il  importe  d'ouvrir  d'avance  la  veine 
à  l'endroit  où  doit  être  placée  la  canule,  et  de  faire  sortir  le  plus  de 
sang  possible,  tant  par  des  pressions  répétées,  dirigées  dans  le  sens 
convenable,  que  par  une  position  déclive  donnée  au  cadavre  pendant 
plus  ou  moins  longtemps.  C'est  aussi,  lors  de  l'injection  des  veines, 
qu'il  est  utile  souvent  de  pousser  pr^lablemeht  de  l'eau  dans  les 
artères  assez  longtemps  pour  que  le  liquide  revenant  par  les  pre- 
mières les  débarrasse  de  leur  sang,  qu'il  entraine  en  sortant  par 
l'ouverture  faite  d'avance  au  point  oà  sera  placée  la  canule. 

90.  11  ne  reste,  comme  on  le  voit,  qu'un  petit  nombre  de  veines 
qui,  pour  être  remplies,  exigent  que  l'injection  soit  poussée  des  ra- 
meaux vers  le  tronc.  Ce  nombre  est  moindre  encore  dans  les  oiseaux. 
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les  reptiles,  les  batraciens  et  les  poisons  qiie  chez  les  mammifères, 
dont  les  veines  manquant  de  vahiiles,  sont  plus  multipliées  que  sur 
les  animaux  des  autres  classes. 

Pour  jnjecter  les  veines  superficielles  et  profondes  des  membres 
antérieurs  de  l'homme,  on  introduit  successivement  la  canule  dans 
la  branche  d*origine  de  la  veine  céphalique  qui  vient  du  pouce,  dans 
l'une  de  celles  qui  sortent  de  la  paume  de  la  main  et  dans  la  veine 
saivatelle.  Parfois  les  veines  des  doigts  sont  assez  grosses  pour  que 
la  canule  puisse  y  être  introduite. 

Pour  le  membre  inférieur^  on  pousse  l'injection  par  l'une  des 
veines  dorsales  des  orteils  ou  de  la  face  dorsale  du  pied  prise  dras 
le  voisinage  de  l'extenseur  du  pouce.  Souvent  il  est  nécessaire  en 
outre  d'injecter  par  l'une  des  branches  d'origine  de  la  saphène  ex- 
terne prise  derrière  l'extrémité  inférieure  du  péroné.  Sur  les  autres 
manunifères,  on  placera  la  canule  dans  l'une  des  veines  digitales 
.des  membres  antérieur  et  postérieur,  ou  dans  l'une  des  branches 
qu'elles  forment  en  se  réunissant,  selon  que  l'animal  est  de  petite 
ou  de  grande  taille. 

Souvent  il  arrive  que  quelque  veine  volumineuse  des  membres  ou 
du  tronc  n'a  pas  reçu  la  matière  à  injection.  11  faut  alors  remplir 
chacune  d'elles  séparément,  en  plaçant  le  tube  sur  le  point  de  sa  lon- 
gueur que  l'observation  fera  paraître  le  plus  convenable. 

Pour  injecter  les  tissus  érectiles  de  l'urèthre  et  des  corps  ca- 
verneux, et  les  veines  qui  en  ramènent  le  sang,  on  introduit  une  ca- 
nule dans  quelqu'une  des  aréoles  de  ces  organes,  et  l'injection,  après 
avoir  rempli  celles-ci,  passe  dans  les  veines  de  la  verge  et  de  là  dans 
celles  du  petit  bassin.  On  injecte  aussi  parfois  ces  dernières  en  pla- 
çant la  canule  dans  la  veine  dorsale  de  la  verge,  tant  chez  l'homme 
que  sur  les  animaux  dont  la  taille  permet  de  procéder  ainsi. 

9i.  Pour  rinjection  de  la  vessie,  le  suif  coloré  et  bouillant,  poussé 
par  la  veine  dorsale  de  la  verge  et  par  les  deux  veines  fémorales 
d'un  même  sujet,  ne  remplit  que  les  gros  tçoncs  de  la  face  infé- 
rieure de  l'organe.  Aucun  des  réseaux  de  la  muqueuse  ne  peut  être 
injecté  par  ce  procédé. 

Les  injections  partielles,  en  prenant  successivement  une  à  une 
les  veines  que  l'on  rencontre,  sont  aussi,  la  plupart  du  temps,  in- 
suffisantes. 

Le  moyen  qui  parait  le  meilleur,  le  plus  simple  et  le  moins  dis- 
pendieux, est  celui  qui  consiste  à  pousser,  par  la  veine  dorsale  de 
la  verge,  après  avoir  lié  les  deux  veines  fémorales  et  la  veine  cave 
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inférieure,  un  litre  et  demi  d'eau  ordinaire  colorée  avec  du  bleu 
d  outre-mer  en  poudre  ou  du  jaune  de  chrome.  Celte  injection  pé- 
nètre immédiatement  dans  les  vaisseaux  les  plus  fins  de  la  mu- 
queuse, qui  restent  pleins  de  matière  colorante,  Teau  transsudant 
à  travers  les  tissus.  Les  gros  troncs  doivent  être  aussitôt  remplis 
par  une  injection  au  suif  de  même  couleur,  ce  qui  a  l'avantage 
d'empêcher  les  vaisseaux  de  moyen  calibre  de  se  vider.  Les  ii^ec- 
tions  d'eau  et  de  minium  sont  impossibles,  ce  dernier  produit 
n'étant  pas  miscible  à  ce  liquide.  La  même  matière,  mêlée  à  l'es- 
sence de  térébenthine,  donne  un  rouge  magnifique;  mais,  une  fois 
iojecté,  ce  liquide  transsude  partout,  colore  les  tissus,  et  on  ne 
peut  distinguer  les  vaisseaux  dans  la  masse.  La  glycérine  avec  une 
poudre  donne  de  beaux  résultats  ;  mais  la  simple  injection  d'eau  et 
de  bleu  d'outre-mer  par  la  veine  doi'sale  de  la  verge,  plus  aisée  à 
pratiquer,  réussit  aussi  bien.  (P.  Gillette.) 

92.  Les  remarques  faites  précéd,emment  (page  63,  g  83)  sur  le 
temps,  les  précautions,  etc.,  exigés  par  les  injections,  s'appliquent 
à  celles  des  veines  plus  encore  qu'à  la  réplétion  des  autres  vaisseaux. 
Le  nombre  des  ligatures  qu'il  faut  placer  à  la  base  du  membre  ou 
aux  points  d'abouchement  des  grosses  veines  dans  les  principaux 
conduits  collecteurs,  pour  que  la  matière  n'y  passe  pas  et  pour  que 
les  ramuscules  puissent  se  remplir  est  en  général  considérable.  Il 
en  est  particulièrement  ainsi  quand  on  mjecte  l'utérus  et  les  organes 
génitaux  externes.  Il  faut  de  plus  avoir  toujours  sous  la  main  les 
aiguilles  et  porte-aiguilles  préparés  pour  placer  de  nouvelles  liga- 
tures aux  endroits  voulus  pendant  l'injection.  11  sera  bon  aussi, 
dans  le  but  également  d'oblitérer  certaines  anastomoses,  de  se  ser- 
vir des  pinces  à  pression  continue  de  formes  diverses  (fig.  12),  dont 
l'application  est  plus  prompte  et  plus  rapide  que  celle  des  ligatures, 
et  devient  d'une  grande  utilité  toutes  les  fois  que  survient  une  rup- 
ture pendant  la  durée  de  l'opération. 

C'est  particulièrement  pour  l'injection  des  veines  qu'il  est  utile 
de  prendre  dans  la  ligature  un  peu  du  tissu  entourant  le  vaisseau, 
afin  que  le  fil  ne  coupe  pas  les  parois  de  celui-ci  au  moment  où  on 
serre  le  nœud  sur  la  canule.  Cela  est  d'autant  plus  utile  ici  que  l'opé- 
ration est  lente  et  prolongée.  On  peut  ne  faire  qu'un  seul  nœud, 
mais  à  double  tour,  ce  qui  l'empêche  de  se  desserrer  seul,  tput  en 
permettant  de  le  relâcher  pour  enlever  la  canule  et  la  réintroduire 
sous  le  même  fil,  en  cas  d'oblitération  ou  autre  accident. 

Il  est  des  circonstances  assez  nombreuses  relatives  aux  injec- 
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lions  veineuses  partielles  et  même  artérielles  dans  lesquelles  la 
canule  introduite  à  frottement  dans  le  vaisseau  n'a  pas  besoin  d'être 
liée  et  où  il  suffit  de  la  maintenir  avec  les  doigts,  qui  ramènent 
sur  elle  un  peu  des  tissus  ambiants.  On  est  forcé  de  procéder  ainsi 
pour  injecter  les  veines  de  beaucoup  de  poissons,  celles  des  sinus 
veineux  des  plagiostomes  et  des  cyclostomes,  beaucoup  des  veines 
des  mollusques  gastéropodes  et  céphalopodes,  etc. 

La  mollesse  des  tissus  est  telle,  en  effet,  chez  divers  de  ces  ani- 
maux, qu'ils  se  coupent,  ainsi  que  la  paroi  vasculaire,  sous  l'influence 
de  la  constriction  du 
fil  placé  autour  4e  la 
canule.  Dans  le  cas 
des  sinus,  4eurs  rap* 
ports  et  leurs  adhé- 
rences aux  organes 
ambiants  s'opposent 
souvent  à  ce  que  cette 
ligature  soit  appli- 
quée. Tantôt  alors  on 
glisse  une  canule  cy- 
lindrique ou  coni- 
que, relativement  vo- 
lumineuse ,  de  manière  à  ce  qu'elle  s'adapte  à  frottement  contre  la 
face  internerdu  conduit  ;  d'autres  fois,  il  suffit  même  d'appliquer  sim- 
plement son  extrémité  contre  l'orifice  pratiqué  sur  ce  dernier  et  de 
pousser  rapidement  la  matière  liquéfiée.  Ce  procédé  réussit  souvent 
sur  les  veines  et  les  sinus  des  animaux  de  petit  volume  et  sur  leurs 
artères  également. 

95.  Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  diverses  circonstances,  qui  se  rencon- 
trent assez  fréquemment  dans  les  recherches  de  laboratoire  et  dans  le 
cours  des  études  d'anatomie  comparée,  c'est  en  opérant  sur  des  vais- 
seaux à  parois  minces,  comme  celles  des  veines,  plus  encore  que  sur 
les  artères,  qu'il  faut  avoir  des  aiguilles  destinées  à  passer  au-dessous 
du  conduit  le  fil  qui  doit  fixer  la  canule  et  à  saisir  ou  non  une  cer- 
taine quantité  du  tissu  voisin  dans  l'anse  de  la  ligature. 

Ces  aiguilles  doivent  être  des  aiguilles  à  sutures  chirurgicales, 
tant  droites  que  courbes  et  demi-courbes  (fig.  14),  une  aiguille  à 
ligature  à  manche  courbée  dans  le  sens  de  sa  longueur  (fig.  15)  et 
deux  aiguilles  de  DeschampSy  L'une  droite  et  l'autre  gauche,  des  plus 
petites  de  celles  que  tiennent  les  fabricants  d'instruments  de  chi- 


Fig.  it,  —  Pinces  à  pression  continiie» 
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rurgie  et  à  exlrémilé  pointue.  Ces  aiguilles  à  manche  servent 
surtout  lorsqu'il  faut  fixer  la  canule  sur  un  vaisseau  placé  pro- 
fondément dans  les  cavités  thoracique  et  abdominale  des  verte- 

brés. 
L'expérience  seule  peut  apprendre  quels  sont  les  cas  dans  lesquels 
il  faut  passer  laiguille  et  le  fil  au-dessous  du  vais- 
seau avant  d**introduire  la  canule  dans  celui-ci,  et 
ceux  dans  lesquels  il  faut  mettre  la  canule  d*abord 
et  passer  ensuite  le  fil.  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut 
avoir  soin  de  retenir  la  canule,  pour  que  les  mou- 
vements que  lui  imprime  Taiguille,  quand  on  la 

passe,  ne  la  fassent 
pas  sortir.    ^ 

94.  Lesinjectiôhs 
veineuses  exigent 
que  la  matière  soit 
poussée  lentement, 
sans  violence,  en 
raison  de  la  min-, 
ceur  des  parois  des 
conduits.  Leur  achè- 
vement demande 
par  suite  un  temps 
assez  Idng,  surtout 
quand,  injectant  des  extrémités  veineuses  vers  le  tronc,  il  faut  se 
servir  d'une  canule  de  petit  calibre  et  arriver  jusqu'à  la  réplétion 
des  capillaires. 

Il  en  résulte  que,  si  la  nature  des  préparations  à  faire  exige  Temploi 
d'une  matière  solidifiable,  il  faudra  tenir  Tanimal  injecté  dans  un 
bain  d'eau  chaude  ou  sous  une  cloche  chauffée  pendant  toute  la 
durée  de  l'opération.  Cela  est  même  nécessaire  lorsqu'on  se  sert  de 
la  gélatine.  C'est  dans  ces  conditions  également  qu'il  est  parfois 
utile  de  remplir  les  capillaires  à  froid  avec  une  masse  non  solidi- 
fiable (voy.  p.  52  et  suivantes),  puis  de  laisser  les  grosses  veines  se 
vider  pour  y  pousser  ensuite  une  matière  solidifiable  de  même  cou- 
leur que  U  première. 

on  voit,  par  ce  qui  précède,  que  les  appareils  à  pression  continue 
peuvent  être  très-utilement  employés  pour  pratiquer  les  injections 
des  veines. 


Fig.  13. 
AiguiUe  à  ligature 
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Fig.  14. 
AiguiUes  à  suture. 
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95.  L'étude  des  vaisseaux  des  pièces  pathologiques  et  des  tu- 
meurs n'est  pas  assez  répandue,  ce  qui  tient  sans  doute  à  la  difiîculté 
de  les  injecter  ;  c'est  qu'en  effet  ta  matière  colorante  poussée  par 
un  des  vaisseaux  s'échappe  sur  toute  la  surface  de  la  tumeur.  Voici 
la  conduite  &  suivre  dans  ces  cas  difficiles. 

Fig.  15  •. 


La  canule  sera  placée  dans  un  vaisseau  volumineux,  puis  on  fera 
des  ligatures  sur  tous  les  orifices  vasculaires  que  l'on  rencontrera. 
On  se  sert  également  des  pinces  à  pression  continue  (fig.  12,  A,  A). 
La  pièce  entière  est  alors  mise  dans  un  vase  et  on  verse  dans  ce 
vase  une  solution  concentrée  de  gélatine. de  façon  à  recouvrir  la 
tumeur  en -laissant  dépasser  l'embouchure  de  la  canule.  Dès  que  la 
gélatine  sera  coagulée,  on  fera  une  injection  froide  Ji  faible  pression. 
De  celte  façon  on  peut  même  utiliser  des  fragments  de  tumeurs  ;  la 
gélatine  en  se  moulant  sur  la  pièce  empêche  l'issue  de  la  matière  à 
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injection»  tout  en  permettant,  grâce  à  son  élasticité,  un  certain  gon- 
flement des  tissus  ;  on  comprend  du  reste  qu'on  pourrait  placer  une 
canule  dans  une  artère  et  une  autre  dans  une  veine  pour  faire  une 
injection  double. 

On  peut  parfois  de  la  sorte  injecter  des  tumeui^  érectiles  (fig.  15) 
et  autres.  Lorsque  quelque  particularité  exceptionnelle  fait  qu*on 
a  une  pièce  pathologique  bien  injectée,  on  peut  coaguler  le  sang 
dans  les  vaisseaux  à  Taide  des  moyens  que  nous  avons  signalés 
plus  haut  (page  6,  g  6),  et  faire  ensuite  Texamen  de  la  disposition 
des  capillaires  qu'ils  renferment.  Les  tumeurs  prises  sur  le  cadavre 
peuvent  être  traitées  aussi  de  la  sorte.  11  en  est  de  même  encore 
p^rfois  de  celles  qui  ont  été  enlevées  à  Taide  de  Yécraseur  linéaire. 

Injection  des  canaux  excréteurs  des  glundes, 

96.  Pour  remplir  les  canaux  glandulaires,  on  réussira  difficile- 
ment avec  les  seringues  ;  il  est  indispensable  d'employer  les  appa- 
reils à  piression  continue  et  de  continuer  Topération  pendant  plu- 
sieurs heures..  Le  principal  obstacle  résulte  de  la  présence  dans  ces 
conduits  du  liquide  plus  ou  moins  dense  qui  est  sécrété  ou  excrété, 
et  qui  ne  peut  s'échapper  par  des  canaux  d'un  autre  ordre,  comme 
cela  arrive  pour  les  artères  ;  il  y  aurait  donc  un  grand  avantage 
à  les  priver  de  ce  liquide.  On  y  parvient  en  partie  en  faisant 
passer  dans  les  vaisseaux  sanguins  de  la  glande  un  courant  continu 
d'eau  qui  imbibe  peu  à  peu  les  tissus,  pénétre  dans  les  conduits 
glandulaires  et  se  substitue  au  liquide  qui  y  était  contenu.  Or,  la 
matière  que  l'on  pousse  ensuite  par  les  canaux  sécréteurs  ou  ex- 
créteurs, chasse  bien  plus  facilement  l'eau  qu'elle  ne  chasse  des 
substances  épaisses  et  visqueuses.  Un  accident  fréquent,  lorsque 
les  conduits  glandulaires  sont  plongés  dans  une  trame  molle  et 
friable,  est  dû  au  passage  de  l'injection  de  ceux-ci  dan^le  système 
vasculaire,  lymphatique  ou  sanguin  ;  c'est  ce  que  l'on  voit  souvent 
pour  les  canaux  biliaires  et  pulmonaires. 

L'étude  des  terminaisons  bronchiques  exige  une  injection.  La 
distension  par  Tinsufflation  de  l'air  et  le  dessèchement  donnent  des 
résultats  trompeurs.  On  se  servira  d'une  substance  coagulable 
comme  la  solution  de  gélatine  chargée  d'une  matière  colorante  ou 
de  nitrate  d'argent  pour  faire  apparaître  l'épithélium  deâ  culs-de- 
sac.  Quelle  que  soit  la  matière  employée,  il  est  nécessaire  de  la 
pousser  dans  des  bronches  vides  d'air.  La  chose  est  facile  si  Ton 
possède  un  poumon  d'enfant  mort-né  qui  n'a  pas  respiré.  Le  pou- 
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mon  d*adulte  sera  privé  d'air  en  exerçant  une  aspiration  à  l'aide 
d  une  seringue  ou  mieux  avec  l'appareil  à  pression  continue  (fig,  5, 
p.  18).  Une  canule  à  robinet  étant  placée  dans  la  trachée  et  adap- 
tée à  Textrémité  de  Tappareil  G,  le  vase  B  étant  plein  de  mercure, 
ou  abaissera  le  vase  A,  puis  on  fermera  le  robinet  G,  on  ouvrira  lo 
robinet  D  et  remontant  le  flacon  A  on  pourra  répéter  ces  diverses 
opérations  jusqu'à  ce  que  le  poumon  soit  à  peu  près  vide  d*air  ; 
alors  il  faut  lermer  le  robinet  de  la  canule  ;  remplir  le  vase  E  de 
matière  à  injection  que  Ton  chassera  dans  le  poumon  par  les  moyens 
ordinaires. 

En  employant  des  pressions  fortes  et  soutenues  on  peut  comme 
Ilarting  Ta  montré,  remplir  de  matière  à  injection  la  cavité  des 
ostéoplastes.  Nous  avons  tenté  une  opération  analogue  pour  les 
corps  étoiles,  de  la  cornée  en  particulier;  nous  avons  parlé  déjà  des 
résultats  négatifs  que  nous  avons  obtenus  (p.  53*54). 

97.  Sur  quelques  animaux  invertèbres  tels  que  les  petits  mollus-. 
ques,  les  insectes,  les  annélides,  il  est  clair  que  nos  procédés  géné- 
raux d'injection  ne  sont  pas  applicables  ;  on  sera  contraint  le  plus 
souvent  de  piquer  avec  la  canule  fuie  en  biseau,  soit  les  réseaux 
vasculaires,  soit  les  plus  gros  vaisseaux.  Pour  les  insectes  on  enfon- 
cera la  canule  dans  le  vaisseau  dorsal. 

Chez  plusieurs  mollusques  gastéropodes,  nous  avons  obtenu  de 
bons  résultats  en  plongeant  la  canule  piquante  directement  dans  le 
cœur  de  Tanimal  vivant  et  en  employant  une  pression  presque 
insignifiante,  le  cœur  se  chargeait  de  distribuer  Tinjection. 

CHAPITRE  YIU 

Éltaàm  ét9  l^jeolloiis. 

98.  La  dissection  des  injections  opaques  destinées  à  être  vues  au 
microscope  doit  être  faite  sous  Teau,  comme  la  plupart  des  dissec- 
tions fines. 

Il  faut  faire  une  étude  assez  longue  de  chaque  injection  avant  de 
savoir  si  elle  est  réussie  ou  non,  et  il  faut  observer  ainsi  plusieurs 
injections  du  même  tissu.  On  doit,  comme  pour  Tétude  des  éléments 
anatomiques  à  l'aide  du  microscope,  faire  son  éducation  sous  ce 
rapport  avant  de  savoir  distinguer  ce  qui  est  utile  de  ce  qui  n*a 
aucune  importance.  On  ne  peut  pas  non  plus,  à  la  première  vue, 
discerner  les  plans  divei's  des  capillaires  superposés. 
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Ce  qui  frappe  d'abord,  c'est  la  teinte  générale  de  ia  pièce,  suivant 
la  couleur  employée,et  ce  n'est  qu'à  la  longue  qu'on  apprend  à  recon- 
naître les  faisceaux  de  fibres  des  tissus,  les  lobules  glandulaires  etc., 
et  la  distribution,  lesflcxuosités  des  vaisseaux  qui  les  accompagnent 
ou  les  couvrent.  De  même  pour  les  muqueuses,  les  ondulations,  les 
anastomoses  des  capillaires,  leur  distribution  au  pourtour  des  ori- 
fices glandulaires,  ces  orifices  eux-mêmes,  etc.,  ne  peuvent  être 
bien  décrits,  qu'autant  qu'en  met  plusieurs  heures,  quelquefois 
plusieurs  jours  à  les  examiner.  Aussi  il  est  rare  que  les  injections 
que  l'on  montre  en  passant  soient  bien  interprétées,  quand  ceux 
qui  les  voient  n'ont  pas  encore  Thabilude  d'en  observer;  il  est  raro 
aussi  qu'il  reste  autre  chose  dans  l'espiit  de  l'observateur  que  le 
souvenir  de  l'élégance  des  réseaux  cx)lorés. 
99.  Les  dissections  des  tissus  injectés  se  font  surtout  à  l'aide  des 

ciseaux,  des  pinces  et  des  aiguilles  droites  ou 
courbes  (pi.  1,  fig.  Set  9).  11  est  souvent  plus  utile 
de  procéder  par  tractions  lentes  et  graduelles 
que  par  section,  parce  qu'on  ménage  beaucoup 
plus  les  vaisseaux.  Le  microtome  de  Strauss  (pi.  I. 
fiff.  10)  est  ordinairement  très-utile  pour  ces  dis- 
sections, à  cause  de  la  précision  avec  laquelle  on 
coupe  tel  (tu  tel  filament,  sans  que  la  main  trem- 
ble et  dérange  la  préparation. 

On  trouvait  dans  les  boites  d'instruments  do 
Strauss  accompagnant  les  anciens  microscopes  de 
M.  Nachet,  un  cisçau  à  ressort  et  à  manche,  fa- 
briqué par  Charriére  (fig.  16),  d'un  emploi  beau- 
coup plus  facile,  plus  précis  et  moins  fatigant. 
Il  est  décrit  et  figuré  dans  les  catalogues  do 
M.  Charriére,  sous  le  nom  de  ciseau  à  manche  et 
bascule  (Catalogue  général  :  Paris,  1851  in-8**, 
p.  20,  fig.  118,  et  Catalogue  de  Robert  et  Col- 
lin,  1867,  pi.  4  fig.  20).  11  est  fait  sur  le  prin- 
cipe des  ciseaux  qui  accompagnent  les  couteaux 
de  poche,  à  pièces  multiples.  L'une  des  lames  est 
continuée  par  un  manche  fixe  pareil  à  celui  des  aiguilles  à  dis- 
section et  portant  un  ressort  qui  tient  ouverte  l'autre.  La  simple 
pression  d'un  doigt  amène  le  croisement  des  tranchants  qui  s'é- 
ciulent  par  suite  de  l'action  du  ressort  (A),  dès  que  cesse  l'effort 
du  doigt  en  B.  il  est  bon  d'en  avoir  à  lame  droite  et  à  lame 


Kg.  16.  —  GiMau 
à  manche. 
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conrtie.  La  figure  ci-contre  représente   l'inatrunient  réduit  à  la 
moitié  de  »a  grandeur  environ. 

Les  pinces  dont  il  faut  se  servir  sont,  ou  des  pinces  fines  ordi 
naires  droites,  ou  courbes  de  champ  (jig.  17).  Dans  beaucoup  de 
circonstances,  les  pinces  â  lalon  élargi,  de  manière  à  ce  que  les 
pointes  priamaliques  et  aiguës  ne  dévient  pas,  sont  indispensd>les. 
Il  faut  en  avoir  de  droites  ifi$.  18,  b)  ;  d'autres  courbées  sur  le  oMé 


(a);  d'autres  droites,  diR'érant  des  premières  par  leurs  poin- 
tes efRIées  comme  des  aiguilles  (c)  :  celles-ci  permettent  de 
saisir  les  parties  les  plus  (Inès  en  ne  masquant  qu'une  très-petite 
étendue  du  champ  du  microscope  ou  delà  loupe. 

Pour  étudier  les  muqupuses,  il  faut  d'abord  en  laver  la  surface 
par  uii  filet  d'eau  qui  en  enlève  le  mucus,  et  ordinairement  i'épi- 
tbëlîum.  Celui  des  muqueuses  laryngiennes,  trachéales  et  des  gros- 
ses bronches,  donne  plus  de  peine  à  être  enlevé  que  les  autres. 
Dans  les  parties  où  il  reste,  il  gène  l'observation  et  fait  paraître  les 
vaisseaux  tapissés  d'un  voile  grisAtre. 

Dans  l'étude  des  glandes  et  autres  parenchymes,  il  ne  faut  jamais 
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se  contenter  d'examiner  la  surface,  mais  il  faut  poursuivre  les  vais- 
seaux le  long  des  conduits  glandulaires,  etc.,  ce  qui  constitue  la  par- 
tie la  plus  difficile  des  dissections  de  ce  genre;  mais  les  procédés  à 
suivre  pour  cela  ne  présentent  rien  d'assez  invariable  pour  qu*il 
soit  utile  de  les  signaler,  chacun  s'ingèfiiant  à  sa  manière  pour  arri- 
ver au  but. 

400.  Les  injections  opaques  sont  donc  très-utiles  par  cela  même 
qu'elles  peuvent  être  suivies  en  disséquant  à  Taide  d'une  loupe 
montée  sur  un  pied.  Ce  genre  de  recherches  est  difficilement  appli- 
cable aux  injections  transparentes;  mais  celles-ci  présentent  l'in- 
comparable avantage  de  montrer  tous  les  détails,  les  différents 
plans,  etc.,  dès  qu'une  portion  d^organe  ou  de  tissu  est  mise  sous  le 
microscope  après  réduction  en  coupes  minces. 

L'anatomiste  décidera  des  cas  où  il  doit  employer  Tune  ou  Taulro 
méthode;  pour  avoir  une  idée  de  l'ensemble  des  vaisseaux  d'un  or- 
gane ou  d'un  tissu,  les  matières  opaques  sont  préférables  ;  pour 
l'étude  des  réseaux  capillaires,  le^  matières  traasparaites  valent 
mieux. 

Les  iigections  transparentes  seront  étudiées  en  excisant  des  por- 
tions de  tissus  avec  des  ciseaux,  ou  après  durcissement  de  la  pièce, 
en  exécutant  des  coupes  avec  le  rasoir.  Généralement,  lorsqu'on 
s'est  servi  de  la  gélatine,  les  organes  sont  assez  résistants  pour  per- 
mettre les  coupes  dès  que  le  refroidissement  est  complet.  L'emploi 
des  mélanges  glycérines  nécessite  une  macération  dans  l'alcool;  si 
l'on  s'abstient  de  cette  précaution,  l'injection  sort  des  points  que 
Ton  sectionne  et  salit  la  préparation  ;  de  plus,  les  vaisseaux  se  vi- 
dent en  partie. 

Pour  l'examen  microscopique  immédiat,  on  humectera  les  coupes 
avec  de  la  glycérine  et  on  observera  d'abord  à  un  faible  grossisse- 
ment pour  se  rendre  compte  de  l'ensemble.  Au  besoin,  le  micro- 
scope binoculaire  donnera  une  idée  plus  nette  des  différents  plans 
et  de  la  superposition  des  réseaux. 

Conservation  des  pièces  injectés- 

iOl.  Les  bonnes  préparations  de  tissus  injectés  étant  difficiles  â 
obtenir,  on  doit  Chercher,  quand  les  résultats  sont  heureux,  à  les 
conserver.  Les  injections  opaques  peuvent  être  conservées  de  plu- 
sieurs manières.  Beaucoup  d'entre  elles  doivent  être  étalées  ^t  lé- 
chées surdés  plaques  de  verre  noir,  puis  couvertes  de  térébenthine 
de  Venise  ou  de  baume  de  Canada,  et  l'on  recouvre  le  tout  d'une 


CONSERVATION  DES  PIÈCES  INJECTÉES.  79 

autre  plaque  de  verre  mince.  On  peut,  au  lieu  de  verre  noir,  en 
employer  du  blanc,  et,  pour  examiner  la  préparation,  on  la  place  sur 
de  la  cire  ou  du  drap  noir.  Les  préparations  relatives  aux  injec- 
tions du  placenta,  des  muscles  ou  des  glandes,  peuvent  être  con. 
serrées  ainsi.  Certaines  membranes  comme  la  peau ,  le  péritoine,  la 
plèvre,  peuvent  être  desséchés  simplement  et  recouvertes  ensuite  de 
vernis  à  Talcool  de  première  qualité.  Cependant,  pour  beaucoup  de 
tissus,  les  procédés  précédents  présentent  plusieurs  inconvénients. 
Ainsi,  pour  les  muqueuses  qui  ont  des  viilosités,  pour  celles  qui, 
sans  eu  avoir,  présentent  de  petits  bourrelets  caractéristiques  autour 
des  orifices  glandulaires  et  pour  quelques  glandes,  comme  la  thy- 
rèoîde,  la  dessiccation  ou  la  conservation  entre  deux  plaques  de 
verre  déforment  et  font  disparaître  ces  particularités.  Il  faut,  par 
conaèquent,  les  conserver  simplement  dans  l'alcool  étendu  d*eauet 
à  chaque  observation  on  les  place  dans  Teau.  Nous  verrons  dans 
une  autre  partie  de  ce  volume  comment  on  procède  pour  conserver 
ces  pièces  avec  leurs  viilosités  ou  leurs  plis,  etc.,  étalés  et  flottants 
sans  compression,  dans  une  cellule  pleine  de  liquide,  fixée  sur  une 
bande  porte-objet  à  préparations  microscopiques  et  close  par  une 
lame  mince. 

i02.  Pour  tous  les  organes  d'une  structure  délicate,  on  aura  re- 
cours surtout  aux  injections  transparentes  que  Ton  consen^era  de 
la  façon  suivante  :  La  pièce  entière  est  placée  dans  raliX)ol  ordi- 
naire pendant  vingt-quatre  heures;  au  bout  de  ce  temps  on  la  met 
dans  Talcool  absolu  où  elle  durcit  et  perd  complètement  l'eau  qui 
l'imbibait;  puis,  avec  un  bon  rasoir,  on  fera  des  coupes  que  l'on 
desséchera  rapidement  entre  deux  feuilles  de  papier  buvard  et  qui 
seront  traitées  par  l'essence  de  térébenthine  et  le  baume  de  Canada 
à  la  manière  ordinaire.  11  sera  question  de  ce  point  également 
dans  la  deuxième  partie  de  cet  ouvrage. 

Le  cerveau,  la  moelle  épinière,  les  tissus  testiculaire,  ovarien, 
musculaire,  les  muqueuses  dont  on  veut  faire  des  coupes  dans  une 
direction  perpendiculaire  à  Taxe  du  conduit  qu'elles  tapissent,  doi- 
vent être  préparés  et  injectés  de  la  sorte.  11  en  sera  encore  ainsi 
pour  le  poumon  lui-même,  le  placenta,  beaucoup  de  glandes^  la  pie- 
mère,  les  plexus  choroïdes,  etc. 

Les  membranes  minces,  le  périoste,  la  rétine,  les  aponévroses, 
etc.,  seront  simplement  étalés  avec  précaution  sur  la  plaque  dé 
verre  et  conservées  comme  nous  l'avdns  signalé  ci-dessus. 

lie  baume  de  Canada  est  certainement  la  substance  conservatrice 
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qui  donne  le  plus  de  sécurité  et  qui  doit  élre  le  plus  souvent  em- 
ployée ;  mais  ce  procédé  présente  de  sérieux  inconvénients  ;  c*est 
d*abord  de  ratatiner  les  vaisseaux,  puis  parfois  de  doimer  aux  pré- 
parations une  telle  transparence,  que  les  éléments  anatomiques  de- 
viennent peu  appréciables. 

Ainsi,  pour  certains  tissus  délicata^  on  fera  bien  d'éviter  le  dur- 
cissement dans  l'alcool  et  de  placer  la  préparation  dans  la  glycé- 
rine, ou  dans  les  mélanges  conservateurs  de  gélatine,  glycérine  et 
acide  arsénieux. 

11  est  vrai  que,  par  ce  procédé,  les  couleurs  injectées  pâlissent 
quelquefois  assez  rapidement,  surtout  le  bleu  ;  il  est  bon  d'ajouter 
une  goutte  d*acide  acétique  qui  retarde  celte  altération^ 

Nous  avons  dit  comment  on  préparait  les  injections  au  coUodioii, 
nous  n'y  reviendrons  pas  ;  celles  au  nitrate  d'argent  seront  conser- 
vées dans  la  glycérine  ou  dans  le  baume  de  Canada,  après  macéra- 
tion dans  l'alcool, 

i03.  Il  faut  toujours  avoir  soin,  en  donnant  les  diamètres  d'un 
vaisseau,'  d'indiquer  si  la  pièce  est  desséchée,  si  elle  est  injectée  et 
conservée  dans  mi  liquide,  ou  si  on  a  pris  les  mesures  sur  un  ca- 
pillaire non  injecté;  car  la  dessiccation,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà 
dit,  détermine  un  rétrécissement  des  vaisseaux.  Les  parois  s'appli- 
pliquent  sur  la  matière  à  injection,  et  celle-ci  diminue  d'autant  plus 
de  volume  qu'elle  est  plus  liquide.  Les  injections  à  la  gélatine  elles- 
mème  ne  sont  pas  à  l'abri  de  cet  inconvénient,  lorsqu'elles  ont  ma- 
céré dans  l'alcool  et  qu'elles  sont  placées  dans  le  baume  de  Canada. 

Le  meilleur  moyen  de  déterminer  le  diamètre  réel  des  vaisseaux 
est  d'injecter  la  solution  de  gélatine  colorée,  en  employant  une 
pression  à  peu  près  égale  â  celle  du  sang  artériel  (0°^,55  de  mercure) 
et  de  faire  les  préparations  sans  macération  d'aucune  sorte. 

CHAPITRE  IX 

D«s  l^jeolions  es 


104.  On  donne  le  nom  d'injections  extemporanées  à  celles  qui 
sont  destinées  à  une  étude  immédiate  dans  le  but  de  représenter 
par  le  de^in  certaines  dispositions  vasculaires,  quand  il  n'est  pas 
possible  de  conserver  pour  un  examen  ultérieur  les  pièces  pré- 
parées. 

On  est  souvent  obligé  de  procéder  ainsi,  lorsqu'il  s'agit  de  met- 
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m  CB  éndfcc  le  sfslème  gasiro-canaliculaire  du  rorps  des  iwtlype» 
cteaopMffo  et  hydraires ,  les  conduits  aquifères  des  èchinoder- 
■o,  les  msBcaox  du  système  circulatoire  des  annélides,  de  quel- 
■BoUiisques  m^me.  On  peut  procéder  également  ain:>i  pour 
étude  rapide  des  Taisseaux  sanguins  et  lymphatiques  des 
k  des  batraciens,  des  jeptiles  et  d'autres  vertébrés. 

166.  Pmt  cet  ordre  de  préparations,  lorsqu'on  ne  possède  pas  les 
i  injection  liquides  et  utilisables  à  froid,  indiquées  plus 
oo  peut  se  servir  d'encres  de  diverses  couleurs,  mêlées  ou 
■aa  à  de  la  gélatine  ou  à  une  solution  de  gomme*.  Pour  injecter  les 
polypes,  les  annélides,  les  mollusques  dans  ces  conditions,  ou 
d*aotres  animaux  transparents,  le  lait  peut  être  utilisé  très-avan- 
tageusement On  peut  même  le  colorer  en  bleu  ou  en  jaune  avec 
du  bleu  de  Prusse,  de  Tindigo  ou  du  jaune  de  chrome,  pour  lui 
ôter  sa  transparence,  et  qui  fait  que,  sans  cette  addition,  il  ne  met 
pas  suffisamment  en  évidence  les  capillaires. 

Le  lait  et  l'eau  gommée  ainsi  colorés  sont  trés-uliles  dans  ces 
circonstances,  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'injecter  les  mollusques, 
les  acaléplies,  les  annélides,  etc.,  qui  meurent  trés-lontement. 
qu'on  injecte  presque  toujours  avant  que  rinnoi  vation  et  lu  eon- 
tractilité  aient  tout  à  fait  disparues,  qui,  par  suite,  se  contractent 
énergiqueroent  au  moment  où  pénètrent  les  injections  coni|H>sét*s 
des  liquides  inorganiques;  or  ces  contractions  empéclient  ainsi 
ces  fluides  d'arriver  dans  les  petits  vaisseaux.  On  évite,  du  reste 
ce  dernier  inconvénient  en  mettant  préalablement  ces  animaux  dans 
une  atmosphère  ou  dans  un  liquide  êlliérisé  ou  chlorofonuisé, 
jusqu  à  ce  qu'ils  soient  morts  et  devenus  flasques. 

Sur  les  mollusques,  les  crustacés  et  d'autres  invertébrés,  en  in- 
troduisant une  fine  canule  au  travers  des  parois  du  cœur  de  l'a- 
nimal vivant  et  en  y  poussant  doucement  une  de  ces  injections  plus 
opaques  que  le  sang,  on  peut  voir  les  vaisseaux  se  remplir  et  de- 
venir assez  évidents  pour  être  facilement  étudiés. 

11  est  bon  de  se  servir  dans  ces  conditions  des  liquides  colorés 

*  II  e$t  un  procédé  très-sinipie  qui  permet  de  conserver  |>emlaut  plusieur> 
mois  (rexpérience  a  dunN  prés  de  quatre  mois]  les  masses  à  iiuVctioii  dont  le 
véhicule  est  la  gélatine.  Le  mélange  est  versé  dans  un  vase  qu'il  ne  doit  pas 
remplir  complètement;  on  suspend  au  bouchon  qui  ferme  hermétiquement  le 
vase  un  fragment  d  éponge  imbibé  d*alcool  et  de  quelques  gouttes  d'csscMice  de 
térébenthine;  l'éponge  ne  doit  pas  attciudi'e  la  matière  à  ii^ection.  L«*s  m.i»(ii 
de  gélatine  colorées  sont  ainsi  conservées  sans  altération  et  «ans  cliangcmcnl  <le 
leur  transparence. 

C  RoMx.  —  Microscope.  0 
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non  coagulants  et  peu  excitants  indiqués  plus  haut.  Cependant 
il  est  àe  ces  animaux  comme  les  arachnides  et  les  insectes,  sut*, 
lesquels  on  peut,  dans  le  cœur  ou  vaisseau  dorsal  de  l'animal 
vivant,  pousser  de  l'essence  de  térébenthine  colorée,  sans  arrêter 
de  suite  les  contractions  de  Torgane,  qui  font  ainsi  passer  ce 
liquide  dans  lés  sinus  faisant  suite^au  'vaisseau  dorsal  on  obtient 
de  la  sorte  des  injections  susceptibles  d'être  conservées  assez 
.longtemps. 

106.  Pour  pratiquercettc  injection  sur  les  insectes  etleurs  larves  ou 
chenilles,  on  pratique  une  très-petite  ouverture  entre  deux  anneaux 
sur  la  ligne  médiane  dorsale  de  la  portion  abdominale  du  corps. 
On  pique  ensuite  une  des  chambres  du  vaisseau  dorsal  et,  dans 
Torifice  ainsi  pratiqué,  on  introduit  une  fine  canule  et  on  injecte  de 
Tessence  de  térébenthine  ou  quelque  autre  liquide  coloré  et  trés- 
coulant,  en  raison  de  la  petitesse  des  canules  qu'on  est  obli^'é 
d'employer. 

Pour  les  aranéides,  on  met  à  découvert  le  cœur  en  incisant  les 
tégumentS'Vers  la  partie  moyenne  dorsale  de  Tabdamcn  et  pendant 
qu'il  bat  encore,  on  le  pique  à  l'aide  d'une  très-fine  canule.  Los 
artères  s'injectent  ainsi  à  mesure  qu'on  distend  le  cœur  en  pous- 
sant doucement  le  fluide  coloré.  Pour  les  vaisseaux  ou  sinus  affé- 
rents qui  se  rendent  à  chacune  des  chambres  du  cœur,  il  faut  les 
injecter  en  les  piquant  séparément,  parce  que  des  valvules  intra- 
cardiaques  empêchent  le  reflux  du  liquide  de  la  cavité  du  cœur 
dans  ces  conduits. 

On  procède  d'une  manière  analogue  pour  les  crustacés,  dont 
beaucoup  sont  assez  volumineux  pour  qu'une  canule  assez  grosse 
soir  introduite  dans  le  canal  de  l'aorte  ou  dans  d'autres  artères, 
soit  en  pénétrant  d'abord  dans  le  ventricule,  soit  en  incisant  le 
vaisseau  même  sur  une  portion  seulement  de  sa  circonférence.  La 
constriclion  exercée  sur  la  canule  distendue  par  les  parois  élasti- 
ques du  vaisseau  suffisent  pour  empêcher  le  reflux  du  liquide  au 
dehorà,  quand  on  pousse  l'injection  fluide  avec  assez  de  dou 
ceur. 

107.  Du  reste,  ainsi  qu'on  le  voit,  dans  toutes  ces  recherches,  l'é 
tude  attentive  des  organes  au  point  de  vue  de  l'anatomie  descriptive, 
c'est-à-dire  au  point  de  vue  de  leur  siège,  de  leurs  rapports,  de 
leur  volume  et  de  leur  forme,  doit  précéder  les  tentatives  d'injec- 
tion aussi  bien  que  l'examen  de  la  texiure  de  ces  parties. 
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CHAPITRE  X 


i  08.  Les  injections  que  Ton  pratique  dans  le  cours  des  recherches  ' 
physiologiques  n*ont  pas  pour  but  la  réplétion  des  vaisseaux  avec 
la  substance  injectée,  mais  l'introdudtioa  dans  le  sang  d'un  agent 
quelconque  sur  un  animal  \îvant,  pour  étudier  ses  effets  sur  l'or- 
ganisme ou  pour  immobiliser  un  animal  qui  doit  être  soumis  à 
quelque  autre  expérience  défmitive (curare, morphine,  etc.). L'étude 
de  l'opportunité  ou  des  effets  de  ces  injections  est  élrangèr.e  à  notre 
sujet  ;  nous  indiquerons  simplement  ce  qui  a  trait  à  l'opération  en 
elle-même,  et  aux  précautions  qu'elle  exige.  Ce  sont,  en  effet,  les  ou- 
vrages traitant  de  divers  problèmes  qu'aborde  la  physiologie  expé- 
rimentale, qu'on  doit  consulter  pour. apprendre  quels  sont  les  moyens 
employés  pour  fixer  les  animaux  sur  les  tables  ou  autres  suppoils 
appnypriés  aux  essais  que  Ton  veut  tenter. 

109.  Pour  injecter  dans  Jes  vaisseaux  une  solution  aqueuse  d'un 
sel,  on  aura  soin,  pour  éviter  la  coagulation  du  s&ng,  d'employer 
un  sel  alcalin  ou  neutre.  11  faut;  en  outre,  que  la  solution  soit  soi- 
gneusement filtrée,  et  élevée  à  la  température  de  l'animal  en  expé- 
rience. 11  en  est  de  même  encore  lorsqu'on  injecte  de  fines  poussières 
en  suspension  dans  un  liquide,  pour  en  suivre  les  mouvements  dans 
les  vaisseaux,  l'action  physique  sur  les  globules  blancs,  etc.;  telles 
sont  les  injections  de  carmin,  de  bleu  de  Prusse,  d'aniline,  etc. 
En  injectant  dans  la  lymphe  ou  dans  le  sang  du  bleu  d'aniline  dis- 
sous dans  de  Falcool  et  précipité  par  de  Veau  distillée^  par  conséquent . 
à  l'état  de  grains  extrêmement  fins,  suspendus  dans  le  véhicule, 
Feltz  pensait  que,  les  molécules  colorées  se  déposant  (au  dire  de 
Cohnheim)  dans  et  sur  les  éléments  blancs  du  sang  ou  de  la  lymphe, 
il  serait  aisé  de  saisir  la  progression  des  leucocytes  à  travers  les 
parois  vasculaires  ;  que,  dans  le  cas  où  le  globule  ne  se  colorerait 
pas,  on  pourrait  voir  au  moins  des  dépAts  de  grains  colorés  dans 
les  sinuosités  des  lacunes  permettant  le  passage  des  globules  rouges 
qui,  n'ayant  pas  de  mouvements  amiboîdes,  ne  traversent  les  parois 
des  capillaires  que  par  excès  de  tension,  c'est-à^lire  par  pression  a 
tergo.  Il  conclut  de  ces  expériences  que  les  globules  blancs  de  la 
lymphe  et  du  sang  ne  se  colorent  pas  avec  le  bleu  d'aniline  et  les 
grains  de  cette  substance  rie  s'infiltrent  pas  dans  le  protoplasma  ou 
contenu  des  éléments»  comme  Cohnheim  pense  l'avoir  vu. 
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Les  grains  d  aniline  sont  susceptibles  dé  circuler  avec  le  sang 
dans  les  vaisseaux,  mais  ils  n'en  sortent  jamais  sans  déchirure 
préalable  des  capillaires. 

Ces  molécules  colorées  ne  s'infiltrent  pas  dans  les  parois  des 
•  vaisseaux,  comme  cela  devrait  nécessairement  arriver,  s'il  y  avait 
des  lacunes  ou  des  stomates,  car  il  est  de  toute  évidence  que  les 
globules  rouges  ne  passant,  d'après  .Gohnheim,  que  par  excès  de 
pression,  il  devrait  en  être  de  même  des  granulations  bleues  plus 
petites  que  les  globules  rouges. 

Dans  ces  expériences,  on  injecte  quelques  divisions  de  la  seringue 
de  Pravaz  pleine  d'eau  distillée,  chargée  d'aniline  en  suspension, 
comme  il  vient  d'être  dit,  dans  la  veine  tégumenteuse  du  ventre 
des  grenouilles,  puis  on  lie  le  vaisseau  et  on  remet  les  animaux 
opérés  dans  l'eau  pendant  quelque  temps. 

Après  quatre,  six,  huit  et  dix  }ieures,  on  étale  la  langue  de  l'ani- 
mal d'après  le  procédé  ordinaire,  pour  assister  aux  phénomènes  do 
la  circulation  et  du  début  de  l'inflammation.  On  constate  ainsi  que 
le  sang  renferme  effectivement  des  graips  colorés  en  assez  grande 
quantité  ;  ils  passent  dans  les  vaisseaux  sous  forme  de  petites  pous- 
sières libres  et  nullement  renfermées  dans  l'intérieur  des  globules 
blancs  ou  rouges.  Si  la  plupart  de  ces  molécules  sont  parfaitement 
libres,  quelques-unes  cependant  paraissent  accolées  à  la  surface 
externe  des  globules.  (Voy.  V.  Feltz,  Journal  de  Vanatomie  et  de  la 
physiologie,  Paris,  1870,  in-8,  p.  61.) 

110.  C'est  ordinairement  dans  les  veines  que  l'on  injectera  les  sub- 
stances dont  on  veut  étudier  les  effets  sur  Tanimal  vivant.  On  choisira 
une  veine  superficielle  et  facilement  accessible;  la  jugul^re,  à  la- 
quelle on  s'adresse  de  préférence,  offre  de  sérieux  inconvénients  ;  on 
est  obligé  de  la  lier  après  l'opération,  pour  arrêter  l'hémorrhagie;  de 
plus,  elle  est  si  près  du  cœur  que  l'injection  arrive  brusquement 
dans  l'oreillette  et  le  ventricule  droits  avant  d'avoir  pu  se  mélanger 
au  sang,  ce  qui  expose  à  des  accidents  spéciaux,  remarqués  par  les 
physiologistes,  accidents  que  l'on  pourrait  attribuer  à  une  intoxica- 
tion par  la  matière  employée. 

Il  est  donc  préférable  de  choisir  une  veine  d*un  petit  calibre  et 
située  à  la  périphérie.  Les  veines  saphènes  conviennent  parfaitement 
chez  les  animaux  assez  gros,  comme  les  chiens;  sur  les  animaux 
plus  petits,  comme  le  lapin,  le  cobaye,  etc.,  on  injectera  par  la  veine 
crurale. 

Supposons  que  nous  voulions  introduire  dans  les  vaisseaux  d'un 
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chien  une  solution  quelconque  :  Tanimal  est  solidement  fixé  sur  uire 
table;  on  comprime  la  cuisse,  afin  de  faire  saillir. 4es  veines,  et  on 
ne  tarde  pas  à  reconnaître  une  des  saphènes;  par  une  légère  inci- 
sion on  met  le  vaisseau  à  nu,  un  aide  comprime  au-dessus,  et  les 
parois  vasculaires  étant  distendues  parle  sang,  rien  n*estplus  facile 
que  d'enfoncer  par  un  coup  sec  la  canule  en  bec  de  flûte  d  une  se- 
ringue de  Pravaz  ou  de  notre  seringue  à  crémaillère.  La  ponction 
doit  être  oblique  et  dirigée  dans  le  sens*  du  cours  du  sang.  Les  se- 
ringues et  la  solution  sont  préalablement  échauffées  dans  de  Teau 
tiède;  cette  dernière  précaution  est  inutile  si  Ton  fait  usage  d'une 
faible  quantité  de  liquide. 

Dès  que  la  canule  a  pénétré,  ce  que  l'on  reconnaît  aux  mouve* 
ments  de  latéralité  qu'elle  peut  exécuter  dans  la  veine,  on  fait  cesser 
la  compression,  et  l'injection  est  poussée  avec  beaucoup  de  lenteur; 
puis  on  retire  brusquement  l'instrument,  et  le  doigt  est  appliqué 
sur  la  plaie  pendant  une  ou  deux  minutes.  Au  bout  de  ce  temps,  s'il  y 
a  encore  un  suintement  de  sang,  on  applique  deux  ou  trois  tours 
de  bande. 

Lorsqu'il  est  nécessaire  de  pratiquer  plusieurs  injections  à  des 
intervalles  de  temps  convenablement  espacés,  il  est  mieux  de  pla- 
cer dans  la  veine  une  canule  à  demeure.  Pour  cela,  le  vaisseau  est 
nlis  à  découvert  ;  on  porte  une  ligature  du  côté  des  capillaires  et 
une  pince  à  pression  continue  du  côté  opposée;  la  canule  est  fixée 
entre  la  ligature  et  la  pince  à  pression  continue.  Lorsque  tout  est 
prêt,  on  remplit  la  canule  d'eau  pour  éviter  la  pénétration  de 
Tair,  la  seringue  est  mise  en  place,  et,  après  avoir  ôté  la  pince  à 
pression,  on  pousse  Tinjection  avec  lenteur. 

Des  gaz  sont  introduits  volontairement  dans  les  veines  en  di- 
verses circonstances  :  tantôt  on  injecte  de  l'air  pour  tuer  brusque- 
ment un  animal  ;  on  doit  alors  pousser  l'air  rapidement.  D'autres 
fois  on  cherche  à  étudier  l'influence  de  certains  gaz  sur  le  sang  ou 
les  tissus,  sans  déterminer  immédiatement  la  mort;  on  agit  alors 
d'autant  plus  lentement  que  le  gaz  est  aborbé  plus  difficilement,  et 
on  peut,  avec  de  la  patience,  en  faire  pénétrer  de  grandes  quantités. 
Cl.  Bernard  a  injecté  132  centimètres  cubes  d'acide  carbonique  sur 
un  chien;  c*est  ce  même  gaz  que  Brovm-Séquard  a  chassé  dans  les 
ailères  pour  quelques  recherches  spéciales. 

111.  Pour  les  artères,  la  méthode  opératoire  présente  diverses 
particularités;  l'injection  sera  poussée  tantôt  vers  les  capillaires, 
tantôt  vers  le  cœur;  dans  les  deut  cas  on  fixera  la  canule  comme 
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pour  une  injection  anatomique,  après  avoir  lié  le  vaisseau  d*un  c^té 
et  placé  de  Tauke  une  pince  à  pression  continue  et  un  fil  d'attente 
qui  est  serré  autour  de  Tartère  dès  que  la  quantité  voulue  de  sub- 
stance a  pénétré.  Il  est  rare  que  Ton  ait  à  chasser  Tinjection  du  côté 
du  cœur;  cependant  il  peut  être  utile  de  faire  arriver  directement 
dans  l'aorte  quelque  substance  ;  on  place  alors  la  canule  sur  la  ca- 
rotide primitive  et  on  injecte  avec  force  du  côté  de  l'aorte.  U  est 
préférable  dans  ce  cas  d'introduire  une  longue  canule  flexible,  une 
sonde  en  gomme  par  la  carotide  jusqu'à  l'aorte:  On  peut  se  servir 
également  de  la  sonde  pour  introduire  directement  des  liquides  ou 
des  gaz  dans  le  cœur  droit  par  la  veine  jugulaire.  *" 

11^.  Les  liquides  et  les  gaz  ne  sont  pas  seuls  employés  dans  ces 
sortes  d'expériences.  Pour  oblitérer  des  vaisseaux  et  produire  artifi- 
ciellement le  phénomène  de  l'embolie  on  a  injecté  des  substances 
solides  qui  étaient  entraînées  par  la  circulation.  Flourens,  Cruveil- 
hier,  Prévost  et  Cotard  ont  employé  dans  ce  but  le  lycopode,  le 
mercure  et  les  graines  dé  tabac.  Ces  corps  solides,  le  mercure  ex- 
cepté, sont  mêlés  à  de  l'eau  et  aspirés  avec  une  seringue.  Au  mo- 
ment de  l'iigection,  on  doit  avoir  soin  d'agiter  violemment  cet  in- 
strument pour  mettre^en  suspension  les  corps  solides  qui,  sans  cette 
précaution,  iraient  au  fond  engorger  la  canule  s'ils  sont  plus  lourds 
que  l'eau,  ou  resteraient  prés  du  piston  s'ils  sont  plus  légers.  Les 
canules  devront  être  aussi  grandes  qu'il  est  possible,  pour  éviter  l'ob- 
struction ;  elles  seront  placées  avec  les  précautions  ordinaires  dans 
les  veines,  ppur  déterminer  les  embolies  des  vaisseaux  pulmonairest, 
dans  le  bout  périphérique  des  artères,  pour  oblitérer  les  artériole^ 
ou  les  capillaires  du  cerveau,  de  la  rate,  etc. 

113.  Dans  toutes  ces  expériences  sur  l'animal  vivant  on  pourra 
employer  les  canules  ordinaires  en  cuivre,  mais  on  trouve  des  ca- 
nules en  verre,  à  extrémité  renflée,  qui  rendent  de  grands  services, 
lorsqu'on  cherche  à  éviter  la  coagulation  du  sang;  ,ce  qui  est  im- 
portant quand  l'injection  doit  se  répéter  plusieurs  fois  sur  le  même 
vaisseau,  mais  surtout  lorsqu'on  veut  prendre  la  tension  du  sang 
dans  les  veines  ou  les  artères.  En  ce  cas,  outre  la  précaution  ordi- 
naire de  remplir  d'une  solution  alcaline  la  canule  et  le  tube  qui  la 
{v%&  au  manomètre,  il  peut  être  avantageux,  principalement  pour  les 
chiens  dont  le  sang  se  coagule  très-vite,  de  soumettre  les  animaux  c^ 
un  régime  alcalin  deux  ou  trois  jours  avant  l'eltpérience. 

114.  Lés  physiologistes  ont  aussi  quelquefois  à  faire  des  injec- 
tions dans  la  trachée;  pour  cete  on  emploie  une  seringue  munie 
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d'une  canulo  piquante  un  peu  grosse,  on  ponctionne  d*un  seul  coup 
et  un  peu  obliquement  les  téguments  et  la  trachée  maintenue  im- 
niobile  entre  deux  doigts. 

Quant  aux  injections  dans  les  conduits  glandulaires,  dans  les  ca- 
vités splancbniques,  dans  l'épaisseur  des  tissus  des  animaux  vivants, 
elles  n'offrent  rien  de  particulier  à  noter  pour  la  manœuvre  opéra- 
toire. 


SECONDE  PARTIE 

DES  IIICROSCXIPES   ET  DE  LEUR    EMPLOI 


PRÉLIMINAIRES 

itë.  D'une  manière  générale,  on  donne  le  nom  de  microscope  à 
tout  instrament  qui,  interposé  entre  l'œil  et  les  objets  rapprochés, 
a  la  propriété  de  les  faire  paraître  pins  gros  qu'ils  ne  sont,  c'est-à- 
dire  d'en  faire  peindre  sur  la  rétine  une  image  qui,  reportée  sur  un 
plan  extérieur  à  l'œil  avec  une  grandeur  égale  à  celle  de  l'image 
dont  nous  avons  la  perception,  couvre  une  surface  plus  considé- 
rable que  celle  qui  est  recouvehe  par  l'objet  lui-même. 
"  Cet  accroissement  des  dimensions  dans  l'image  de  l'objet  s'ap- 
pelle le  pouvoir  amplifiant,  grossissant,  ou  simplement  le  grossisse- 
ment du  microscope.  Il  peut  s'élever  depuis  une  fraction  insigni- 
fiante jusqu'à  1800  ou  2000  diamètres  réels. 

On  divise  les  microscopes  en  microscopes  simples,  ou  loupes,  qui 
ne  «renversent  pas  l'image  des  objets,  et  en  microscopes  composés, 
ou  microscopes  proprement  dits,  qui  renversent  l'image.  Les  uns  cl 
les  autres  peuvent  être  disposés  mécaniquement,  soit  pour  Vobser- 
vation  d'un  objet  préparé  d'avance  sur  lequel  il  est  impossible 
d'opérer  autrement  que  par  les  réactifs  chimiques,  soit  pour  la 
dissection.  D'après  cela,  on  a  dans  chaque  espèce  deux  variétés  : 
microscopes  et  loupes  à  dissection,  et  microscopes  et  loupes  à  obser- 
vation. On  peut  aussi  disposer  les  premiers  de  manière  à  permettre 
de  suivre  les  réactions  des  agents  chimiques  :  ce  sont  les  micro- 
scopes chimiques.  Nous'verrons  du  reste  plus  loin  qu'on  en  compte 
un  grand  nombre  de  variétés,  différemment  nommées  d'après  le 
but  que  l'on  se  propose  d'atteindie  en  les  construisant,  l'emploi 
auquel  ils  sont  destinés,  la  nature  de  la  lumière  qu'on  peut  utili- 
ser pour  éclairer  l'objet,  etc. 
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1 16.  L'invention  du  microscope  composé  remonte  à  Tannée  1590. 
Cest  aux  Hollandais  Hans  et  Zacharias  Janssen,*  le  père  et  le  fils, 
qu'en  revient  l'honneur.  Janssen  en  offrit  un  à  l'archiduc  Charles- 
Albert  d'Autriche,  lequel  en  fît  présent  ù  Cornélius  Drebbel,  alchi- 
miste hollandais,  astronome  de  Jacques  P',  mort  en  1664.  Drebbel 
emporta  l'instrument  en  Angleterre,  le  montra  à  Borclli  et  à  plu- 
sieurs savants,  construisit  des  microscopes  à  Londres  en  Tan- 
née 1621 ,  en  se  faisant  passer  pour  leur  inventeur,  ce  dont  la 
croyance  dura  longtemps. 

Le  Napolitain  François  Fontana  fut  le  premier,  en  1646,  qui 
décrivit  l'instrument*  dans  ses  Nouvelles  observations  terrestres  et 
célestes,  11  prétendit  aussi  l'avoir  découvert  en  1618,  un  an  avant 
que  Cornélius  Drebbel  l'eût  importé  en  Angleterre. 

Quelques  auteurs  disent  que  ce  fut  vers  cette  époque  aussi  que 
cet  instrument  reçut  de  Demisiano  le  i\om  de  microscope,  et  que 
c'est  à  celui-ci  également  qu'est  dû  le  nom  de  télescope.  Kirscher 
{Ars  magna  lucis  et  umbrœ.  1646)  l'appelle  conSpicilium  smicro- 
scopium  et  microscopium  parastaticum.  11  a  aussi  été  apppelé  En- 
gyoscopium  (Borellus,  1655,  et  Zahn,  1685). 

Parmi  les  premiers  microscopes  composés,  on  cite  ceux  de 
Hooke  (1656),  d'Eustachio  Divini  fl668),  de  François  Griendélius 
(1687),  et  de  Philippe  Bonani  (1688). 

Le  microscope  de  Hooke  avait  3  pouces  de  diamètre,  7  de 
longueur,  et  pouvait  s'allonger  au  moyen  de  quatre  tubes  engainés  ; 
un  petit  objectif,  un  verre  de  champ  et  un  puissant  oculaire  for- 
maient la  partie  optique. 

Le  microscope  d'Eustachio  Divini  éUiit  composé  d'un  objectif, 
d'un  verre  de  champ,  et  d'un  oculaire  formé  de  deux  lentilles  qui 
se  touchaient  par  le  centre  de  leur  courbure.  Fermé,  ce  microscope 
avait  16  pouces  de  long,  et  ses  grossissements  variaient,  au 
moyen  des  tirages,  depuis  41  jusqu'à  145  fois. 

L'instrument  de  Bonani  était  composé  de  trois  verres,  un  ocu- 
laire, un  verre  de  champ  et  un  objectif.  L'instrument  était  placé 
horizontalement ,  et  la  platine  portait  un  petit  tube  garni  d'une 
lentille  convexe  à  chaque  extrémité,  destinée  à  condenser  la  lumière 
sur  l'objet.  Une  lampe  accompagnait  l'appareil,  mis  en  mouvement 
au  moyen  d'une  crémaillère. 

117.  Le  plan  de  cet  ouvragé  ne  comporte  pas  l'étude  historique 
de  l'invention  des  diverses  formes  de  microscopes,  de  celle  des 
parties  optiques  et  mécaniques,  fondamentales  ou  accessoires,  qui 
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entrent  dans  sa  construction  ou  sont  nécessaires  à  son  emploi.  Les  « 
personnes  qui  voudraient  acquérir  des  connaissances  complètes  à 
cet  égard,  et  également  sur  tous  les  sujets  concernant  la  théorie  et 
la  pratique  de  ces  instruments,  devront  recourir  au  remarquable  ^ 
traité  du  Microscope  du  savant  professeur  Harting,  d'Utrecht^ 

Pendant  la  rédaction  de  cette  seconde  partie  de  ce  volume,  j'ai 
souvent  eu  recours  à  Tobligeance  de  MM.  Nachet  et  fils  pour  l'exé- 
cution de  nouveaux  appareils  et  pour  la  vérification  expérimentale 
de  plusieurs  données  physiques.  Je  ne  parle  pas  ici  de  leur  habi- 
leté bien  connue  de  tous  les  savants  comme  constructeurs  do 
microscopes.  L'étendue  et  la  précision  des  connaissances  scientifi- 
ques de  M.  Alfred  Nachet,  en  ce  qui  touche  toutes  les  pailies  do 
l'optique  et  Tétat  actuel  des  applications  diverses  qu'on  en  a  fait 
en  France  et  à  l'étranger,  m'ont  conduit  bien  des  fois  à  le  consulter 
avec  fruit  sur  les  questions  de  ce  genre. 

118.  La  seconde  partie  de  cet  ouvrage  sera  divisée  en  plusieurs 
aectUms  conférées,  la  première  à  l'étude  des  loupes  ou  microsco- 
pes simples,  et  à  celle  des  microscopes  composés  ou  proprement 
dits.  Dans  les  autres  sections,  seront  décrits  les  instruments  acces- 
soires nécessaires  à  l'emploi  du  microscope,  les  agents  physiques 
et  chimiques  indispensables  polr  l'examen  et  l'exécution  des  pré- 
parations microscopiques,  la  manière  de  faire  et  d'observer  celles-ci, 
puis  enfin  les  régies  à  suivre  pour  appliquer  le  microscope  à  Tana- 
tomie,  la  physiologie,  la  médecine,  l'histoire  naturelle  des  plantes, 
des  animaux,  etc. 


PREMIÈRE  SECTION 

DESCRIPTION  DES  MICROSCOPES  SIMPLES'ET  COMPOSÉS 


CHAPITRE  PREMIER 

De  la  réfiractioa  «1  de  la  dlapertion  de  la  Iimilère  par  lea  pirl— lea. 


119.  Avant  de  décrire  les  loupes  et  les  microscopes  en  tant  qu'in- 
struments, il  est  de  toute  nécessité  de  rappeler  en  quelques  mots 
les  phénomènes  que  présentent  les  rayons  lumineux  en  passant  d'un 

«  Hd  Mikroskop.  Ltrecht,  i8â8,  in-8.  Dos  Mikroskop.  Braunschweig.  iS67, 
3  vol.  in-8.  2*  éd. 
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milieu  dans  un  autre  el  en  traversant  tei  ou  tel  de  ces  milieux  ;  car 
la  description  de  ces  instruments  oMige  de  recourir  incessamment 
à  cet  ordre  de  notions  physiques. 

Le  seul  cas  que  nous  ayons  besoin  de  bien  Taire  sailir  ici  est 
celui  dans  lequel  un  rayon  de  lumière  passe  obli(jitemmt  d'un 
milieu  transparent  dans  un  autre  milieu  de  nature  différente.  Ce 
rayon  est  alors  dévié  de  sa  direction  première.  Ce  phénomène  de  la 
déviation  est  connu  sous  le  nom  de  réfraction.  Nous  nous  occupe- 
rons plus  loin  d'un  autre  phénomène  qui  accompa^e  toujours 
celui-ci  et  qui  est  connu  sous  le  nom  de  dUpertion. 

120.  On  sait  que,  si  on  fait  entrer  obliquement  un  rayon  solaire 
dans  une  chambre  obscure,  dans  laquelle  on  a  disposé  une  cuve 
pleine  d'eau  un  peu  opalisëe,  de  manière  que  le  rayon  pénétre  dans 
l'eau  par  la  surface  supérieure  (fig.  19,S.  B),  on  aperçoit  distincte- 
ment l'inflexion  (B  A) 
produite  brusquement 
à  l'entrée  (B).  —Ce 
rayon  lumineux  se  rap- 
proche un  peu  de  la 
perpendiculaire  (G  D 
à  la  surface;  si  le 
fond  de  la  cuve  est  en 
verre,  le  rayon  conti- 
nuera sa  marche  en  se 
relevant  Qt  en  repre- 
nant une  direction  (AL) 
parallèle  k  celle  qu'il 
avait  avant  d'être  im- 
mergé.'ll  s'écartera  cette  fois  de  la  perpendiculaire  (IF)  à  la 
face  d'émergence. 

Ce  fait  démontre  que  ces  deux  milieux  sont  de  lorce  rèfringentr 
différente  ; — le  plus  réfringent  est  celui  danslequel  l'angle  formé  avec 
la  perpendiculaire  est  plus  petit  que  l'angle  d'incidence  produit  par 
le  rayon  (S)  et  ta  surface  (B).  Ainsi  l'eau  étant  plus  réfringente  que 
l'air,  l'angle  ABC  sera  plus  petit  que  S  B  D^  au  contraire,  à  la 
sortie,  l'air  étant  moins  réfringent  que  l'eau,  le  rayon  s'éloignera 
de  la  perpendiculaire  et  l'angle  L  A  F  sera  plus  grand  que  son 
opposé  BAI. 

La  connaissance  des  lois  de  la  réfraction  sert  â  expliquer  diffé- 
rents phénotnénpfl  qu'il  importe  beaucoup  an  micrographe  de  con- 
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K  0 II  représente  l'angle  de  réfiaction.  —  Tous  les  rayons  prolongés 
nomme  celui-ci  produiront,  par  leur  inlersection  deux  â  deux,  une 
courbe  Irèa-élégante,  connue  en  optique  sous  le  nom  de  caustique, 
et  se  terminant  en  pointe  en  A';  —  A'  étant  la  position  nouvelle  du 
point  A  relevé  par  le  transport  de  i/4  de  la  profondeur  A  H  dans 
l'eau  et  de  1/5  dans  te  verre. 

Examinons  maintenant  â  quel  endroit  un  œil  placé  en  L  sur  le 
prolongement  de  K  H  verrait  le  point  A.  Cet  œil  recouvre  un 
faisceau  conique  de  rayons  très-rapprochés  les  uns  des  autres, 
dont,  le  sommet  est  en  M  sur  la  tangente  â  la  caustique  ;  c'est 
donc  toujours  sur  cette  couriïe  que  l'œil  verra  le  point  A  placé 
au-deasus  de  H  ;  il  le  verrait  en  A',  et,  A  mesure  qu'il  s'élotgne 


Fig.  Î3. 

vers  L,  ce  point  remonte  sur  la  brandie  de  la  caustique  D  M  A'. 
Si  on  construit  une  caustique  pour  chaque  point  de  la  flèche  ABC, 
celte  flèche  recliligne  paraîtra  à  l'œil  L  comme  une  ligne  courbé 
MNOfHg.  25). 

1^  point  A  étant  vu  en  M,  le  point  6  qui  a  produit  le  rayon  6  P  L 
transporte  son  image  en  N  oii  le  rayon  L  P  N  touche  la  caustique, 
enfin  le  point  C  paraîtra  à  l'œil  en  0  où  le  rayon  C  Q  réfracté  vers 
Q  L  touche  la  caustique  du  point  C.  —  La  figure  montre  successive- 
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,jiienl  les  foniieB  que,  suivaiil  ses  posilîoiis,  pieiid  l'objet  A  B C  olt- 
wrvë  de  dirréreiils  points  de  l'espace. 

132.  Ou  fotjer  des  lentilles.  De  ces  remarques  sur  In  rèfraclion, 
nous  pouvons  déduire  quelques  Fails  concernant  la  réfraction  dans 
une  lenlillo.  Nous  avons  vu  qu'un  rayon  de  luntièrc  entrant  dans 
un  milieu  plus  réfrin{fent  que  l'air  se  rapproche  de  la  normale  à 
la  surface.  Supposons  un  corps  prismatique  (fig.  %\)  en  veri-e 
ABCDEf  recevant  des  rayons 
lumineux  L  L'.  Ces  rayons  s'iii- 
llécliiront  pour  se  rapproclier 
de  la  normale  11'.  Arrivés  ;'t 
la  face  A  F  el  D  E,  ils  seroni 
'brisés  de  nouveau  et  conli- 
lueront  leurs  routes  on  s'é- 
Citrlanl  de  la  normale  ù  ^^^^^^^K^^IWM^^^^^^MtM 

faces  et  par  conséquent  ^^^^^^^Ê^KM^^^^^^^M'M 

rapprocliant  l'un  de  l'auti'c. 
cl  ils  iront  ae*  confumlre  en 
F.  Maintenant  nous  itouvcns, 

avec  les  gif Qin êtres,  nous  représeutej'  mic  lentille  liniilée  [\:t\-  de^ 
portions  de  sphère  comme  formée  d'un  polygone  d'un  nombic 
iniinî  de  cHh  ou  surfaces,  qui  joueront  chacun  le  rôle  des  faces 
AB.  CD,  etc.,  et  par  conséquent  réunissant  toutes  en  un  poijit 
tmii^ue  les  rayons  qu'elles  ont  reçues;  —  ce  point  s'appelle  le 
fmjei: 

Un  foyer  est,  soit  réel,  soit  Imafçinaire  ou  virluel.  —  Un  foyer 
réel  est  le  point  par  lequel  , 
passent  réellement  les  rayon  s 
réunis  par  une  lentille.  — 
Un  foyer  imaginaire,  ou  rir- 
tuel  est  le  point  par  leqncl 
paineraienl  tous  les  r.iyon> 
li  on  prolongeait  la  directîuii 
quileurest  imprimée parunc 
lentille.  Soit  par  exemple, 
une  lentille  concave  (fig- 25).  '''  -' 

Les  rayons  AA'  venant  de  Tinfini  sont  rendus  divergents  en  BB'j 

on  prolonge  virtnellement  ces  rayons  dans  la  direction  BT'',  etc., 
leur  reneonli-e  avec  l'axe  de  la  lentille  détermine  le  foyer  V. 

123,  AberraÙMn  île  tphértcilé.  Exajninoiis  mainlenanl  plus  alleu- 
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tiveraent  ce  qui  se  passe  dans  une  lentille.  Premièrement,  les 
rayons  rencoiitrani  la  surTace  de  la  lentille  étant  dévies  proportion- 
nellement è  l'inclinaison  des  normales ,  les  rayons  centraux  se 
réuniront  plus  loin  que  ccui  des  bords,  de  sorte  que,  au  Heu 
de  se  réunir  en  un  point  unique,  ils  formeront  une  série  de 
foyers  placés  les  uns  derrière  les  autres,  les  plus  rapprochés  cor- 
respondant à  la  zone  des  rayons  marginaux.  C'est  ce  qu'on  a 
appelé  l'aberration  de  gphéricUé.  Deuxièmement,  ce  rayon  L,  que 
nous  faisons  entrer  dans  la  lentille  élémentaire  (Dg.  34),  ne 
sort  paa  tel  qu'il  est  entré,  en  vertu  d'une  force  propre  à  tous  les 
milieux  transparents,  qu'on  a  appelée  pouvoir  disperiif.  II  sort 
de  la  face  A  F,  élargi  et  décomposé.  Si  on  recevait  sur  un  écran 
ce  rayon  seul,  on  te  verrait  se  peindre  en  une  bande  oblonguc 
contenant  les  sept  teintes  connues  en  physique  sous  le  nom  de 
ipedre  ttdaire.  ^ns  celui-ci,  le  violet  est  le  plus 'rapproché  de 
l'axe,  autrement  le  plus  réfrangîble,  el  le  rouge,  te  plus  élevé,  et 


Fig. *6. 


par  conséquent  il  rencontre  l'axe  plus  loin.  Dans  une  lentille  ordi- 
naire, chacun  des  rayons  se  trouve  donc  ùlargi  en  mâme  temps 
que  dévié.  Dans  la  figure  S6  on  voit  les  rayons  extrêmes  D  v,  Ed 
former  une  nappe  violette  intérieure  enveloppée  par  la  nappe  rouge 
formée  par  les  rayons  Dr,  E r.  —  Chaque  Taisceau  tombant  sur  la 
surface,  produit  ainsi  deux  caustiques,  s'emboltant  et  se  recou- 
vrant. Entre  les  lignes  f  G,  F' G',  tous  les  rayons  fournis  par  la 
lentille  formeront  ce  qu'on  a  appelle  le-cercle  de  moindre  déviaUon. 
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C'est  le  point  incolore  des  foyers.  Au  delà,  un  écran  placé  entre 
F  et  R  donnera  un  cercle  plus  petit,  plus  lumineux,  mais  entouré 
d'un  grand  cercle  faiblement  éclairé  et  bordé  de  bleu.  Les  points 
V  et  R. indiquant  les  deux  foyers  violets  et  rouges  extrêmes,  si  on 
couvre  le  centre  de  cette  lentille  par  un  disque  de  carton  laissant 
libre  un  anneau  marginal ,  une  image  distincte ,  mais  faible  et 
colorée,  de  l'objet  sera  produite  en  F  G. ..  le  rouge  étant  en  dehors. 
Si  on  diminue  le  diamètre  de  l'écran  central  et  si  on  couvre  par  un 
anneau  de  carton  les  bords  de  la  lentille,  on  obtiendra  une  nouvelle 
image  située  entre  F'  G'  et  Y,  formée  cette  fois  à  une  distance  plus 
grande  et  gardant  ses  couleurs  dans  le  même  ordre.  Enfln,  si  on  aug* 
mente  la  largeur  de  l'anneau  couvrant  les  bords  et  qu'on  enlève  le 
disque  cent|*al,  on  aura  une  image  entre  V  et  Rsituée  encoreplus  loin, 
il  résulte  de  cet  examen  que  les  portions  oentrales  d'une^enUlle  pro- 
duiront des  images  assez  rapprochées  et  assez  peu  dissemblables  les 
unes  des  autres  pour  donner  une  reprfisehtotioB  fidèle  de  l'objet,  mais 
qu'il  n'en  esjL^pas  4ç.  même  desbdrds  qui-prdduiixwt^^  images 
très-confuses  sa»  réunion  poisftiUé  atec^  eeUes^diLoenUrç^c'est  là  ce 
qui  caractérise  ce  qu'on  notaiàéaberrûikH  ieêpikêtkjU)  et  malheu- 
reusement  la  réunion  des  images  des  bords  à  celles  du  milieu  est 
'ndispensabie  pour  obtenir  des  images  vigoureuses. 

On  a  indiqué  plusieurs  combinaisons  pour  corriger  l'abeiration 
de  sphéricité  ;  nous  né  nous  y  arrêterons  pas  ici.  La  lentille  théori- 
quement représentée  par  la  figure  27  est  construite  dans  les  meil- 
leures conditions  pour  diminuer  autant  que  possible  cette  aberration, 
quant  aux  rayons  sensiblement  parallèles.  Le  rapport  des  deux  rayons 
de  courbure  est  environ  de  1  : 6,  la  surface  de  courbure  la  plus  forte 
recevant  les  rayons  parallèles.       •  '  '  -      ,  ,^ , 

124.  Achromatime.  —  Nous  venons  de  voir  la  disperdon.chro- 
matique  des  rayons  dans  une  lentille  accompagner  ioiqours  l'aber- 
ration de  sphéricité.  Voyons  niaintenant  comment  on  a  pu  réunir 
ious  les  rayons  colorés  en  un  même  point  et:  produire  une  image 
sensiblement  incolore  ou  achromatique.    -  ■ 

Les  verres  employés  en  optique  sont  trèa-différenta  les  Uns  ^es 
autres.  Les  uns  sont  appelés  mnml^faM  ^  ;  ils  «dispersent  peu  les 
rayons  lumineux.  Les  autres,  SLpfélèsflint^gkus*^  dans  lesquels  entre 

I 

*  Verre  blatte^  verre  de  couronne,  composé  de  1  atome  dp  qUadrisilic|ite  d^ 
potasse  et  i  atome  de  quadrisilicate  da  chauxi  '•  i.  .• 

'  Verre  de  caillou,  composé  de  3  atomes  de  quftdrisilicate  dé  plomb  et  i  ^^tonM 
de  quadrisilicate  de  potasse. 

C.  Roen.  —  llicroico|ic.  7 
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uiie^assGz  forte  proportion  d'uxyde  de  plomb,  séparent  au  coiit 
traire  considérablement  les  rayons  colorés  et  ont  un  pouvoir 
réfringent  ou  de  convergence  beaucoup  plus  considÈroble  *,  Pour 
tirer  de  l'inégal  pouvoir  dispersif  de  deux  matières  le  moyen  de 
produire  des  images  incolores,  il  n'y  avait  qu'à  associer  â  une  len- 
tille convergente  peu  dispersive  en  crown-glass,  une  lentille  diver- 
gente plus  faible,  eu  Ilint-glass,  mais  plus  foi-tement  dispersive  ù 
l'égard  des  couleurs.  Grâce  h  celte  compensation,  la  convergence 
devient  plus  faible,  le  foyer  est  reporté  plus  loin,  mais  les  rayons 
colorés  sont  ramenés  en  un  seul  point  (fig.  28). 
Soit  un  objet  0,0  (fig.  28),  placé  devant  une  lentille  conveieen 


crown-gliiEs  It,  et  soit  V  le  lieu  de  l'image  violette  el  It  le  lieu  de 
l'image  rouge,  Id  dispersion  étant  conséquemment  indiquée  par  la 
distance  Vit.  Manilenant,  plaçons  une  lentille  concave  A  sur  le 
trajet  des  rayons,  celle  lentille  aura  pour  effet  de  diminuer  la  con- 


'  Siippnsnils  dpui  Irnti 


lie  mêmes  rayons,  i  courbure  de  m^o 
grandeur,  el  partant  de  mCma 
épaisseur.  U  leulille  A ,  en 
croBU-glass,  donnur»  d'un  bout 
(.10  deui  îoyen  viuleis  et  ruugcs 
V  et  R.  La  lentille  D,  en  /Itnf- 
'ilutt,  le  iiius  rétrinceut  et  le 
l'ius  dispersif  dc^  àeux  verres, 
fJonnem  de  l'objet  0  dcui  foyer 
\'  el  B'  plus  ripprocWs  de  lu 
iL'nlille,  fuis  plua  séparés  t'un 
li*:  l'autre.  Le  pouvoir  dispersif 
iIr  deux  matières  transparentes 
petit  donc  Cire  évalué  par  lia 
liiïpcrsions  dilférentes  produites 
ituni  deui  lentilles  de  menie 
œurbure  taillik-s  dans  ce»  ma- 
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vergence  des  rayons  et  de  rejeter  à  la  fois  les  rayons  violets  et  rouges  à 
une  plus  grande  distance  ;  mais  leffet  sera  plus  considérable  sur  les 
rayons  violets  qui  sont  les  plus  réfrangibles.  Supposons  actuellement 
que  la  lentille  A  soit  taillée  en  flint-glass  d'une  réfringence  telle,  qu'à 
une  certaine  distance,  A  V,  par  exemple,  la  dispersion  qu'elle  pro- 
duira soit  égale  à  RV.  Il  est  évident  que  les  images  extrêmes  rouges 
et  violettes  de  l'objet  seront  affectées  également  et  dans  des  direc- 
tions contraires  par  les  deux  lentilles.  La  lentille  A  relèvera  leé^ 
rayons  violets  V  produits  par  B  jusqu'à  Y,  et  les  rayons  rouges 
étant  moins  réfrangibles  se  trouveront  portés  moins  loin  et  viendront 
se  réunir  aussi  en  Y.  Les  foyers  colorés  intermédiaires  seront  sen- 
siblement réimis  également  au  même  point. 

Mentionnons  toutefois  ici  que  cette  coïncidence  absolue  de  tous 
les  rayons  dû  spectre  en  un  seul  point  est  impossible  mathémati- 
quement dans  une  lentille,  par  suite  du  manque  d'égalité  entre  les 
différentes  parties  des  spectres  produits  par  des  substances  rtfrin- 
génies  très-différentes.  Il  faut  avoir  recours  à  la  multiplication  des 
lentilles  permettant  des  compensations  de  eouleurs  afin  de  corriger 
ce  qui  pourrait  rester  d'imparfait  dans  l'achromatisme  (spectre  se- 
condaire et  tertiaire  des  physiciens).  Nous  verrons  employer  cette 
méthode  dans  la  construction  des  objectifs  du  microscope. 

De  l'introduction  de  l'achromatisme  dans  l'exécution  des  objec- 
tifs du  microscope  est  sorti  l'immense  développement  des  applica- 
tions de  cet  instrument.  Notons  aussi  ce  fait,  que  l'achromatisme 
modifie  l'aberration,  de  sphéricité  qui  se  trouve  diminuée  d'une  no- 
table quantité  ;  on  devra  recourir  aux  traités  de  physique  pour 
étudier  en  détail  ces  faits  passés  à  l'état  d'axiome. 

125.  De  la  déformation  des  images.  —  Une  troisième  espèce  d*aber> 
ration  existe  encore  dans  tout  système  de  lentille.  Cest  la  déforma- 
tion des  images.  Un  système  de  lentilles  peut  éti*e  corrigé  complète- 
ment au  point  de  vue  des  aberrations  de  sphéricité  et  de  réfrangibilitè, 
et  donner  encore  des  images  déformées.  Ce  phénomène  est  surtout 
très-frappant  dans  les  loupes.  La  figure  des  caustiques  produisant 
celte  aberration  est  trop  compliquée  pour  pouvoir  être  reproduite 
ici.  Mais,  dans  la  ligure  30,  nous  voyons  les  différentes  modifica- 
tions de  la  forme  des  images  données  par  une  lentille. 

Quand  limage  produite  par  une  lentille  est  plus  petite  que  l'ob- 
jet, la  forme  de  cette  image  est  sensiblement  celle  de  l'objet.  Mais 
quand  l'image  est  considérablement  amplifiée,  cette  forme  diffère 
quelquefois  notablement  de  celle  de  l'objet.  Soit  pour  une  len- 
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tille  LL  un  objet  plen  00.  L'image  produite  sera  concave  eu  \,l. 
La  lentille  L'L'  donnera  une  image  II  encore  plus  concave  si  l'objet 
00  est  convexe,  et  enfin  un 
objet  concave  0"0"  ira  for- 
mer son  image  en  l'I*.  Ou 
voit  que  si  on  reçoit  sur  un 
écran  plan  l'image  anipli- 
llée  d'un  objet,  celle  qui  sera 
formée  par  un  objet  ctHicave 
sera  seule  bien  dèAnîe  en 
tous  ses  points.  On  voit,  au 
contraire,  que,  pour  les  deux 
autres  cas,  l'image  ne  sera 
pas  distincte  en  tous  ses 
points  sur  l'écran,  quoique, 
en  le  déplaçant  par  rapport 
à  la  lentille,  ou  puisse  ob- 
tenir avec  netteté,  succes- 
sivement, les  bords  et  le  . 
centre  de  l'image. 

an.  Application,  à  femplot 
det  lentilles  considérées  comme 
loupei,  des  considératiom  pré- 
cédemment exposée».  —  Dé- 
formation symétrique  des  objets  vus  au  travers  des  loiqies.  —  Les  cau- 
stiques produites  par  les  différents  points  d'un  objet  rerractés  au  tra- 
vers d'une  lentille,  sont  tellement  complexes,  qu'il  est  impossible  de 
les  analyser  ici.  La  discussion  géométrique  montre,  dans  la  figure  5(1, 
qu'un  objet  plan  placé  devant  une  lentille  DE  ne  permettra  qu'une 
seule  position  ù  l'œil  in  A  pour  produire  la  sensation  d'une  surface 
à  peu  prés  rectiligne  en  AB  (elle  ne  l'est  jamais  complètement;  la  ' 
gravure  l'a  représentée  ici  droite  par  erreur).  Dans  les  deux  autres 
positions  des  yeux  A"  et  A",  ceux-ci  auront  la  sensation  des  images 
A'B'  A"B"  violemment  déformées.  Disons  de  suite  que  cet  effet  est 
surtout  propre  â  une  lentille  simple  biconvexe,  à  courbures  égales, 
la  plus  mauvaise  de  toutes  les  loupes.  La  figure  31  indique  les 
diverses  apparences  que  prendront  les  objets  de  formes  différentes. 
Un  objet  plan  AB,  donnera  une  image  convexe.  Un  objet  faible- 
ment concave  aura  pour  image  virtuelle  une  surface  plnne,  et  s'il 
est  fortement  concave,  l'image  sera  aussi  concave  quoique  faible^ 


Fig.  Ï9. 
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metil  courbée.  Enfin  un  objet  convexe  fournira  une  ii 


moins  courbée  loutpftus  f|ne  l'ubjel  lui-menic.  Si  l'œil  éprouvr 
heureusement  quel- 
(guedifflcultèâ  aper- 
cevoir (les  délor- 
malions  aussi  cansi< 
dèrables  que  l'ana- 
lyse géomèlrique  les 
montre,  cela  lient  à 
er  que  les  optlicicjis 
nul  cherché  à  corr>- 
(icr  rnberialiun  ite 
spliéricité  par  le  ilt- 
ilunblement  des  ver- 
res (ju'on  a  fait  lan- 
lOt  plan-convexes, 
tantflt  concavo-con- 
vexes,  en  les  asso- 
ciant, ce  qui  a  eu  même  temps  doiniê  des  images  plus  apluuali- 
ques,  et  que,  d'un  autre  cAlë,  les  objet»  examinés  sont  assez  petits 
par  rapport  â  ia  largeur  du  faisceau  admis  par  la  loupe. 

129.  He'flexions produites ]Htr  tes stir faces  des  lentilles. — Lesrayons 
qui  entrent  dans  une  lentille  subissent  au  moment  où  ils  frappent 
la  surface  une  perte  de  lumière  assez  cousidérable.  Une  partie  de 
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ces  rayons  est  réfléchie  et  retourne  dans  la  direction  incidente,  si  la 
surface  est  plane  et  perpendiculaire  à  ces  rayons,  ou  bien  elle  suit 
Ie>  lois  de  la  rèllexipn  sur  les  miroirs,  si  la  surface  d'entrée  est 
convoie  ou  concave  ;  la  lumière,  en  d'autres  termes,  paraît  former 
en  avant  de  la  lentille  une  image  assez  vive  de  l'objet,  tantât droite, 
tantdt  renversée,  suivant  que  la  surface  est  concave  ou  convexe  '. 
Gea  réflexions  sur  les  surfaces  vitreuses  et  les  pertes  de  lumière  qui 
en  résultent  doivent  élre  appréciées  des  micrographes,  d'abord  fu' 
point  de  vue  de  la  construction  du  microscope  et  ensuite  parce 
qu'elles  peuvent  servir  è  reconnaître  a  priori  le  foyer  des  verres  de 
courbures  diCTérentes.  En  elTet,  nous  avons  vu  que,  plus  une  lentille 
grossit,  plus  est  petite  l'image  qu'elle  fournit  t  son  foyer,  el  les 
snrftces  convexes  constituant  cette  lentille  seront  donc  d'autant 
pins  convexes  que  la  lentille  est  plus  forte  et  par  suite  les  ima- 
ges fournie  par  la  réflexion  sur  leurs  surfaces  seront  proportion- 
nelles aux  foyer^  des  lentilles  ;  c'est-à-dire  qu'elles  seront  très- 
petites,  si  le  foyer  de  celle-ci  est  très-court  et  ti'ès-grandes  si 
la  distance  focale  est  considérable.  U  figure  35  montre  les 
images  d'une  fenêtre  que  les  surfaces  de  deux  lentilles  d'ocu- 
laires doubles  l'une  de  l'autre  forment  quand  on  les  tourne  vers 


'  La  figure  3S  montre  lei  [deuj  îmageB  produite*  par  rëfleiion  sur  les  eur- 
ttoci  d'une  lentille  pltno-convéïe;  lec&té  conveie  tourna  en  l'air  (le  verre  d'un 
oculaire  do  microBcope,  par  exemple).  La  petite  image,  qui  est  la  plus  lumineuse 
esl  produite  par  la  aitrfsce  convexe,  Is  plus  grands 
réiullantde  la  n'nexion  sur  la  lurtace  plane  el  de  la 
nuidifl cation  qu'éprouvent  les  rayons  en  traversant 
U  siirbce  convexe  que  noua  supposons  antcrieure, 
ainsi  qu'elle  serait  disposée  dans  un  oculaire  de 
microscope.  I.'inlen<àté  de  ce»  réflexions' dépend  de 
l'Indice  de  rétraction  du  verre.  Plus  le  verre  sera  ré- 
(Tingent  et  plui  t'imajte  sera  lumineuse  plus,  autre- 
ment dit.  il  y  aura  de  lumière  perdue  t  î'eiitrée  des 
rayons  dans  le  milieu  le  plus  réfringent.  Dans  un 
otgecUt  de  microscope,  ta  réflexion  est  atseï  pronoïk- 
cée  sur  les  difTérenlcs  euriaws  des  lentilles  pour 
être  évaluée.  On  peut  s'en  assurer  en  plaçant,  au  lieu  d'un  objet  sur  la  platine 
d'un  microscope,  le  bord  d'un  carton  noirci  se  projetant  sur  la  moitié  de  l'tb- 
jectif,  l'autre  moitié  recevant  les  rayons  du  miroir  qui  aurait  éclairé  l'objet.  A 
l'aide-de  quelques  mouiemcnts  du  miroir,  on  parviendra  à  faire  peindre  sur  le 
carton  les  faisceaux  lumineux  rasatit  le  bord,  et  qui.  réfléchis  par  les  premières 
surfaces  des  lentilles,  donnent  une  idée  de  la  valeur  des  rayons  perdus  par  les 
réflexions  sur  les  surfaces  lenticulaires.  Nous  verrons,  dans  la  description  de 
rimmei-sion  des  objeclirs,  que,  si  on  pouvait  supprimer  ces  réflexions,  on  aug- 
menterait notablement  la  quantité  de  lumière. 
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cellen;!.  L'application  de  ces  notions  se  fera  immédiatement  dans 
le  cas  où  on  aurait  dèTissé  et 
mélangé  les  verres  inférieurs  des 
trois  ou  quatre  oculaires  d'un 
microscope.  L'inspection  immé- 
diate de  leurs  surfaces  convexes  ' 
tournées  en  l'air  et  placées  sur 
une  table  ft  un  mètre  environ 
d'une  fenêtre,  indiquera  par  la 
grandeur  propbrtiomielle  de 
l'image  de  celle-ci  les  proportions  de  leur  fojer,  et  permettra  de 
replacer  ces  lentilles  dans  leur  ordre. 


ng.  SI. 


128.  Les  microscopes  simples  se  composent  ordinairement  d'une 
seule  lentille,  ou  d'une  combinaison  de  lentilles,  agissant  inmié- 
dialement  sur  les  rayons  lumineux,  et  transmettant  à  l'oril  l'image 
amplifiée  sans  la  renverser. 

Sur  la  détermination  da  foyer  et  de  fa  grandeur  dei  image*  forme'es 
par  de*  lerUUlea  ou  loupe». 

129.  Pour  déterminer  pratiquement  le  foyer  d'une  lentille,  on 
la  place  devant  une  cr.  isée  et  on  cherche  k  faire^  peindre  sur  un 
écran  blanc  l'image  de  la  fenêtre  et  des  objets  qui  peuvent  être  vus 
h  l'horizon.  Plus  les  objets  sont  éloignés,  plus  on  arfi^'fltactemfnl 
i  donner  le  chiffre  du  foyer  principal,  c'est-à-dire  le  point  de  con- 
cours de  tous  les  rayons  venant  de  l'infini.  Généralement,  on  admet 
d'après  Newton,  qu'un  objet  placé  k  une  distance  dix  mille  fois 
^tus  grande  que  la  distance  focale  d'une  lentille,  peut  être  consi- 
déré comme  situé  ftl'mfini.  Hais  il  n'estpasbesoin,  dans  la  pratique, 
de  prendre  un  objet  ou  une  mire  à  une  si  grande  distance.  Entre 
un  objet  suffisamment  éloigné  et  l'infini,  il  n'y  a  pas  un  grand  écart 
de  foyer;  pour  toutes  les  lentilles  employées  dans  le  microscope 
et  qui  varient  de  6  centîmêlres  i  quelques  millimètres  de  distance 
focale  principale,  une  mire  ou  un  objet  placé  à  une  distance  de  15 
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à  50  mètres,  donnera  une  image  au  foyer  de  la  lentille  pour  ainsi 

dire  mathématique. 

imi'PltisîlWiw^pwâîlsoatèté  construits  pour  donner  en  milli- 
nUtits'èt  rmotioni  cette  longueur.  Un  des  meilleurs  est  le  facomètre 
ifjlf  flfNii  iiiiiniLil^'  I  il  dans  la  plupart  destraiiés  de  physique.  Les  mi- 
crogn^a  apDt  turttMÏtesô^  de  se  familiariser  avec  la  grandeur 
dda  images,  ce  imijU  seul  nous  occupera.  Dans  la  Rgure  Zi,  deux 


lentilles  sont  représentées  faisant  foyer  sur  un  écran.  On  voit  que 
la  plus  petite  et  aussi  ta  plus  convexe  donnera  une  image  plus  petite 
et  conséquemment  plus  rapprochée  d'elle-même  ;  la  grande,  dont 
le  rayon  de  courbure  est  environ  deux  fois  plus  grand,  donnera 
une  image  double  en  diamètre  et  située  à  une  distance  proportion- 
nelle. En  d'autres  termes,  c'est  la  plus  faible  des  deux  et  celle  quf 
grossit  le  moins.  En  général,  les  commençants  sont  enclins  A  pen- 
ser que  les  images  formées  par  les  grandes  loupes  sont  les  plus 
grossies;  mais  on  ne  doit  jamais  oublier  qu'une  lentille  doit  être  con- 
sidérée à  deux  points  de  vue  :  1°  comme  collecteur  de  rayons,  et 
2*  comme  appareil  grossissant  ;  que  celle  qui  grossît  le  plus  fournira 
sur  l'écran  la  plus  petite  image  des  objets  observés.  Reprenons  en 
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sens  inverse  la  marche  des  rayons  dans  la  ligure  et  supposons  que 
les  petites  fenêtres  qui  sont  représentées  sur  l'écran  sont  des-objets 
placés  devant  les  deux  lentilles  agissant  comme  loupes  grossissantes 
ou  microscopes;  1rs  images  se  formeront  U  où  est  la  véritable  fe> 
nètre.  Or,  on  voit  de  suite  que  la  pins  petite  lentille  devra  être  la 
plus  grossissante  pour  former  une  image  semblable  avec  un  objet 
plus  petit,  sans  préjudice  pour  les  variaiions  de  grossissements 
qu'on  peut  faire  subir  h  une  image  en  éloignant  de  la  lentille,  plus 
ou  moins,  l'objet  qu'elle  représente. 
Si  nous  supposons  l'objet  A  (flg.  35}  partant  de  l'infini  pour  s'ap- 


Fig.  ss. 


procher  graduellement  de  la  leatille  L  jusqu'à  une  certaine  limite  de 
rapprochement,  l'image  formée  en  a  ne  paraîtra  pas  quitter  l'écran 
placé  au  foyer  principal  île  la  lentille;  mais,  aussitôt  que  l'objet  aU 
teindra  une  région  rapprochée  (vers  A',  par  exemple),  son  image 
grandira  et  s'éloignera  en  a  jusqu'à  ce  que,  arrivée  en  A",  la  distance 
delà  lentille  L  à  A"  étant  le  doublede  la  longueur  focale  principale, 
l'image  se  reproduira'  de  l'autre  côté  de  la  lentille,  à  une  mémedis- 
tance  et  de  même  grandeur  en  a";  puis  l'objet  continuant  de  s'a- 
vancer, l'image  produite  grandira  en  s'éloignant  et  en  suivant  une 
progression  excessivement  rapide.  Arrivée  à  une  distance  presque 
égale  au  foyer  de  la  lentille  en  A'",  l'image  située  en  a'"  sera  con- 
sidérablement grossie.  Plus  près,  il  n'y  aura  plus  formation  d'image. 
On  voit  donc  que  l'image  formée  par  la  lentille  croîtra  et  s'éloignera 
à  mesure  que  l'objet  s'en  rapproche  ;  mais  quelque  loin  qu'il  soit 
placé,  il  n'y  aura  pas  d'image  formée  plus  près  qu'une  certaine  dis- 
tance qui  est  le  foyer  principal  ;  on  voit  d'autre  part  qu'il  n'y  aura 
pas  formation  d'image  amplifiée  si  l'objet  s'approche  de  la  lentille 
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jusqu'à  une  distance  moindre  que  la  longueur  du  foyer  de  celle-ci. 
Les  rayons  réfractés  par  la  lentille  se  séparent  tellement  qu'il  n*y  a 
plus  réunion  de  tous  les  faisceaux  ;  mais,  si  on  place  Tœil  derrière 
cette  lentille,  une  image  de  Tobjet  paraissant  située  à  une  distance 
beaucoup  plus  grande,  sera  formé  sur  la  rétine.  C'est  alors  qu'on  a 
ce  qui  caractérise  une  loupe, 

ARTICLE    1^'.    —    DES   PRIKCIPALBS   VARIÉTÉS  DE   LOUPES 

ET   DE  LEURS   USAGES. 

.  151.  Les  loupes  sont  utiles,  pour  avoir  une  idée  générale  des 
objets,  en  entomologie,  en  botanique,  en  minéralogie;  pour  déter- 
miner les  caractères  spécifiques  des  insecteç,  des  plantes,  les  for- 
mes des  petits  cristaux,  etc.  Elles  sont  indispensables  pour  les  per- 
sonnes qui  s'occupent  d'histoire  naturelle,  et  qui  doivent  toigours 
porter  sur  elles  un  de  ces  instruments. 

En  anatomie  et  en  physiologie,  la  loupe  ne  sert  qu'à  un  examen 
préliminaire  et  non  à  un  examen  définitif  des  tissus.  Cet  instrument 
esl  utile  pour  observer  préalablement  une  injection  naturelle  ou 
artificielle ,  afin  d'étudier  la  distribution  générale  des  capillaires 
principaux.  Hais  le  grossissement  est  toujours  insuffisant  (Aur  en 
faire  une  étude  approfondie.  Les  loupes  grossissant  dix  à  douze  fois 
ont  déjà  un  champ  trop  peu  étendu  et  un  foyer  trop  court  pour  être 
faciles  à  employer;  il  faut,  du  reste,  ordinairement,  un  pouvoir 
amplifiant  plus  considérable  pour  arriver  à  de  bons  résultats  à  cet 
égard.  C'est  au  microscope  à  dissection  qu'il  faut  recourir,  instru- 
ment qui  remplit  d'une  manière  favorable  les  deux  conditions  pré- 
cédentes, et  permet  de  placer  les  préparations  sous  l'eau,  ce  qu'il 
est  indispensable  de  faire  dans  la  plupart  des  cas,  surtout  lorsqu'il 
s'agit  d'une  surface  couverte  de  villosités,  etc. 

Les  loupes  servent  aussi  à  examiner  les  orifices  glandulaires  à  la 
surface  des  membranes,  les  filets  nerveux,  etc. 

132.  Quoique  toujours  construit  sur  le  même  principe,  le  mi- 
croscope simple  ou  loupe  peut  subir  der  nombreuses  modifications 
dans  sa  forme  et  sa  disposition ,  suivant  qu'il  est  destiné  à  faire 
un  examen  général  et  passager  des  objets,  ou  qu'il  doit  semr  à 
observer  d'une  manière  complète  et  suivie. 

Dans  le  premier  cas,  l'instrument  se  tient  ordinairement  à  la 
main,  et  se  compose  d'une  ou  de  plusieurs  lentilles  convergentes 
disposées  et  maintenues  dans  une  monture  appropriée.  Dans  le  se- 
cond cas,  l'instrument,  ayant  une  destination  beaucoup  plus  éten- 
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due,  se  compose  d'un  support  muni  d*un  miroir  et  de  divers 
accessoires.  Les  loupes  ou  lentilles  que  Ton  emploie  alors  sont  con- 
struites d*une  façon  particulière,  et  se  nomment  doublets.  L'in- 
strument ainsi  disposé  porte  le  nom  de  loupe  montée  ou  plus  spécia- 
lement de  microscope  simple 

La  loupe  de  la  plus  simple  construction,  employée  pour  Tobser- 
vation  habituelle,  se  compose  d*une  lentille  biconvexe  enchâssée  dans 
une  monture  à  recouvrement  ;  elle  est  d*un  usage  assez  fréquent  ; 
mais  on  emploie  plus  généralement,  en  histoire  naturelle,  deux  ou 
trois  loupes  réunies  dans  la  même  monture,  afln  d'avoir  des  gros- 
sissements de  plus  en  plus  forts.  Les  microscopes  des  premiers 
observateurs  qui  ont  usé  de  cet  instrument  n'étaient  que  de  fortes 
loupes,  à  une  seule  lentille,  très-petites  et  à  un  très-court  foyer. 

Lorsqu'on  emploie  ensemble  deux  loupes  biconvexes,  on  peut 
les  fixer  aux  deux  extrémités  d'une  monture  appropriée.  De  cette 
façon,  l'instrument  porte  le  nom  de  loupe  à  deux  bouts.  On  peut 
aussi  les  placer  dans  une  monture  qui  permet  de  les  superposer  ; 
on  a  alors  l'avantage  d'augmenter  la  série  des  grossissements  que 
l'on  obtenait  en  employant  séparément  chaque  lentille.  Dans  ce  cas, 
on  leur  donne  généralement  la  forme  piano-convexe,  comme  étant 
préférable  à  la  figure  biconvexe.  C'est  ainsi  que  sont  construites  les 
bihupes  et  les  triloupes. 

Afin  d'obtenir  plus  de  netteté ,  on  intercale  souvent  entre  les 
loupes  des  diaphragmes  d'une  ouverture  appropriée. 

n  faut,  pour  les  différents  cas  qui  peuvent  se  présenter,  avoir 
des  loupes  grossissant  depuis  deux  ou  trois  fois  en  diamètre  jus- 
qu'à huit  ou  dix  fois  ;  du  reste,  les  diverses  espèces  de  ces  instru- 
ments qu'on  peut  employer  sont  à  peu  près  également  bonnes,  et 
l'on  doit  en  laisser  le  choix  à  chaque  anatomiste,  suivaiA  ses  habi- 
tudes. 

135.  Loupes  de  Brewster  dites  de  Coddington,  —  Le  modèle  à  l'em- 
ploi duquel  je  me  suis  arrêté  est  celui  des  loupes  forméesd'un  cylindre 
de  verre  dont  les  deux  extrémités  ont  reçu  la  courbure  appropriée  au 
grossissement  qu'on  veut  obtenir.  Au  milieu,  le  cylindre  est  échan- 
cré  (fig.  56,  c)  circulairement  dans  une  partie  de  son  épaisseur,  de 
manière  à  prendre  la  forme  d'un  sablier.  La  partie  échancrée  du 
cylindre  est  noircie  de  manière  à  empêcher  le  passage  des  rayons 
lumineux  ;  elle  joue  ainsi  le  rôle  d'un  diaphragme  qui  ne  laisse 
passer  que  les  rayons  du  centre  et  éteint  ceux  de  la  circonférence. 
L'aberration  de  sphéricité  est  détruite  à  peu  près  complètement.  Çlles 
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ont  l'avantage  de  faire  perdre  beaucoup  moins  de  lumière  que  les 
loupes  achromatiques,  parce  qu'elles  ne  près«i(ent  que  deux  sur- 
faces de  verre  à  Irayer- 
ser,  au  lieu  de  quatre 
comme  ces  dernières, 
tout  en  montrant  les 
objets  avec  presque  au- 
tant de  netteté. 

Le  cylindre  de  verre 
échancréest  protégé  par 
un  cylindre  creux  en 
cuivre,  {b)  lequel  porte 
un  manche  [qui  sert  A 
les  tenir  pendant  qu'on  observe.  Ce  manche  (a)  permet  de  les 
adapter  directement  aux  pinces  de  tous  les  portes-loupes.  Elles 
deviennent  trés-uliles  pour  un  grand  nombre  de  dissections.  Il 
en  faut  plusieurs  pour  les  divers  grossissements,  de  3  à  3,  5  à  8, 
et  10  à  IS  diamètres;  mais  celles  qui  donnent  le  grossissement 
moyen  suffisent  dans  la  presque  totalité  des  cas,  surtout  pour  dissé- 
quer les  tissus,  ou  les  enimaui  et  les  plantes  de  petit  volume,  mais 
cependant  asseï  gros  pour  ne  pas  eiiger  l'emploi  du  microscope  à 
dissection. 

Les  avantages  que  présente  cette  construction  sont  nombreux  : 
le  petit  volume  de  l'instrument,  son  grossissement  plus  considé- 
rable, la  netteté  avec  laquelle  il  permet  de  voir  les  objets,  la  faci- 
lité de  s'en  servir,  le  rendent  applicable  à  une  foule  d'observations 
sur  les  corps  transparents  ou  opaques. 

134.  Une  autre  loupe  employée  pour  l'examen  des  rorps  transpa- 
rents est  celle  ditedeiordStanhope.  Elle  se  compose  d'un  cylindre  de 
verre,  dontl'unedes  surfaces,  la  plus  plate,  est  au  foyer  de  l'autre.  Le 
petit  cylindre  est  maintenu  dans  une  monture  d'argent,  etc.,  munie 
d'un  anneau  qui  permet  de  tenir  commodément  l'instrument.  Pour 
s'en  servir,  il  suffit  d'appliquer  sur  U  surface  la  plus  plate  un  corps 
transparent,  tel  que  des  écailles  de  papillon,  des  pollens,  et  de 
placer  l'œil  près  de  l'autre  surface.  En  dirigeant  alors  l'instru- 
ment sur  le  ciel  ou  sur  un  corps  éclairé,  on  aperçait  l'image  grossie 
de  l'objet. 

L'instrument  est  d'un  très-petit  volume  et  donne  des  am- 
plifications d'environ  40  fois  en  diamètre,  mais  il  existe  dans  cette 
construction  des  défauts  qui  l'empêchent  de  devenir  d'un  usage 
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général.  En  effet,  les  deux  surfaces  du  cylindre,  la  plus  bombée  fai- 
sant l'office  de  loupe  et  la  plus  plate  celui  de  porte-objet,  sont 
fixes,  de  sorte  que  Tinstrunientdie  peut  s'approprier  à  tous  les  yeux. 
Outre  ce  grave  inconvénient,  existe  celui  de  ne  pouvoir  observer 
que  des  corps  transparents. 

On  construit  aussi  des  lentilles  Stanhope  donnant  de  plus  fortes 
amplifications  que  la  précédente,  et  qui  sont  munies 'd*un  écran  et 
d'un  tube  pour  diriger  la  lumière.  On  adopte  ordinairement  le 
premier  mode  de  construction. 

Ces  deux  loupes  ont  été  importées  d*Angleterre  par  Charles  Che- 
valieci  en  1838. 

135.  La  loupe  dite  eompU^fUs^  généralement  employée  dans  le 
commerce,  se  compose  d'une  simple  loupe  biconvexe  enchâssée 
dans  une  monture  de  cuivre,  laquelle  monture  porte  à  son  extré- 
mité une  petite  plaque  percée  d'une  ouveilure  d'une  grandeur  dé- 
terminée. 

On  construit  aussi  des  compte-fils  dont  la  plaque  inférieure  est 
percée  de  deux  ouvertures  de  grandeurs  différentes.  On  peut  en 
faire  à  un  seul  verre,  ou  à  deux  verres  achromatiques. 

Cet  instrument  est  :  1®  cylindrique,  dans  ce  cas  il  se  renferme 
dans  un  petit  étui;  2®  ou  à  charnières,  pour  être  porté  dans  la  po- 
che. Dans  la  première  construction,  la  lentille  est  maintenue  dans 
une  pièce  pouvant  se  visser  ou  se  dévisser  ;  et  dans  la  seconde, 
la  charnière  adaptée  à  la  pièce  qui  tient  la  loupe  permet  de  mettre 
l'objet  voulu  au  point  pour  la  vision  distincte. 

Pour  s'en  servir,  il  suffit  de  placer  la  petite  plaque  sur  une  étofTe 
et  d'appliquer  l'œil  près  de  la  lentille.  Ayant  amené  l'objet  au  point, 
on  aperçoit,  amplifiés,  les  fils  compris  dans  le  petit  espace,  et  il 
devient  facile  d'en  connaître  le  nombre.  On  donne  ordinairement  à 
la  petite  ouverture  5  à  6  millimètres. 

Une  autre  loupe,  employée  particulièrement  pour  l'examen  des 
soieries,  se  compose  de  deux  loupes  biconvexes,  placées  à  distance 
dans  une  monture  qui  se  visse  dans  une  bague  de  cuivre  portant 
trois  petits  supports.  L'instrument  étant  placé  sur  une  étoffe  et  l'œil 
étant  appliqué  près  de  la  loupe,  il  sufiQt,  pour  mettre  au  point  de 
vue,  de  visser  ou  de  dévisser  la  pièce  portant  les  lentilles.  Cette 
loupe  se  nomme  généralement  Umpe  à  réchaud.  (A.  Chevalier.) 

136.  La  loupe  dite  microscope  à  main,  pour  les  corps  transpa- 
rents, se  compose  d'un  petit  cylindre  de  cuivre  fixé  sur  une  tij2;e  de 
cuivre  munie  d*un  manche.  A  l'une  des  extrémités  du  cylindre,  le» 
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nant  à  la  tige,  se  trouve  une  loupe  biconvexe,  maintenue  par  une 
petite  pièce  de  cuivre  percée  d'une  ouverture  formant  diaphragme  ; 
à  Tautre  extrémité,  se  visse  une  petite  pièce  tenant  deux  petits  dis- 
ques de  glace,  entre  lesquels  on  met  l'objet  que  Ton  veut  observer. 
Pour  en  faire  usage,  il  sufïit  de  diriger  l'instrument  vers  un  endroit 
éclairé,  ayant  appliqué  Tœil  près  de  la  lentille:  il  ne  reste  plus 
qu'à  mettre  au  point,  ce  qui  s'obtient  en  vissant  ou  en  dévissant  la 
pièce  tenant  les  deux  petits  disques  de  glace  entre  lesquels  se  place 
l'objet. 

C'est  dans  ce  genre  qu'étaient  construits  les  microscopes  de  quel* 
ques-uns  des  anciens  observateurs. 

Les  microscopes  que  Wilson  construisit  en  1702,  étaient  des 
microscopes  à  main:  ils  avaient  plusieurs  lentilles  de  rechange. 

On  peut  faire  d'autres  instruments  de  ce  genre-en  employant  les 
doublets  perfectionnés  et  en  modifiant  la  monture.  Ces  instruments 
peuvent  encore  rendre  quelques  services  aux  naturalistes,  pour 
Texamen  général  de  certains  objets. 

En  construisant  un  instrument  semblable  avec  miroir  concave, 
on  obtient  le  microscope  à  main  pour  les  objets  opaques. 

137.  La  loupe  des  horlogers  se  compose  ordinairement  d'une 
simple  loupe  biconvexe  maintenue  dans  une  monture  de  corne. 

L'usage  auquel  on  la  destine  ne  permet  pas  de  l'employer  en  la 
tenant  à  la  main;  il  faut  la  monter  sur  un  porte-loupe. 

Les  horlogers  et  les  graveurs  la  tiennent  près  de  l'œil,  et,  par 
ce  moyen,  se  passent  de  supports,  (out  en  gardant  leurs  mains 
libres  ;  mais  cet  expédient  devient  presque  impraticable  lorsqu'il 
s'agit  de  faire  des  dissections,  et  dans  l'un  et  l'autre  cas  le  porte- 
loupe  est  préférable. 

La  loupe  biconvexe,  employée  pour  les  divers  usages  ci-dessus 
mentionnés,  grossit  ordinairement  de  3  à  5  fois. 

L'objet  qu'on  examine  avec  elle  n'est  perçu  avec  netteté  que  pnr 
la  partie  centrale  de  la  lentille,  et  à  mesure  que  Ion  fixe  les  bords, 
il  devient  trouble,  plus  ou  moins  selon  les  courbures  données  à  la 
loupe  ;  de  plus,  on  remarque  autour  des  objets  les  couleurs  du 
spectre.  Ces  défauts  tiennent,  d  une  part,  à  l'aberration  de  sphéri- 
cité, et  de  l'autre  au  manque  d'achromatisme. 

i38.  Une  loupe  dont  on  fait  souvent  usage,  en  remplacement  de 
celle  qui  est  biconvexe,  se  compose  de  deux  lentilles  piano-con- 
vexes, dont  les  convexités  se  regardent  dans  une  monture  de  corne 
ou  de  laiton.  Cette  construction,  improprement  appelée  achroma- 
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tique,  est  préférable  à  la  précédente  ;  cependant  elle  n'a  pas  encore 
tous  les  avantages  qu'on  doit  eiiger.  Il  vaut  mîeui  avoir  des 
loupes  formées  d'un  seul  verre  achromatique  plano-conveie. 

139.  La  loupe  dite^det  graveurs  ou  adtromatiqueesl  formée  de  deui 
verres  achromatiques  piano-convexes  de  diamètres  inégaux,  le  plus 
grand  des  deux  verres  faisant  face  à  l'objet. 

Les  deux  verres  sont  maintenus  dans  une  monture  de  cuivre  ou 
de  corne,  et  placés  de  manière  que  leurs  conveiilés  se  regardent  ; 
cette  monture  est  susceptible  de  se  diviser,  aOn  d  isoler  les  len- 
tilles lorsqu'on  veut  les  nettoyer.  Cette  loupe  est  achromatique, 
parce  qu'elle  est  formée  de  deux  verres  sûrement  achrumatiquesi 
de  pluselle  esteiempte  d'aberration  de  sphéricité,  car  les  deui  verres 
que  l'on  emploie  étant  eux-mêmes  formés  chacun  dedeuxlentilies, 
il  résulte,  comme  conséquence  de  1  achromatisme ,  qu'en  don- 
nant à  ces  diverses  lentilles  des  courbures  fort  peu  prononcées,  on 
arrive,  parleur  réunion,  à  produire  le  mâme  effet  qu'avec  des  loupes 
dont  les  courbures  seraient  plus  fortes,  sans  avoir  les  défauts  parti- 
culiers à  ces  dernières.  {Arthur  Chevalier,  FEtudiant  micrograj^e, 
Paris,1865,  in-8°,  p.  48.) 

ART.    11.    —  TKÉOMB  DES  LOUPBS. 

440.  Les  loupes  sont  des  instruments  d'optique  qui  ont  ta  pro- 
priété de  faire  paraître  les  objets  plus  gros  qu'ils  ne  sont  ;  ils  ont, 
comme  on  dit,  la  propriété  de  grossir  les  objets. 

Leur  action  réelle  n'est  autre  que  de  fournir  le  moyen  de  voir 
distinctement  à  une  très-petite  dislance,  2  ou  3  centimètres  par 
exemple,  un  objet  qu'il  fau- 
drait sans  cela  placer  à  en- 
viron 82  centimètres.  Cette 
seule  CTConstance  rend  l'an- 
gle visuel  beaucoup  plus 
grand  (fig.  37),  et  en  même 
temps  un  grand  nombre  des 

faisceaux  lumineux  qui  (outre  . 

les  rayons  parallèles),  partis  "^, 

de  tous  les  points  de  l'objet  , 

a  6,  seraient  allés  tomber  en 

s' irradiant  sur  les  cdtès  de  l'oeil  c,  peuvent  pénétrer  dans  la  pupille. 
Ils  sont,'  en  effet,  rendus  parallèles  et  même  convergents  par  la  len- 
tille C,l,  pourvu  quel'objet  soit  placé  très-près  de  son  foyer  principal. 
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C'est  cette  double  raison  de  la  situation  de  l'objet  près  de  l'œil, 
et  des  rayons  divergents  rendus  trè^-convergenls  par  la  loupe,  de 
manière  à  s'enlre-croiser  au  centre  optique  de  l'œil  sous  un  angle 
bien  plus  ouvert  que  si  cette  lentille  n'avait  pas  été  employée  (voy. 
Ûg.  38),  qui  Fait  paraître  l'objet  considérablemeiit  grossi.  Ce  fait  per- 
met en  même  temps  d'en  apercevoir  les  plua  petits  détails  dont  au- 
paravant les  raycois  lumineux  n'auraient  pu  former  un  angle  optique 
assez  ouvert  pour  que  l'image  comprise  entre  les  deux  cdtés  fût 
perçue  par  la  rétine. 
Soit,  par  exemple,  pour  rendre  la  démonstration  du  fait  plus  évi- 
dente, un  objet  (fig.  38)  qui, 
pour  être  vu  distinctement, 
devrait  Être  placé  en  ab,  et 
enverrait  les  rayons  en  a  r, 
h  r,  qui,  après  s'être  entre- 
croisés dans, le  cristallin  ce, 
iraient  former  au  fond  de 
1  œil,  sur  la  rétine,  l'image 
r  r,  représentant  l'objet  ren- 
vprsé.  Si  au-devant  de  l'œil, 
entre  lui  et  l'objet,  on  place 
une  lentille  L  L,  on  cessera 
de  voirtfe  même  objet  ;  pour 
le  voir  directement,  il  fau- 
dra le  rapprocher  en  d  f. 
Alors  les  rayons  lumineux 
fe  el  dk  qui  en  partent,  re- 
cueillis par  toute  la  surface 
de  la  loupe  et  rendus  conver- 
gents par  elle,  iront  former  au  fond  de  l'œil  une  image  gh  beau- 
coup plus  grande  que  la  première  ;  d'oii  la  sensation  d'un  objet 
beaucoup  plus  grand  que  n'est  réellement  celui  qui  est  examiné. 
Hais  par  l'habitude  que  nous  avons  de  rapporter  les  corps  à  une 
certaine  distance  (qui,  ainsi  que  nous  le  verrons,  n'est  pas  celle 
de  la  vision  distincte,  contrairement  à  ce  qu'on  admet),  nous 
sommes  conduits  à  supposer  que  cet  objet  plus  grand,  placé  en  s  l 
par  exemple,  c'est-à-dire  plus  loin  que  fd,  pourvu  toutefois  que  l'œil 
BOit  suffisamment  garanti  de  la  vision  des  corps  voisins,  sans  quoi 
l'illusion  est  détruite,  et  nous  nelesnpposons  plus  reporté  {llus  loin 
qu'il  a-est  réellement  situé.  Le  pouvoir  amplifiant  des  loupes  est 
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exprimé  a  peu  près  par  le  cliifTre  qui  représente  le  nombre  de  fois 
dont  la  tondeur  focale  des  lentilles  est  contenue  dans  la  dislanc«  à 
laquelle  l'objet  est  reporté.  Ainsi  que  nous  l'avons  vu  plus  haut, 
l'objet  doit  être  placé  au  foyer  de  la  loupe,  qui  ne  fait  que  donner 
aux  rayons  lumineux  qui  la  traversent,  en  partant  de  d  f,  le  même 
degré  de  convergence  que  s'il  él^it  réellement  aussi  grand  que  ti, 
et  placé  A  cette  dislance  de  l'œil. 

ART.    III.    —  HIFLDBKCE   DB  lA   UTOPIE   ET  DB   U    PRESBITIE  SUR  LA 
GRAHDEDH   DES  OBJETS   VDS   A    LA  LOUPB. 

141.  Soit  un  objet  d'une  grandeur  déterminée  (flg.  59,  a  b), 
un  myope  étant  obligé  pour  le  voir  distinctement 
de  le  placer  très-près  de  l'œil,  en  a,  b,  le  verra 
plus  grand  que  le  presbyte  pouvant  l'observer  fi  une 
distance  plus  considérable  a'  b'  ;  en  eflet,  l'angle 
optique  aob  est  plus  ouvert  que  a'  o  b',  à'où  résiilte 
sur  la  rétine  une  image  r*  plus  grande  que  l'i- 
mage m  n.  Si  le  presbyte  regarde  ce  même  objet 
par  un  trou  percé  dans  une  carie,  il  pourra  le 
.  voir  distinctement  en  le.  plaçant  aussi  près  de  son. 
ccil  que  le  fait  le  myope  (en  âb  par  exemple, au 
lieu  de  le  placer  en  a'  b')  ;  mais  alors  il  verra 
l'objet  plus  gros  qu'il  ne  le  voyait  auparavant.  II  le 
verra  aussi  grand  que  peut  le  voir  le  myope,  parce 
que  la  distance  de  l'objet  à  l'œil  nu  étant  la 
même,  l'ouverture  de  l'angle  optique  est  la  même 
aussi.  Comme  le  myope  également,  le  presbyte  verra 
des  détails  qui  lui  étaient  restés  inaperçus,  parce 
que  les  rayons  lumineux  qui  en  partaient  ne  for- 
maient pas  auparavant  un  angle  aussi  grand, 
quoiqiicassezouverl,pour  que  l'image  limitée  par 
ses  cÂtés  pût  élre  perçue. 

La  loupe  a,  comme  on  se  le  rappelle,  pour  ac- 
tion (fig.  38)  de  recueillir  les  rayons  partis  de  l'ob- 
jet placé  en  df  (trop  près  de  l'œil  pour  qu'ils  pé- 
nétrent sans  l'aide  de  cet  instrument).  Elle  les  fait  converger  de 
manière  à  ce  qu'ils  forment  un  angle  optique  ou  visuel  e  ok  bien 
plus  ouvert  que  l'angle  a'O  b  que  donne  l'objet  placé  à  la  distance 
de  Ift  vision  distincte,  et  allant  peindre  sur  la  rétine  une  image 
9A>rr,  laquelle  est  perçue  telle  que  si  elle  étaitreportéeen/(>a6. 

C.  fioau.  —  Hkcmcopc.  8 
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Ainsi /«,  image  de  Tobjet  vu  à  la  loupe,  est  une  image  virtuelle. 

Connue  la  distance  de  la  vision  distincte  est  naturellement  plus 
petite  chez  les  myopes,  il  semble  au  premier  abord  que  Timage  vir- 
tuelle a'  V  (fig.  37)  devra  être  reportée  moins  loin  pour  lui  que  pour 
le  presbyte  et  l'image  lui  paraître  plus  petite,  puisque  la  distance 
de  la  vision  distincte  est  moindre. 

Hais  il  n*en  est  rien;  car,  d'une  part,  nous  verrons  que  les  myopes 
reportent  l'image  vue  à  la  loupe  à  la  même  distance  que  les 
presbytes  ;  d'autre  part,  enfin,  la  loupe  et  Tœil  ne  formant  qu'un 
seul  système  optique,  et  les  myopes,  pour  voir  nettement  les  objets 
à  l'aide  d'une  lentille,  étant  obligés  de  les  placer  plus  près  de  celle- 
ci  que  ne  font  les  presbytes,  les  rayons  plus  convergents  forment 
un  angle  optique  plus  ouvert,  comme  nous  Tavons  dit  plus  haut. 
(Voy.  fig.  30,  TOi^no  m.) 

Ainsi,  les  myopes,  placés  dans  les  mêmes  conditions  que  les  pres- 
bytes, voient  les  objets  plus  gros  que  ne  les  aperçoivent  ces  derniers^ 
pareils  qu'en  rapprochant  la  lentille  de  l'objet,  l'augmentation  de 
l'ouverture  de  l'angle  optique  qui  en  résulte  détermine  la  formation 
sur  la  rétine  d'une  image  plus  grande. 

Ce  qui,  outre  la  théorie,  le  prouve  encore,  c'est  que  les  myopes 
dessinent  toujours  les  objets  vus  à  la  loupe  un  peu  plus  grands  que 
ne  le  font  les  presbytes,  et  lorsqu'ils  comparent  la  grandeur  de  l'i- 
mage des  corps  qu'ils  étudient  à  un  autre  corps,  leur  appréciation 
est  toujours  plus  élevée  que  celle  des  personnes  qui  ont  une  vue  or- 
dinaire. Nous  verrons  plus  loin  que  le  même  fait  se  reproduit  pour 
lœ  microscopes,  et  que  les  myopes  sont  aussi  obligés,  quand  ils  se 
servent  de  cet  instrument  après  un  presbyte,  de  rapprocher  un  peu 
plus  Tobjectif  de  l'objet. 

ART.    IV.    —   DES    DOUBLETS. 

142.  Les  doublets  sont  formés  de  deux  lentilles  piano-convexes 
tournées  dans  le  même  sens,  la  face  convexe  du  côté  de  l'œil  ou  en 
haut,  la  face  plane  du  côté  de  l'objet  ou  en  bas*  Ces  deux  lentilles 
ne  sont  pas  de  même  largeur,  la  plus  iarge^  qui  a  la  longueur 
focale  k  plus  grande,  est  placée  en  bas  ;  la  plus  étroite  est  en  haut. 

La  monture  de  chaque  doublet  se  compose  de  trois  pièces  ;  TunCf 
inférieure  (pi.  il,  fig.  4),  est  un  court  cylindre  creux  a  a,  ouvert  en 
haut  et  en  bas.  De  ce  côté  il,  porte  la  lentille  inférieure  ;  il  esl  un 
peu  conique  et  s'engage  à  frottement  ou  par  un  ou  deux  tours  de 
.vis  dans  l'anneau  du  porte-doublet  (pi.  11,  fig.  2  p)i  Sur  son  ou  ver- 
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ture  supérieure  se  visse  la  pièce  oculaire  b  b  du  doublet  (pi.  Il, 
fig.  4).  Celle-ci  est  évasée  et  noircie  du  côté  de  Tœil ,  de  manière 
à  le  garantir,  pendant  la  dissection,  de  toute  lumière  étrangère,  qu  i 
serait  trés-fôtigante  pour  l'observateur.  Elle  porte  la  petite  lentille 
ou  lentille  supérieure  de  l'appareil.  En  outre,  un  diaphragme  circu- 
laire ec  est  vissé  à  cette  pièce,  de  manière  à  être  interposé  aux 
deux  lentilles  et  à  supprimer  les  rayons  périphériques,  ce  qui  dimi- 
nue beaucoup  Taberration  de  sphéricité. 

143.  Le  doublet  a  été  imaginé  par  Wollaston,en  novembre  1820. 
Son  doublet  se  composait  de  deux  lentilles  piano-convexes  dont  les 
deux  faces  planes  étaient  tournées  vers  lobjet.L'idée  de  sa  construc- 
tion lui  fut  suggérée  par  l'examen  des  oculaires  astronomiques 
d'Huyghens,  elil  résolut  d'appliquer  au  microscope  la  même  combi- 
naison en  sens  inverse,  afin  d'éviter  les  aberration^  de  sphéricité 
et  de  réFrangibilité. 

La  monture  de  son  doublet  était  construite  de  manière  à  faire 
varier  l'écartement  des  lentilles,  afin  de  les  amener  à  produire  le 
meilleur  effet  possible. 

Hais  leur  écartement  plus  ou  inoins  considérable  devenait  un 
obstacle  très-grand  lorsqu'il  s'agissait  de  faire  des  dissections.  Le 
foyer  se  trouvant  très-rapproché  des  lentilles,  il  était  impossible  de 
faire  agir  les  instruments  et  d'employer  de  forts  grossissements. 
Ce  fut  10  ans  plus  tard  que  Charles  Chevalier,  profitant  de  l'idée  de 
Wollaston,  construisit  son  doublet,  qui,  encopservant  les  avantages 
sus-indiqués,  remédie  aux  défauts  que  j'ai  signalés.  Ce  doublet 
se  compose  de  deux  verres  piano-convexes,  l'un  très-large,  placé  dri 
côté  de  Tobjet,  l'autre  plus  petit,  et  supérieur. 

Les  deux  faces  planes  sont  tournées  aussi  vers  l'objet  ;  entre  les 
deux  lentilles  fixées  dans  leurs  montures,  se  trouve  un  diaphragme 
dont  l'ouverture  varie  suivant  le  foyer  du  doublet.  La  disposition 
de  ce  doublet  permet  de  laisser  entre  lui  et  l'objet  une  distance 
assez  grande  pour  faire  agir  les  instruments  de  dissection,  les 
verres  peuvent  se  démonter,  afin  de  les  nettoyer,  et  l'on  peut  ainsi 
dédoubler  son  grossissement  en  n'employant  que  la  lentille  supé- 
rieure. 

Théorie  du  doublet, 

144.  Les  doublets  sont  construits  d'après  les  principes  suivants, 
démontrés  expérimentalement  et  théoriquement  en  physique.  On 
sait,  en  effet,  que  pour  des  lentilles  de  même  longueur  rocale> 
l'aberration  de  sphéricité  est  plus  grande,  et  par  conséquent  la 
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largeur  du  champ  de  vision  distincte  moindre  pour  une  lentille 
biconveie  que  pour  une  lentille  pleno-convexe,  recevant  par  sa  face 
plane  un  faisceau  de  rayons  parallèles.  On  a  reconnu,  d'autre  part, 
que  deux  lentilles  superposées  produisent  une  aberration  de  sphé. 
ricîté  beaucoup  moindre  qu'une  seule  lentille  dont  la  longueur 
fçcale  est  égale  à  celle  de  l'assemblage  des  deux  premières. 

On  peut  voir  (fîg.  40)  que,  quel  que  soit  le  nombre  des  lentilles 
qu'on  aurait  superposées  pour  diminuer  l'aberration  de  spbéricilé, 
elles  agissent,  quant  au  pouvoir  ampHGant  et  à  la  formation  de 
l'image,  comme  une  loupe  ou  microscope  simple  [ûg.  38)  formé 
d'une  seule  lentille,  dont  la  longueur  focale  serait  égale  à  celle  du 
système  de  ces  lentilles  agissant  toutes  ensemble.  Le  doublet  n'est 
par  conséquent  encore,  à  proprement  parler,  qu'un  microscope 
simple. 

En  effet  (Gg,  40),  l'objet  ii  examiné  avec  la  loupe  eq  seule,  donne- 
rait un  angle  optique  co'v  limitant 
ime  image  c  v  reportée  ft  une  cer- 
taine distance  avec  la  grandeur  a'  V. 
Hais  si  au  lieu  de  laisser  les  rayons 
réfractés  par  cette  loupe  se  croiser 
en  o',  on  les  reçoit  avant  cet  entre- 
croisement en  2  '<>  ^  l'aide  d'une  au- 
tre loupe  d'un  foyer  plus  court  que 
la  première,  on  forcera  les  rayons  à 
converger  beaucoup  plus  encore 
qu'auparavant.  Ils  s'entre-croiseront 
en  o,  de  manière  à  aller  former  sur 
"•^   '"  la  rétine  une  image  r  s  beaucoup  plus 

grande  que  c  v,  et  reportée  à  une  certaine  distance  dans  le  prolon- 
gement des  rayons  ro  et  s  o,  de  manière  à  former  l'image  virtuelle 
a  b';>a'  b'  qu'aurai!  donnée  la  lentille  unique  e.  La  théorie  du  dou- 
blet s'applique  aussi  aux  loupes  qui,  fixées  au  nombre  de  deux  ou 
trois  à  un  manche  en  corne,  peuvent  être  employées  seules  ou  su- 
perposées. 

145.  Plus  on  augmente  la  courbure  des  lentilles  employées,  plus 
le  pouvoir  amplifiant  devient  considérable  ;  mais  plus  aussi  on  perd 
de  lumière,  et  le  champ  du  microscope  se  rétrécit  comme  dans  les 
loupée.  Néanmoins,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  ces  doublets  et  leur 
monture  sont  bien  préférables  aux  microscopes  Raspail,  dont  les 
lentilles  sont  simples   et  biconvexes,  ce  qui  entraine  beaucoup 
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d*abeiTation  de  sphéricité  et  en  limite  considérablement  l'emploi . 
L'usage  des  doublets  de  3  millimétrés  de  longueur  focale,  et  au 
delà,  est  encore  trés-commode  ;  mais  au-dessus  ils  deviennent  trés- 
fatigants  pour  les  yeux. 

On  peut,  pour  les  doublets  comme  pour  les  loupes  simples,  cal- 
culer trés-approximativement  le  pouvoir  amplifiant,  en  cherchant 
combien  de  fois  leur  longueur  focale  est  contenue  dans  la  distance 
de  la  vision  distincte.  Hais  le  chiffre  obtenu  de  cette  manière  est 
trop  considérable,  en  vertu  d*un  phénomène  visuel  qui  sera  exposé 
au  chapitre  du  microscope  composé  proprement  dit. 

Loupes  de  Chevalier  et  de  Brûcke. 

146.  Dans  l'emploi  de  certains  grossissements  avec  les  loupes  et 
les  doublets,  la  lentille  se  trouve  trop  près  de  l'objet.  Le  moyen 
de  remédier  à  cet  inconvénient  a  été  indiqué  par  Charles  Chevalier. 
Dans  son  Manuel  du  micrographe  (1839),  il  s'exprime  ainsi  à  ce 

>$ujet  :  t  J'ai  imaginé,  en  1835,  de  placer  au-dessus  du  doublet  une 
lentille  achromatique  concave  que  j'avais  faite  en  1827,  et  qui  peut 
s'en  éloigner  ou  s*en  rapprocher  à  volonté  ;  l'effet  de  cette  combi- 
naison est  d'augmenter  le  grossissement  et  de  reculer  le  foyer. 
Ainsi  disposé,  cet  instrument  sera  le  plus  puissant  de  tous  les  mi- 

0 

croscopes  simples,  et  cependant  l'espace  destiné  au  passage  des 
scalpels,  pointes,  etc.,  sera  plus  considérable  que  si  l'on  faisait 
.  usage  du  doublet  seul.  Plus  le  verre  concave  sera  éloigné  de  ce 
dernier,  plus  le  grossissement  sera  fort;  cette  puissance  sera  éga- 
lement en  raison  directe  de  la  concavité.  » 

Cette  combinaison,  appliquée  aux  loupes  qui  servent  à  l'examen 
des  yeux,  de  la  peau,  procure  des  doublets  permettant  d'examiner 
les  objets  en  laissant  entre  eux  et  l'instrument  une  certaine  distance 
indispensable  dans  ce  cas.  C'est  cette  idée  qui  a  présidé  à  la  con- 
struction de  la  loupe  de  Brûcke. 

147.  Cette  loupe,  qui  rend  de  fréquents  services  (fig.  41)  par  son 
foyer  très-long,  e^t  fondée  sur  le  principe  de  la  construction  de  la 
lunette  de  Galilée,  c'est-à-dire  formée  d'un  objectif  achromatique 
convexe  et  d'un  oculaire  concave  ;  l'objectif  est  coniposé  de  façon 
que  l'amplification  est  bien  supérieure  à  ce  qu'on  obtient  habi- 
tuellement dans  les  lunettes  de  spectacle.  Le  foyer  est  d'environ 
6  centimètres,  et  le  grossissement  varie  entre  3  et  8  fois.  Ce  der- 
nier est  obtenu  par  l'allongement  du  tube  de  la  lunette,  ce  qui 
produit  un  plus  grand  écartement  entre  l'objectif  et  l'oculaire,  et 
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augmente  le  grossissement  sans  modifier  d'une  manière  nuisible  le 
foyer  total.  [V.  Cachet,  Comptes  rendus  des  séances 
de  l'Académie  des  sciences,  Paris,  1844,  t.  XMU, 
p.  592.) 

Cette  loupe  peut  être  mise  à  la  place  du  corps 
dans  la  monture  des  microscopes  composés  ce  qui 
permet  de  s'en  servir  pour  disséquer  ou  chercher  de 
petits  objets  parmi  les  autres,  (hi  peut  aussi  adap- 
ter cet  instrument  au  microscope  simple  ou  au  porte- 
loupe,  et  avoir  environ  de  5  à  8  centimètres  de  dis- 
tance entre  l'objet  et  l'objectif.- 
Pour  l'examen  des  yeux  et  de  la  peau,  en  rai- 
'  son  du  grossissement  et  de  la  longueur  du  foyer, 

les  médecins  l'utilisent  souvent. 

ART.  V.   DES   POBTE-LOOPES  ET   DE   U  MONTDBB  DBS  DOUBLETS. 

Des  porte-loupes. 

148.  On  est  très-souVenl  obligé  d'avoir  les  deux  mains  libres 
pour  examiner  les  objets  à  la  loupe  et  pour  disséquer  ;  il  faut  par 
conséquent  que  cet  instrument  soit  fixé  et  puisse  cependant  être 
tourné  en  tous  sens. 

Le  poiie-loupe  de  Strauss-Durckheim  (pi.  I,  fig.  11)  est  composé 
d'un  pied  quadrilatère  en  laiton  a,  surmonté  à  ses  extrémités 
de  deux  supports,  l'un  droit  b,  l'autre  courbe  c.  Une  tige,  arti- 
culée et  susceptible  de  se  démonter,  d,  e,  joue  autour  d'un 
centre  représenté  par  un  genou  articulé  f,  qui  surmonte  le  sup- 
port courbe  c.  Cette  ligne  porte  à  son  extrémité  fixe  un  anneau  g, 
que  l'on  fait  glisser  à  volonté  sur  la  tige  droite  b,  de  manière  A 
faire  monter  ou  descendre  l'extrémité  libre  d,  de  la  tige  autour 
•  du  genou  f.  Celte  eilrèraité  porte  une  pince  h,  serrant  par  un  an- 
neau à  coulisse  ;  elle  est  susceptible  de  s'élargir  beaucoup,  de 
manière  A  pouvoir  saisir  le  manche  de  toute  espèce  de  loupe,  ou 
celui  de  diverses  sortes  d'anneaux  que  l'on  achète  tout  faits  ou  que 
l'on  fait  soi-même  avec  du  fil  de  fer  pour  supporter,  soit  des  loupes 
d'horloger,  soit  des  doublets  (pi.  I,  fig.  12).  On  pourrait  encore  perfec- 
tionner ce  porle-loupe  en  ajoutant  à  la  tige  ime  articulation  destinée 
à  lui  faire  exécuter  de  faciles  mouvements  de  latéralité. 

149.  Une  modification  au  modèle  de  Strauss  a  été  apportée  par 
H.  Nachet  (fig.  42)  ;  elle  consiste  à  faire  mouvoir  les  branches  à 
l'aide  d'une  vis  de  rappel  A  pour  la  mise  au  point  de  la  loupe  sur 
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FobjeL  0(te  vis  étant  loin  du  lieu  où  l'action  est  efTectuée  produit 
un  mouvement  assez  rapide  quoique  très-régulier.  Comme  les  ar- 


Fig.  41.  —  nad  porte-loupe  ds  Nachel. 

ticulations  sont  ajustées  et  jointes  entre  .elles  par  des  boules  ser^ 
rées  dans  des  coquilles,  toutes  les  positions  voulues  de  la  loupe 
peuvent  être  obtenues  avec  la  pins  grande  facilité. 

On  doit  à  H.  CossoQ  un  système  de  pied  plus  simple  représenté 
figure  43,  un  pied  rond  en 
cuivre  plein  de  plomb, 
traversé  par  une  tige  ai^ 
mée  d'une  crémaillère  sur 
laquelle  ss  meut  une  tige 
articulée  terminée  par  un 
canon  mobile  dans  lequel 
on  enchâsse  des  doublets 
qui  peuvent  Sire  aisément 
rapprochés  d'un  objet  pla- 
cé  sur  une  table  oudingès 

vers  un  point  queli»nque,  d'une  feuille  d'herbier,  par  eien^ple,  le 
pied  de  loupe  se  plaçant  sur  la  feuille  même.     . 

150.  H.  Lacaze-Duttiiers  a  imaginé  une  forme  de  porte-loupe  por- 
tatif qui  mérite  une  description  attentive.  Sur  une  planche  épaisse 
(fig,  ii)  une  tige  droite  se  visse  à  volonté  dans  un  angle  du  carré 
formé  par  la  planche.  Sur  cette  tige  glisse  à  Irottement  doui  (mo- 
diflablc  du  reste  par  un  bouton  de  pression)  un  bras  horizontal  por- 
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tant  trois  organes  distincts.  Le  premier  est  une  articulation  tenni- 
nanl  le  bras  horizontal,  à  laquelle  est  attachée  une  grande  lentille 
convergente  munie  d'un  ajustage  permettant  de  diriger  sur  la 
planche  de  bois  un  faisceau  de  lumière,  sous  lequel  on  établit  l'objet 
dans  un  baquet  ou  sur  des  plaques  de  liège.  Les  loupes  sont  alors 
ajustées  par  un  petit  collier  dans  les  deux  autres  oi^anes  articulés 
ayant  trois  articles  termines  par  une  petite  charnière  horizontale,  le 


Fig.  U.  --  Farte-loupe  de  Laciie-Dulhien.  (Module  Cachet.) 

tout  permettant  une  série  de  mouvements  nécessaires  pour  parcou- 
rir les  diflérentes  parties  d'un  objet  délicat  immergé  dans  un  ba- 
quet. 

On  voit  de  suite  les  facilités  d'éclairage,  de  changement  de 
loupes,  etc.,  qui  résultent  de  cette  combinaison.  De  plus,  la  loupe 
porte  dans  sa  monture  une  rainure  évasée  dans  laquelle  on  intro- 
duit une  feuille  de  carton  noircie  qui,  par  la  direction  de  la  rai- 
nure, produit  un  énorme  demi-cdne  servant  d'écran  pour  la  télé 
de  l'observateur  qui  se  trouve  dans  une  obscurité  relative.  Ajoutons 
que  toutes  ces  pièces  étant  très-plates,  M.  Lacaze  a  eu  l'idée  de 
couper  en  deux  parties  la  planche  servant  de  base  â  l'instrument, 
lesquelles  deux  moitiés  réunies  de  nouveau  par  des  charnières  peu- 
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vent  se  refermer  et  contenir  l'instrument  dans  des'  rainures  prati- 
quées intérieurement.  De  cette  façon,  l'appareil  tout  entier  se  ré- 
duit à  une  simple  planche  d'environ  35  centimètres  carrés  et  de 
7  centimètres  d'épaisseur. 

Monture  des  microscopes  simples, 

151.  Les  instruments  communément  appelés  microscopes  simples 
sont  des  lo\ipes  à  une  seule  lentille,  ou  un  doublet  monté  sur  un 
pied  stable  en  fonte  ou  autre' métal,  pourvu  d*une  platine  pour  por- 
ter l'objet,  avec  un  trou  pour  laisser  passer  la  lumière  que  renvoie 
un  miroir  mobile  placé  au-dessous.  Le  pied  porte  une  tige  verticale 
qu'une  crémaillère  fait  monter  et  descendre. 

Au  sommet  de  la  tige  verticale  est  placée  à  angle  droit  une  bran- 
che mobile  suivant  sa  longueur  et  qui,  à  son  extrémité,  porte  la 
loupe. 

Cette  disposition  permet  de  faire  parcourir  la  lentille  sur  l'objet 
et  d'en  examiner  toutes  les  parties. 

La  tige  horizontale  porte  une  crémaillère  qui  se  meut  au  moyen 
du  bouton  à  pignon.  A  l'aide  de  ce  mouvement,  on  fait  avancer  ou 
reculer  la  lentille. 

Tout  microscope  simple,  qui  n'est  pas  muni  d'un  mécanisme  pour 
faire  mouvoir  la  lentille  en  tous  sens,  doit  être  rejeté. 

A  l'extrémité  de  la  tige  un  anneau  est  disposé  de  manière  à  rece- 
voir le  doublet  ou  la  loupe,  qui  s'y  placent  à  frottement.  Ce  dernier 
moyen  est  préférable  à  l'ancien,  qui  consistait  à  visser  la  lentille. 

La  platine  est  percée  à  son  centre  d'une  large  ouverture  destinée 
à  recevoir  une  pièce  de  cuivre  portant  un  diaphragme,  ou  bien  un 
disque  de  glace,  lorsqu'il  s'agit  de  faire  des  dissections. 

Les  différents  mouvements  du  miroir  permettent  de  lui  donner 
toutes  les  inclinaisons,  afin  d'éclairer  convenablement  l'objet. 

L'objet,  convenablement  disposé,  est  placé  sur  la  platine.  La  len- 
tille étant  maintenue  dans  l'anneau,  on  approche  l'œil  du  doublet, 
puis  on  incline  le  miroir  de  manière  à  faire  tomber  la  lumière  sur 
l'objet  ;  celui-ci  étant  éclairé,  on  fait  mouvoir  le  bouton  à  pignon, 
qui  entraine  la  crémaillère  placée  sur  l'arbre  qui  porte  la  lentille, 
et  l'on  arrête  lorsque  l'image  de  l'objet  est  devenue  nette. 

On  règle  ensuite  la  lumière  au  moyen  du  miroir  et  du  diaphragme 
placé  sur  la  platine. 

Pour  éclairer  les  objets  opaques,  on  se  sert  d'une  loupe  à  pied 
ou  qui  se  flxe  sur  la  platine  et  concentre  la  lumière  sur  celle-là. 
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152.  On  fera  bien  de  choisir  de  préférence  les  microscopes  sii»' 
pies  à  pied  dégagé  de  fermeture  et  à  miroir  libre.  H.  Nachet  a  dis- 
pose un  modèle  représenté  figure  45. 

Ce  qui  rend  ce  microscope  préférable  consiste  dans  l'adaptation  k 
la  platine  de  deux  ailes  à  plans  inférieurs  au  niveau  de  celle-ci,  sur 
lesquelles  on  peut  appuyer  les  mains,  ce  qui  ajoute  sioguliérement 
à  la  sûreté  des  dissections.  Les  doublets  sont  placés  en  anneau  à  frot- 
tement et  peuvent  être  changés  très-facilement.  Le  bras  qui  les 
porte  peut  pivoter  de  façon  à  déplacer  le  doublet  latéralement. 
H.  Cosson  a  disposé  pour  les  voyages  un  microscope  à  la  fois 
simple  et  composé  représenté  figure  46.  Une  platine  longue  de 


Microfcope  *impla  de  diis«clion.  Hicrotcopede 


-15  centiraèlres  supportée  par  trois  colonnes  dont  les  deux  antérieu- 
res sont  percées,  l'une  pour  soutenir  une  douille  à  crémaillère  sur 
laquelle  est  fixée  âfroltementdoux  une  tige  qui  reçoit  des  doublets; 
l'autre  percée  pour  recevoir  une  pièce  en  équerre,  porteur  d'un 
coips  de  microscope  composé.  La  partie  verticale  de  cette  pièce  est 
formée  de  deux  tubes  glissants  sur  uu  curseur  et  munis  d'une  vis 
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de  rappel  comme  un  mouvement  lent  de  microscope  ordinaire. 
Cette  pièce  pouvant  s'ajuster  solidement  à  Taide  d*un  bouton  de 
serrage,  peut  être  ou  tournée  de  côté  ou  enlevée  complètement,  de 
façon  à  laisser  fonctionner  le  microscope  comme  loupe  montée. 

Monture  des  doublets. 

153.  La  première  condition  que  doit  remplir  la  monture  des  dou- 
blets comme  de  tous  les  microscopes,  c'est  d'être  aussi  simple  que 
possible.  Il  faut  en  outre  que  le  pied  soit  lourd  pour  présenter  beau- 
coup de  solidité,  et  surtout  que  la  platine  soit  tout  à  fait  inmiobile 
et  peu  élevée,  aGn  de  permettre  de  disséquer  facilement  les  objets 
qu'elle  renferme  tout  en  laissant  le  poignet  prendre  son  point  d'ap- 
pui sur  la  table. 

Le  pied  décrit  et  figuré  ici  remplit  les  conditions  précédentes 
qui  sont  indispensables  à  remplir.  11  vaut  mieux  que  les  montures 
fixées  sur  la  boîte  qui  doit  les  renfermer  et  que  les  montures  à  tré- 
pied. Il  se  compose  (pi.  II,  fig.  2)  d'une  plaque  circulaire  en  laiton 
a  a  creuse  en  dessous  et  remplie  de  plomb.  Sur  elle  est  vissé  ou 
soudé  un  tambour  b  qui  est  largement  échancré  en  avant  et  renferme 
le  miroir  réflecteur  m.  Ce  tambour  est  recouvert  d'une  platine  fixe 
ce  en  bronze  ou  en  laiton  noirci,  carrée  ou  circulaire. 

Au  centre  de  la  platine  est  un  trou  circulaire  destiné  à  laisser 
passer  la  lumière  réfléchie  par  le  miroir  m  pour  éclairer  les  objets 
disséqués  par  transparence:  Ses  angles  sont  munis  chacun  d'un 
petit  tube  fendu  d  d  destiné  à  recevoir  un  chevalet  en  laiton  e  e  qui 
sert  à  tirer  les  bouquets  ou  autres  objets  qu'on  place  sur  la  platine. 
En  arriére,  la  platine  porte  une  oreille  /'prolongée  en  bas  par  un 
tube  prismatique  à  quatre  pans  g,  dans  lequel  on  fait  mouvoir,  en 
toiurnant  le  pignon  h  d'une  roue  dentée,  une  tige  carrée  verticale  t. 
Celle-ci  porte  une  branche  cylindrique  horizontale  k  creusée  à  l'in- 
térieur, et  dans  laquelle  glisse  à  frottement  doux  un  cylindre  /  ter- 
miné par  un  anneau  p  ;  on  le  fait  avancer  et  reculer  à  volonté  à 
l'aide  du  pignon  n  d'une  vis  de  rappel  engagée  dans  Te  cylindre. 
Cet  anneau  est  placé  au-dessus  du  centre  de  la  platine,  et  reçoit  les 
doublets  0  qu'on  fixe  par  quelques  tours  de  vis  et  qu'on  peut  changer 
à  volonté.  On  peut  même  faire  faire  un  corps  de  microscope  (pi.  II, 
fig.  5,  r)  qui  puisse  se  visser  dans  l'anneau  p  k\a  place  des  doublets, 
afin  d'avoir  sous  un  petit  volume  à  la  fois  un  microscope  à  dissec- 
tion et  à  observation. 
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CHAPITRE  III 


454.  Nous  avons  vu  que  le  microscope  simple  consistait  en  une 
ou  plusieurs  lentilles,  réfractant  et  faisant  converger  les  rayons 
lumineux,  et  transmettant  directement  à  l'œil  l'image  amplifiée. 

Dans  le  microscope  composé,  au  contraire,  une  image  est  formée 
par  une  combinaison  de  lentilles,  et  grossie  par  une  seconde  placée 
à  une  certaine  distance  de  la  première. 

On  voit  que,  dans  cette  disposition,  l'image  n'est  reçue  dans  l'œil 
.   qu'après  avoir  subi  une  seconde  amplification. 

Les  verres  destinés  à  former  l'image  se  nomment  objectifs  parce 
^qu'ils  sont  tournés  vers  l'objet,  et  ceux  qui  grossissent  celle-ci  por- 
tent le  nom  d'oculaires,  et  sont  du  côté  de  l'œil. 

ART.    I.    —   DU    MICROSCOPE   COMPOSÉ   EN    célfÉRAL. 

155.  Le  microscope  est  essentiellement  constiiué  par  deux  par- 
ties, la  partie  optique  et  la  partie  mécanique.  La  première  est  fonda- 
mentale, invariable  dans  sa  construction  au  point  de  vue  théorique; 
c'est  principalement  de  sa  perfection  que  résulte  la  bonté  du  mi- 
croscope. L'autre,  quoique  secondaire,  pouvant  variera  l'infini,  doit 
pourtant  remplir  d  une  manière  absolue  un  certain  nombre  de  con- 
ditions de  solidité  et  de  précision  qui  facilitent  beaucoup  l'observa- 
tion, et  dont  il  sera  question  plus  loin. 

A.  Partie  optique  du  microscope, 

156.  Elle  se  compose  de  deux  appareils  distincts  :  1°  Vobjectif 
(pi.  III,  fig.  1,  x)  qui  est  tourné  du  côlé  de  l'objet  ;  et  2®  Y  oculaire 
contre  lequel  est  appliqué  l'œil  de  l'observateur  (pi.  III,  fig.  2,  et 
fig.  5,  hc)\  son  application  à  la  construction  des  microscopes  est 
due  à  Huyghens  (vers  1670). 

1^  \J objectif  (fig.  47 i  x)  est  composé  d'une  seule  lentille  pour 
les  faibles  grossissements  et  de  deux  ou  trois  placées  à  peu  près  au 
foyer  l'une  de  l'autre  pour  les  grossissements  supérieurs.  On  l'ap- 
pelle alors  quelquefois  indifféremment  jeu  de  lentille  ou  objectif 
Chaque  lentille  de  l'objectif  est  achromatique,  et  pour  cela  formée 
de*  deux  verres  différents  collés  ensemble  à  l'aide  de  térébenthine 
sèche.  L'un  est  piano-concave,  en  flint^glass ',^  l'autre  biconvexe,  en 
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crown-gtass,  à  moitié  cnfonct  dans  la  concavité  (le  1 
résulte   une    lentillo  piano-  p;^  ^~ . 

conveie  dont  la  face  plane 
doit  Aire  tournée  vers  l'objet. 
Chacune  d'elles  est  portée 
par  une  monture  séparée  qui 
dans  les  objectifs  composés 
se  nisse  avec  celle  des  au- 
tres. 
'Jo  L'ocu/ûiVe  (lig.  47,  B,  c) 
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est  toujours  composé  de  deux  lentilles  simples  piano-convexes, 
à  convexité  tournée  vers  l'objectif,  et  plus  ou  moins  écartées  Tune 
deTautre.  La  lentille  inférieure  la  plus  éloignée  de  Tceil  reçoit  le 
nom  de  verre  de  champ  (fig.  47,  Z).  La  lentille  supérieure  la  plus 
rapprochée  de  Tœil  reçoit  le  nom  de  verre  oculaire  ou  supérieur^ 
verre  frontal  ou  encore  de  verre  de  ïœil  et  de  loupe  de  Voculaire, 
Chacune  d'elles  a  une  monture  séparée,  formée  d'un  anneau  de  lai- 
ton noirci. 

157.  L'objectif  est  vissé  sur  une  pièce  conique,  appelée  le  cdn^ 
(xD)^  fixée  elle-même  à  l'extrémité  inférieure  d'un  tube  cylin- 
drique en  laiton,  qui  porte  le  nom  de  corps  du  microscope  (Dd), 
L'objectif  se  dévisse  facilement  du  cône  avec  les  doigts,  afin  de 
pouvoir  être  remplacé  à  volonté  par  un  autre.  Dans  quelques  mi- 
croscopes c'est  le  cône  lui-même  qui  se  dévisse  du  corps  ;  il  y  a 
alors  autant  de  cônes  que  de  jeux  de  lentilles  ou  objectifs. 

158.  L'oculaire  est  formé  d'un  tube  cylindrique  en  laiton  qui  entre 
exactement  dans  l'extrémité  supérieure  du  corps  du  microscope, 
mais  sans  frottement,  de  manière  à  pouvoir  être  remplacé  par  un 
autre  avec  facilité  et  sans  rien  déranger.  Le  verre  de  champ  est  fii.^ 
à  son  extrémité  inférieure  à  l'aide  des  vis  de  sa  monture  ;  on  peut 
ainsi  l'enlever  au  besoin  afin  de  le  nettoyer.  Le  verre  supérieur,  ou 
oculaire,  est  fixé  comme  l'autre,  et  peut  être  enlevé  de  la  même 
manière  ;  seulement  sa  monture  est  plus  large  que  le  tube  du  corps 
pour  empêcher  l'oculaire  de  descendre  trop  avant  (fig.  47,  h). 

L'intérieur  des  tubes  du  corps  et  de  Toculaire  doit  être  enduit 
d'une  couleur  noire  ou  garni  de  velours,  ou  encore  de  dia- 
phragmes pour  éviter  la  réflexion  de  la  lumière  qui  les  traverse , 
réflexion  qui  fatiguerait  l'œil  et  nuirait  à  la  netteté  de  l'image. 

159.  Voculaire  à  indicateur  de  Quekelt  est  un  ingénieux  accessoire 
qui  peut,  dans  certains  cas,  être  utile  pour  indiquer  à  une  personne 
l'objet  qu'on  désire  lui  faire  apercevoir,  surtout  quand  il  se  trouve 
parmi  d'autres  que  Ton  ne  peut  isoler.  11  consiste  en  une  petite  tige 
de  cuivre  placée  au  foyer  du  premier  verre  de  l'oculaire.  Elle  tra- 
verse le  tube  de  l'oculaire  qui  est  disposé  de  manière  à  ne  pas  s'en- 
foncer tout  à  fait  aussi  loin  que  le  point  occupé  par  l'aiguille  ou  tige 
précédente.  Celle-ci  se  meut  horizontalement  à  l'aide  d'un  petit 
bouton  saillant  au  dehors. 

160.  Un  objet  assez  petit  pour  être  examiné,  étant  placé  au-des- 
sous de  l'objectif,  la  lumière  réfléchie  par  les  nuages  ou  celle  d'une 
loupe  est  concentrée  sur  lui  de  bas  en  haut  à  l'aide  d'un  miroir 
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concave  (fig.  47  n,  m).  Ce  faisceau  de  lumière  traverse  l*objet  et  la 
série  des  lentilles  de  Tobjectif  et  de  l'oculaire;  il  arrive  dans  Tœil 
après  avoir  éprouvé  une  suite  de  convergences  et  de  divergences 
qui  ont  pour  résultat  de  projeter  sur  la  rétine  une  ombre  de  l'objet, 
qui  peut  être  jusqu'à  dix-huit  cents  fois  plus  grande  que  celle  qui 
se  peindrait  dans  un  œil  assez  sensible  pour  le  voir  directement. 

Un  objet  ainsi  examiné  n'est  aperçu  que  parce  que  la  lumière 
qui  passe  autour  de  lui  n'étant  arrêtée  par  rien,  vient  impressionner 
vivement  la  rétine,  autour  de  la  portion  de  cette  membrane  qui 
reçoit  les  rayons  moins  nombreux  qu'il  a  laissés  passer.  Si  le  corps 
est  opaque,  on  ne  distingue  que  les  bords,  et  sa  masse  se  peint  en 
noir  ;  s*il  est  transparent,  on  voit  dans  son  intérieur  toutes  les  par- 
ties qui  ont  une  densité  et  une  puissance  réfringente  autres  que 
celles  du  reste  de  sa  masse. 

a.  Usages  des  différentes  parties  optiquQ^s  du  microscope  composé. 

•s 

161.  Si  l'objet  était  au  foyer  même,  les  rayons,  après  avoir  tra- 
versé l'objectif,  sortiraient  parallèlement,  ou  ils  divergeraient  s'il 
était  entre  l'objectif  et  le  foyer,  et  l'image  serait  indéfinie.  11  est  par 
conséquent  placé  un  peu  au  delà  du  foyer  (fig.  47,  ii).  Alors 
les  rayons  lumineux  qui  le  traversent  quand  il  est  vu  par  réflexion 
de  la  lumière,  sont  rendus  convergents  par  les  lentilles  de  l'objectif 
et  s'entre-croisent  presque  inunédiatement  au-dessus  de  lui ,  de  ma- 
nière à  ce  que  ceux  de  droite  passent  à  gauche,  et  réciproquement. 

En  recevant  sur  un  verre  dépoli  le  faisceau  lumineux  au-dessus 
du  croisement  des  rayons,  on  aurait  une  image  renversée  de  l'objet 
(//),  et  d'autant  plus  grandie  qu'on  la  recevrait  plus  loin 
au-dessus  de  l'objectif.  Hais  comme  cette  image  serait  très- 
vague  et  irisée  sur  les  bords  (parce  que  l'entre-croisement  de  tous 
les  rayons  ne  se  fait  pas  précisément  au  même  point),  un  premier 
diaphragme  (D  D)  est  placé  au  niveau  de  la  jonction  du  corps  et 
du  cône  du  microscope,  et  arrête  les  rayons  les  plus  divergents, 

162.  Le  verre  de  champ  iùg.  47,  Z)  de  l'oculaire  a  pour  but 
de  recueillir  les  rayons  divergents  les  plus  centraux  que  laisse 
passer  ce  premier  diaphragme,  et  qui  sans  lui  viendraient  former 
une  image  en  /  J.  11  les  rapproche  et  les  fait  entre-croiser  plus  tôt, 
ce  qui  rend  le  grossissement  deux  ou  trois  fois  moins  considérable; 
mais  du  rapprochement  des  faisceaux  et  de  la  concentration  de  la 
lumière  qui  en  résuite,  l'image  devient  beaucoup  plus  lumineuse  et 
plus  nette.  En  même  temps  ces  faisceaux  »  devenus  convergents, 
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peuvent  arriver  à  Tœil  en  beaucoup  plus  grand  nombre ,  et  par 
conséquent  faire  voir  une  plus  grande  étendue  de  la  préparation  à 
la  fois,  puisque,  au  lieu  d*être  abandonnés  isolément  à  eux-mêmes, 
si  Ton  peut  ainsi  dire,  ils  sont  rassemblés  d'une  grande  surface  et 
rendus  convergents  vers  l'œil.  Le  champ  de  la  vision  est  donc 
agrandi  par  cette  lenlille,  de  là  le  nom  de  verre  de  champ, 

165.  Lorsqu'en  effet  on  supprime  le  verre  de  champ,  et  qu'on 
tient  l'œil  près  du  verre  supérieur,  on  ne  voit  de  la  préparation 
qu'une  étendue  très-petite  et  circulaire,  qui  est  limitée  par  l'ou- 
verture de  la  pupille.  En  outre,  à  chaque  mouvement  de  la  tète  ou 
de  Tœil  (o),  ce  point  éclairé  se  déplace  dans  le  même  sens  que  la 
pupille  ;  de  sorte  qu'il  est  impossible  de  fixer,  même  pendant  un 
temps  assez  limité,  le  même  point  de  la  préparation  qu'on  étudie. 
kÎ^  au  lieu  de  tenir  l'œil  près  de  l'oculaire,  on  l'éloigné  peu  à  peu, 
le  champ  s'agrandit  jusqu'à»ce  qu'il  soit  limité  par  le  diaphragme, 
parce  que  les  rayons  qui  sont  reçus  dans  l'œil  étant  de  plus  en  plus 
divergents,  limitent  un  angle  optique  plus  grand.  Les  objets  vus 
ainsi  paraissent  bien  plus  grands,  mais  leur  image  est  bien  moins 
nette  ;  ses  bords  sont  diffus  et  irisés,  et  en  outre  les  faisceaux  de 
lumière  n'étant  pas  rassemblés,  Timage  est  peu  éclairée. 

Comme  le  champ  est  d'autant  plus  restreint  que  le  pouvoir  am- 
plifiant obtenu  à  l'aide  des  objectifs  est  plus  considérable  (parce 
qu'on  ne  voit  alors  qu'à  l'aide  des  rayons  passant  très-près  de  Taxe), 
il  en  résulte  qu'un  oculaire  dépourvu  de  verre  de  champ  ne  pour- 
rait être  utile  que  pour  des  grossissements  très-faibles. 

i64.  Ce  verre  n'est  pas  achromatique,  mais  sa  convexité  étant 
tournée  en  bas,  c'est-à-dire  opposée  à  celle  des  lentilles  de  l'ob- 
jectif, l'aberration  de  rèfrangibilitè  de  celui-ci ,  dont  l'achroma- 
tisme n'est  pas  parfait,  se  trouve  corrigée  par  l'aberration  même  du 
verre  de  champ,  d'après  le  mécanisme  que  nous  indiquerons  plus 
loin. 

11  ne  reste  que  l'aberration  de  sphéricité  ;  mais  elle  est  ti*ès- 
diminuée  par  la  concentration  même  des  rayons  à  l'aide  du  verre 
de  champ.  De  plus,  au  niveau  de  son  foyer  se  trouve  dans  l'oculaire 
un  diaphragme  (fig.  47,  dd)  qui  la  réduit  à  peu  de  chose,  en 
rétrécissant  seulement  un  peu  le  champ  de  la  vision. 

Ce  diaphragme  doit  avoir  une  ouverture  calculée  et  être  placé 
assez  exactement  au  foyer  du  verre  de  l'œil  en  tenant  compte  de 
Tétat  de  la  vision  de  l'observateur,  sans  quoi,  il  en  résulte  un 
petit  inconvénient  :  le  contour  du  champ  parait  coloré  tantôt  en 
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bleu  tantôt  en  rQuge,  par  suite  du  sectionnement  du  cône  de  rayons 
non  achromatiques  qui  se  trouvent  dans  cette  région  ;  il  ne  faut  donc 
pas  croire,  comme  cela  arrive  aux  commençants,  qu'un  microscope 
n'est  pas  achromatique  quand  ce  phénomène  se  présente,mais  simple- 
ment constater  une  petite  erreur  dans  le  placement  du  diaphragme, 
attendu  que  les  rayons  colorés  qui  apparaissent  alors  ne  dépen-  . 
dent  nullement  de  l'objectif.  D'autre  part,  c'est  ce  diaphragme  qui 
détermine  la  grandeur  de  champ  visuel  ;  c'est  lui  qui  délimite  la 
superficie  aperçue  par  l'œil,  et  non  pas  l'objectif;  celui-ci  fournit 
une  surface  de  vision  beaucoup  plus  grande  que  le  champ  visible 
dans  un  microscope,  ainsi  qu'on  s'en  convaincra  en  projetant  sur 
un  écran  et  sans  oculaire  l'image  de  l'objet,  comme  on  le  fait  dans 
la  photographie  microscopique.  On  pourrait  certainement  construire 
des  oculaires  d'un  champ  visuel  plus  large,  mais  pour  le  faire  il  fau- 
drait augmenter  beaucoup  le  diamètre  du  verre  de  champ  ;  il  en  ré- 
sulterait un  peu  de  courbure  de  l'image  des  objets  observés  ;  en  outre 
cfla  n'aurait  pas  grand  avantage,  parce  que  le  champ  actuellement 
donné  dans  les  microscopes  est  plus  que  suffisant,  un  examen 
attentif  ne  pouvant  guère  embrasser  que  le  centre.  C'est  instinc- 
tivement que  pour  toutes  les  observations  très-délicates  les  micro- 
graphes  ramènent  constamment  au  centre  le  point  à  examiner 
qui  est  presque  toujours  très-cir conscrit. 

165.  \fi  pouvoir  concentrateur  tlu  verre  de  champ  varie  avec 
chaque  oculaire.  11  est  d'autant  plus  grand  que  le  verre  de  l'œil 
grossit  davantage;  pour  cela  on  donne  à  ces  verres  une  courbure 
telle  que  la  longueur  focale  des  plus  faibles  oculaires  est  d'environ 
54  millimètres,  celle  des  plus  forts  (dont  le  tube  a  3  centimètres  de 
longueur,  par  exemple)  est  de  40  millimètres. 

166.  L'image  Tonnée  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (fig.  47,  p.  125, 
i'  i')  est  une  image  réelle  ;  on  peut  la  recevoir  sur  un  verre  dépoli,  ce 
que  j*ai  fait  souvent,  et  l'examiner  soit  à  l'œil  nu,  quand  elle  est  assez 
grande  (comme  celle  d'une  écaille  de  papillon)  soit  à  la  loupe,  ainsi 
qu'on  le  fait  pour  un  objet  quelconque.  Son  agrandissement  n'est 
que  de  40  ou  50  diamètres  pour  de  forts  objectifs;  l'emploi  du 
verre  supérieur  de  loculaire  (b)  ou  verre  frontal,  verre  oculaire, 
vient  compléter  le  grossissement.  Il  sert,  en  effet,  à  grossir  de  5  à 
1 0  fois  encore  l'image  formée  dans  l'intérieur  du  tube  oculaire  par 
l'objectif  et  par  le  verre  de  champ. 

167.  Cette  lentille  n'est  autre  chose  qu'une  simple  loupe  non 
achromatique,  qui  sert  dans  ce  cas  à  amplifier  cette  image  ii'  et 

C.  RoFix.  —  Micnwcope.  )f 
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coiumc  le  fait  une  loupe  ou  microscope  simple  pour  tout  autre 
corps.  Mais  comme  l'image  grossie  de  tout  objet  vu  à  la  loupe 
(flg.  58,  p.  H 2,  d)  est  une  image  virtuelle  qu'on  dit  être  reportée 
par  habitude  à  la  distance  de  la  vision  distincte  (a'  6),  il  en  résulte 
quen  examinant  un  objet  au  microscope,  c'est  Timage  virtuelle 
(P  r,  fig.  47)  de  son  image  réelle  t' i'  que  nous  avons  sous  le»  yeux. 

fi.  De  la  distance  à  laquelle  est  i*ciK>rtêe  l'image  d'uo  objet 

vu  au  microsco]>e. 

168.  Cette  image  étant  vue  avec  la  loupe  ou  verre  supérieur  de 
Toculaire,  se  trouve  reportée  par  un  acte  de  perception  se  passant 
dans  les  centres  nerveux  à  une  certaine  distance  du  côté  de  l'objet 
d'où  vient  l'impression  (en  F  V  par  exemple)  qu'on  dit  être  celle 
de  la  vision  distincte.  Mais  on  peut  s'assurer,  par  expérience,  que 
cette  assertion  n'est  vraie,  ni  dans  le  cas  de  la  loupe  ni  dans  celui 
de  l'oculaire,  qui  n'en  diffère  pas  au  fond. 

Le  fait  physiologique  du  report  de  l'image  vue  à  la  loupe  au  delà 
du  point  où  est  placé  l'objet  déterminé  est  bien  vrai  ;  mais  cette 
distance  n'est  pas  celle  de  la  vision  distincte. 

D'une  part,  même  avec  les  plus  foils  grossissements,  elle  est 
toujours  moindre  que  colle  de  la  vision  distincte  ordinaire.  D'autre 
part,  elle  varie  avec  chaque  système  optique  donnant  un  pouvoir 
amplifiant  différent,  soit  qu'on  l'obtienne  en  changeant  les  oculaires 
et  laissant  le  même  objectif,  soit  qu'on  change  les  objectifs  sans 
toucher  à  l'oculaire.  Plus  le  pouvoir  amplifiant  est  considérable, 
plus  l'image  est  reportée  loin  ;  plus  sa  distance  se  rapproche  de 
celle  de  la  vision  distincte.  Plus  il  est  faible,  moins  l'image  est 
reportée  loin,  plus  la  distance  diffère  de  celle  de  la  vision  distincte. 

Pour  chaque  système  grossissant  (oculaire  et  objectif),  la  distance 
à  laquelle  l'image  est  reportée  est  la  même,  quel  que  soit  le  point 
de  la  vision  distincte  des  iudiWdus,  depuis  le  cas  de  myopie  ordi- 
naire jusqu'à  celui  de  vision  distincte  habituelle  à  ^4  ou  26  centi- 
mètres. Elle  est  encore  la  même  pour  un  même  grossissement, 
quels  que  soient  le  volume  de  ro"bjet  étudié  et  l'intensité  de  la 
lumière  employée.  Nous  aurons  à  revenir  sur  ces  questions. 

169.  Pour  faire  cette  expérience  exactement,  il  faut  se  servir  d'un 
oculaire  micromètre  (qui  sera  décrit  plus  loin)  dont  le  verre  supé- 
rieur grossit  e^Tactemont  dix  fois,  et  rend  par  conséquent  égal  à 
1  millimètre  chacun  des  dixièmes  de  millimètre  tracés  sur  la  plaque 
dé  verre  dont  il  est  formé.  Ou  mesure  alors  exactement  les  dimen- 
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sions  linéaires  de  Timage  d'un  objet  déterminé,  une  écaille  de  pa- 
pillon, par  exemple,  placée  au  foyer  de  l'objectif.  Cette  image  ains 
mesurée  est  reportée  à  Faide  d'une  chambre  claire  sur  une  feuille 
de  papier  que  Ton  place  à  toutes  les  distances  de  Tœil  qu'il  est 
nécessaire  pour  exécuter  Texpérience. 

On  trouve  ainsi  qu'avec  un  pouvoir  ampliûant  réel  de  400  dia<* 
métrés,  il  faut  que  l'image  soit  mesurée  à  13  centimètres  3/4  du 
prisme  réflecteur,  pour  que  ses  dimensions  coïncident  exactement 
avec  celles  de  Timage  du  même  objet  mesurée  au  microscope.  Si 
la  distance  est  moindre,  l'image  faite  à  la  chambre  claire  sera  plus 
petite  que  celle  qui  est  vue  dans  l'instrument.  Si  elle  est  plus  consi- 
dérable, elle  sera  de  plus  en  plus  grande,  et  à  22  centimètres  indi- 
qués conmie  distance  ordinaire  de  la  vision  distincte,  on  aura  un 
dessin  qui  sera  environ  le  double  de  l'image  vue  dans  le  microscope. 

170.  Voici,  du  reste,  le  tableau  des  chifires  que  j'ai  obtenus  pour 
chacun  des  objectifs  de  mon  microscope  et  l'oculaire  précédem- 
ment indiqué  qui  est  le  plus  fort.  Les  oculaires  plus  faibles  don^ 
naient  avec  les  mêmes  objectifs  des  chiffres  intermédiaires. 

Ce  microscope  est  un  ancien  modèle  à  tube  court. 

Avec  e(  Pouv. 

i  'objectif    l'ocul.    aiiiplifbnl 

0  3  (46) 

1  id.  (100) 

2  k/.  (200) 

3  id.  (256) 

4  id.  (341) 

5  id.  ;400) 
«  id.  (545) 

7  td.         (088) 

8  id.         (800) 

171.  Ces  mesures  sont  susceptibles  d'une  assez  grande  précision 
quand  on  a  acquis  un  peu  l'habitude  de  les  prendre  et  qu'on  y  met 
le  soin  nécessaire.  Mais  lors  môme  qu'en  les  répétant  avec  diverses 
chambres  claires  et  des  objets  d'autres  dimensions  on  ne  tombe 
pas  exactement  sur  les  mêmes  chiffres,  les  différences  ne  dépassent 
jamais  1  ou  2  millimètres.  En  outre,  on  retrouve  toujours  que  la 
distance  à  laquelle  est  reportée  l'image  de  l'objet  avec  les  dimen- 
sions qu'elle  a  dans  le  microscope  varie  avec  chaque  système 
d'oculaire  et  d'objectif,  et  que  plus  le  pouvoir  amplifiant  est  consi** 
dérable,  plus  l'image  est  reportée  loin,  et  vice  versa. 

C'est  là  un  fait  physiologique  expérimental  curieux  qui  démontre 
que  l'hypothèse  qui  veut  que  l'image  d'im  objet  vu  à  la  loupe 
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soit  reportée  à  la  distance  de  la  vision  'distincte,   ne  se  vérifie 
pas  par  l'expérience,  et  que  par  conséquent  elle  doit  être  rejetée. 

H  explique  pourquoi  les  dessins  '  faits  à  la  chambre  claire  ou 
par  le  procédé  dit  de  la  double  vue,  à  la  distance  'de  la  vision 
distincte,  sont  toujours  à  peu  prés  deux  fois  plus  grands  que 
Timage  de  Tobjet  figuré  vue  directement  dans  le  microscope. 

11  explique  aussi  pourquoi,  en  divisant  le  chiffre  20  ou  22  cen- 
timètres, donné  comme  étant  celui  de  la*  vision  distincte,  par  la 
longueur  focale  d'une  loupe,  afin  d'avoir  le  pouvoir  amplifiant  de 
celle-ci,  on  obtient  un  chiffre  qui  est  plus  fort  au  moins  d'un  tiers 
(et  ordinairement  plus)  que  le  pouvoir  amplifiant  indiqué  par  la 
comparaison  directe  d'un  objet  d'une  grandeur  comme  (et  grossi 
par  cette  loupe)  avec  une  régie  divisée  exactement  en  millimétrés. 

Ainsi  ce  procédé  est  inexact,  et  appliqué  au  mir.roscope  il  a  causé 
des  erreurs  analogues  ;  comme  nous  le  verrons,  il  doit  être  aban- 
donné dans  ce  cas  comme  dans  l'autre,  et  à  bien  plus  forte  raison. 

y.  Théorie  des  avantages  du  verre  de  champ. 

n2.  C'est  à  Huyghens  qu'on  doit  le  perfectionnement  des  oculai- 
res, qui  consiste  à  leur  ajouter  un  verre  de  champ,  et,  depuis  cette 
époque,  on  les  appelle  quelquefois  oculaires  de  Huyghens.  11  avait 
ajouté  le  verre  de  champ  dans  le  but  d'augmenter  la  largeur  du 
champ  de  la  vision  et  de  diminuer  l'aberration  de  sphéricité  en 
produisant  les  réfractions  des  deux  verres  au  lieu  d'un  seul.  Mais 
Huyghens  ne  reconnut  pas  toute  la  valeur  de  cet  oculaire  :  ce  fut  le 
savant  jésuite  de  Raguse,  Boscowich,  qui,  vers  1770,  démontra  le 
premier  que  par  cette  importante  disposition  des  deux  verres  de 
l'oculaire,  il  avait,  sans  le  savoir,  corrigé  une  grande  partie  de 
l'aberration  de  réfrangibililé. 

175.  Nous  savons  déjà  que  l'aberration  de  sphéricité  est  dimi- 
nuée beaucoup  par  le  fait  du  rapprochement  par  le  verre  de  champ 
des  rayons  lumineux  vers  l'axe  du  microscope,  ce  que  prévoyait 
Huyghens,  et  enfin  par  le  diaphragme  qui  supprime  les  rayons  les 
plus  divergents. 

Quant  à  l'action  du  verre  de  champ  sur  l'aberration  de  réfrangi- 
bilité,  elle  est  plus  compliquée.  Soit  (fig.48)  un  oculaire  formé  de 
deux  verres  plans  convexes  LE,  CN,  séparés  par  un  diaphragme 
et  placés  à  une  dislance  l'un  de  l'autre  qui  égale  la  moitié  de 
leurs  longueurs  focales;  ayant  de  plus  leurs  plans  tournés  vers 
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l'œil  et  leur  convexité  vers  un  objectif  non  achromatique  ou  non 
parfaitement  achromatique,  ce  qui  est  le  cas  ordinaire. 

Si  le  verre  de  champ  manquait,  les  rayons  extrêmes  partis  des 
bords  et  du  centre  de 
l'objet  viendraient  de  rr 
NI  iro  former  une  image 
colorée,  composée  d'au- 
tant d'images  qu'il  y  a 
de  couleurs  dans  la  lu- 
mière blanclie  et  sous-  | 
tendant  tous  l'angle  o. 
Les  couleurs  les  moins 
réfrangibles,  comme  le 
rouge,  sont  les  plus  ex- 
térieures rr;  les  plus 
rèfi-angibles,  comme  le 
violet,  sont  au  contraire 
les  plus  intérieures  Vf. 

Il  faut  remarquer,  en 
outre,  que  les  images  r  r 
ptvv  sont  courbées  en 
sens  inverse  de  ce  qu'il 
faudrait  pour  qu'elles 
fussent  vues  distincte- 
ment par  le  verre  con- 
vexe LE. 

Or  l'action  du  verre 
de  cliamp  CN  est  préci- 
sément de  modifier  la 
disposition  des  images 
de  manière  à  ce  que  les 
couleurs  rr  et  vv  aous- 

lendent  l'angle  visuel  Va  V,  ouvert  en  senx  inverse  de  l'itngle 
ror,  et  soient  enveloppées  par  lui  en  R  V,  RV;  de  telle  sorte  que 
les  rayons  rouges  rr,  au  lieu  d'être  placés  en  dehors  des  violets 
vv,  soient  au  contraire  en  dedans,  en  un  mol  qu'on  ail  /{/{<  Ï'V. 

L'Œil  se  trouve  alors  au  sommet  d'un  cdne  qui  enveloppe  toutes 
les  images,  ce  qui  n'a  pas  lien  quand  le  verre  de  champ  manque, 
ainsi  que  le  montrent  les  angles  rar^vav;  A'où  rr>tpii  ne  se- 
raient pas  superposés,  et  les  rayons  rouges  se  trouveraient  en  de- 
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hors  dès  rayons  violets  formant  ainsi  des  anneaux  concentriques 
diversement  colorés. 

Enfin,  en  même  temps  que  le  \CTve  de  champ  fait  converger  les 
rayons  or^or^  en  oir^  oiV,  il  renverse  aussi  la  courbure  jdes  ima- 
ges r>  et  vv  pour  leur  donner  la  forme  rV  et  v'v\  C'est  la  cour- 
bure nécessaire  pour  qu  elles  soient  vues  nettement  avec  le  verre 
de  rœil  L  £»  à  l'aide  duquel  on  obtient  les  images  virtuelles  à  peu 
près  droites  A  A,  W^  sous*tendant,  comme  nous  l'avons  dit,  toutes 
les  couleurs  dans  lamème  angle  Na  F.  Les  images  rouges  et  bleues 
ont  été  aussi  amenées  très-prés  Tune  de  Fautre  en  r'/,  v'v'  par  le 
verre  de  champ,  ce  qui  tend  encore  à  les  faire  passer  presque  inco- 
lores par  le  verre  de  Tœil. 

Ainsi  les  faisceaux  de  rayons  ffo  partis  d'un  objet  concourent, 
après  leur  réfraction  dans  un  objectif  non  achromatique  on  incom- 
plètement achromatique,  vers  des  images  colorées  placées  entre  le 
foyer  conjugué  r  situé  sur  Taxe  oa^  correspondant  aux  rayons  rou- 
ges, et  le  foyer  v  des  rayons  violets;  toutes  ces  images  ainsi  que  l'objet 
sous-tendent  le  même  angle  au  centre  optique  o.  La  lentille  G  N  re- 
çoit en  tî  les  faisceaux  réfractés  par  l'objectif  avant  leur  concours 
en  r  r;  les  nouvelles  réfractions  qu'elle  leur  fait  subir  déterminent 
la  formation  d'autres  images  j't'  et  v*x^ ^  plus  petites  et  plus  rap- 
prochées de  l'objet  que  rr  et  v  v;  chaque  image  r'  ou  v*  sous-tend 
le  même  angle  au  centre  optique  p  du  verre  de  champ  que  l'image  r 
ou  V  correspondante.  Mais  cet  angle  p  varie  d'une  couleur  à  l'autre: 
il  est  plus  grand  pour  les  rayons  les  plus  réfrangibles,  qui  sont  les 
rayons  violets. 

D'après  cela,  quoique  Timage  rr  soit  plus  grande  que  vx\  la 
nouvelle  image  l' r'  qui  sous-tend  le  petit  angle  npr'  peut  devenir 
plus  petite  que  t/t;',  qui  sous-tend  le  grand  angle  mpv',  et  sous- 
tendre  conséquemment  le  même  angle  que  cette  dernière  au  centre 
optiq^ie  a  de  l'oculaire  LE;  en  sorte  que  les  images  virtuelles  BA, 
F  r  soient  vues  sous  le  même  angle  et  reportées  à  une  certaine  dis- 
tance de  Tœil  de  l'observateur. 

174.  Nous  venons  de  voir  quelles  sont  les  modifications  que  le 
verre  de  champ  fait  subir  à  la  direction  des  faisceaux  lumineux 
qui,  en  traversant  l'objectif,  ont  subi  une  dispersion  plus  ou  moins 
considérable,  et  se  sont  colorés.  Il  nous  reste  à  dire  comment  l'action 
dispersive  du  verre  de  champ,  qui  n'est  pas  achromatique,  se  trouve 
corrigée  par  le  verre  de  l'œil,  qui  lui-même  n'est  pas  achroma- 
tique (flg.  49).  C'est  là  le  progrés  que  Boscowich  a  fait  faire  k  la 
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Ihi'orie  du  peprectioniiement  do  l'o 
Ijca  rayons  £"  qui  vont  Trapper  h 
romposenl,  car  ce  verre  n'est  pas  ai 
se  dirigent  en  dehors  en  Cfe'et 
Ca,  les  violets  plus  en  dedans   | 
ce  et  ce'.  Or,  si  les  rayons  n'é- 
tnienl  pas  ainsi  sèpar/'i!  en  dif- 
RVentes  couleurs  à  leui  arrivée  | 
an  verre  de  l'œil  LL,  celui-ci 
n'étant  pas   aeliromatiqiie  non 
plus,  ils  scclironiatiseraieni,  el 
sortiraient  en  direction  non  pa- 
rallèle, de  manière  ii  allei  pro-  | 
duire  sur  la  rétine  des  imagos  I 
colorées.    Mais    la    sàparalion 
même,  effectuée  par  le   verre 
de  champ,  fait  que  les  rayons   1 
ponctués  violets  Ce  et  ce'  tom- 
bent plus  près  du  centre   du 
verre  ocnlaire  que  les  rouffes 
CE  olca.  Or,  comme  le  pouvoir 
l'éb-ingent  de  celle  lentille,   à 
€3usc  de  sa  courbe  aphéiique, 
est    plus  petit  vers   le  centic 

qu'au  liord.  el  que  les  rayons  violets  sont  justement  les  plus 
réfrangibles,  il  en  résulte  que  l'action  du  verre  de  l'œil  compense 
exactement  la  dispersion  produite  pur  le  verre  de  cliamp,  el  que 
les  rayons  Eet  e,  n  et  e"  sortent  sensiblement  parallèles.  Ils  peu- 
vent consiiquen) ment  rencontrer  tous  l'axe  opiique  no  Irés-près 
l'un  de  l'autre,  et  agissent  sur  la  rétine  comme  un  seul  point  lumi- 
neux. Ce  qui  se  passe  ici  pour  un  seul  faisceau  et  les  eouleui's 
extrêmes  rouge  et  violet  se  passe  aussi  de  la  même  manière  pour 
les  faisceaux  et  les  couleurs  intermédiaires. 

175.  Dans  tout  ce  que  nous  avons  vu  jusqu'il  présent,  reialive- 
menl  au  microscope  composé,  on  a  pu  l'econnaltre  que  l'image  se 
peint  renversée  dans  l'uni  (voyez  ci-dessus  p.  125,  flg.  47),  telle 
qu'on  peut  la  recevoir  au-dessus  de  l'objectif.  Tous  les  mouvements 
qu'on  veut  faire  exécuter  dans  une  direction  donnée  à  l'image  vue 
dans  le  micioscope  ne  sont  par  ronséqueni  obtenus  que  par  un 
mouvement  en  sens  invei-se  de  l'objet  lui-même,  re  qui  offre  du 
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reste  peu  d'inconvénients,  car  on  prend  vite  l'habitude  d'exécuter 
ces  mouvements  en  sens  inverse  de  ceux  que  fait  l'image.  Pour  la 
redresser,  il  faudrait  employer  deux  prismes  croisés  à  angle  droit 
ou  deux  objectifs  superposés  ;  ces  moyens  sont  utilisés  dans  la  con- 
struction des  microscopes  à  dissection,  mais  ils  entraînent  une 
perte  de  lumière  telle  que  l'instrument  ne  pourrait  plus  recevoir  de 
forts  objectifs,  en  sorte  qu'il  est  impossible  de  les  employer  ici. 
Nous  en  reparlerons  du  reste  plus  loin. 

B.  Partie  mécanique  du  microscope. 

176.  Les  microscopes  varient  à  l'infmi  sous  le  rapport  de  la 
forme,  du  volume,  de  la  solidité,  de  l'élégance,  etc.  C'est  surtout 
à  cet  égard  que  chacun  vante  au  détriment  des  autres  instruments 
celui  auquel  il  est  habitué.  On  peut  en  général  regarder  ce  fait 
ootnme  indiquant  peu  d'expérience  du  microscope,  ou  au  moins 
qu'elle  est  restreinte  à  l'emploi  du  seul  instrument  dont  on  parle, 
car  rien  ne  vient  justifier  d'une  manière  bien  frappante  ces  éloges 
ou  ces  reproches  exagérés.  On  reconnaît  bientôt  qu'ils  ne  sont  basés 
que  sur  la  nécessité  de  s'accoutumer  à  tenir  les  mains  dans  une- 
position  un  peu  différente  de  celle  à  laquelle  on  est  exercé,  ou  à 
les  porter  à  une  vis  placée  dans  un  autre  endroit,  etc. 

177.  On  ne  saurait  contester  qu'en  anatomie  les  plus  simples 
microscopes  et  les  plus  solides  sont  les  meilleurs  ;  ce  sont  môme 
là  des  conditions  qu'il  est  habituellement  indispensable  de  leur 
voir  remplir.  11  faut  en  outre  que  le  poignet  puisse  être  appuyé  sur 
la  table  où  est  placé  l'instrument,  afin  de  pouvoir  travailler  longtemps 
sans  fatigue,  pendant  que  les  doigts  reposent  sur  la  platine  du  mi- 
croscope et  y  exécutent  divers  mouvements. 

Une  certaine  pesanteur  du  pied  destinée  à  lui  donner  de  la  soli- 
dité, tout  en  laissant  ses  dimensions  limitées  à  iO  ou  A  M  centi- 
mètres de  diamètre,  sont  encore  des  qualités  nécessaires  au 
microscope  de  l'anatomiste  qui  est  obligé  de  le  porter  dans  un 
laboratoire,  ou  en  voyage,  sans  qu'il  occupe  trop  de  place  et  qu'il 
risque  d'être  ébranlé,  faute  d'une  table  disposée  exprès.  Il  est  en- 
core indispensable  que  la  platine  soit  horizontale  et  en  verre  noir 
dépoli,  inattaquable  à  l'eau  de  mer  et  aux  réactifs  acides  dont  à 
chaque  instant  il  faut  se  servir,  ce  qu'on  ne  peut  guère  faire  sans 
en  répandre  sur  elle. 

Il  est  incontestable  aussi  que  les  microscopes  qui  remplissent 
ces  conditions  nécessaires  pour  l'étude  de  l'anatomie  sont  égale- 
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ment  propres  à  tous  les  autres  genres  d'études,  telles  que  la  bota- 
nique, l'anatomie  végétale,  la  zoologie,  la  physiologie,  etc.,  qui 
en  général  sont  plus  simples,  demandent  Tempioi  de  moins  de 
réactifs  et  de  moins  dé  manœuvres  diverses  que  les  études  d'ana- 
tomie  animale. 

178.  Ces  motifs  doivent  décider  à  repousser  remploi  de  ces 
grands  microscopes  qui  demandent  souvent  une  table  faite  exprés, 
soit  à  cause  de  leur  hauteur,  soit  à  cause  de  leur  complication.  Ceux 
qui  se  vissent  sur  la  boîte  qui  doit  les  renfermer,  dont  le  volume 
est  toujours  gênant,  sans  parler  de  la  hauteur  et  du  peu  de  solidité 

•^de  leur  platine,  doivent  aussi  être'  laissés  de  côté.  Ceux  dont  la 
platine  est  oblique  et  (îxe  ne  doivent  pas  nous  arrêter  non  plus, 
parce  que,  dès  qu'on  est  obligé  de  mettre  l'objet  à  examiner  dans 
une  quantité  de  liquide  un  peu  considérable,  ce  qui  est  à  chaque 
instant  indispensable,  la  plaque  de  verre  supérieure  glisse  sur 
l'aulre  et  la  préparation  se  perd.  Ceux-là  ne  sont  guère  bons  que 
pour  les  préparations  sèches.  ^ 

*  La  complication  de  ces  microscopes  entraine  beaucoup  d'autres 
inconvénients  qu'il  est  inutile  d'énumérer,  sans  qu'il  y  ait  com- 
pensation réelle  par  d'autres  avantages. 

On  trouvera  la  description  de  ces  instruments  et  de  beaucoup 
d'autres  accessoires  de  toute  espèce,  dans  les  traités  du  microscope 
de  MM.  Chevallier  (1839),  Dujardin*,  Harting  (loc.  cit.)  Strauss», 
Quekett',  etc.,  où  ils  sont  longuement  décrits. 

a.  Disposition  générale  des  pièces  du  microscope. 

179.  Dans  le  microscope  grand  modèle  de  Nachet  (fig.  50)  l'in- 
strument se  compose  d'une  base  en  forme  de  fer  à  cheval,  sur  la- 
quelle sont  fixées  deux  colonnes,  dont  les  chapiteaux  sont  les  axes 
d'un  arbre  transversal  solide  porteur  de  tout  l'appareil.  Sur  cet  arbre 
est  vissé  un  plateau  circulaire  dans  lequel  tourne  la  table  ou  platine 
destinée  à  recevoir  les  objets.  Cette  platine  contient  un  système  do 
coulisses  très-minces  pouvant  se  mouvoir  par  le  moyen  de  deux  vis 
et  produisant  deux  mouvements  à  directions  rectangulaires,  de  telle 
façon  que  l'objet  peut  être  promené  dans  toutes  les  directions.  Sur 
cette  platine  mobile  sont  fixées  des  pinces  à  ressorts  pour  tenir  les 

<  Dujardin,  Manuel  de  VobserveUeur  au  microscope,  Paris,  1843.  1  vol.  in-18, 
avec  atlas. 

•  Strauss-Durckheim,  Traité  d'anatomte  comparative.  Paris,  1842.2  vol.  in-8. 

'  Quekett,  Pratical  ireatise  on  the  uie  of  the  Microscope.  ÎX)ndres  et  Paris 
1848.  In-8,  avec  figures. 
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objets,  et  elle  est  incrustée  d'une  glacp  noire  qui  la  garantit  conire 
la  destruction  produite  sur  le  cuivre  par  les  réacUrs  employés  pen- 
dant les  observations.  Sur  l'oi  eille  de  la  partie  fiie  de  cette  platine 
se  trouve  établie  la  base  d'une  colonne  dans  laquelle  se  meut  une 


Fig.  50,  —  Micreuope  gnnd  module  de  Nach»t. 

ligo  à  crémaillère  reliée  au  tube  dans  lequel  glisse  le  corps 
du  microscope.  Cette  crémaillère,  mise  en  mouvement  par  les  deux 
boutons  que  l'on  voit  à  la  partie  supérieure  de  la  colonne  produit 
un  mouvement  d'abaissement  ou  d'élévation  de  tout  le  système  op- 
Uque.  On  voit  que  la  platine,  en  tournant  dans  l'anneau  de  repos 
fixé  à  l'arbre  d'inclinaison,  fait  tourner  en  même  temps  l'appareil 
optique  avec  toute  sa  dispositiod  des  appareils  destinés  â  la  mise 
au  point.  Le  mouvement  lent  se  compose  d'une  vis  micrométrique 
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appliquée  au  milieu  du  corps.  Le  mécanisme  de  ce  mouTement  lent 
consiste  en  un  double  tube  intérieur  sur  lequel  les  objectifs  se  vis- 
sent de  telle  sorte,  que  s'ils  viennent  A  toucher  l'objet,  ils  remon- 
tent sous  l'effort  de  la  résistance;  c'est  ce  même  lube  qui,  monlè  à 
ressort,  obéit  à  l'impulsion  de  la  vis  de  rappel  agissant  sur  un  {letit 
levier  placé  dans  la  botte  circulaire  qu'on  aperçoit  au  milieu  du 
corps.  Le  corps  tout  entier,  pouvant  s'élever  el  tourner  dans  le  ca- 
non central,  permet  de  donner  à  la  vis  de  rappel  la  position  qu'il 
devient  nécessaire  d'obtenir. 

L'éclairage  par  transparence  des  objets  s'obtient  au  moyen  d'un 
double  miroir  con- 
cave monté  sur  un 
système  d'articula- 
tion (fîg.  51  )  con- 
courante permettre 
toutes  les  positions 
possibles  des  mi- 
roirs dans  un  espace 
assez  considérable, 
de  façon  que  les  ef- 
fets de  lumière  obli- 
que puissent  être  ob- 
tenus avec  la  plus 
grande  facilité.  La 
pièce  de  enivre  rec- 
tangulaire qui  relie 
ces  articulations  à 
la  platine  du  micro- 
scope porte  un  sys- 
tème de  coulisses 
mues  par  un  levier 
pour  faire  appro- 
cher ou  éloigner  de  "" 
l'objet  un  anneau 
centré  avec  la  pla- 
tine, dans  lequel  on 
place  les  condensa- 
teurs, diaphragmes  et  appareils  dont  l'intervention  est  nécessaire 
pendant  les  études,  et  que  nous  décrirons  plus  loin  dans  le  chapitre 
où  il  sera  question  de  l'éclairage  de»  objetn.  Quand  on  fait  intervenir 
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la  lumière  oblique,  on  enlève  cet  anneau  afin  de  dégager  le  dessous 
de  la  platine,  de  sorte  que  la  lumière  rasante  puisse  atteindre  Tob- 
jet.  Cet  instrument  renferme  ainsi  tous  les  mécanismes  importants 
et  nécessaires  aux  observations  les  plus  délicates. 

180.  L'emploi  de  deux  tiges  ou  colonnes  (au  lieu  d'une  seule  ou 
d  un  tambour),  afin  de  pouvoir  renverser  le  corps  du  microscope,  a 
été  introduit  par  Georges  Jackson  en  1838  ^  Le  pied  triangulaire  à 
deux  branches  ouvertes  en  fer  à  cheval  en  avant  et  portant  deux  co- 
lonnes a  été  décrit  par  Ross  en  1843  *.  Le  volume  et  la  forme  arron. 
die  ou  anguleuse  du  pied  et  de  ses  colonnes  ont  été  depuis  plus  ou 
moins  modifiées  successivement  par  cliacun  des  constructeurs  ayant 
adopté  ce  type. 

181.  La  description  qui  suit  se  rapporte  aux  grand  et  moyen 
modèles  des  microscopes  de  Charles  Chevalier,  de  Georges  Ober- 
hœuser  et  de  Nachet,  qui  ont  été  imités  par  d'autres  opticiens, 

I  mais  ordinairement  avec  des  modifications  parfois  plus  nuisibles 

!  qu'utiles.  La  longueur  du  corps  rend  moins  commodes  des  micro- 

•  scopes  d'un  modèle  analogue  qui  se  font  en  Allemagne.  Il  sera  ques- 
r  tion  plus  loin  des  objectifs  séparément. 

j  Le  pied  des  microscopes  de  moyen  ou  de  petit  modèle  se  com- 

'  pose  en  général  d'une  base  circulaire  de  10  centimètres  environ  de 

I  diamètre,  épaisse  de  2  centimètres  ;  elle  est  en  laiton  creux,  et  du 

]  plomb  coulé  dans  sa  cavité  lui  donne  le  poids  auquel  est  dû  en  partie 

i  sa  grande  solidité.  Une  lame  de  cuir  est  collée  en  dessous,  afin  d'em- 

'*  pêcher  l'instrument  de  glisser. 

lia  base  est  surmontée  d'un  tambour  cylindrique  haut  de  6  ou 

*  -        7  centimètres,  qui  présente  une  ouverture  quadrilatère  pour  laisser 
!  arriver  la  lumière  sur  un  miroir,  \a  monture  de  celui-ci  est  fixée  dans 

le  tambour  à  l'aide  de  deux  vis,  dont  les  pignons  saillants  en  dehors 
servent  à  faire  varier  son  inclinaison  à  volonté  pour  éclairer  l'objectif. 

Cette  monture  doit  porter  sur  une  de  ses  faces  un  miroir  con- 
cave, destiné  à  concentrer  la  lumière,  et  un  miroir  plan  sur  l'autre 
face.  Ce  dernier  sera  employé  dans  les  cas  où  Ton  se  sert  de  faibles 
grossissements,  ayant  un  champ  trop  vaste  pour  que  les  rayons  réu- 
nis par  le  miroir- concave  puissent  Téclairer  en  entier. 

Le  tambour  est  fermé  en  haut  par  la  platine  (fig.  52),  formée 
d'une  plaque  circulaire  de  verre  noir  dépoli,  enchâssé  exactement 
dans  une  épaisse  plaque  de  cuivre,  dont  les  bords  sont  percés  de 

*  Mtcroscopical  Journal ^  1838. 

*  l/mdon  philo9ophical  Journal ^  1843. 
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deux  OU  quatre  trous,  dans  lesquels  on  engage  de  petits  chevaku 
en  laiton,  destinés  à  fixer  le  porte-objet  à  une  place  dètermîuée. 

La  platine  peut  être  fixe  ou  â  tour- 
biUmi.  Elle  est  dite  tourmmieovi  à 
tourHUon  quand  elle  peut,  à  l'aide 
d'un  mécanisme  particulier,  tourner 
en  tout  sens  autour  de  son  centre.  Ce 
moyen  est  très-utile  pour  placer  un 
objet  que  l'on  veut  dessiner  dans  un 
sens  déterminé,  sans  être  obligé  de 
tourner  la  plaque  qui  porte  la  pré- 
paration, ce  qui  souvent  dérange 
celle-ci.  Celte  platine  est  encore  ulile 
dans  beaucoup  d'autres  circonstan- 
ces, et  peut  être  regardée  comme  in- 
dispensable en  anatomie  et  encore 
plus  en  zoologie.  -^-; 

C'est  à  Strauss-Durckheim  qu'on  ±^---" 
doit  l'invention  du  pied  à  latnbour  »'!>' 
des  microscopes  et  de  la  platine  tour- 
nante qui  les  surmonte.  [Voy.  Strauss-  Fig.  sï:  - 
Ihirckheim,  Traité  d'aruU.  compa- 
TiUive,  Paris  1842,  iu-V,  p.  81 ,  et  Comptes  rendus  des  s 
l'Académie  des  sciences,  Paris  1845,  t.  âO,p.  744  et  893.)  Sa  p)a. 
ti ne  tournait  sur  celle  qui  est  fiieà  la  partie  supérieure  du  tambour 
Ce  fut  Trécourt  qui  fixa  la  tige  portant  le  corps  du  microscope  à  la 
platine  tournante  même  pour  que  l'instrument  restât  toujours  bien 
cintré  (Strauss  Durckbeim,  Joe.  cil.,  p.  79).  C'est  en  raison  des  faits 
précédents  que  le  nom  de  microfcope  de  Sfraïus  est  parfois  donne  aux 
microscopes  à  platine  tournante  quelle  que  soit  la  forme  du  pied,  et  c 
Au  centre  de  la  platine  se  trouve  un  orilice  circulaire  que  traverse 
la  lumière,  et  au-dessus  duquel  on  amène  l'objet  à  étudier.  Dans  ce 
Irou  glisse  verticalement,  au  moyen  d'un  genou  articulé  et  d'un 
manche  qui  fait  saillie  hors  du  tambour  par  une  fente  pratiquée  à 
son  côté  gauche,  un  petit  tube  destiné  à  recevoir  des  diaphragmes 
à  ouvertures  de  diverses  grandeurs.  Ces  diaphragmes  à  mouvement 
vertical  peuvent  être  rapprochés  plus  ou  moins  de  l'objet,  et  sont 
surtout  utiles  lorsqu'on  observe  à  l'aide  de  la  lumière  artificielle. 
I.a  plaque  de  cuivre  de  la  platine  porte  sur  un  point  de  la  circon- 
férence une  oreille  k  laquelle  est  fixée  solidement,  à  l'aide  de  trois 
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vis,  une  colonne  de  laiton  ou  de  bronze,  haute  de  quelques  ceiiti- 
mètres  ;  elle  est  entièrement  cachée  par  un  tube  de  laiton  qui  glisse 
exactement  sur  elle.  Celui-ci  porte  à  son  extrémité  une  branche  ho- 
rizontale, ou  tiroir,  carrée,  épaisse  qui  s'avance  jusqu*au  niveau 
du  centre  de  la  platine.  Là  cette  branche  est  munie  d*un  tube  ver- 
tical dans  lequel  glisse  à  frottement  doux  le  corps  du  microscope, 
qu'on  peut  ainsi  enlever  et  replacer  à  volonté.  C'est  en  1847  que 
H.  Nachet  appliqua  à. ce  modèle  une  plaque  glissante  placée  sous 
la  platine  percée  à  son  centre  d*un  trou  dans  lequel  joue  un  tube 
mu  par  un  petit  levier  qu'on  voit  représenté  sur  la  figure  52,  de 
sorte  que  pour  placer  les  diaphragmes  il  n'y  avait  qu'à  tirer  en 
dehors  cette  plaque  ;  le  tube  étant  garni  de  son  diaphragme  venait 
ensuite  se  replacer  sous  l'objet. 

La  colonne  de  bronze  est  traversée  dans  toute  sa  longueur  par 
une  vis  micrométrique  en  acier,  qui  s'engage  dans  un  écrou  dont 
est  pourvu  le  sommet  du  tube  de  laiton  qui  la  recouvre.  Cette  vis 
est  entièrement  cachée  ;  elle  peut  être  mise  en  mouvement  à  l'aide 
d'un  pignon  que  porte  son  extrémité  supérieure  ou  l'inférieure,  et 
qui  se  trouve  alors  au-dessous  de  Toèille  de  la  platine.  Chaque 
tour  de  cette  vis  fait  monter  ou  descendre,  d'une  très-petite  quan- 
tité à  la  fois,  le  tube  qui  glisse  sur  la  colonne,  ainsi  que  la  branche 
horizontale  qu'il  porte  à  son  sommet. 

Comme  le  corps  du  microscope  est  placé  dans  l'anneau  de  la 
branche  horizontale,  il  monte  et  descend  avec  elle.  Un  ressort 
élastique,  placé  dans  le  tube,  sert  à  rendre  uniformes  les  mouve* 
raents  déterminés  par  la  vis  ;  il  tend  surtout  à  faciliter  les  niouvc 
ments d'ascension  par  la  pression  continue  qu'il  exerce  de  bas  en  haut. 

182.  L'axe  du  miroir  réflecteur,  le  centre  du  trou  de  la  platine  et 
les  diaphragmes  qu'on  y  met,  les  objectifs,  le  corps  du  microscope 
et  les  verres  de  l'oculaire  sont  tous  exactement  centrés  les  uns  par 
rapport  aux  autres.  (Voy.  p.  125,  fig.  47.)  C'est  là  une  condition 
indispensable  pour  que  les  observations  soient  possibles  et  que  le 
champ  soit  uniformément  éclairé.  Par  conséquent,  il  faut  éviter 
de  porter  le  microscope  par  le  support  vertical,  de  peur  que  quel-* 
ques-unes  de  ses  parties  ne  soient  faussées  par  le  poids  du  pied^ 
qui  est  considérable^  et,  par  suite,  n'amène  une  décentration  t  c'est 
par  la  partie  verticale  du  pied  qu'il  faut  le  saisir. 

^t  Des  mouvements  que  Ton  fait  exécuter  aux  diverses  parlies  du  microscope, 

et  des  précautions  qu'ils  nécessitent. 

183.  Il  y  a,  comme  on  le  voit»  deux  moyens  d'éloigner  ou  derap- 
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procher  l'objectif  du  portcM)bjet  :  l'un  dans  lequel  ou  ne  fait  que  glis- 
ser le  corps  du  microscope  dans  Tanncau  de  la  branche  horizontale. 
Il  n'est  employé  que  pour  exécuter  les  grands  mouvements  qu'exi- 
gent les  faibles  objectifs,  ou  pour  mettre  approximativement  au 
point  de  vision  nette,  ou  au  foyer  les  objectifs  forts.  Quelquefois  on 
prend  Thabitude  d'user  de  ce  moyen  seul. 

L'autre  moyen  consiste  dans  l'emploi  de  la  vis  micrométrique. 
Elle  sert  à  mettre  d'une  manière  précise  l'objectif  au  point,  quand, 
par  glissement  du  corps  du  microscope,  ce  dernier  a  déjà  été  rap- 
proché de  manière  à  n'avoir  que  quelques  tours  de  vis  à  exécuter. 

On  doit,  pendant  l'examen,  avoir  toujours  la  main  au  pignon  de 
cette  vis,  afin  de  mettre  ainsi  au  point  successivement  toutes  les 
parties  de  chaque  objet  qui  se  trouve  compris  dans  le  champ  du 
microscope. . 

L'expérience  a  montré  que  le  moyen  de  mettre  les  objets  au  foyer, 
qui  consiste  à  faire  mouvoir  le  tube  du  microscope  seul  ou  avec  les 
branches  qui  le  supportent,  est  bien  plus  précis  et  moins  sujet  à  dé- 
rangement que  celui  qui  consiste  à  monter  ou  à  descendre  la  platine. 

184.  Les  micfoscopes  que  nous  venons  de  décrire  sont  verticaux; 
leur  hauteur  est  de  30  centimètres  environ,  de  sorte  que,  placés  sur 
une  table  de  hauteur  ordinaire,  (elles  qu'on  les  trouve  partout  (70  à 
75centim.),  leur  oculaire  est  situé  à  la  hauteur  de  l'œil  d'une  per- 
sonne assise.  11  suffit  d'incliner  un  peu  la  tète,  comme  on  la  tient 
pour  lire  ou  écrire,  pour  que  la  lumière  qui  traverse  le  microscope 
vienne  frapper  la  rétine  sans  qu'on  éprouve  de  lassitude. 

Après  avoir  travaillé  huit  à  dix  heures  par  jour  à  cet  instrument, 
on  n'est  pas  fatigué  plus  (|ue  par  quelque  autre  travail  que  ce  soit. 
Si,  après  deux  ou  trois  heures  d'altention  continue,  on  a  de  la  cé- 
pbalal^e,  il  est  facile  de  remarquer  qu*elle  est  de  même  genre  que 
celle  que  Ton  éprouve  après  un  temps  égal  ou  même  moindre  de 
lecture  attentive  ou  de  tout  autre  travail  intellectuel.  Ainsi  ce  qui 
fatigue  dans  les  études  microscopiques,  c'est  la  grande  attention 
souvent  continue  qu'on  est  obligé  de  leur  donner,  mais  nullement  la 
situationdelatète. 

185.  Jusqu'en  1822,  on  ne  connaissait  que  le  microscope  vertical; 
la  monture  était  celle  d'Euler,  le  tube  optique  était  fixe,  et  la  mise 
au  point  s'obtenait  à  l'aide  d'un  bouton  à  pignon  et  d'un  engrenage 
entraînant  la  platine.  La  vis  de  rappel  n'était  pas  encore  employée, 
car  ce  ne  fut  que  vers  1825  que  la  première  construction  des  forts 
grossissements,  par  Charles  Chevalier,  lui  suggéra  l'idée  d'adapter 
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au  microscope  une  vis  de  rappel  à  boule.  En  1850,  Amici  imagina 
le  microscope  horizontal,  à  ce  moment,  les  micrographes  se  parta- 
gèrent en  deux  campil,  les  uns  préférant  l'instrument  horizontal, 
les  autres  le  vertical.  Charles  Chevalier  imagina  de  réunir  les  deux 
instruments  dans  un  même  appareil  et  créa  ainsi  Finstrument  dit 
microscope  universel. 

Les  microscopes  horizontaux  demandent  certainement  plus  de 
temps  pour  qu'on  s'habitue  à  s'en  servir  sans  fatigue,  parce  qu'ils 
forcent  de  tenir  la  tête  un  peu  redressée,  d'où  résulte  bientôt  une 
lassitude  marquée  et  pénible  des  muscles  du  cou.  Déplus,  étant  cou- 
dés par  le  milieu,  leur  hauteur  est  diminuée  de  près  de  moitié,  ce 
qui  exige  qu'on  les  placé  sur  une  table  élevée  ou  sur  un  support 
qui  les  élève,  ou  bien  que  leur  pied  soit  très-élevé,  ce  qui  les  com- 
plique et  rend  leur  emploi  diflicile. 

On  peut,  du  reste,  à  l'aide  de  la  chambre  claire,  rendre  horizon- 
taux certains  microscopes  si  on  Iç  veut  ;  mais  on  les  rend  de  la  sorte 
très-incommodes.  Le  corps  de  ceux  de  Nachel  peut  être  dévissé  par 
le  milieu  et  recevoir  un  prisme  qui  le  rend  oblique  et  dirige  l'ocu- 
laire vers  l'œil  :  celte  forme  n'est  pas  fatigante,  et  c'est  certaine- 
ment la  plus  commode  de  toutes  ces  modifications,  après  la  forme 
verticale.  Le  prisme  qu'on  emploie  pour  rendre  les  microscopes 
horizontaux  ou  obliques,  allongeant  un  peu  le  corps  de  l'instru- 
ment, grossit  de  quinze  à  vingt  fois  les  objets;  mais  en  même  temps 
il  fait  perdre  un  peu  de  lumière  et  de  netteté,  à  cause  des  deux  sur- 
faces nouvelles  que  rencontre  la  lumière.  Du  reste,  nous  aurons  à 
revenir  sur  les  microscopes  qu'on  incline  à  volonté.  (Voy.  aussi 
fig.  50et51.) 

186.  Des  platines  mobiles.  —  On  trouvera  décrites,  dans  les  trai- 
tés du  microscope,  les  platines  mobiles  et  à  chariot  ;  instruments 
compliqués  et  ordinairement  inutiles,  parce  qu'à  l'aide  des  doigts 
on  s'habitue  à  faire  plus  rapidement  et  avec  assez  de  précision  les 
mouvements  qu'ils  ont  pour  but  d'exécuter. 

Les  platines  mobiles  ne  peuvent  pas  être  faites  de  matière  inat- 
taquable aux  acides,  ni  à  tourbillon.  Souvent  aussi,  dès  que  la 
main  vient  à  s'appuyer  sur  elles,  on  voit  qu'elles  fléchissent, 
et  l'objet  cesse  dès  lors  de  se  trouver  au  foyer  de  l'objectif, 
ce  qui  gène  beaucoup  pendant  l'observation,  surtout  avec  les 
grossissements  un  peu  forts.  Ces  accessoires  sont  loin  d'avoir,  en 
pratique,  les  avantages  qu'on  leur  attribue,  et  plus  on  s'en  sert, 
plus  on  est  frappé  de  leurs  inconvénients  ;  plus  aussi  on  apprécie 
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les  platines  qui  n'ont  d'autre  mouvement  que  celui  à  tourbillon.  Elles 
présentent  seules  la  stabilité  désirable,  pour  prêter  un  point  d'appui 
aux  doig^  qui  sont  toujours  le  meilleur  instrument  accessoire  ponr 
faire  exécuter  au  porte-objet  toute  espèce  de  mouvements,  même 
par  centième  de  millimètr<'.  Ce  sont  tesseules  platines  qui  sont  assez 
grandes  et  assez  fixes  pour  servir  en  même  temps  de  table  à  prè- 
pairation  des  objets  que  l'on  veut  étudier  et  de  support  pour  les 
lames  de  verre.  Toutefois,  en  dèi;rivant  plus  loin  les  procèdes  à  sui- 
vre dans  l'eiaroeo  des  prèparalions,  nous  aurons  à  signaler  quelques 
cas  dans  lesquels  on  peut  se  servie  utilement  des  microscopes  qui 
en  ont,  tels  que  beaucoup  des  microscopes  anglais. 

187.  Microscope 
grand  modèle  de 
Ross.  —  Ce  micro- 
scope imaginé  par 
Andrew  Ross  a  été 
jjerfeclionnéparson 
fils,  Thomas  Ross, 
qui  en  a  diminué  le 
poids  et  a  perfec- 
tionné fa  construc- 
tiondupied(lig.53). 
Le  plan  général  de 
Ross  est  essentiel- 
lementle  même  que 
celui  qui  a  été  . 
adopté  sous  une 
forme  plus  simple 
par  beaucoup  d'au- 
tres fabricants.  On  a 
donné  une  grande 
attention  à  la  soli- 
dité, surtout  dans 
les  parties  oi^  il 
peut  y  avoirdu  jeu, 
et  on  a  obtenu  une 
répartition  Irés-ex- 
acte  du  poids  des  diverses  pièces  par  rapport  ii  l'axe  horizontal  de 
rotation.  Le  mouvement  rapide  se  fait  au  moyen  d'un  grand  bouton 
molette  B  placé  en  haut  du  montant,  il  fait  mouvoir  un  pignon  qui 
C.  Ron.1. 


Crand  micrOMope  de  Bosï  (de  IjHidres), 
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engrène  avec  une  crémaillère  pratiquée  sur  une  forte  tringle  qui 
porte  à  son  sommet  un  bras  transversal.  Un  second  bouton  caché  ici 
par  le  pied  termine  Taxe  horizontal  du  pignon  et  peut  è(re  manœuvré 
par  la  main  gauche.  Le  mouvement  lent  est  donné  par  un  bouton  mo- 
lette Vagissant  sur  le  bras  transversal  derrière  la  base  du  corps  du 
microscope.  Uagit  sur  lenez,  c'est-à-dire  sur  le  tube  placé  au-dessous 
du  bras  transversal  et  qui  porte  les  objectifs.  L'autre  bouton  que  l'on 
voit  à  l'extrémité  du  montant  sert  à  réunir  solidement  le  montant  et 
le  bras  transversal.  Il  peut  être  serré  ou  desserré  pour  donner  au 
microscope  un^lèger  mouvement  latéral.  Ce  mouvement  ne  peut  se 
faire  que  sur  ladroite,  car  à  gauche  il  y  a  un  arrêt  qui  détermine 
la  coïncidence  de  l'axe  du  corps  du  microscope  avec  le  centre  de  la 
plate-forme  et  avec  l'axe  du  système  d'éclairage  placé  au-dessous. 
C'est  dans  les  mouvements  de  la  plate-forme  que  se  remarque  le 
soin  de  la  construction;  ils  sont  au  nombre  de  trois  :  l'un,  de 
droite  à  gauche,  le  second  d'avant  en  arrière,  et  un  mouvement 
de  rotation.  Les  mouvements  rectilignes  qui  permettent  à  la  plate- 
forme et  à  l'objet  qu'elle  porte  de  prendre  un  déplacement  de 
25  millimètres  dans  chaque  direction  sont  donnés  par  deux  vis 
placées  à  droite  de  l'instrument;  elles  sont  côte  à  côte  Tune  de 
l'autre,  de  telle  sorte  que  l'une  peut  être  manœuvrée  par  l'index 
et  l'autre  par  le  médius,  le  pouce  pouvant  passer  facilement  de 
l'une  à  l'autre.  La  plate-forme  sur  laquelle  est  l'objet  se  place  sur 
le  support;  elle  a  un  mouvement  propre  d'avant  en  arrière,  qui 
permet  d'amener  l'objet  tout  près  de  l'axe  du  microscope,  de  telle 
sorte  que  l'ajustement  définitif  se  fasse  au  moyen  de  la  vis.  Cette 
plate-forme  et  les  coulisses  qui   la  portent  peuvent  recevoir  un 
mouvement  de  rotation  au  moyen  d'un  bouton  placé  sous  le  porte, 
objet  à  gauche.  Ce  bouton  fait  tourner  un  pignon  qui  engrène  avec 
une  denture  circulaire  que  l'on  voit  sur  la  figure.  Tout  l'appareil 
peut  faire  alors  deux  tiers  de  révolution,  sans  que  l'objet  soit  le 
moins  du  monde  déplacé,  et  sans  qu'il  sorte  du  champ  du  micro- 
scope. La  graduation  de  la  denture  permet  de  l'employer  comme 
goniomètre.  Dans  le  modèle  perfectionné  de  cet  instrument  repré- 
senté ici,  tout  le  support  est  assez  mince,  et  l'ouverture  infé- 
rieure est  assez  large  pour  permettre  d'employer  de  la  lumière  très- 
oblique.  Dans  ce  but,  le  miroir  est  monté  sur  un  bras  qui  peut 
s'allonger  à  volonté  et  que  Ton  peut  fixer  à  différentes  hauteurs  sur 
son  support  cylindrique. 
Au-dessus  du  pied  et  en  face  du  support  auquel  on  fixe  le 
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miroir  se  trouve  une  gouttière  mobile  G  que  l'on  élève  ou  qu*on 
abaisse  au  mojen  d'un  bouton  molelè  placé  sur  le  cAlé.  C'est 
ce  que  H.  Ross  appelle  le  second  support  ;  il  est-  représenté  à 
part  en  B.  Il  consiste  en  nn  tube  cylindrique  destiné  à  recevoir 


Fig.  54.  —  Kicroscope  de  Rois,  pelil  modèle. 

le  condenseur  achromatique ,  le  prisme  polarisant  et  d'autres 
accessoires.  Ici  il  est  muni  du  condenseur  imaginé  spécialement 
par  H.  Ross  pour  éclairer  un  grand  champ  avec  de  foris  grossisse- 
ments. Ce  support  supplémentaire  peut  aussi  recevoir  un  mouve. 
ment  de  rotation  au  moyen  d'un  bouton  moletè  I.  Deux  vis  lui  don- 
nent aussi  des  mouvonents  rectilignes  de  peu  d'étendue,  Tune  en 
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devant  et  l'autre  à  gauche.  Elles  servent  à  mettre  l'axe  du  conden- 
seur exactement  sur  le  prolongement  de  celui  du  microscope.  Les 
avantages  particuliers  de  ce  microscope  consistent  dans  une  grande 
stabilité,  le  fini  du  travail  et  la  variété  des  mouvements  que  Ton 
peut  donner,  soit  à  l'objet,  soit  aux  accessoires  du  support  supplé- 
mentaire; ses  inconvénients  en  ce  qu'il  est  peu  portatif,  en  raison 
de  son  poids  et  en  ce  que  ses  nombreux  mouvements  déroutent 
tout  d'abord  l'observateur.  La  complication  de  ces  mouvements  est 
d'ailleurs  plus  apparente  que  réelle,  car  chaque  partie  est  tout  à 
fait  indépendante  des  autres,  et  l'on  apprend  bien  vite  son  mouve- 
ment. Les  boutons  moletés  sont  tellement  placés,  que  la  main  passe 
facilement  de  l'un  à  l'autre  pour  les  divers  ajustements,  sans  que 
l'œil  quitte  un  instant  l'objel.Pour  l'observateur  inhabile,  cette  mul- 
tiplicité de  boutons  épargne  de  la  peine  et  du  temps,  en  lui  permet- 
tant de  faire  avec  facilité  et  rapidité  ce  qu'il  ne  pourrait  obtenir 
autrement  qu'en  tâtonnant. 

188.  Le  microscope  petit  modèle  de  Ross  (fig.  54)  ûxé  sur  deux 
montants  droits  peut  s'incliner  ;  le  mouvement  prompt  d'éloigne- 
ment  ou  de  rapprochement  s'obtient  par  la  crémaillère  mue  par  les 
boutons  A  ;  le  mouvement  lent  s'effectue  à  l'aide  d'une  vis  0  comme 
dans  le  grand  modèle  décrit  ci-dessus.  Le  plateau  P  porte  aussi 
deux  vis  transversales  B  et  C  pouvant  déplacer  l'objet  sous  la  len- 
tille. Le  miroir  est  monté  sur  une  articulation  pour  obtenir  la  lu- 
mière oblique.  (Carpenter.) 

189.  Les  microscopes  des  deux  autres  principaux  constructeurs  de 
Londres(MM.  BecketPowell  et  Lealand)  ressemblent  assez  au  modèle 
décrit  de  Ross  S  nous  ne  les  décrirons  donc  pas,  les  modifications 

*  L'objectif  de  {^  pouce  de  M.  Ross  passe  pour  être  le  plus  paifait  qui  ait 
encore  été  construit,  du  moins  en  Angleterre.  Carpenter  ne  croit  pas  que,  dans 
les  moines  circonstances,  on  ait  fait  des  expériences  qui  attestent  la  supériorité 
des  objectifs  d'immersion  construits  sur  le  continent.  MM.  Smith  et  Beck  ont 
construit  il  y  a  peu  de  temps  un  objectif  de  |  de  pouce  pour  l'observation  des  ob- 
jets qui  exigent  un  grossissement  considérable,  mais  qui  n'ont  pas  besoin  de 
cette  grande  ouverture  angulaire  qui  oblige  à  employer  des  couvre-objets  extrê- 
mement minces,  et  à  préparer  les  objels  avec  le  plus  grand  soin.  Il  peut  être 
employé  aussi  facilement  qu'un  objectif  à  long  foyer;  mais,  comme  il  n'a  que 
140*  d  ouverture,  il  ne  surpasse  pas  l'objectif  de  3  millimètres  pour  résoudre 
les  dratomées.  L'objectif  do  ^gde  pouce  de  MM.  Powell  et  Lealand  est  des  plus 
parfaits;  il  convient  admirablement  aux  recherches  physiologiques  les  plus  dé- 
licates. Les  mêmes  fabricants  ont  même  fait  un  objectif  de  (^  de  pouce)  ;  mais 
quoique  son  pouvoir  soit  double  du  précédent,  l'auteur  n'est  pas  certain  que 
la  pratique  en  retire  un  bon  usage.  (Voyez  du  reste  ci-après  chap.  v. 
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apportérs  par  chacun  des  constructeurs  étant  d'ailleurs  peu  impor- 
tantes en  principes.  Carpenler  cependant  dans  son  traité  du  mi- 
croscope recommande  spécialement  les  microscopes  de  Beck  '  quoi- 


Fif.  ES.  —  Hlcrotcope  de  Ross, 
qu'il  reproche  au  f^rand  modèle  de  ce  constructeur  de  ne  pas  avoir 
de  platine  tournante.  Je  crois  cependant  que  depuis  1867  ces  instru- 

'  l'Imieurs  ■ubvs  c^ticîens  peuvent  f  tre  considérés  comme  fàbriquanl  des  mi~ 
croEcopes  de  premier  ordre,  *ussi  bien  au  point  de  U  coniiiruciion  qu'en  ce  qui 
concerne  11  paiiie  optique;  teU  sont  le»  instruments  consti-uits  pur  !I3I.  Bnkcr, 
Collins,  Crouch,  Dilimejer,  ladd,  Pilliicher,  Snirt  et  Wheeler.  ils  snnl  pres- 
que tous  Mpi6i  ptut  ou  moins  sur  ha  modËles  de  Ross.  Smilh  et  Beck .  Le  prli 
de  ce«  instrumenta  est  environ  de  10  à  H  pour  100  inf^eur  i  celui  des  inatru- 
roentt  de  Ross  ou  de  Beck  ;  ils  ne  présentent  pourtuU  presque  ptf  d'intériorité, 
si  ee  n'est  dans  les  trïs-forts  flmwifltiiiwli  4<)4 
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ments  les  possèdent  aussi,  mais  comme  dans  tous  les  instruments 
anglais^  c'est-à-dire  l'objet  tournant  seul  et  l'objectif  restant  im- 
mobile, il  s'ensuit  que,  quelque  bien  centré  que  soit  l'objectif, 
il  est  impossible  que  son  axe  optique  coïncide  avec  celui  de  la 
platine  ;  il  en  résulte  que  l'objet  sort  immédiatement  du  champ  de 
la  vision.  C'est  pourquoi,  avec  cette  disposition  il  est  indispensable 
d'avoir  deux  vis  transversales  l'une  par  rapport  à  l'autre  pour 
rappeler  l'objet.  De  là  l'utilité  absolue  dans  tous  les  grands  instru- 
ments anglais  de  posséder  une  platine  mobile. 

Les  constructeurs  anglais  font  aussi  des  modèles  plus  simples 
dont  je  donne  ici  un  spécimen  (fig.  55).  Le  mouvement  à  crémail- 
lère (A)  sert  à  mettre  rapidement  au  foyer  et  une  vis  située  en 
dessus  et  dans  l'axe  de  la  colonne  de  la  crémaillère  permet  d'effec- 
tuer le  mouvement  lent  en  agissant  sur  le  tube  intérieur  à  l'extrémité 
duquel  est  vissé  l'objectif. 

190.  Nouvelle  disposition  des  grands  microscopes.  —  On  sait  que  si 
on  éloigne  considérablement  l'oculaire  de  l'objectif  du  microscope, 
l'image  est  amplifiée  dans  une  énorme  proportion.  Certes  c'est  là 
un  excellent  moyen  de  tirer  parti  de  tout  ce  qu'on  peut  obtenir 
d'un  bon  objectif  à  immersion;  mais  cela,  à  la  condition  que  le 
diamètre  du  verre  de  l'oculaire  sera  agrandi  proportionnellement  à 
son  éloignement,  afln  que  les  faisceaux  fournis  par  l'objectif  soient 
tous  utilisés.  Ici  se  présente  une  difficulté  pratique  :  le  long  tube 
ajouté  au  microscope  portant  un  oculaire  très-large,  pèse  nécessai- 
rement beaucoup,  est  encombrant,  éloigne  la  tète  et  les  mains  de 
l'observateur  de  sa  préparation,  assez  même  pour  qu'il  lui  soit  im- 
possible de  faire  les  manipulations  habituelles.  Pour  tourner  ces  dif- 
ficultés et  faire  un  instrument  pratique,  M.  Nachet  a  eu  l'idée  de 
monter  la  partie  optique  ci-contre.  Une  forte  base  à  trois  pieds  articu- 
lés (iig.  56)  supporte  un  tube-colonne  en  laiton,  qui  reçoit  à  sa  partie 
supérieure  une  rondelle  percée  à  son  centre  et  munie  d'une  douille 
dans  laquelle  se  meut  à  crémaillère  un  tube  de  bronze  A  porteur 
de  l'objectif.  L'extrémité  de  ce  tube  est  composée  d'un  double  tube 
à  arrangement  et  à  mouvement  lent,  un  peu  analogue  à  celui  des 
microscopes  anglais.  On  voit  en  V  la  vis  qui  le  fait  opérer  de  façon 
qu'en  tournant  celle-ci  on  éloigne  ou  on  rapproche  l'objectif  de 
l'objet  placé  sens  dessus  dessous  sur  la  table  en  platine  portée 
par  trois  colonnes  qui  sont  fixées  à  la  rondelle  inférieure  Sur  le 
flanc  du  tube-colonne  est  soudé  un  tube  dont  l'intérieur  se  trouve 

• 

ainsi  en  communication  par  une  vaste  ellipse  avec  le  premier;  à 
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reilrèmité  de  ce  tube  oblique  se  place  l'oculaire,  qui  peut  ainsi 
être  aussi  large  qu'on  le  voudra.  Dans  le  fond  du  tube  central,  et  au 


uveao  ^nd  micniscoiw  de  Karhel. 


milieu  du  pied,  se  trouve  un  miroir  de  verre  argenté  à  la  surrace 
supérieure,  comme  Foucault  l'a  fait  pour  ses  télescopes  ;  l'inclinai- 
son de  ce  miroir  est  calculée  de  façon  à  être  perpendiculaire  à  la 
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bisseclrice  de  l'angle  que  forment  les  deux  tubes,  afin  que  tous  les 
faisceaux  fournis  par  Tobjectif  passent  par  Taxe  deToculaire.  On  con- 
çoit quelle  énorme  longueur  on  peut  donner  au  corps  en  employant 
ce  procédé.  Dans  le  microscope  représenté  (fig.  56),  cette  longueur  est 
environ  de  90  centimètres.  Avec  un  objectif  à  immersion  de  bonne 
qualité,  on  peut  très-bien  observer  à  des  grossissements  de  3,000  ou 
4,000fois,  suivant  la  construction  de  l'oculaire  employé,  avec  une  lu- 
mière et  un  champ  de  vision  très-satisfaisants.  L'intervention  du  mi- 
roir argenté  ne  nuit'en  aucune  façon  à  la  netteté  de  Timage  ni  à  la 
quantité  de  lumière,  la  perte  étant  insignifiante,  comme  on  l'a  con- 
staté dan9  les  télescopes  où  des  miroirs  semblables  ont  été  employés. 

191.  Sans  entrer  dans  de  plus  longs  détails  descriptifs,  je 
me  bornerai  à  signaler  en  peu  de  mots  les  caractères  distinctifs 
d  un  certain  nombre  demodèles  de  microscopes  don|  les  figures  sont 
empruntées  au  catalogue  de  M.  Nachet.Tous  les  microscopes  actuels 
sont  faits  sur  ces  divers  types,  plus  ou  moins  simplifiés  par  chaque 
constructeur  ;  ils  sont  modifiés,  quant  à  la  forme  ou  à  la  com- 
position du  pied,  de  trop  de  manières  pour  qu'il  soit  possible  ou 
nécessaire  de  les  décrire.  Les  plus  simples  comprennent  ceux  qu'on  * 
appelle  souvent  avec  plus  ou  moins  de  justesse  microscopes  d'étu- 
diants, de  laboratoire^  microscopes  tisuelsy  etc.  Je  reviendrai  sur  ce 
point  dans  le  chapitre  ci-après  (section  Y),  où  il  sera  question  du 
choix  à  faire  parmi  les  divers  microscopes. 

L'un  de  ces  microscopes,  dit  grand  modèle  droit  ou  fixe,  ne  se 
renverse  pas,  bien  qu'il  soit  à  platine  tournante.  Il  possède  une 
pièce  dite  à  mouvement  ascensionnel  pour  introduire  les  diaphrag- 
mes, éclairages,  elc,  sans  déranger  l'objet.  Ce  mécanisme  (repré- 
senté fig.  52,  p.  141)  est  destiné  à  remplacer  les  coulisses  à  levier 
des  microscopes  décrits  plus  haut  sous  le  nom  de  tiroir  ;  il  se  com- 
pose d'une  plaque  pivotante  sur  le  côté  de  la  platine  excentrique 
et  amenant  à^  volonté  au  centre  de  celle-ci  un  tube,  porteur  du  dia- 
phragme ou  de  l'éclairage  de  sorte  que  sans  déranger  Tobjet  on 
peut  installer  un  diaphragme  avec  la  plus  grande  facilité.  Il  a  un 
appareil  particulier  pour  introduire  latéralement  le  micromètre 
oculaire  au  foyer  même  du  verre  supérieur  de  chacun  des  ocu- 
laires. (Voy.  fig.  50  et  51.) 

Le  microscope  dit  moyen  modèle  inclinant  dont  le  pied  plein 
n'a  qu'une  colonne,  est  plus  petit  que  le  précédent  et  peut  rem- 
placer les  autres  dans  bien  des  cas.  11  possède  les  mouvements  lent 
et  prompt,  la  platine  tournante  inciustée,  les  deux  miroirs,  l'appa- 
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rail  décrit  à  propos  du  modèle  précédent  pour  introduire  les  dia- 
phragmes sous  l'objet. 

Le  microgcûpe  dit  moyen  modèle  droU  est  à  peu  près  semblable 
au  précédent,  quant  au  pied,  sur  lequel  pourtant  il  ne  s'incline  pus, 
bien  qu'il  soit  à  platine  tournante  incrustée  de  verre  noir. 

Le  microicope  petit  modèle  ,  à  pied  pleiu ,  à  une  seule  co- 
lonne, est  monté  sur  un  axe  de  manière  à  pouvoir  s'incliner  sous 
toos  les  angles.  La  platine  est  pourvue  d'une  barretle  glissante 
pour  retenir  les  objets.  Le  miroir  est  mobile,  s'écarte  de  l'axe  pour 
obtenir  les  eîTels  de  lumière  oblique,  et  peut  pivoter  sur  l'atta- 
che. Ce  mécanisme,  imité  du  montage  des  moyens  modèles,  a 
l'avantage  de  graduer  la  lumière  oblique,  de  la  porter  à  droite,  A 
ganche  ou  en  avant  de  l'objet;  il 
porte  un  diaphragme  mobile  forme 
d'une  plaque  circulaire  percée  de 
trous  comme  les  autres,  un  mouve- 
ment micromètrique  lent  (fig.  57,  V), 
un  autre  rapide,  à  glissement.  Le 
corps  esta  tube  rentrant,  altn  de  di- 
minuer lé  volume  do  la  boite. 

Le  microtcope  dit  petit  modèU 
droit  (fig.  57)  est  monté  droit.  Tue, 
non  inclinant  ;  son  miroir  est  ajusté 
sur  des  articulations  et  peut  se  pla- 
cer hors  de  l'axe  dans  toutes  les 
positions  pour  les  elTets  de  lumière 
oblique,  les  articulations  et  le  cen- 
tre étant  munis  d'un  mouvement  de 
rotation. 

Les  modèles  des  microscopes  de 
H.  Nachet.  dont  le  tube  rentrant 
comme   dans   une   lunette  (0  B),  "^^^^££^3^*=^^"^ 

permet  d'augmenter  ou  de  dimi-  Fig,  57.  —  HicroroMope  pcut  modèle 
mier  le  grossissement  d'un  objet, 

sans  changer  de  place  celui-ci ,  peut  être  utilement  employé.  Il 
offre  de  grands  avantages  dans  l'étude  des  animaux  microscopi- 
ques, des  organes  de  petit  volume  des  plantes  et  des  animaux,  et 
surtout  lorsqu'il  s'agît  de  les  dessiner  à  la  chambre  claire,  de 
manière  à  ce  que  l'image  donnée  par  celle-ci  soit  ramenée  aux 
dimensions  de  l'image  vue  dans  le  microscope. 
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Un  système  de  tubes  à  frottement,  employés  lorsqu'on  veut  appli- 
quer les  condensateurs,  l'appareil  de  polarisation,  etc.,  leur  est  ap- 
plicable. L'ouverture  de  la  platine  de  ces  deux  derniers  instruments 
est  préparée  pour  recevoir  ces  tubes. 

ABTICLE    II.    —    DES    MICROSCOPES    BINOCULAIRES    ET    STÉRÉOSCOPIQUES. 

192.  La  construction  de  microscopes  au  moyen  desquels  plu- 
sieurs personnes  peuvent  examiner  en  même  temps  un  seul  et  même 
objet  date  de  1853.  Elle  est  due  certainement  à  Nacliet,  pour  les 
microscopes  à  plusieurs  corps  S  et  à  M.  le  docteur  Ridell,  de  la  Nou- 
velle-Orléans, qui,  en  1853,  fit  servir  à  la  vision  binoculaire  les  deux 
images  données  par  des  prismes  séparateurs  placés  au-dessus  de 
Tobjectif.  (American  Journal^  1853,  p.  26^.)  Ils  ont  peu  après  ^té 
perfectionnés  par  H.  Wenham,  de  Londres. 

Une  observation  bien  faite  retarda  un  peu  M.  Nachet  dans  Texécu- 
tion  parfaite  des  microscopes  binoculaires;  il  avait  remarqué  que 
les  binoculaires  dans  lesquels  les  images  ne  sont  pas  croisées  ne 
donnent  pas  des  images  stéréoscopiques,  mais  pseudoscopiques  ;  et, 
chose  bizarre,  ce  point  mis  hors  de  doute  par  Alfred  Nachet  et  dé- 
montré aux  physiciens  de  Paris,  passa  d'abord  inaperçu  et  de  plus 
fut  nié  par  quelques  observateurs.  Harting,  après  l'avoir  nié  théori- 
quement dans  la  première  édition  de  son  remarquable  traité,  en 
constate  la  vérité  dans  la  seconde. 

Depuis  la  construction  du  microscope  binoculaire  pseudoscopique 
et  stéréoscopique  à  volonté,  ce  fait  est  pratiquement  et  surabondam- 
ment démontré,  ainsi  que  nous  le  voyons  dans  le  passage  suivant, 
extrait  du  Cours  de  physique  de  M.  Jamin.  11  fallait  donc,  dit  ce 
savant,  disposer  un  prisme  de  telle  sorte  que  l'imagede  droite  fût 
envoyée  à  gauche,  et  limage  de  gauche  à  droite,  ce  qu'il  (M.  Na- 
chet) réussit  à  faire  en  employant  le  prisme  équilatéral  pour  séparer 
les  images  (flg.  58).  Les  images  réfléchies  sur  la  face  A  sont  dirigées 
sur  la  droite,  où  un  second  prisme  C  les  reçoit,  pour  les  envoyer 
dans  la  verticale;  celles  que  réfléchit  la  face  opposée  sont  diri- 
gées vers  la  gauche,  où  le  mêma  effet  se  trouve  produit  par  le 
prisme  latéral  B.  La  disposition  de  Riddel,  celle  de  Wenham,  exécu- 
tées peu  après,  avaient  toutes  deux  l'inconvénient  de  donner  des 

•  Voyez  Nachet.  Sur  un  nouveau  microscope  approprié  aux  besoins  des  dé- 
monstrations   anatomiques   et  permettant   à    plusieurs  personnes  d'observer 
ensemble.  (Comptes  rendus  et  mémoires  de  la  Société  de  Biologie.  Paris,  1855, 
n-8*,  p.  441,  avec  3  figiures  dans  le  texte.) 


UICKOSCOPES  GlNOCUUmES 
images  pseudoscopiques,  c'esl-à-dire  de  Taire  paraili 


et  Car- 


est  cil  relief  et  viceverm.  El  ainsi  que  Je  constntnnl  Hrtrtin 
penler,   c'est  bien  celle  disposition  . 
qui  a  montrù  le  parti  qu'on  pouvail 
tirer  de  cet  instrument.  Il  futeiiclir- 
sivement  employé  jusqu'au  jour  nir 
WeDliam.dierdiantà  utiliser  les  mi- 
croscopes ordinaires  pour  les  trans- 
fonner  en  binoculaires,  imagina  de 
regarder  direr.lument  l'objet  par  In  I 
moitié  de  l'objûctif  et  de  Taire  rÈIlc- 
cliir  l'autre  par  un  prisme  dans  une  1 
direction  telle,  que  l'oculaire  ptacù  1 
sur  la  direction  du  prisme  se  trouve  I 
écarté  de  l'autre  oculaire  d'une  quan- 
tité égale  à  l'écailemenl   des  yeu): 
(llg.  59).  Ce  système  a  un  inconvé- 
nient assez  grave  :  les  yeux  des  diffé- 
rents observateurs  étant  diCTéremment  écarli!'s,  il  faut  de  toute 
nécessité   avoir   un    moyen    d'écarter  les 
oculaires.  Or  il  n'eu  existe  qu'un  seuipos-  1 
sible  :  c'est  rallongement  ou  le  raccourt 
sèment  des   tubes;  les   oculaires  prenant   1 
alors  des  stations  riiCféreiites  dans  des  lignes 
obliques,  l'écartement  varie,  mais  au  dé- 
pens du  grossissement.  Les  personnes  qui 
nnl  les  jeux  tn-s-^cartés  sont  obligées  d'al- 
longer considérablement  les  tubes,  de  lA 
une  augmentation  considérable  du  grossis- 
sement. L'inverse  a  lieu  pour  les  yeux  très- 
rapprocliés. 

TA.  Nacliet  avait  remédié  à  cela  dans  l'an- 
cien système,  en  faisant  marcber  les  doux 
prismes  latiVaux  h  l'aide  de  deux  vis  à  pas 
contraires  et  réunies  par  un  mouvement  de 
Cardan.  i,e  nouveau  système ,  représenté  1 
figure  60,  possède  un  tout  nouveau  méca- 
nisme remarquablement  adapté  a  la  Tonc- 
lion  de  l'écailement  des  oculaires  sans 
qu'il  y  ait  le  moindre  dérangement  dans  les  images.  Le  prisme  latè- 
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rai  est  placé  dam  une  boîle  montée  sur  axe,  et  par  conséquent  os- 
cillante, de  manière  à  pouvoir,  en  inclinant  la  Tace  de  rèllciiion 
s  l'extérieur,  écaiter  le  faisceau  de  relui  qui  passe  dans  le  corps 
fné;  une  vis  transversale  V  placée  sur  la  tan- 
gente d'un  cercle  qui  aurait  pour  centre  cette 
face  donne  ce  mouvement.  Uais  voici  quelle 
était  l'autre  diRlcullé  à  vaincre.  On  sait  que  si 
on  fait  jncliner  une  face  de  miroir  de  1  de- 
gré, le  rayon  réfléchi  sera  dévié  de  2  degrés; 
ou  autrement  dit  l'angle  décril  par  le  rayon 
étant  A,  celui  de  la  face  réfléchissante  ne  doit 
être  que  {A;  de  manière  que  si  on  fnisait 
tourner  sut'  un  pivot  le  prisme  et  le  corps 
avec  la  même  vitesse;  l'image  se  déplacerait 
dans  le  champ  de  vision  (rès-rapidement  et 
Rc  serait  plus  en  concordance  avec  celle  du 
corps  fixe  vertical.  Pour  obvier  h  cet  effet, 
M.  Nacliet  sépare  les  deui  fonctions.  Le  corps 
tourne  sur  le  même  pivot  que  le  prisme,  mais 
indëpendammcnl  l'un  de  l'autre  ;  tous  deux  son! 
réunis  et  mus  par  des  écro us  traversés  par  la  vis  unique;  mais, 
celle-ci  possédant  deux  Ulels  doubles  l'un  de  l'autre,  l'écrou  relié 
au  corps  fonctionne  sur  la  partie  la  plus  grosse  du  filet,  et  l'écrou 
actionnant  les  bras  du  prisme  est  placé  sur  le  filet  fin  ;  à  l'aide  de 
celte  vis  dilTérentielle  le  prisme  et  le  corps  sont  en  parfaite  har- 
monie de  mouvement,  quoique  marclianl  avec  des  vitesses  diffé- 
rentes, et  l'objet  reste  toujours  au  milieu  du  champ  pçndaiit  la 
rotation  du  corps  qui  peut  être  de  iù  degrés,  donnant  des  écarle- 
ments  de  55  à  70  millimétrés. 

Cette  disposilion  n'a  pas  la  symétrie  mécanique  de  l'ancien  mo- 
dèle, mais,  comme  l'effet  do  la  vision  siéréoscopique  est  le  même, 
on  peut  l'adopter  comme  applicable  à  des  instruments  qu'on  tient 
â  faire  à  la  fois  monoculaires  et  binoculaires. 

193.  Voyons  maintenant  comment  a  élé  disposée  la  partie  optique 
et  comment  par  un  arlifice  très-simple  Nachet  a  pu  transformer 
l'appareil  stërèoscopiqiie  en  appareil  pseudoscopique'. 
H.  Nachet,  dit  H.  Jamin,  a  réalisé  Irès-simplement  un  instru- 

'  Voïei  aussi  :  W.  B.  Carpenler,  Oii  .VncAeC»  tlfrto-pieadoKoiiic  bmocular 
microiroiie  and  on  Nachel't  tlereoicopic  ntagiùper;  wilh  ranark»  on  tke  angle 
ofapalurebttl  adaptedto  tiereotcopic  viikm.  London,  1S07.  in-S*. 


Fig.  GO. 
(inudile  Naciiel). 
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ment  qui  monlre  les  objets  aux  dciii  yeux,  comme  si,  ètaut  grossis 
par  l'appareil,  un  les  voyait  avec  les  deux  yeux  •■  la  distance  de  la 
vision  distincte  (tig.  61)'. 

Soit  D,  un  point  de  robjft  ;  0,  0'.  Ii>s  iIpid:  ycn-i  -.  0  le  vorra  suivant 
le  cûne  DO,  0'  sui- 
vant DO';  il  faut  faire 
en  sorte  que,  par 
l'ialemièdiairu  du 
microscope  ,  0  et 
0"  reçoivent  encore 
les  mêmes  faisceaux 
sous  les  marnes  an- 
gles, de  façon  que 
les  conditions  de  vi- 
sion restent  les  inii 
mes  et  qu'il  n'y  ail 
quelegrossissemeni 
de  plus.  Partis  de'Il, 
les  rayons  Ira  versent  "^'  "'' 

l'objectif  EF,  qui  les  transfoi'me  en  deux  faisceaux  presque  paral- 
lèles, puisqu'ils  vont  concourir  à  former  l'image  de  D  en  avant  de 
l'oculairf.  On  reçoit  tes  rayons  EG  dans  un  premier  tube  qui  les 
apporte  à  l'œil  armé  d'un  oculaire;  les  autres  rayons  KG'  se  rèflé- 
*  chissent  en  C  et  eu  [I  dans  deux  prismes,  et  pénètrent  dans  un 
deuxième  tube  IIK  cl  dans  un  deuxième  oculaire  pour  arriver  eu- 
suite  à  IVil  0'.  Ces  deux  tubes  oui  un  anfjle  égal  ù  celui  des  axes 
optiques  des  deux  yeux  regardant  à  ta  distance  de  la  vision  dib* 
tinele,  c'est-à-dire  un  angle  ègalàODO';  et  en  rèsuniiS,  les  deux 
yeux  voient  l'objet  D  grossi,  mais  sous  les  mêmes  perspectives 
que  s'ils  le  voyaient  en  réalil^  saut  microscope,  la  sensalion 
des  reliefs  et  des  creux  est  alors  saisissante.  £u  transportant  le 
prisme  AD  en  A'D',  le  faisceau  i'G'  est  reçu  par  l'anl  0,  et  le  faisceau 
EG,  rùnéchideux  fois,  pénètre  dans  l'a'il  0'.  La  perspective  des  deux 
yeux  est  relouniée,  et  les  conditions  de  relief  renversées;  on  a 
une  vue  pseudoscopiquc  de  l'objet, 

Micragcoi>eii  binoculaires  de  ^'acliel. 
11*1.  Le  premier  de  ces  mîcroscopesa  été  retiiiqui  a  deux  corps 
oliliqoes  et  dans  lequel  la  séparation  se  faisait  au  moyen  du  prisme 

•  Jaiiih].  Cm.Ti  rfs  ph<j-^,quc.  Paris,  in-S",  l.  III,  lK(i6  (Oi.IkjiioI. 


•SlCROSCOrES  A  TROIS  COBPS. 
Équilalêrui  cciilrnl  employé  dans  le  microscope  binoculaire;  les   i 
tubes  étaient  inclinés  de  50  degrés  sur  l'horizontal.  M.  Nachet  te  \ 
transforma  bientôt  en  un  microscope  à   deux  corps  redresseurs  i 
(lig.  62)  et  le  rendit  en  iiiMu  temps  phis  commode.  Les  deui  ' 
prismes  latéraux,  pUcés  sur  le   < 
l  trajet  des  rayons  ayant  leurs  arêtes 
perpendiculairesau  prisme  central 
redressent  l'image  en  changeant  la 
direction  des  rayons  qui  sont  ra- 
menés sur  un  même  plan;  il  en 
i-ésulte  que  les  deux  observaleurs 
peuvent  être  assis  du  même  cdlé 
d  une  table    Le   modèle  A   trois 
corps  I  fi  g   G5)  t,it  exLt  lient  pour  . 
les   dimon^ilialions    d  un  même 
objet     avec     un     grossissement  | 
moyen  i  un  nombre  con'iidérable 


fc^ 

tfp^k.             '^^^K 

^\i 

ÉÊ 

éimI 

M 

MÏHHHIIIBH 

FIg.  «3.  —   Examen  1  l'aide  du  microscope  à  trob  corps, 

mnltiplicalion  des  images  s'obtient  par  un  tétraèdre  creux  en 
verre  assez  difficile  â  bien  exécuter  (fig.  64).  La  mise  au  point 
s'opère  d'une  nranièie  générale  par  une  crémaillère  et  une  vis  de 
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rappel.  On  l'obtient  en  particulier,  pour  chaque  observateur  dont 
la  vue  ne  s'accorde  habituellement  pas  avec  celle  de  ses  cooh- 
servateurs,  par  un  procédé  très-simple. 

Tuua  les  mtcrographes  savent  que  lorsqu'on  fait  varier  la  dis- 
tance de  l'oculaire  à  l'objeclir,  la  distance  focale  totale  varie  aussi 
en  proportion.  11  est  à  remarquer  que  si  n'était  le  changement 
de  grossissement  qui  en  résulte,  ce  serait  certainement  le  meilleur 


P<rnmlde  quidnngutdre. 


moyen  d'ajuster  au  foyer.  Ce  procédé  est  appliqué  ici  sans  inconvé- 
nient, puisqu'il  ne  sert  que  de  correctif  à  la  vision  :  ainsi  quand  un 
observateur  a  mis  l'objet  au  foyer  avec  les  mouvements  rapides  et 
lents,  un  autre  ajuste  en  éloignant  ou  en  rapprochant  l'oculaire  du 
prisme,  et  parconséquent  des  lentilles  objectives. 

195.Nacbet  a  aussi  un  modèle  à  quatre  corps,  mais  il  est  peu  em- 
proyé  parce  que  les  tubee  sont  assez  rapprochés  les  uns  des  autres, 
et  cela  pour  que  les  observateurs  ne  gênent  pas  l'action  de  la  lu- 
mière. La  multiplication  des  images  était  obtenue  par  une  pyramide 
quadrangiilaire  dont  chaque  face  est  face  de  réflexion  et  face  de 
sortie  (fig.  65).  Enfm,  lorsqu'on  veut  transformer  un  instrument 
ordinaire  en  microscope  de  démonslralion  pour  deux  personnes 
(fig.  66,67),  Nacliet  rend  la  disposition  ci-conlre  du  prisme  sépa- 
rateur, tout  à  fait  analogue  à  celle  di;  l'ancien  prisme  du  microscope 
binoculaire;  il  est  placé' au-dessus  des  lentilles  dans  une  boîte  de 
cuivre  de  façon  que  son  arête  horizontale  sectionne  le  champ  de  l'ob- 
jectif en  deux  parties.  La  portion  découverte  opère  pour  le  corps 
droit  ;  la  portion  couverte  par  le  prisme  agit  dans  le  corps  incliné 
par  suite  de  la  réflexion.  C'est  là  un  excellent  système  qui  permet 
l'emploi  du  grossissement  assez  élevé  de  200  à  300  fois. 


WCRUSGOPES  A  DEHOSTRATION 


ARTICLE  III.   —    DES  HICItOSCOPES  A   niSSECTIO^I,  \    DEHOKSTHATIOfl 
ET   DES  HICIlOSCOrES  CIIIHIQL'ES. 

196.  Ces  microscopes  sont  applicables  à  réliido  des  réseaux  vas- 
culaires  des  muqueuses,  à  celle  de  la  disposition  des  vaisseaux  dans 
les  villosités  et  les  papilles,  autour  des  orifices  des  glaiidules  des 
muqueuses.  Ce  n'est  qu'à  l'aide  de  ces  instruments  cl  en  s'aidant  de 


Fig.  en.  T.g.  tii. 

Miriflwope  de  démonilraliqn  à  deu<  torps  Dispoiilion  du  prismctïparalei  r 

diverses  espèces  de  pinces,  d'aiguilles  et  de  scalpels  droilset  cour- 
bes, qu'on  parvient  à  reconnaître  la  distribution  des  vaisseaux  dans 
les  glandes  avec  ou  sans  conduits  excréteurs,  la  distribution  des 
nerfs  dans  beaucoup  d'organes,  etc.  Ils  sont  nécessaires  encore 
pour  un  grand  nombre  de  dissections  dans  lesquelles  l'emploi  des 
loupes  ne  suffit  plus,  pour  la  dissection  des  organes  de  l'embryon  et 
de  tous  les  animaux  de  petit  volume,  etc. 
197.  Les  microscopes  à  dissection  sont  presque  tous  des  micro- 
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scopes  simples,  c'est-à-dire  des  loupes  ordinaires  ou  des  doublets. 
Ceux-ci  sont  des  loupes  formées  de  deux  lentilles,  rapprochées  de 
telle  sorte,  que  la  supérieure  grossit  Timage  formée  par  l'in- 
férieure. Un  diaphragme  interposé  entre  elles  détruit  en  grande 
partie  l'aberration  de  sphéricité. 

Il  en  existe  un  grand  nombre  d'espèces,  dont  chacune  est  préfé- 
rée par  l'anatomistequi  a  pris  l'habitude  de  s'en  servir  à  l'exclusion 
des  autres.  Les  plus  simples  doivent,  d'une  manière  générale,  être 
regardées  comme  les  meilleures.  Ces  loupes  sont  montées  de 
façon  à  permettre  l'examen  des  objets  par  transparence  et  par  ré- 
flexion, c'est-à-dire  à  l'aide  de  la  lumière  transmise  au  travers  de 
l'objet  plus  ou  moins  transparent,  ou  réfléchie  à  la  surface  dos 
corps  opaques.  Dans  le  premier  cas,  on  place  l'objet  à  étudier  dans 
un  vase  de  verre,  et  celui-ci  sur  le  plateau  outable  de  la  monture 
du  microscope,  qui  est  percée  circulairement,  pour  laisser  passer 
la  lumière  qu'on  transmet  à  l'aide  du  miroir  réflecteur  dont  est 
muni  l'instrument. 

Pour  l'étude  des  corps  opaques,  il  suffit  de  fixer  l'objet  à  étudier 
au  fond  de  vases  en  verre  ou  en  faïence,  dans  lesquels  on  a  coulé  de 
la  cire  noire  ;  on  colle  une  plaque  de  liège  avec  de  la  cire  à  cache- 
ter ou  par  tout  autre  moyen  que  l'on  imagine  suivant  ce  que  les 
circonstances  exigent. 

On  peut  disséquer  à  l'aide  de  la  lumière  du  jour  ou  la  lumière 
directe  du  soleil,  quand  on  se  sert  de  faibles  grossissements,  mais, 
avec  les  jeux  plus  puissants,  il  faut  concentrer  la  lumière  sur  Tobjet 
à  l'aide  d'une  lentille  volumineuse  (pi.  Il,  fig.  i  a)  pouvant  se  mou- 
voir en  tous  sens  sur  une  tige  articulée  b  que  supporte  un  pied  c 
assez  lourd  pour  lui  donner  de  la  solidité.  Cette  lentille  accompagne 
ordinairement  les  doublets  et  autres  microscopes  à  dissection,  et. 
doit  avoir  sa  place  dans  la  boite  qui  renferme  ces  instruments. 

Des  microscopes  composés  à  dissection. 

198.  Les  loupes  montées  et  les  doublets  ont  le  désavantage  d'o- 
bliger détenir  l'œil  appliqué  très-près  de  la  loupe  et  la  tète  conti- 
nuellement baissée,  ce  qui  est  très-fatigant  pour  l'observateur.  Ils 
ont,  en  outre,  une  longueur  focale  si  courte,  qu'ils  deviennent  très- 
difficiles  à  employer  dès  qu'on  arrive  à  des  grossissements^uii  peu 
considérables.  Si  l'on  excepte  ceux  dont  le  pied  est  tel  que  celui 
que  nous  venons  de  décrire,  ils  forcent  à  tenir  les  mains  élevées 
au-dessus  de  la  table  sur  laquelle  on  travaille  ;  aussi  elles  tremblent 

c.  Robin.  —  Microscope.  il 
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dès  que  survient  un  peu  de  lassitude,  ce  qui  gt^ne  beaucoup  pen- 
dant les  dissections.  Enfin,  dès  que  la  température  est  au-dessous 
de  la  moyenne,  Thaleine  vient  se  condenser  sur  les  lentilles  et  les 
rendre  ternes  à  chaque  instant. 

Ces  inconvénients  n'existent  pas  dans  le  microscope  pancratique 
de  Fischer  deWaldheim,  autrefois  fabriqué  par  Trécourt  et  Georges 
Oberhœuser,  qui  est  un  microscope  composé,  daiis  lequel  Tirnage 
est  redressée  par  un  deuxième  objectif  ajouté  au-dessus  du  premier. 
On  peut  obtenir  avec  cet  instrument  des  grossissements  divers,  de- 
puis cinq  fois  jusqu'à  environ  quatre-vingts  ou  cent,  par  la  seule 
variation  des  distances  focales  des  deux  objectifs  portés  chacun  par 
un  tube  dont  l'un  glisse  dans  Tautre.  (Comptes  rendus  de  VAcad. 
des  sciencesji,  IX,  1859,  p.  329.)  On  conserve  une  distance  assez 
considérable  entre  T-objectif  et  le  corps  à  disséquer.  Mais  la  perte 
de  netteté  des  images,  et  surtout  de  la  lumière,  est  telle,  qu'il  est 
presque  impossible  de  l'employer,  et,  depuis  longtemps,  j'ai  renoncé 
à  son  emploi  pour  quelque  genre  de  travail  que  ce  soit.  Ce  moyen 
de  redresser  les  images  est  dû  à  Strauss-Durckheim,  et  le  fait  qu'il 
donne  tous  les  grossissements  voulus  avec  les  mômes  verres  par  le 
changement  de  la  distance  focale  des  objectifs,  a  été  découvert 
par  Fischer  de  Waldhemi.  Schacht,  Quekett  et  autres,  ont  aussi 
imaginé  divers  modèles  de  microscopes  composés  à  dissection  plus 
simples  que  le  précèdent. 

199.  Microscope  à  prismes  redresseurs  de  Nachet,  — four  étudier 
la  disposition  des  réseaux  vasculaires  des  muqueuses  et  des  au- 
tres tissus,  de  disséquer  des  glandes,  des  helminthes  et  d'autres 
animaux  de  petit  volume,  j'ai  imaginé  un  autre  microscope  à  dis- 
section qui  ne  présente  pas  ces  inconvénients.  11  répond  à  peu  près 
à  tous  les  besoins  des  anatomistes,  et  depuis  je  ne  me  sers  plus 
même  des  doublets. 

11  a  été  construit  par  M.  Nachet  en  18^7,  qui  l'a  exécuté  d'une 
manière  bien  plus  parfaite,  au  point  de  vue  de  la  longueur  focale, 
de  la  largeur  du  champ  et  de  la  quantité  de  lumière  nécessaire  à 
de  bonnes  ob8er\ations,  que  je  ne  le  croyais  possible.  Depuis  que 
je  l'ai  montré  à  quelques  anatomistes  et  zoologistes,  il  a  été  adopté 
par  plusieurs.  Cet  instrument  (pi.  111,  fig.  1)  peut,  en  effet,  s'ap* 
pliquer  aussi  bien  à  l'étude  de  la  forme  des  organes  extérieurs 
des  petits  insectes,  des  arachnides,  ou  des  ovules  et  des  organes  des 
végétaux,  qu'à  l'anatomie  proprement  dite,  et  surtout  à  la  dissec- 
tion des  embryons. 
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200.  C'est  un  microscope  composé,  mais  dont  Timage  est  redres- 
sée à  l'aide  de  deux  prismes  disposés  à  angle  droit.  L'objectif  est 
formé  de  quatre  lentilles  d'un  pouvoir  amplifiant  faible,  et  variant 
pour  chacune  d'elles,  de  telle  sorte  qu'on  peut  les  employer  sépa- 
rément, ou  deux  à  deux,  ou  toutes  les  quatre  eiisemble.  On  a  ainsi 
un  grand  nombre  de  grossissements  qui  varient  entre  6  ou  8  et 
40  diamètres,  avec  une  longueur  focale  qui  est  encore  de  1  centi- 
mètre dans  ce  dernier  cas,  et  de  4  ou  5  centimètres  pour  les  faibles 
grossissements. 

Dans  le  tube  ou  corps\du  microscope  (pi.  IH,  fig.  2,  a)  se  trouve 
un  premier  prisme  qui  redresse  l'image  dans  un  seul  sens.  L'autre 
prisme  a  été  ingénieusement  disposé  par  M.  Naçhet,  de  manière  à 
former  le  verre  oculaire  ou  supérieur  de  l'oculaire  (fig.  2,  6, 
et  3,  b).  La  nécessité  d'incliner  ce  prisme  sous  un  angle  de  45  de- 
grés environ  (Cig.  5,  b)  est  devenue  un  moyen  de  faciliter  l'emploi 
de  ce  microscope.  Au  lieu  d'avoir  besoin  de  pencher  la  tète  sur  l'o- 
culaire, c'est  le  prisme  qui,  disposé  de  manière  à  en  former  la  len- 
tille supérieure,  est  dirigé  vers  l'observateur. 

Le  verre  de  champ  (fig.  2  et  3,  c)  ayant  concentré  un  peu  les 
rayons  lumineux  comme  dans  l'oculaire  des  microscopes  composés 
ordinaires,  ceux-ci  éprouvent  dans  le  prisme  b  le  même  effet  qu'en 
a  ;  ce  qui  n'a  pu  être  figuré  ici.  Ceci  achève  de  redresser  l'image. 
Les  rayons  rencontrant  la  face  inclinée  du  prisme  en  d,  sont  réflé- 
chis, et  vont  former  dans  l'œil  une  image  qui  est  reportée  à  une 
certaine  distance  dans  la  direction  des  rayons  do,  en  e/'par  exem- 
ple. La  lumière  n'a  par  conséquent  à  traverser  de  plus  que  dans 
les  autres  microscopes  que  les  deux  surfaces  du  prisme  a  placé  entre 
l'objectif  et  le  verre  du  champ  de  l'oculaire.  Aussi  on  n'en  perd 
qu'une  petite  quantité,  et  les  forts  grossissements  sont  les  seuls 
qui  nécessitent  l'emploi  de  la  lentille  destinée  û  concentrer  la  lu^ 
mière. 

'  Le  champ  de  ce  microsco|)e  est  assez  large  pour  permettre  de  voir 
une  assez  grande  étendue  de  l'objet  qu'on  dissèque  et  des  instru- 
ments qu'on  emploie.  Sous  ce  rapport,  il  l'emporte  déjà  de  beaucoup 
«ur  les  doublets,  dont  pourtant  l'usage  ne  présente  pas  de  difficulté 
bien  sérieuse  à  cet  égard. 

20i .  Le  pied  du  microscope  est  une  large  plaque  de  cuivre  (pi.  lit» 
fig.  i,  g)  dont  le  poids  donne  beaucoup  de  solidité  à  Tinstrument, 
et  permet  de  disséquer  dans  les  baquets  à  fond  de  liège  ou  de  «ire^ 
tout  en  laissant  le  poignet  reposer  sur  la  table  ou  sur  ce  pied  lui- 
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même,  ce  qui  prévient  toute  fatigue.  Celte  plaque  a  i8  centimètres 
de  long  sur  16  de  large;  à  Tune  de  ses  extrémités  (fig.  I,  h)  est 
fixée  une  forte  colonne  de  cuivre,  haute  de  12  centimètres,  et  cou- 
dée à  angle  droit  à  son  sommet.  Cette  portion  coudée  s'avance  hori- 
zontalement (/ig.  1,  h)  jusqu'au  centre  de  la  plaque.  Elle  porte  à  ce 
niveau  un  anneau  (fig.  1,  r  rr)  dans  lequel  on  fait  monter  et  des- 
cendre un  tube  mobile  (fig.  i,  t),  à  Taide  d'une  crémaillère  dont  il 
est  pourvu  (fig.  1,  m),  et  qui  est  engrenée  dans  une  roue  dentée 
qu'on  tourne  à  Taide  d*un  pignon  n.  Ce  tube  mobile  i  reçoit  le  corps 
ou  tube  du  microscope  o  qu'on  y  fait  glisser  par  frottement  doux,  et 
dont  on  peut  ainsi  tourner  en  tous  sens  le  prisme  oculaire 
oblique  b. 
Du  centre  de  la  plaque  j  à  la  colonne  verticale  h  on  compte  8  cen- 


I 

I 

j  timétres,  et  autant  en  hauteur  de  la  branche  horizontale  A  à  la 


plaque  g.  Ceci  permet  de  se  servir  de  baquets  de  16  centimètres  de 
diamètre  sur  8  de  hauteur,  et  de  disséquer  ainsi  sous  Teau  de  grandes 
pièces  ou  d'en  étudier  les  injections.  Le  peu  d'élévation  du  pied 
laisse  concentrer  la  lumière  à  l'aide  d'une  lentille,  bien  plus  faci- 
lement qu'avec  tout  autre  microscope  à  dissection. 

202.  Lorsqu'il  s'agit  d'étudier  un  objet  par  transparence,  on  en- 
lève le  corps  du  microscope  du  tube  mobile  où  il  est  placé  par 
glissement,  et  on  le  porte  sur  un  autre  pied  qui  ne  diffère  du  pré- 
cédent que  parce  qu'il  est  disposé  comme  celui  des  autres  micro- 
scopes. Il  est  formé  d'un  tambour  cylindrique  renfermant  un  miroir 
qui  réfléchit  la  lumière,  et  éclaire  l'objet  par  transparence  au  tra- 
vers d'un  large  trou  circulaire  percé  au  centre  de  la  platine  qui 
recouvre  le  tambour.  On  peut  aussi  se  servir  de  ce  pied  pour  dis- 
séquer les  cor,ps  opaques,  mais  l'élévation  du  tambour  rend  la  dis- 
section et  l'éclairage  plus  difficiles. 

Le  pied,  formé  d'une  plaque  quadrilatère  (pi.  lll),  peut  être  rem- 
placé par  un  pied  à  trois  branches  (fig.  68,  g  g  g)  imaginé  par 
M.  Lacaze-Duthiers,  au  centre  duquel  eSt  ùxèe  la  colonne  verticale 
hj  de  telle  sorte  qu'elle  peut  tourner  sur  son  axe,  et  porter  ainsi  le 
corps  du  microscope  au-dessus  de  plusieurs  baquets  placés  entre 
chaque  branche  du  pied,  sans  être  obligé  de  déranger  celui-ci.  Les 
baquets  sont  aussi  plus  immobiles  avec  ce  pied  qu'avec  les  autres. 

203.  Lorsqu'on  n'a  pas  encore  fait  usage  de  cet  instrument,  il 
semble  toujours  que  le  champ  n'en  est  pas  assez  large.  Il  n'est  pas 
d'essai  qu'on  ne  veuille  tenter  à  cet  égard  et  de  questions  dont  on 
n'accable  les  opti(*.iens.  Pourtant,  lorsqu'on  arrive  à  s'en  servir,  on 
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réconnaît  bientôt  que  le  champ  a  une  étendue  en  général  plus  que 
suffisante,  et  lors  même  qu'il  serait  plus  grand,  on  ne  se  servirait 
jamais  que  de  sa  par- 
tie centrale.  En  effet, 
le  point  qu'on  dissè- 
que n'est  jamais 
aussi  large  que  le 
champ  du  microsco- 
pe, et  lorsqu'il  se 
trouve  hors  du  cen- 
tre ou  à  peu  près, 
on  l'y  ramène  tou- 
jours instinctive- 
ment à  l'aide  d'un 
léger  glissement  im- 
primé au  baquet  a 
dissection.  Aussi , 
quand  on  a  disséqué 
à    l'aide    d'instru- 


Vig.  68.  —  Microscope  à  dissection  à  tige  tournante. 


ments  grossissants,  on  reconnaît,  aux  plaintes  ou  aux  désirs  expri- 
més relativement  à  l'étendue  du  champ  du  microscope,  que  ceux 
qui  les  émettent  n'en  ont  pas  encore  fait  usage  ou  ne  font  que  com- 
mencer à  s'en  servir. 

11  en  est  aussi  de  même  pour  ce  qni  concerne  les  forts  grossisse- 
ments, et  quoique  l'on  puisse  disséquer  avec  ceux  qui  grossissent 
trente  fois,  il  est  extrêmement  rare  d'être  obligé  d'employer  ceux 
qui  dépassent  iOâ  i8  diamètres.  La  plupart  des  dissections  de  filets 
nerveux,  de  capillaires  les  plus  fins,  de  vers  intestinaux  et  d'in- 
sectes même  les  plus  petits,  etc.,  se  font  avec  un  grossissement  de 
8  à  12  diamètres,  sans  qu'on  cherche  jamais  à  les  grossir  davan- 
tage. Ainsi  l'expérience  montre  bientôt  que,  sous  le  point  de  vue 
de  la  largeur  du  champ,  de  la  longueur  de  la  distance  focale  et  du 
grossissement,  les  microscopes  tels  que  nous  les  avons  remplissent 
toutes  les  conditions  nécessaires  aux  observations  zoologiqucs  et 
aux  dissections,  toutes  les  fois  qu'on  veut  y  mettre  la  patience  que 
nécessitent  tous  ces  travaux. 

204.  Avec  ce  microscope  il  faut,  pour  étudier  les  tissus,  des 
aiguilles  d'acier  fortes  et  inflexibles,  droites  et  courbes  (une  paire 
de  chaque)  dites  aiguilles  de  Strauss  ou  de  Lebert,  à  manche  hexa- 
gone (pi.  I,  fig.  8  et  9)^  d'autres  minces  et  flexibles,  à  manche 
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rond,  comme  celles  qui  accompagnent  les  microscopes  tels  que  les 
livrent  les  opticiens.  Souvent  on  a  besoin  d'une  aijjuille  ù  cataracte 
droite  et  d'une  autre  courbe  sur  le  plal  de  quelques  petits  scalpels 
très-fins,  deux  ou  trois  fois  plus  gros  que  les  aiguilles  à  cataracte, 
les  uns  aigus  et  droits,  les  autres  courbes  en  serpette. 

II  faut  en  même  temps  une  paire  ou  deux  des  pinces  suivantes  : 
pinces  ordinaires  finesettrès-fmes,  droites  et  courbes  (fig.l7,  p.67); 
pinces  à  dents  de  rat;  deux  paires  de  pinces  it  pointes  lisses  eteffl- 
lées,  aigués  presque  comme  des  aiguilles  (fig.  18,  a,  p.  77),  mais 
aplaties  en  dedans,  et  d'autres  à  branches  fortes,  à  pointes  aiguâs 
prismatiques,  dites  pinces  de  Strauss,  les  unes  droites,  les  autres 
courbes  (lig.  18,  b  et  c).  Il  faut  encore  une  paire  ou  deux  de  petits 
ciseaux  droits  et  cpurbes,  en  général  h  pointes  fines,  el  des  ciseaux 
à  manche  (fig.  16,  p.  76). 

205.  On  peut  transformer  tout  microscope  ordinaire  en  micro' 
scope  à  dissection  au  moyen  du  prisme  redresseur  de  Nachet 
(  fig.  69  ) ,  qui  remplace  dans  le  tube  du  microscope  l'oculaire 


Prisme  redTMteui'.  TLiéone  du  priime  redresseur, 

ordinaire.  Le  prisme  (fig.  70)  contenu  dans  la  boîte  de  cuivre  est 
formé  de  quatre  surfaces  disposées  de  telle  façon  que  l'image  étant 
rédèclùe  trois  fois  avant  d'arriver  à  l'œil,  produit  un  renversement 
total  de  l'objet  ;  mais  comme  le  microscope  donne  lui-mëmc  des 
images  renversées,  il  s'ensuit  que  l'image  se  trouve  replacée  dans 
sa  situation  normale,  la  direction  terminale  des  rayons  est  oblique  par 
rapport  à  l'anc  du  microscope,  de  sorte  qu'en  employant  cet  appa- 
reil, on  voit  l'objet  un  peu  en  avant  du  microscope.  Un  des  avantages 
de  ce  jirisme  est  de  pouvoir  éti'e  appliqué  â  tous  les  grossisselnents. 
l/emploi  préalable  ou  permanent  du  prisme  redresseur  est  des 
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plus  utiles  pour  choisir  et  cueillir  avec  un  pinceau  ou  une  aiguille 
humectés  d'un  liquide  gluant  les  acariens,  les  ovules  et  autres 
objets  que  pour  Texamen  ou  la  conservation  il  importe  de  séparer 
des  corps  étrangers  ambiants. 

206.  On  peut  encore  citer  le  microscope  à  dissection  et  à  obser- 
vation de  Nachet,  qui  est  formé  d'une  longue  platine  et  qui  porte 
d'un  côté  un  bras  destiné  à  recevoir  les  doublets  à  dissection 
et  de  l'autre  une  colonne  à  support  horizontal  pour  recevoir  le 
corps  du  microscope.  On  peut  donc  à  volonté  employer  le  micro- 
scope simple  en  enlevant  la  colonne  qui  porte  le  corps,  et  remettre 
celle-ci  en  place  pour  les  oÊservations  avec  le  microscope  composé. 
Le  porte-doublet  est  mû  par  une  crémail- 
lère. 

On  peut  enfin  appliquer  le  principe  du 
microscope  binoculaire  aux  microscopes 
à  dissection,  c«mme  l'a  fait  H.  Nachet 
(fig.  25). 

Au  moyen  de  cet  appareil,  le  relief 
des    objets    qu'on  dissèoue  est  apprécié  ^«f-  ''*•  —Appareil  binoculaire 

*       .    ^  ^      ,  ,  *  dissection. 

dune  manière   complète;    il    en  résulte 

une   sûreté   remarquable    dans   le  maniement  des  instruments. 

207.  Microscope  à  démonstration  du  professeur  Beale.  —  Le  mi- 
*croscope  employé  par  le  professeur  Beale  avec  succès  pour  la  dé- 
monstration dans  les  cours  est  formé  d'un  tube  extérieur  fixé  sur  un 
support  en  bois  qui  porte  une  lampe  que  l'on  peut  fixer  dans  différentes 
positions  et  sur  laquelle  se  braque  l'instrument  comme  une  lunette  ; 
elle  éclaire  ainsi  directement  lobjet.  On  met  ce  dernier  en  place 
sur  la  face  inférieure  de  la  platine  qui  est  fixée  au  tube  dans  lequel 
glisse  le  tube  du  microscope.  L'on  complète  l'ajustement  en  faisant 
glisser  le  système  optique  dans  le  tube  extérieur.  Il  n'y  a  plus  alors 
qu'à  régler  la  position  de  l'oculaire,  que  l'on  approche  ou  que  l'on 
éloigne  selon  la  vue.  De  la  sorte  l'appareil  peut  servir  à  un  grand 
nombre  de  personnes  sans  se  déranger,  et  chaque  observateur  met 
au  point  sans  courir  le  risque  de  détériorer  l'objet.  Le  microscope 
étant  placé  horizontalement,  la  préparation  est  retenue  à  plat  contre 
la  face  inférieure  de  la  platine  par  des  chevalets  élastiques  dont  le 
modèle  varie  avec  chaque  fabricant.  MM.  Murray  et  lleath  construi- 
sent aussi  un  |^cellent  microscope  à  démonstration,  et  M.  Collins 
a  récemment  imaginé  un  nouveau  modèle  à  l'usage  des  hôpitaux. 

,  Il  peut  servir  comme  microscope  d'étude  ou  de  démonstration. 
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SOS.  On  (ait  aussi  à  Copenhague,  etc.,  des  microscopu  à  démon- 
êtratiom  de  ce  genre,  c'est-à-dire  sans  pied  proprement  dit,  dans 
lesquels  la  platine  est  rattachée  au  tube  dans  lequel  glisse  le 
corps,  de  manière  à  pouvoir  fîier  la  préparation  sous  la  platine, 
puis  éclairer  directement  celle-ci.  Seulement  ces  microscopes 
sont  mobiles,  sans  supports  autpes  que  trois  boutons  sous  la 
platine  permettant  de  dresser  l'instrument  comme  un  chandelier 
sur  son  pied,  sans  fsire  courir  de  risques  à  la  préparation. 
Quand  celle-ci  est  placée,  on  prend  comme  source  de  lumière 
les  nuages,  une  lampe  ou  un  bec  de  gaz  que  l'on  vise  avec  l'In- 
strument. Une  crémaillère  fait  mouvoir  le  tube  portent  l'objectif 
et  l'oculaire  pour  obtenir  la  mixe  au  point  de  la  vision  distincte.  On 
fait  ensuite  passer  l'instrument  de  main  en  main.  Il  peut  servir 
pour  voir  les  vaisseaux  et  autres  parties  pouvant  être  conservées  en 
préparations  observables  à  un  faible  grossissement. 

209.  Microtcope  à  démonstration  ]>ort(Uif  de  N<Khel. — Cet  instru- 
ment   comporie 
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l'Instrument  vers  la  lumière;  à  ce  manche  lient  une  colonnelle 
sur  laquelle  est  ajustée  la  platine  et  un  éclairage  condensateur. 
Cette  platine  est  diftérente  de  ce  que  nous  avons  vu  dans  les  mi- 
croscopes ordinaires.  C'est  un  carré  long  ouvert  au  milieu.  L'ob- 
jet, au  lieu  d'être  posé  sur  la_plaline,  est  (lié  dessous  par  deux 
petites  pinces  à  bascules  dont  les  bouts  sont  garnis  de  caoutchouc.  - 
L'idée  d'appliquer  la  préparation  sous  la  platine  est  Irês-ingénieuse 
et  fort  utile  dans  un  microscope  à  démonstration;  voici  pour- 
quoi :  on  sait  que  les  difTérentes  préparations  son^  faites  sur  des 
lames  de  verre  d'épaisseurs  quelquefois  très-différentes  les  unes 
des  autres;  il  en  résulte  qu'à  chaque  changement  d'objet  on  est 
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obligé  de  mettre  au  point  par  suite  de  la  ditTèrenre  de  distance 
de  l'objet  à  la  lentille;  en  appuyant,  au  contraire,  la  préparation 
sur  sa  surface  supérieure  cette  surface  une  fois  réglée  pour  lob- 
jeclif,  toutes  les  préparations,  quelque  soit  leur  épaisseur,  seront 
au  foyer  de  l'objectif,  ("est  un  gain  de  temps  considérable  pour  un 
instrument  destiné  à  circuler  pendant  un  cours.  Une  fourchette 
placée  à  l'eitrémité  de  la  colonnette,  et  dont  les  bouts  sont  garnis 
de  caoutchouc,  aHn  d'amortir  les  chocs,  sert  avec  le  manche  à  po- 
ser l'instrument  sur  une  table;  dans  ce  cas,  il  repose  sur  trois 


;.  73r  —  Microscope  pour 


es  venicslei  {modéto  Nichet). 


points.  Si  on  veut  chercher  dans  une  préparation  un  point  diiUcile 
à  trouver,  on  installe  ce  microscope  sur  un  petit  chevalet  très- 
simple,  porteur  d'un  miroir  qui  se  trouve  placé  sous  la  platine.  Les 
manipulations  s'exécutent  comme  sur  un  autre  microscope,  et, 
aussitôt  le  point  trouvé,  on  enlève  le  microscope  après  avoir  serré 
les  deux  pinces  qui  maintiennent  la  préparation  sous  la  platine. 
310.  I^  figiire  17i  représente  le  microscope  disposé  par  M.  I,a<:a/c- 
Duthiers  poiy  ses  études  dans  les  aquariums,  et  un  peu  modifié  par 
H.  Nachet  depuis  le  premier  modèle  qu'il  fit  eiéculer  en  1 8&t.  Une 
colonne  sur  une  base  solide  porte  un  bras  à  l'eitrémité  duquel  un 
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corps  de  micruscope  peut  être  promené  dans  l'espace  à  l'aide  de 
deux  vis  rectangulaires,  de  manièi'e  à  suivre  l'objet  qui  se  dépla- 
cerait, ou  à  le  placer  dans  le  champ  de  \isiou.  La  mise  au  point 
s'eiècute  à  l'aide  de  la  crémaillère  supérieure  '. 

211.  La  figure  7i  représente  le  mèmeiiistnimcnlconstruil  récem- 
ment d'une  manière  lien  plus  compliquée  par  Ross.  On  voit  la  mul- 


Fig.   7*.  —  HicrOKope  pour  eiaminer  les  surtacïs  verticalet  (modèle  Hoss). 

tiplicité  des  mouvements  et  le  luxe  îles  dispositions  mécaniques'. 

(Pour  les  autres  microscopes  à  démonstration,  voyez  ce  qui  a 
été  dit  page  157  ù  propos  des  microscopes  binoculaires.) 

m.  Microscopes  de  poche.  —  Divers  modèles  de  microscopes  trés- 

'  Lecorps  pcutâlrelournË verticalement,  afin  d'en  Ihirciin  tnicroscopeserranlà 
eiaminer  des  objets  de  graïutc  étendue  situés  dans  des  baquets  oC  sur  une  Lnble. 

*  Dana  la  ûg.  H,  B  cïl  la  coliMinc  sur  loqui.'llc  monte  et  Uesccuil  le  tubu  A  ; 
D,  E,  F,  les  via  destinées  aui  diturs  mouvements  rapides  et  lents. 
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petits  et  contenus  dans  une  boite  de  petites  dimensions,  destinés  i 
être  portés  dans  les  hôpitaux,  au  lit  des  malades,  et  dans  les  ex- 
cursions, ont  été  exécutés  depuis  que  Ch.  Chevalier  a  fait  son  micro- 
scope diamant  (1834)  et  en  a  puhlié  la  description  (le  Microscope 
et  son  emploi,  Paris,  1839).  Ils  ont  cet  inconvénient  capital  (ainsi 
que  celui  de  Brunner,  Tait  plus  tard)  de  ne  pas  avoir  une  platine 
sultisamment  large. 

Le  microscope  de  poche,  dont  je  me  sers  souvent  en  voyage,  est 
celui  de  Nachet  (fig.  75).  Cet  instrument  a  90  millimètres  de  long 
sur  50  millimètres  de  large;  il  est  muni  de  Torts  grossissements; 
il  permet  de  faire  bien  des  observations  microscopiques  au  lit  du 


Hicroscopc  de  poche  (module  Nicliet 


Microuope  replié  di 


malade.  Le  principe  de  sa  construction  consiste  à  faire  de  la  belle  de 
l'instrument  (fig.  76)  la  hase  de  tout  le  mécanisme.  D'un  montage 
facile,  il  ne  faut  que  quelques  instants  pour  l'apprêter  ;  le  cou- 
vercle glisse  et  ouvre  le  bout  de  la  boite  destinée  à  recevoir  l'objet 
sous  lequel  se  trouve  le  miroir  fixé  sijr  un  aie.  L'intérieur  du  cou- 
vercle porte  une  attache  destinée  à  recevoir  le  corps  du  micro- 
scope couché  dans  la  boite;  il  n'y  a  qu'i  retourner  et  replacer  le 
couvercle  dans  sa  rainure  pour  amener  les  lentilles  au-dessus  de 
l'objet.  Le  corps  du  microscope  est  muni  d'un  mouvement  lent  cl 
d'un  autre  ft  glissement  comme  les  autres  modèles  ;  quoiqu'il  soit 
très-court,  le  grossissement  est  le  même  que  dans  tes  autres,  par 
suite  de  la  construclion  particulière  de  l'oculaire;  la  platine  est  dé- 
veloppée à  65  millimétrés  de  longueur,  ce  qui  est  suffisant  pour 
les  préparations  ordinaires  ;  l'intérieur  est  garni  en  velours  pour 
renferïner  le  tube  du  microscope  et  les  objectifs. 


ITS  HICHOSCOPES  CHIMIQUES. 

HZ.  Microscopei  chimiques.  —  Il  a  été  fait  un  gi'and  nombre 
de  microscopes  destinés  aux 
études  chimiques;  permettant 
de  suivre  l'itilluence  de  la 
chaleur  sur  divers  corps,  la 
cristallisation  dans  des  verres 
de  montre  chauffés  pour  hâ- 
ter l'évaporalion,  etc.  Le  plus 
ancien  est  celui  de  Charles 
Chevalier  (1839).  Le  plus 
employé  (fig.  77)  est  celui  de 
Laurence  Smilh  (de  Charle- 
ston),  eïècuté  par  M.  Nachet 
(Laurence  Stnith  ,  Compte» 
e  (modèle  Hociiei).  rendus  et  mémoires  de  ta  So- 
ciété de  biologie.  Paris,  1850,  in-8°,  p.  155,  Robîn  et  Verdeil, 
Chimie  anatamique,  Paris,  1852,  in-8°,  1. 1,  p.  717).  M.  Nachet  l'a 
modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

Dans  cet  instrument,  les  objectifs  étant  placés  sous  l'objet,  on 
n'a  pas  à  craindre  que  les  vapeurs  détruisent  les  lentilles  ou  empê- 
chent la  vision  nette  par  suite  de  leur  condensation.  Les  objectifs 
sont  montés  sur  une  boite  contenant  un  prisme  de  verre  (rés-pur  â 
deux  rénexions  totales,  qui  est  <lisposé  de  façon  à  envoyer  dans  le  ' 
corps  placé  obliquement  l'image  fournie  par  l'objectif.  L'obliquité 
du  corps  porteur  de  l'oculaire  est  des  pins  commodes;  la  rapi- 
dité des  manipulations  est  plus  grande  et  plus  aisée  qu'avec  les 
autres.  La  platine  est  dorée,  pour  résister  aux  acides  qui  pouri'aient 
s'échapper  des  préparations.  Tout  le  microscope  est  monté  sur  un 
système  de  coulisses  à  tiroir  pouvant  amener  le  prisme  qui  permet 
le  renversement  de  l'objectif*  et  les  objectifs  en  dehors  pour  chauf- 
fer directement  la  préparation  par  le  haut  ou  pour  changer  l'objec- 
tif. A  l'aide  d'une  plaque  longue  isolée ,  on  peut  aussi  chauffer  les 
objets  sans  danger  pour  l'instrument  pendant  l'observation;  il  est 
pourvu  dun  goniomètre  pour  mesurer  les  angles  des  cristaux. 

2U.  Des  microscopes  solaire,  à  gaz,et  ptioto-electrique.  —  ]fi  mi- 
croscope solaire  n'est  autre  chose  qu'un  microscope  simple  disposé 
d'une  façon  particulière,  afin  de  représenter  sur  un  écran  et  de 
rendre  visibles  dans  le  moment  même,  à  un  certain  nombre  de 
spectateurs,  les  objets  microscopiques  qui  ne  peuvent  s'observer 
que  séparément  à  l'aide  des  autres  sortes  de  microi^copes. 


MIGAOSGOPES  SOLAIRES  ET  A  GAZ.  173 

l/invention  de  cet  instrument  remonte  à  Tannée  i738;  elle  est 
due  à  J.  Nathanael  Lieberkûhn,  célèbre  anatomiste  de  Berlin.  L'in- 
strument dont  il  domia  la  desci  iplion  était  composé  d  une  lentille 
paissante  pour  condenser  les  rayons  solaires  et  d*un  microscope 
simple.  11  n'était  pas  accompagné  de  réflecteur,  et  TelTet  de  cet 
appareil  était  rarement  satisfaisant.  Cuff,  opticien  anglais,  con 
struisit  un  microscope  muni  de  cet  accessoire  et  du  microscope 
de  Wilson.  iËpinus,  Ziehr,  Martin,  Baker  et  Adams  le  perfection- 
nèrent, et  bientôt  B.  Martin  le  compléta  en  proposant  d'appliquer 
des  lentilles  achromatiques  au  microscope  solaire;  mais  les 
moyens  de  fabrication  manquaient,  et  ce  n'est  que  plus  tard  que 
l'instrument  put  être  utilisable.  Euler  remplaça  le  miroir  en  verre 
par  un  réflecteur  métallique  ;  enfin,  de  nos  jours,  Brewster  et  Go- 
ring  ont  modifié  aussi  avantageusement  cet  instrument,  dont  nous 
ne  dirons  que  quelques  mots,  en  raison  de  ce  que  son  emploi  a 
de  restreint.  Il  ne  peut  pas,  en  elTet,  être  appliqué  aux  recherches 
scientifiques. 

Charles  Chevalier  fit  divers  perfectionnemenis  au  microscope  so- 
laire :  il  modifia  la  partie  mécanique,  plaça  une  roue  à  engre- 
nage, appliqua  un  verre  concave  achromatique  à  l'instrument, 
rendit  le  foyer  variable,  construisit  l'objectif  achromatique,  ainsi 
que  le  condenseur.  Ces  divers  perfectionnements  ont  été  partout 
adoptés. 

Pour  employer  l'instrument,  la  lumière  du  soleil  est  renvoyée 
par  un  miroir  ou  par  un  héliostat  dans  une  chambre  noire  où  est 
l'appareil.  La  lumière  est  concentrée  sur  l'objet  par  une  lentille 
condensatrice.  On  protège  les  objets  contre  l'influence  d'une  teujpé- 
rature  trop  élevée  en  interposant  une  petite  cuve  en  verre  et  pleine 
d'une  solution  d'alun. 

Si,  sur  un  animal  vivant,  tel  que  ceux  que  l'on  emploie  quand 
on  veut  observer  la  circulation  du  sang,  on  projette  le  fayer  des 
rayons  solaires,  il  y  aura  brûlure,  et  par  conséquent  cessation  du 
phénomène;  d'autres  fois,  cette  concentration  de  la  chaleur  est 
nécessaire,  par  exemple  lorsqu'il  s'agit  de  faire  cristalliser  des  so- 
lutions salmes.  Il  est  donc  important  de  savoir  régler  la  lumière. 
L'image  produite  par  le  microscope  est  reçue  sur  un  écran,  qui 
doit  être  parfaitement  tendu  et  parallèle  au  microscope.  Plus  l'é- 
cran sera  près,  plus  l'image  sera  petite,  etc.,  et  vice  versa.  Cepen- 
dant l'écran  ne  peut  être  reculé  que  dans  certaines  limites,  car  la 
lumière  devient  insuffisante.  Du  papier  blanc  bien  tendu  sur  un 
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châssis  formera  un  des  meilleurs  écrans.  On  peut  aussi  employer  du 
papier  végétal  ou  projeter  Timage  sur  une  muraille  blanche  et  unie. 
En  se  plaçant  derrière  l'écran,  lorsqu'il  est  en  papier  mince,  on 
voit  distinctement  les  objets  et  Ton  peut  les  dessiner.  Lorsque  Ton 
montre  à  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  spectateurs  les  effets 
du  microscope  solaire,  on  les  fait  placer  derrière  l'écran,  afin  qu'ils 
ne  puissent  voir  que  Timage  de  l'objet.  Si  l'on  veut  dessiner,  6n  re- 
çoit cette  image  sur  une  glace  dépolie. 

215.  Afin  d'obvier  aux  inconvénients  de  la  lumière  solaire,  surtout 
lorsqu'il  s'agit  de  démonstrations  scientifiques,  on  a  recours  à 
l'emploi  de  la  lumière  du  gaz  oxy-hydrogène,  du  magnésium,  ou  à 
la  lumière  électrique.  On  emploie  donc  le  microscope  à  gaz  ou  le 
microscope  photo-électrique,  qui  ne  sont  autres  que  l'instrument 
solaire  modifié  relativement  à  la  nature  de  la  source  lumineuse. 

Le  microscope  à  gaz  employé  premièrement  par  Cooper,  de 
Londres,  fut  importé  en  France  par  M.  Warwick,  mais  l'appareil 
était  dangereux  à  employer.  MM.  Donné*,  Cliarles  Chevalier  et 
Galy-Cazalat  le  modifièrent  de  façon  à  le  rendre  tout  à  fait  ma- 
niable. 

IjC  microscope  photo-électrique  y  que  l'on  doit  à  MM.  Donné  et  Fou- 
cault, fut  d'abord  construit  par  Charles  Chevalier.  Cet  instrument' 
a  été  perfectionné,  quant  à  la  forme  et  à  l'éclairage,  par  M.  Du- 
bosq,  qui  en  a  fait  un  appareil  commode  à  employer.  Comme  le 
microscope  à  gaz,  le  microscope  photo-électrique  est  un  micro- 
scope à  démonstration  d'un  usage  restreint. 

216.  La  reproduction  des  images  données  par  le  microscope  à 
l'aide  de  la  photographie  au  lieu  du  dessin,  n'exige  pas  des  mo- 
difications essentielles  de  l'instrument,  mais  seulement  l'emploi  de 
procédés  photographiques  spéciaux  ajoutés  à  l'usage  du  microscope. 
Nous  en  traiterons  en  parlant  de  la  reproduction  de  ces  images 
dans  un  chapitre  de  la  cinquième  section.  C'est  là  également  qu'il 
devra  être  question  des  chambres  claires. 

C'est  plus  loin  aussi  à  propos  de  l'éclairage  des  objets  sous  le 
microscope  que  nous  aurons  à  décrire  les  appareils  polarisateurs 
susceptibles  d'être  ajoutés  à  presque  tous  les  microscopes. 

*  Donné,  Appareil  nouveau  pour  l'éclairage  des  microscopes  au  moyen  de  la 
lumière  du  gaz  oxy-hydrogène  (Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des 
sciences,  Paris,  1840,  t.  X,  p.  240.et  t.  XI,  p.  125). 

*  Donné  et  Foucault,  Appareil  destiné  aux   démonstrations  microscopiques 
Comptes  rendus  de  VAcadémie  des  sciences,  Paris^  1844,  t.  XYIII,  p; 
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CHAPITRE  IV 

Des  propriétës  des  objectifs  et  des  oculaire^. 

• 

217.  Le  Hollandais  Ilermann  van  Deyl  fut  le  premier  qui  en  1762 
construisit  une  lon^e-vuc  achromatique.  On  sait  de  plus  que  Fidce 
première  du  microscope  achromatique  appartient  en  fait  à  Euler, 
qui  en  donna  la  description  dans  sa  Dioptrique,  en  1771. 

De  1800  à  1810,  le  physicien  Charles  fit  des  essais  pour  rendre 
achromatiques  de  petites  lentilles,  mais  sans  parvenir  à  donner  à 
ses  verres  une  disposition  convenable  pour  atteindre  le  but  pour- 
suivi *. 

En  1812,  Brewster  proposa  de  former  des  lentilles  achromati- 
ques composées  de  verres  doués  de  pouvoirs  réfringents  diffé- 
•  rents.  Cette  idée  ingénieuse  offrait  tant  d'inconvénients  pratiques, 
que  sa  mise  à  exécution  ne  fut  pas  possible. 

Vers  1816,  Frauenhofer  fabriqua  des  microscopes  d'après  le  prin- 
cipe d*Euler,  mais  à  une  seule  lentille  achromatique,  dont  les  verres 
n'étaient  pas  collés  ensemble.  Ces  microscopes  grossissaient  fort 
peu,  aussi  n'en  fit-on  pas*  usage,  et  en.  1821  Biot  écrivait  encore 
que  dans  les  microscopes  composés  il  n'est  pas  possible  de  faire  la 
lentille  objective  achromatique,  parce  que  les  verres  dont  il  la 
faudrait  composer  seraient  si  petits,  qu'on  ne  pourrait  pas  les  tra- 
vailler avec  exactitude.  (Physique,  p.  548.)  Lc^s  savants  employaient 
toujours  à  cette  époque  les  microscopes  non  acliromatiques  d'Adams, 
de  Charles,  etc. 

En  1823,  Charles  Chevalier  travaillait  avec  Vincent  Chevalier, 
son  père,  lorsque  le  mécanicien  Selligue,  leur  proposa  d'exécu- 
ter des  objectifs  achromatiques  pour  les  microscopes.  Après  six 
mois  d'essais,  Vincent  et  Charles  Chevalier  parvinrent  à  livrer  à 
Selligue  un  microscope  exécuté  d'après  ses  indications  et  qui  ne 
le  satisfit  pas.  Néanmoins,  il  le  présenta  à  l'Académie  des  sciences, 
le  5  avril  1824,  et,  le  30  août  de  la  même  année,  Fresnel  exa- 
mina l'instrument,  signala  les  défauts,  tout  en  faisant  un  rapport 
favorable.  Fresnel  ne  fit  pas  mention  des  constructeurs  dans  son 
mémoire,  car  il  ignorait  leur  collaboration  avec  Selligue. 

*  Voyez  du  reste,  sur  ce  sujet,  pour  tous  les  détails  liistoriqucs  et  bibliogra- 
phiques, l'exccnent  chapitre  de  l'ouvra^redc  Harting,  déjà  cité,  intitulé  :  UvrelIIt 
Bittoire  du  microêcope,  de  ton  emploi,  H  des  appareils  accessoires. 
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L'instrument  présenté  par  Selligue  avait  son  objectif  composé 
de  quatre  lentilles,  formées  chacune  d'un  fhnt-gluss  piano- concave, 
dans  lequel  s'enclavait  une  lentille  biconvexe  de  crown,  11  possé- 
dait déjà  un  certain  achromatisme,  mais  les  lentilles  ayant  leur 
côté  convexe  tourné  vers  l'objet,  il  en  résultait  une  grande  aber- 
ration de  sphéricité;  on  avait  cherché  à  diminuer  celle-ci  par  des 
diaphragmes  très-petits  ;  mais  ils  étaient  beaucoup  de  lumière  et  par 
suite  l'instrument  était  défectueux. 

Charles  Chevalier  reprit  alors  les  travaux  d'RuIer,  el  il  parvint 
à  faire  des  lentilles  achromatiques  exemptes  d'aberration  sen- 
sible. 11  eut  l'idée  de  tourner  le  côté  plan  de  la  lentille  vers  l'objet: 
il  put  alors  construire  des  lentilles  d'un  foyer  court  et  d'un  petit 
diamètre.  11  imagina  aussi  de  réunir  les  deux  lentilles  au  moyen 
d'une  substance  diaphane,  la  térébenthine  dke  bannie  du  Canada^ 
Parce  moyen,  il  empêcha  l'humidité  de  s'introduire  entre  les  deux 
verres,  et  il  évita  la  déperdition  de  lumière  occasionnée  par  les 
réflexions  des  surfaces  juxtaposées. 

Ces  perfectionnements  ont  donné  l'essor  à  la  construction  des 
microscopes.  Les  fabricants  français  et  étrangers  s'appliquèrent  à 
reproduire  ces  idées,  et  c'est  seulement  depuis  1825  que  datent 
l'industrie  et  la  production  des  premiers  bons  microscopes. 

En  i8!24,  Charles  Chevalier  construisit  la  première  lentille  achro. 
matique  de  quatre  lignes  de  foyer,  deux  lignes  de  diamètre  et  une 
ligne  d'épaisseur  au  centre. 

11  faut  remarquer  que  si  l'on  n'eût  pas  construit  de  petites  len- 
tilles à  court  foyer,  on  n'aurait  pu  en  superposer  plusieurs,  comme 
l'a  imaginé  Le  Baillif,  et  détruire  l'aberration  de  sphéricité. 

En  1825,  Vincent  et  Charles  Chevalier  présentèrent  à  la  Société 
d'encouragement  un  microscope  achromatique  perfectionné  sous  le 
nom  de  microscope  d*Eulej\  Hachelté  fit  observer,  dans  son  rap- 
port, que  l'instrument  n'avait  pas  d'aberration  sensible  et  présen- 
tait autant  de  netteté  que  les  télescopes  achromatiques. 

Dans  les  années  qui  suivirent  Tulley,  Goring,  en  Angleterre, 
et  Âmici,  à  Florence,  construisirent  des  lentilles  achromatiques  ; 
mais  il  faut  observer  que  c'est  de  la  première  construction,  en 
1823,  que  datent  les  procédés  voulus  pour  fair^»  des  lenlilles 
achromatiques  convenables  pour  les  microscopes. 

En  1827,  H.  Amici  construisit  le  microscope  horizontal;  il  fut 
reproduit  par  Vincent  et  Charles  Chevalier,  par  les  opticiens 
anglais,  et  Arago  déclara  l'instrument  parfaitement  exécuté. 
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De  1828  à  1830,  Charles  Chevalier  achromatisa  des  lentilles 
d'une  ligne  et  d'une  demi-ligne  de  foyer  ;  dès  lors  l'usage  des  forts 
grossissements  devint  général. 

A  Paris,  Bouquet,  Trécourt  et  Oberhœuser,  Lerebours,  Soleil  ;  à 
Berlin,  Schick  et  Pistor  ;  à  Vienne,  Ploessl  et  les  successeurs  de 
Frauenhofer,  à  Munich,  imitèrent  bientôt  le  microscope  français. 

218.  Lister,  en  1830  (PhUosophical  Transactions,  London,  in^**, 
p.  187),  montra  que,  pour  chaque  lentille  composée  de  flint  et  de 
croum^  il  n'y  a  que  deux  points  (qu'il  nomma  points  focaux  aplana- 
tiques)  où  disparait  toute  aberration  quand  on  y  place  un  objet 
(aplanatique,  de  àithxrnçy  qui  n'est  pas  dispersé.)  L'un  de  Ces  points 
est  celui  où  disparait  l'aberration  de  sphéricité,  l'autre  est  celui 
où  disparait  l'aberration  chromatique. 

Dans  la  pratique,  on  ne  peut  éviter  complètement  ni  l'aberration 
de  sphéricité,  ni  l'aberration  chromatique.  Si  même  l'on  réussit  à 
réunir  en  un  point  les  rayons  marginaux  violets  et  rouges,  le  résultat 
de  la  dispersion  de  tous  les  rayons  difTéremment  colorés  du  spectre 
n'est  jamais  complètement  uniforme;  caries  bords  de  l'image  laisse- 
ront encore  voir  des  traces  des  rayons  moyens  du  spectre  qui  n'au- 
ront pu  se  confondre  et  ces  bords  paraîtront  être  d'un  vert  jaune. 
C'est  pour  cela  que,  dans  la  construction  des  microscopes,  on  donne 
un  peu  plus  d'épaisseur  à  la  lentille  en  flinty  afin  d'obtenir  une  lueur 
bleuâtre  qui  est  plus  agréable  a  l'œil,  et  l'on  dit  alors  que  la  lén<^ 
tille  double  a  été  corrigée  par  excès.  Celle-ci  est  dite  corrigée  par 
défaut,  quand  elle  laisse  voir  une  bordure  rougeâtre  autour  de 
l'objet.  En  traitant  de  la  dispersion  des  couleurs,  on  dit  que  la  leur 
tille  double  d'un  microscope  a  été  corrigée  par  excès  ou  par  défaut. 
Ces  mêmes  termes  sont  usités  aussi  quand  on  parle  de  la  correc* 
tion  de  l'aberration  de  sphéricité. 

219.  Si  l'on  excepte  ce  qui  touche  aux  questions  de  l'angle  d'où* 
verture  des  objectifs,  aux. objectifs  à  immersion  et  à  correction  dont 
il  va  être  question,  l'on  peut  dire  que  pendant  quinze  ans,  les  len- 
tilles des  microscopes  furent  construites  d'après  les  idées  de  Charles 
Chevalier,  et  que  de  1823  à  1838  aucun  changement  essentiel  ne 
fut  opéré.  A  l'Exposition  universelle  de  1855,  Amici  montra  ded 
jeux  de  lentilles  dpnt  la  combinaison  était  différente.  En  effet,  il 
n'employait  plus  trois  lentilles  séparément  achromatiques,  pour 
former  l'objectif  du  microscope,  mais,  bien  trois  lentilles  séparé- 
ment non  achromatiques,  et  qui,  réunies,  donnaient  des  images 
très-nettes  et  exemptes  de  coloration.  (Yoy«  sur  cet  historique  Du- 

C.  RoBiif.  —  ilicroscopei  tS 
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jardin,  Observateur  au  microscope^  Paris,  1843,  in-12,  p.  321,  et 
Arthur  Chevalier,  V  Étudiant  micrographe,  fans,  1865,  in-8®,  p.  75.) 

ARTICLE   I.   —   DES  CONDITIONS   QUE  DOITEMT  REMPLIR  LES  OBJECTIFS. 

220.  Nous  reconnaîtrons  avec  Carpenter  qu  un  objectif  doit  rem- 
plir quatre  conditions  :  1*  posséder  complètement  le  pouvoir  défi- 
nissant, c'est-à-dire  pouvoir  donner  une  image  très-nette  et  très- 
noire  des  détails,  reliefs  et  des  contours  d  un  objet  ;  2®  avoir  un 
certain  pouvoir  pénétrant,  afin  de  permettre  à  l'observateur  de 
distinguer  du  même  coup  plusieurs  plans  très-rapprocbés  les  uns 
des  autres  dans  Tépaisseur  des  objets  ;  3®  être  doué  d'une  certaine 
puissance  résolvante  ou  séparatrice  des  éléments  très-serrés  existant 
sur  une  surface,  tels  que  les  stries  ou  les  points  des  diatomées,  etc.; 
il  doit  enfin  4*^  donner  un  champ  de  vision  très-plan. 

A  ces  quatre  conditions,  nous  en  ajouterons  une  cinquième  qui  est 
une  distance  frontale  suffisante,  afin  de  permetti*e  d'observer  des 
objets  ou  coupes  un  peu  épaisses  lorsqu'on  est  obligé  de  les  cou- 
vrir d'un  verre  plus  ou  moins  mince. 

Les  expressions  de  pouvoir  pénétrant  et  de  pouvoir  définissant, 
ont,  comme  on  le  sait,  été  introduites  dans  la  science  par  Goring. 
(Microscopic  Cabinet,  London,  1835.) 

221.  Voyons  maintenant  comment  ces  quatre  qualités  sont 
utilisées  ou  opposées  quelquefois  les  unes  aux  autres. 

1*^  Le  pouvoir  définissant  dépend  de  la  perfection,  avec  laquelle  a 
été  obtenue  la  correction  des  aberrations  de  sphéricité  et  de  chroma- 
tisme,  et  quel  que  soit  l'angle  d'ouverture  de  l'objectif,  avant  tout 
cette  correction  doit  être  parfaite.  Un  micrographe  expérimenté 
peut  juger  facilement  de  cette  perfection  surtout  objet  dont  l'étude 
lui  est  familière,  et  il  pourra  surtout,  avec  un  objectif  à  compensa- 
tion et  à  correction,  juger  pleinement  des  différentes  corrections,  si, 
après  avoir  employé  un  oculaire  faible,  il- utiKse  un  oculaire  plus 
fort.  Dans  ce  cas,  la  vigueur  de  l'image  est  très-sensiblement  altérée 
si  la  correction  n'est  pas  parfaite. 

Une  certaine  habitude  est  indispensable  pour  reconnaître  un  ob- 
jectif qui  définit  bien.  Les  contours  de  l'image  qu'il  présente  parais- 
sent très-fins  et  très-vifs.  Des  objets  placés  les  uns  à  côté  des  autres 
et  ceux  qui  se  trouvent  les  uns  au-dessus  des  autres,  tout  eirétant 
projetés  sur  le  même  plan  optique,  laissent  voir  distinctement  leurs 
contours',  et  on  s'oriente  facilement.  Toute  l'image  ressemblant  à 
une  bonne  gravure  ou  aune  impression  avec  des  lettres  bien  accen- 
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tuées,  Tensemble  a  par  suite  quelque  chose  de  net  et  d'élégant. 
Il  suffit,  pour  constater  TefTet  contraire,  de  recourir  à  un  fort  ocu- 
laire. Alors  les  contours  deviendront  épais,  incorrects  ;  la  netteté  de 
l'image  diminuera  sur  tous  les  points  ;  Taspect  général  sera  celui 
d'une  impression  dont  les  lettres  ont  des  contours  incertains.  C'est 
cette  finesse  des  contours  donnant  de  l'élégance  à  Timage  qui  doit 
faire  préférer  les  objectifs  définissant  bien.  Un  objectif  doué 
d'une  grande  puissance  de  pénétration  donne  habituellement  des 
images  plus  pâles,  plus  laiteuses  et  ne  permet  qu'à  ceux  qui  ont 
des  recherches  une  véritable  expérience  de  laboratoire  .d'appré 
cier  ses  grands  avantages  qui  sont  importants  surtout  dans  toutes 
les  études  anatomiques. 

222.  2"*  Le  pouvoir  pénétrant  se  dit  du  plus  ou  moins  de  facilité 
qu'on  éprouve  à  distinguer  les  parties  d'un  corps  qui  seraient  un 
peu  en  dehors  du  foyer,  dans  toute  l'épaisseur  d'un  globule  micro- 
scopique sphérique,  par  exemple,  placé  au  point  de  la  vision  distincte. 
Cette  faculté  étant  en  raison  inverse  de  la  valeur  de  l'angle 
d'ouverture,  plus  celui-ci  sera  ouvert,  plus  Yépaisseur  ou  la  profon* 
deur  focale  se  réduira  à  un  plan  mathématique,  de  sorte  qu'un  ob- 
jectif à  angle  d'ouverture  comparativement  modéré,  donnera  plus 
facilement  une  vue  de  l'ensemble  des  épaisseurs  d'un  objet  (la  per- 
fection du  pouvoir  définissant  étant  bien  entendu  établie  en  prin- 
cipe). 

Ceci  est  facilement  compréhensible  et  s'appuie  sur  des  principes 
d'optique.  Nous  savons  que  les  rayons  centraux  subissent  une  faible 
réfraction  ou  un  faible  changement  de  leur  direction  première.  Au 
contraire  les  rayons  marginaux  subissent  une  déviation  considérable; 
plus  cette  déviation  est  grande,  plus  est  considérable  la  différence 
de  réfraction  (ou  de  déplacement  par  suite  de  leur  transport)  de 
deux  faisceaux  provenant  de  points  placés  l'un  au-dessous  de  l'autre, 
et,  par  suite,  plus  est  grande  la  différence  d'ajustement  focal,  de 
sorte  qu'il  faudra  un  déplacement'  du  foyer  de  l'obJBCtif  ou  de  la 
distance  de  l'objet  à  l'objectif  pour  obtenir  alternativement  une 
image  nette  de  ces  points  voisins  ;  de  là  Tobligatidn  de  mettre  au 
foyer  constamment  les  différents  plans  occupés  par  tels  ou  tels 
corpuscules  par  exemple  quoiqu'ils  soient  très-rapprochcs.  Il  s'en- 
suit qu'un  objectif  à  angle  d'ouverture  modérée  permettra  à  l'ob- 
servateur d'avoir  de  l'ensemble  d'un  objet,  dont  les  différentes 
parties  sont  situées  à  une  certaine  dislance  les  unes  des  autres, 
une  idée  suffisamment  nette,  sans  ajuster  mathématiquement  chaque 
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partie  de  cet  objet.  Certainement  tous  les  plans  ne  seront  pas 
également  au  foyer,  mais  entre  une  perfection  qui  serait  inutile, 
puisqu'il  reste  la  ressource  de  mettre  au  point,  et  la  possibilité  de 
voir  d'un  seul  coup  l'ensemble  de  l'objet,  la  nuance  est  si  peu  con- 
sidérable qu'on  préférera  toujours  pour  les  travaux  de  laboratoire 
un  objectif  à  profondeur  focale  considérable. 

223.  Maintenant,  il  faut  observer  que  si  ceci  est  absolument  vrai 
pour  les  objectifs  relativement  faibles  (de  100  à  300  fois),  il  n'en 
est  plus  complètement  de  même  pour  les  objectifs  très-forts,  et  voici 
pourquoi  :  d'une  part,  l'accroissement  de  l'angle  d'ouverture  aug- 
mentant, la  quantité  de  lumière  (et  c'est  là  une  condition  absolue) 
doit  être  aussi  considérable  que  possible  dans  de  tels  objectifs  ; 
d'un  autre  côté,  les  circonstances  même  qui  font  obtenir  le  grossis- 
sement font  aussi  qu'on  ne  peut  pas  espérer  pouvoir  jamais  voir  un 
objet  dans  ses  trois  dimensions  à  la  fois,  mais  seulement  f'état  d'un 
plan  de  cet  objet,  et,  pour  apprécier  sa  masse ,  il  n'y  a  d'autre  res- 
source que  de  plonger  successivement  dans  les  différents  plans  en 
coordonnant  mentalement  les  diverses  observations  qu]  en  résultent. 

224.  3®  Pouvoir  séparateur,  analytique  ourésolvant.  Cette  faculté 
dépend  entièrement  de  la  grandeur  de  l'angle  d'ouverture.  Elle  est 
Topposè  du  pouvoir  pénétrant  avec  lequel  divers  auteurs  l'ont  con- 
fondue, au  moins  dans  les  termes. 

Elle  consiste  en  cette  qualité  qu'ont  certains  objectifs  de  donner 
une  vision  complète  des  dispositions  relatives  à  la  structure  delà 
superficie  d'un  objet  transparent,  tels  que  mamelons,  ouvertures, 
stries,  points  ou  filaments  ayant  le  même  indice  de  réfraction  que 
la  surface  dont  ils  font  partie  et  arrêtant  si  peu  la  lumière  que  si 
on  n'emploie  pas  la  lumière  oblique,  on  ne  les  apercevra  oas.  Or 
la  lumière  oblique  a  pour  résultat  de  faire  former  l'image  de  i  objet 
par  les  rayons  passant  par  les  bords  de  l'objectif,  ou  autrement  de 
fournir  à  l'objectif  des  pinceaux  formant  à  leur  foyer  une  image  des 
perspectives  obliques  de  l'objet.  Si  Tangle  d'ouverture  est  assez 
grand  pour  que  la  direction  des  pinceaux  marginaux  soit  suffîsam-. 
ment  oblique  par  rapport  aux  rayons  centraux,  l'image  sera  formée 
d'une  série  de  perspectives  analogues  à  celles  qui  sont  produites 
artificiellement  par  l'éclairage  oblique,  c'est-à-dire  qu'elles  repré- 
sentent les  inégalités  de  réfraction  de  la  surface  beaucoup  plus 
Vigoureusement  que  ne  le  feraient  les  pinceaux  du  centre. 

On  voit  qu'entre  deux  objectifs  à  angles  d'ouverture  différentSi 
l'un  pourra  montrer  sans  le  secours  de  la  lumière  oblique,  des 
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détails  que  l'autre  ne  décèlera  qu'à  l'aide  de  ce  moyen  ;  il  y  a  donc 
dans  le  pouvoir  résolvant  une  qualité  Incontestable.  Malheureuse- 
ment elle  annule  quelquefois  les  deux  qualités  précédentes»  surtout 
la  pénétration  et  n'oblige  pas  à  une  grande  perfection  dans  la  défi- 
nition des  contours.  U  existe  des  objectifs  très-défectueux  au  point 
de  vue  de  la  définition  parfaite,  et  qui  séparent,  grâce  à  leur  angle 
d'ouverture  considérable,  des  stries  extrêmement  rapprochées.  Les 
micrographes  observateurs  doivent  donc  toujours  préférer  la  bonne 
définition  à  un  pouvoir  séparateur  considérable,  lequel  n'aurait  pas 
d'application  dans  la  grande  majorité  des  cas. 

225.  4®  La  disposition  parfaitement  plane  du  champ.  C'est  une 
qualité  sur  laquelle  il  est  inutile  d'insister  ;  cependant  il  peut  y 
avoir  d'excellents  objectifs  qui  présentent  un  champ  courbé.  Nous 
avons  vu  (p. 94  et  99)  que  la  déformation  régulière  des  images,  toutes 
corrigées  qu'elles  soient  d'ailleurs,  est  une  suite  naturelle  de  la 
marche  des  rayons.  Lorsqu'on  pbserve  des  objets  ou  éléments 
isolés,  cet  inconvénient  n'est  pas  grave  ;  mais  il  le  devient  dans  les 
applications  d'un  tel  objectif  à  l'examen  d'objets  allongés  ou 
tranchés  en  minces  coupes.  Heureusement  les  constructeurs  sont 
parvenus  à  faire  disparaître  en  grande  partie  cette  dépression  du 
champ  de  la  vision  qu'on  observe  dans  tous  les  anciens  microscopes. 

226.  En  résumé,  le  pouvoir  séparateur  d'un  objectif  dépend  de  la 
grandeur  de  l'angle  d'ouverture,  et,  par  suite,  de  l'obliquité  des 
rayons  lumineux  que  les  lentilles  peuvent  encore  recevoir  des  dif- 
férents points  de  la  surface  de  l'objet.  S'il  s'agit  de  lignes  très- 
rapprochées  d'une  surface  transparente,  qu'elles  soient  l'effet  de 
stries  ou  de  sillons,  l'éclairage  oblique,  dans  ce  cas,  acquiert  une 
grande  importance.  Il  est  évident  qu'en  passant  par  de  semblables 
inégalités,  les  rayons  qui  traversent  l'objet  dans  une  direction 
centrale,  donneront  des  résultats  moins  nets  que  ceux  qui  tombe- 
ront obliquement  sur  sa  surface.  C'est  ainsi  qu'on  voit,  à  l'aide 
d'un  objectif  de  force  moyenne,  avec  un  angle  d'ouverture  plus 
prononcé  et  en  recourant  à  l'éclairage  oblique,  des  choses  dont  on 
n'apercevait  aucune  trace  avec  un  éclairage  central.  Au  contraire, 
un  objectif  ayant  un  très-grand  angled'ouverture  pourra  recevoir, 
tout  en  se  bornant  à  l'éclairage  central,  un  si  grand  nombre  -de 
rayons  très-obliques  qu'on  obtiendra  un  résultat  pareil  à  celui  que 
donne  l'éclairage  oblique  avec  une  combinaison  plus  faible.  Mais  si* 
en  se  servant  d'un  puissant  objectif,  à  très-grand  angle  d'ouverture, 
on  emploie  en  même  temps  l'éclairage  oblique,  toute  incertitude 
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cessera,  car  il  possédera  une  puissance  de  résolution  que  n*a(tein- 
dra  jamais  un  faible  objectif  à  petit  angle  d'ouverture.  (Frey.) 

D*aprés  ce  qui  vient  d'être  dit,  on  comprendra  pourquoi  les  opti- 
ciens se  sont  si  fortement  appliqués,  dans  ces  derniers  temps,  à 
agrandir  Tangle  d'ouverture  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

227.  5*  Distance  frontale  {appelée  impropreitient  foyer  ou 
distance  focale).  Pour  l'observateur  qui  veut,  avec  le  microscope, 
faire  des  recherches  sérieuses  et  non  pas  s'en  servir  en  simple 
curieux,. il  est  indispensable  de  tenir  compte  de  cette  qualité.  De- 
puis quelques  années  on  a  un  peu  négligé  ce  point,  en  Angleterre 
et  en  Amérique  particulièrement  ;  on  a  complètement  perdu  de  vue 
le  côté  pratique  du  micrescope  pour  s'adonner  à  l'agrandissement 
de  l'angle  d'ouverture  d'une  façon  exagérée  et  comme  on  n'y  peut 
arriver  qu'en  rapprochant  de  l'objet  la  lentille  frontale  ou  inférieure 
de  l'objectif,  on  a  supprimé  toute  distance  entre  la  lamelle  mince  et 
cette  lentille.  Quelque  parfaits  que  soient  ces  objectifs  à  court  foyer, 
ils  seront  toujours  rejetés  par  le  savant  obligé  de  conserver  cette 
ûistance  assez  grande  pour  l'examen  de  pièces  couvertes  d'un  verre 
épais,  ou  encore  de  celles  dans  lesquelles  il  y  a  nécessité  de  plonger 
le  regard,  pour  ainsi  dire,  par  suite  du  volume  des  objets  trans- 
parents qu'on  ne  peut  pas  écraser.  A  cet  égard,  M.  Nachet  a  donné 
une  supériorité  notable  à  ses  objectifs,  en  les  construisant  avec  un 
angle  d'ouverture  très-suffisamment  grand  et  une  distance  frontale 
presque  double  de  celle  que  leur  donnent  les  autres  opticiens. 

ARTICLE  II.  PE    l'angle    d'oDVERTURE   DES  OBJECTIFS. 

228.  On  entend  par  angle  d'ouverture  l'angle  que  font  entre  eux 
les  deux  rayons  extrêmes  émanant  de  l'objet  et  utilisés  par  l'ob- 
jectif. 

Bien  des  conditions  font  que  ces  rayons  sont  réellement  effi- 
caces ou  au  contraire  qu'ils  n'arrivent  pas  à  concourir  à.la  formation 
de  l'image,  et  pourtant  leur  rôle  a  une  importance  telle,  dans  cette 
formation  d'images,  qu'elle  surpasse  comme  résultat  définitif  les 
avantages  du  grossissement  seul.  En  d'autres  termes,  on  peut  avoir 
des  objectifs  très-puissauts  montrant  beaucoup  moins  de  détails  que 
des  objectifs  plus  faibles,  construits  en  vue  d'obtenir  un  grand  angle 
d'ouverture,  c'est-à-dire  d'utiliser  la  grande  majorité  des  rayons 
obliques  émanant  de  l'objet.  Supposons  la  surface  d'un  objet  bien 
également  transparent,  la  perception  des  reliefs  ou  différences 
d'épaisseur  est  due  aux  différences  de  l'inHuence  qu'exercent  sur  la 
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lumière  les  inégalités  de  la  surface.  On  voit,  en  y  réfléchissant,  que 
la  perception  de  semblables  inégalités  sera  trés-faiblement  obtenue 
par  la  vision  centrale;  mais  qu'au  contraire  les  pinceaux  obliques 
émanant  d'une  surface  mamelonnée  exerceront  une  grande  in- 
fluence dans  la  formation  de  l'image  produite  par  cette  surface; 
de  là  reffet  vraiment  étpnnant  de  la  lumière  oblique  sur  des  objec- 
tifs, même  de  ceux  qui  ont  un  petit  angle  d'ouverture. 

229.  Depuis  que,  en  1830,  Jackson  Lister  fit  paraître  son  travail 
(Transactions  phUosofhiques)  sur  ce  sujet,  les  opticiens  ont  vaincu 
presque  toutes  les  difficultés  inhérentes  à  la  construction  de  ces 
objectifs  et  sont  arrivés  à  donner  aux  objectifs  des  angles  d'ouver- 
ture vraiment  remarquables,  surtout  depuis  l'invention  du  procédé 
à  immersion  d'Amici.  Quand  on  réfléchit  qu'on  peut,  avec  un 
système  de  lentilles  prenant  des  rayons  émanant  d*ùn  objet  sous 
un  angle  de  170  degrés,  fournir  une  image  à  laquelle  concourront 
à  la  fois  les  rayons  centraux  et  ceux  qui  sont  écartés  de  85  degrés, 
on  reste  étonné  de  la  perfection  qu'il  a  fallu  apporter  successive- 
ment aux  combinaisons  optiques. 

Ces  progrès  à  partir  des  travaux  de  Lister  furent  très-rapides. 
Ross  le  premier  et  Powell  en  Angleterre  exécutèrent  les  meilleures 
combinaisons  de  ce  genre  vers  1842  ;  les  angles  obtenus  étaient 
00  à  74  degrés.  En  1844  Amici  fit  un  objectif  possédant  un  angle 
de  112  degrés.  En  France,  les  progrès  furent  plus  lents,  le  mé- 
moire de  Lister  étant  resté  complètement  inconnu.  Les  objectifs  de 
Charles  Chevalier  et  Oberhaeuser  étaient  d'angle  et  de  grossissement 
assez  faibles.  En  1845  [Comptes  rendus  des  séances  de  TAcad.  des 
sciencesy  Paris  1845,  t.  XX,  p.  150)  H.  Nachet  père  présenta  à 
l'Académie  des  sciences  un  objectif  fort,  construit  sur  le  principe 
de  l'agrandissement  de  l'angle  d'ouverture  et  que  possède  H.  le  pro- 
fesseur Lebeit.  En  1847  ces  objectifs  étaient  habituellement  de 
100  à  120  degrés.  En  1851  le  jury  de  l'Exposition  de  Londres  ^ 
constata  sur  les  objectifs  de  Ross  un  angle  d'ouverture  de  : 

27^  pour  ceux  dits  de    1  pouce. 

107«  V, 

*  Brewster  a  Treaiite  on  Opttc$^  London,  1853,  page  474. 

Notons  ici  à  propos  des  indications  qui  suivent  que  les  numéros  des  objecttfii 
des  opticiens  anglais  correspondent  au  foyer  que  posêéderait  une  lentille  simple 
de  mhne  grossissement  que  Vobjectif  auquel  on  les  compare.  Ainsi  un  ohjecti|t 
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Parmi  les  objectifs  des  remarquables  microscopes  que  M.  Nachet 
avait  à  cette  exposition,  Tun  de  Vis  ^^  pouce  domiait  un  angle  d'ou- 
verture de  154  degrés. 

Eu  1853  Ross  a  présenté  A  la  Société  micrùscopique  de  Londres 
un  objectif  de  Vt  ^^  pouce  anglais  offrant  uil  angle  d'ouverture 
de  lès  degrés. 

250.  L'agrandissement  de  l'angle  Tormé  par  les  faisceaux  venant 
de  l'objet  augmente  Téclat  et  la  vigueur  de  Timage,  comme  le  fait 
sentir  l'examen  de  la  figure  78.  Soit  un  objectif  B,  et  A  un  objet; 
tous  les  rayons  entre  AC,  AC  sont  supposés  les  seuls  utilisés 
dans  un  objectif  qui  serait  construit  de  telle  sorte  que,  malgré 
la  grandeur  dé  la  lentille  frontale ,  ces  rayons  soient  les  jrayons 
ej[trémes  concourant  à  former  l'image  agrandie  de  Tobjet  A; 
mais  il  est  évident  que  si,  par  une  combinaison  mieux  entendue 


dit  de  Vis  de  pouce  n'a  pas  Vh  de  pouce  de  distance  ou  longueur  focale  ou  fron- 
tale,, soit  2**,01;  niais  il  a  le  môme  grossissement  qu'une  lentille  simple  qui 
aurait  ce  foyer  Ce  système  très-logique  en  théorie  n'a  plus  de  sens  dans  la  pra- 
tique, car  d'un  opticien  à  l'autre  des  objectifs  de  même  numéro  ont  des  grossisse- 
ments très-différents.  Le  tableau  ci-joint  montre  les  différences  des  numéros, 
les  grossissements  étant  semblables. 

Tableau  comparatif  des  notations  et  numéros  donnés  par  les  constructeurs  à 
leurs  objectifs^. 


OFTIClbl^S 

ANGLAIS   • 

Mimiron 

IIUIII 

NVIU 

II 

ucin 

Paris 

liima 

BITU 

UJB 

à  léna 

itticii 

i    Berlin 

IMI.  II1TI 

Ai 

na 

LUUU 

. 

Paris 

à  WeUlar 

• 

- 

i 

1 

« 

S  pouces 

2  pouces 

0 

3 

2 

4 

■           *  • 

5 

,      3 

1    — 

1     — 

:      i 

4 

4 

A 

7 

V.    - 

.'/•    -  • 

*i 

5 

5 

B 

8 

V*   - 

V»   -  • 

5 

6 

7 

G 

• 

Ve    - 

v.   - 

4 

7 

8 

D 

9 

V.    - 

V»  - 

5 

8 

9 

E 

11 

V»    - 

'/■.  - 

6 

0 

'A«    - 

Vm     - 

7 

10 

10 

F 

Vi.    - 

V.,-     ■ 

8 

11 

•/«.    - 

v«  - 

9 

12 

V»    - 

V»    - 

10 
11 

15 
16 

V»  - 

12 

18 

*  Je  note  ici  les  objectift  que  j*ai  pu  avoir  sous  les  yeux  ou  dont  j'ai  pu  obtenir  les 
grosMssements. 

•  Constnicteurs  américains  :  Spencer,  —  Tooles,  —  Wales,  —  Gninow,  môme  ncAnen- 
clatuits  que  le»  constructeurs  anglais,  mais  suivie  sans  exactitude  absolue.  J'ai  vu  des 
objectifs  marqués  1/4  de  pouce  qui  étaient  des  1/6,  ^  vice  versa. 
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des  courbures,  l'opUcien  est  parvenu  à  faire  qu'à  ce  cdne  de  rayons 
CAC  OQ  «joute  le  c^ne  IfAD  enveloppant  l'autre,  la  quantité  de 
lumière  sera  considérablement  accrue; 
la  moindre  addition  produiltinëcUtcon-  1 
gidërable,  h  cause  du  développement  de  1 
l'aire  marginale D'C,  CD.  Hais,  déplue 
remarquons  que  ces  rayons  sont  de  plus  I 
en  plus  obliques  par  rapport  à  l'axe  de  I 
la  lentille,  qu'ils  ajoutent  aux  perspec-  I 
Uves  centrales  des  perspectives  infini- 
ment plus  accusées.  Ceci  est  si  irai,  que  "j**  '"- 
dans  certains  objectifs  1  trës^and  angle  d'ouverture,  on  aug- 
mente la  visibilité  de  très-petits  détails  en  masquaot  lecentrede  la 
lentille  et  en  n'utilisant  positivement  que  ses  bords. 

De  même,  en  employant  un  condensateur  au-dessous  de  l'objet, 
en  augmente  l'importance  des  rayons  marginaux  aux  dépens  de  la 
lumière  centrale.  De  même  aussi,  en  j;u)rtant  le  miroir  de  cAté 
pour  éclairer  l'objet  obliquement,  ce  sont  les  rayons  des  bords  d'un 
côté  de  l'objeclif  qui  concourent  i  former  l'image,  ft  l'aiclusion 
de  ceux  du  centre.  On  peut  tr^biei^  voir  dam  ce  cas  la  marche 
du  faisceau  éclairant  et  oblique,  qn-examiaont  avec  une  petite  loupe, 
de  quelques  centimètres  de  foyer,  l'image  fonnée^u  foyer  de  l'ocu- 
laire, au-dessus  du  verre  de  l'œil  (anneau  'oadaire  tm  etrde  de 
Kamalen).  L'image  lumineuse  du  miroir,  se  verra  dislinctement 
dans  certains  cas;  vers  le  bord  du  champ  de  vision,  on  constatera 
que  ce  n'est  que  cette  très-petite  portion  de  U  surface  totale  de  la 
lenlille  qui  Fonctionne,  mais  cette  porlion  est  marginale. 

Cette  méthode  d'observaùon  du  cende  -de  Ramsden  peut  être 
utile,  lorsqu'on  veut  ainsi  s'assurer  de  l'éclairage  des  obj^  qu'on 
examine,  et  elle  fournit  un  moyen  assez  prompt  de  mesurer  l'angle 
d'ouverture  réel  d'un  objectif,  moyen  que  nous  allons  décrire  plus 
bas,  et  dont  l'idée  première  appartient  à  Amici.  Nous  avons  vu  que 
l'angle  d'ouverture  est  formé  par  la  première  lentille ,  et  plus  ou 
moins  utilisé  par  les  autres  lentilles  du  système  objectif.  Pourme- 
surer  ce  faisceau.  Lister. avait  proposé  le  moyen  suivant  :  fixer  le 
corps  du  micr«8cope  sur  on  cbevaLet  de  bois  qu'on  place  sur 
une  feuille  de  papier  (fig.-79];. viser  par  l'oculaire  une  lumière 
placée  â  quelques  mètres  de  distance*  et  à  tine  hauteur  telle, 
qu'elle  coïncide  avec  l'axe  optique  du  corps  du  microscope; 
puis,  prenant  l'objectif  comme  centre  de  rotation,  faire  tourner  le 
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chevalet  jusqu'à  ce  que  la  lumière  disparaisse  presque  du  cliamp;    ^| 

1 

raccr  la  pnsitioii  du  rlievalet  sur  le  pnpiei-,  pivoter  de  nouveau    ^H 

pour  s  ecaner  ae   ^^m 

laluinièrederau-  ^^M 

tie  ci^lé,  jusqu'à  ^^Ê 

dispariliondecer-  ^^H 
le-ciXetraci^élent  ^H 

une  seconde  fuis  ^H 
l'ait  sur  le  papier,  ^H 
l'angle  que  feront  ^H 
entre      elles    les   ^H 

<:!ievaletserBran- 
gle    d'ouverture. 

^^'-  '•'•'■                                     Lafigureci-conlre 

tlcCarpenlermiirilrosause\|iIioli(iii  liuuisc.i  uxéculion  de  ceprin- 

cipe.  Celui  d'Amici 

^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^l 

est  plus  vrai,  en  ce 

^^^^■^^^^H 

que  Lister  donnait 
la  valeur  de  l'angle 

^H^^H 

l>otirla  lumière  dif- 

fuse et  non  pourmie 

imagiîcorrectenieut 

^^^^^^^H^^^^^^^l 

formée. 

^^^^^^^^1^1  ^^^^^^^^H 

Voici  ce  moyen  : 

^^^^^^^^^^H  ^H  ^^^^^^^^^^H 

placer   le    micros- 

^^^^^^^^■^l^^^^^^^^l 

cope  verticalement 

^^^^^^^^H^I^^^^^^^^H 

sur  une  lable  noire;. 

^^^^^^^H^^^^^^^^l 

supprimer    la    lu- 

^^^^^^^^^^S^^B^^^^^^I 

miéi-e  du  miroir  en 

^^^^^h^mhb^b^^^^^^I 

masquant  celui-ci. 

^^^^^^IBll^H^^^^^^^^^I 

puis  placer  b  droite 

^^^^I^^^^H^^^^^^^^^I 

elà  ^aurliedupied 

^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^H 

dumicroscopedeuii 

^^B^^^^^^^^^^^^^^^H 

objets  brillants,  ou 

^^^^^^^^^^^^^^^^^B 

simplement     deux 

morceaui    de  car- 

IWa*  pou.  n,™..  ,.ir,V.„..„„..  ,„  ..;«.<.        '«"     "^'"«^  ■'    P"'*  ■ 

regardant    l'image 

immfe  au  fover  de  l'oculaire  (dg.  80  en  0}  avec  une  loupe  fuîble, 
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OU  même  sans  oculaire  celle  qui  est  foi^mée  par  l'objectif,  faire  écar- 
ter successivement  les  cartons  blancs  jusqu'à  ce  qu'ils  atteignent 
l'extrême  bord  du  champ  visible  par  la  loupe.  Dans  cette  situation, 
l'angle  d'ouverture  sera  donné  par  la  distance  de  l'objectif  à  la 
table  comme  hauteur  (b)  d'un  triangle,  dont  les  deux  côtés  sont  for- 
més par  les  lignes  qui  réunissent  les  cartons  à  l'objectif.  Ces  mesures 
sont  faciles  à  prendre  et  à  reporter,  si  on  veut,  sur  une  feuille  de 
papier  sur  laquelle  on  placera  un  cercle  gradué  pour  déterminer  la 
valeur  de  l'angle  que  feront  ces  lignes,  ou  bien  elles  suifiront  sim- 
plement avec  une  table  des  tangentes  pour  donner  l'angle. 

231 .  Inconvénients  inhérents  à  V exagération  de  Vangle  d'ouver- 
ture,-^S\  la  poursuite  de  l'agrandissement  de  l'angle  d'ouverture  a 
donné  de  bons  résultats,  il  ne  faut  pas  cependant  négliger  de  voir 
les  inconvénients  qui  en  résultent,  et  les  opticiens  doivent  toujours 
proportionner  cet  angle  au  grossissement.  On  a  construit  en  Angle- 
terre et  en  Amérique  des  objectifs  pessédant  un  angle  considérable 
et  manquant  complètement  de  distance  frontale.  Des  objectifs  cor- 
respondant, par  exemple,  aux  n^  2  ou  3  de  Nachet,  avaient  une  dis- 
tance focale  inférieure  à  celle  des  objectifs  les  plus  puissants,  et,  con- 

•  séquemment,  cessaient  d'être  utiles  pour  des  recherches  pratiques.  En 
comparant  ces  objectifs  à  d'autres  pltis  puissants  et  de  même  distance 
frontale,  on  s'aperçoit  bien  vite  que,  puisqu'on  veut  bien  s'astreindre 
à  l'emploi  d'une  si  faible  longueur,  il  vaut  mieux  se  servir  d'un  bon 
objectif  fort,  ayant  le  même  inconvénient;  au  moins  on  tirera  avan- 
tage du  grossissement  qui  se  trouve  syouté  au  pouvoir  séparateur. 

ARTICLE  m.  —    DES  OBJECTIFS  A   CORRECTION    ET    A    milERSION. 

Des  objectifs  à  correction, 

232.  Un  objectif  ne  peut  être  corrigé,  c'est-à-dire  ne  peut  donner 
une  image  nette  de  l'objet  que  sur  une  seule  incidence  des  rayons 
entrant  dans  sa  surface  frontale;  si  l'angle  d'incidence  vient  à 
changer,  l'image  perd  sa  netteté  par  suite  d'une  série  d*aberra- 

.  tions  qui  interviennent  immédiatement. 

La  lentille  frontale  d'un  objectif  LL'  (fig.  23,  p.  94)  placé  au-des- 
sus de  la  lamelle  mince VV  recouvrant  un  objet  ABC,  que,  pour 
simplifier,  nous  supposerons  situé  lui-même  dans  un  milieu  réfrin- 
gent de  même  indice  que  le  verre.  Nous  avons  déjà  vu  que  le  point  A  se 
trouve  élevé  en  A',  c'est-à-dire  environ  d'un  tiers  de  la  distance  A  H; 
il  en  est  de  même  des  points  BC  de  la  surface  supposée  de  l'objet 
qui  se  trouverait  transportée  en  B'  C .  Ces  aberrations  si  étranges  sont 


188  EMPLOI  DES  OBJECTIFS  A  CORRECTION. 

néanmoins  corrigées  par  Tobj^ctif,  tous  ces  points,  quoique  déplacés 
pour  chaque  zone  de  la  lentille  frontale,  concourent  à  former  une 
image  correcte  et  nette  de  Tobjet.  Les  lentilles  étant  disposées 
par  leurs  courbdres  et  leurs  distances  pour  corriger  et  réunir  point 
par  point  les  rayons  brisés  et  infléchis  à  la  sortie  du  verre  mince, 
supposons  maintenant  que,  au  lieu  de  la  lamelle  mince  YV%  nous 
placions  une  lamelle  plus  épaisse  dont  la  surface  supérieure  X  X^ 
soit  plu&  éloignée  de  Tobjet  ABC,  le  point  A'  va  remonter  d'une 
quantité  proportionnelle  à  l'épaisseur  surajoutée,  puisque  nous 
avons  vu  que  ce  point  est  toujours  fonction  de  l'épaisseur  du 
milieu  réfringent  dans  lequel  il  se  trouve  ;  par  suite,  les  angles  de 
sortie  des  rayons  brisés  concourant  à  former  ce  point,  seront  chan- 
gés; la  direction  de  ce^  rayons  sera  modifiée  et  les  corrections  que 
devaient  produire  les  lentilles  objectives  ne  s'effectueront  plus  com- 
plètement comme  elles  l'étaient  tout  à  l'heure.  Tous  les  autres  points 
de  la  surface  AB  G  sont  modifiés  de  la  même  façon,  et  il  sera  impos- 
sible d'eu  obtenir  une  représentation  fidèle  et  nette,  le  manque  de 
réunion  des  images  de  ces  points  produisant  un  épanouissement  ou 
un  empâtement  des  détails  de  l'objet.  Amici  et  Jackson  Lister  ont 
proposé  plusieurs  moyens  pour  remédier  constamment  et  dans  la 
proportion  évaluée  à  ce  défaut,  remarquant  que  la  déviation  la  plus 
importante  a  lieu  sur  les  rayons  marginaux,  ce  qu'il  sera  facile  de 
constater  sur  les  figures  23  et  26. 

Amici  avait  appliqué  derrière  ces  objectifs  une  quatrième  lentille 
ménisque  (lentille  concavo-convexe)  dont  la  courbure  était  tantôt 
dominante  ou  concave  et  tantôt  convexe  ;  en  appliquant  à  volonté 
derrière  l'objectif  une  de  ces  lentilles,  on  ramenait  d'une  certaine 
quantité  les  rayons  aberrants  à  leur  point  de  concours  au  reste  de 
l'image.  Jackson  Lister,  en  montrant  la  vraie  nature  des  aberrations 
d'un  système  de  iSnlille,  avait  naturellement  fait  pressentir  que  la 
correction  pourrait  s'effectuer  par  une  modification  apportée  à  l'é- 
cartement  des  lentilles  entre  elles.  Ce  fut  Andrew  Ross  qui,  en  1857, 
exécuta  pratiquement  le  premier  appareil  destiné  à  écarter  d'une 
faible  quantité  les  lentilles  entre  elles.  Voyons  maintenant  comment 
fonctionne  celte  correction.  Les  rayons  trop  déviés  par  suite  d'une 
trop  grande  épaisseur  de  la  lamelle  mince  sont  fortement  divergents 
à  leur  entrée  vers  les  bords  de  l'objectif  et  produisent  une  certaine 
aberration  qu'on  appelle  négative,  l'objectif  étant  réglé  pour  un 
verre  plus  mince  est  doué  lui-même  d'un  ordre  d'aberration  appelée 
positive;  c'est-à-dire  que  sa  construction  doit  être  telle  que  les  rayons 
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formant  l'image  doivent  sembler  venir  des  points  ABC  et  .non  pas 
des  points  A'B'C  11  e&t  clair  que  les  |K)inl$  fictifs  .V  B' C  â'êtant 
é  levés,  c'est-à-dire  la  longneur  de  l'alierration  négative  ayant  aug- 
menté, il  faudra  nécessairement  augmenter  dans  une  même  propor- 
tion  l'aberration  positive  de  l'objectif.  Or,  c'est  justement  ce  qui 
arrive  lorsqu'on  rapproche  les  unes  des  autres  les  lentilles  d'un  ob- 
jectif, de  sorte  que,  pour  compenser  ce  défaut  négatif,  il  n'y  aura 
qu'à  rapprocher  un  peu  les  lentilles;  ce  qui  produira  un  défaut  d*a. 
berration  positive,  qui  corrigera  la  marche  imprimée  à  tort  aux 
rayons  par  suite  de  l'augmentation  de  Tépaisseur  de  la  lamelle  de 
▼erre/  Remarquons  ici  que  c'est  une  des  belles  applications  du  grand 
principe  des  compensations  tant  employé  en  physique,  autrement 
dit  la  correction  d'un  défaut  par  un  défaut  de  sens  contraire. 

11  faut  observer  aussi  que  ce  rapprochement  des  lentilles  chan- 
gera peu  de  choses  aux  conditions  de  l'achromatisme,  car  s'iLdevail 
survenir  un  défaut  important  de  cette  nature,  par  suite  de  ce  rap- 
prochement dès  lentilles,  il  serait  détruit  par  le  léger  chromât isme 
déjà  produit  en  sens  contraire  par  l'augmentation  d'épaisseur  du 
verre  mince.  Enfin,  remarquons  que  le  rapprochement  des  lentilles 
augmentera  d'une  notable  quantité  le  grossissement,  mais  que  ce- 
pendant celte  augmentation  sera  un  peu  compensée,  parce  qu'un 
des  effets  de  l'aberration  négative  produite  par  une  plus  grande 
épaisseur  du  verre  sera  une  diminution  apparente  du  diamètre  de 
l'objet. 

233.  Examinons  maintenant  comment  on  est  parvenu  à  mobiliser 
les  distances  des  lentilles  el  à  mettre  sous  la  main  de  l'observateur 
un  moyen  mécanique  de  corriger  ou  de  compenser  les  aberrations. 

Ce  n'est  qu'à  partir  de  l'objectif  5  qu'il  est  utile 
d'appliquer  la  correction  facultative  des  images  à 
l'aide  du  mécanisme  représenté  figure  81 ,  lequel  con- 
siste en  un  collier  faisant  rapprocher  ou  éloigner  la 
première  lentille  des  deux  autres.  C'est  le  défaut 
produit  par  les  différentes  épaisseurs  de  verre  mince 
recomTanl  l'objet  qu'on  corrige  en  écartant  ou  raj)-  Ki».  si. 
prochant  les  lentilles. 

l'n  petit  index  correspondant  aux  lignes  D  et  C,  découvert  el  cou- 
Verty  indique  la  direction  A  doimer  au  mouvement  jiour  coriiger. 

Nous  avons  dit  ({u'Amici  corrigeait  les  différents  défauts  de  l'ob- 
jectif à  l'aide  d'une  quatrième  lentille  ajoutée  derrière  les  lentilles 
ordinaires  de  l'objectif*  Si  le  verre  mince  était  un  peu  trop  épais,  il 
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igoutait-uii  ménisque  divergent,  s'il  était  trop  mince,  il  changeait 
ce  ménisque  divergent  contre  un  autre  légèrement  convergent. 
(Voy.  Amici,  Comptes  rendus  des  séances  de  r Académie  des  sciences, 
Paris,  1844,  t.  IX,  p.  44.)  Le  procédé  indiqué  par  Andrew  Ross  con- 
sistait à  ajuster  les'deux  dernières  lentilles  d^une  façon  immuable 
dans  la  monture  cylindrique  de  l'objectif  et  à  fixer  la  première,  la 
frontale,. à  un  tube  glissant  sur  la  partie  fixe  de  l'objectif;  de  cette 
façon,  la  première  exécutait  seule  un  mouvement  de  rapprochement 
ou  de  séparation.  On  peut  aussi  faire  marcher  la  dernière  et  Ti- 
soler  des  deux  premières;  dans  ce  cas  la  correction  est  moins  rapide 
et  il  faut  de  plus  grands  mouvements  de  séparation  que  lorsqu'on 
se  sert  de  la  première.  On  peut  aussi  doubler  cette  fonction  et  faire 
marcher  la  lentille  frontale  en  même  temps  que  la  dernière,  celle 
du  milieu  restant  fixe  (correction  double  de  Hartnack).  Le  seul  avan- 
tage qui  en  résulte  est  qu'elles  ont  chacune  moins  de  chemin  à 
parcourir  que  quand  la  correction  s'opère  par  le  déplacement  d'une 
seule  et  il  y  a  danger  que  le  mouvement  s'altère  et  slirtout  se  dur- 
cisse par  le  frottement  considérable  des  deux  tubes. 

Dans  tous  ces  systèmes,  il  y  a  un  petit  inconvénient  qui  se  mani- 
feste assez  vivement  lorsqu'on  a  besoin  de  corriger  rapidement  une 
image;  c'est  la  perte  de  la  visibilité  de  l'objet.  En  eflet,  en  tournant 
le  collier  (fig.  81),  on  éloigne  ou  on  rapproche  la  lentille  de  l'objet,  il 
faut  donc  avoir  constamment  sous  la  main  le  mouvement  lent  pour 
redescendre  ou  remonter  tout  le  système  optique  vers  l'objet.  Il  y 
a  là  une  série  de  disparitions  et  de  réapparitions  de  l'objet  assez  dé- 
sagréables pour  qui  n'a  pas  une  certaine  habileté  dans  l'emploi  du 
mouvement  de  correction  et  de  celui  de  la  mise  au  point  par  la  vis  de 
rappel. 

Wenham,  de  Londres,  a  proposé,  il  y  a  déjà  longtemps,  une 
modiûcation  au  système  adopté  qui  est  assez  importante  dans  la 
pratique.  Au  lieu  de  faire  mouvoir  la  lentille  frontale  sur  les  der- 
nières, il  rendait  fixe  la  frontale  et  faisait  mouvoir  les  deux  dernières 
par  un  mécanisme  agissant  sur  l'intérieur,  de  sorte  que  la  petite 
lentille  frontale  resta  à  la  même  distance  de  l'objet  pendant  le  dé- 
placement des  deux  dernières;  il  faut  nécessairement  changer  déan- 
moins  la  mise  au  point,  mais  d'une  quantité  infinitésimale,  et  pen- 
dant ces  mouvements,  l'objet,  quoique  moins  net,  reste  toujours 
en  vue.  Cela  est  d'un  très-grand  avantage  comme  temps  employé 
dans  les  recherches  scientifiques  sérieuses.  M.  Nachet  et  les  con- 
structeurs américains  Tooles  et  Wales  l'ont  déjà  adoptée. 


234.  Lorsqu'on  Teat  rè^tr  U  oorn^ctioo  d'un  objectif,  afin  d'ob- 
tenir le  maxinnnn  de  netteté  des  cralours  en  êliidianl  une  pK^iann 
tkm  coorerte  d'une  lamelle  dont  on  ignore  l'épaisseur,  on  place  la 
languette  au  milieu  de  la  fenle  et  on  chercbe.  dans  la  préparation 
soumise  à  reiamen,  une  partie  qui  offre  des  détails  d'une  grande 
finesase.  On  met  au  point  :  puis  on  tourne  le  collier,  soit  à 
droite,  soit  h  gauche,  suivant  que  Ton  suppose  que  le  couvre-objet 
a  plus  ou  moins  d*un  dixième  de  millimètre  d'épaisseur.  Mais  comme 
le  mouvement  de  rotation  a  dérangé  lexactitude  de  la  mise  au 
point,  on  la  rétablit  en  faisant  agir  la  vis  micrométrique  ou  à  mou- 
vement lent  du  microscope.  Si  l'on  voit  moins  bien  les  détails  do  la 
partie  observée,  si,  au  lieu  de  gagner  en  finesse,  ils  prennent  de 
l'épaisseur,  cela  indique  qu'on  n*a  pas  tourné  le  collier  dans  le  sens 
convenable.  Alors  on  tourne  le  collier  en  sens  contraire  ce  qui 
ramène  la  languette  à  sa  position  moyenne  ;  on  met  l'objet  au  foyer, 
comme  on  l'avait  fait  en  débutant,  et  Ton  recommence  la  série  des 
opérations  ci-dessus  indiquées  en  faisant  mouvoir  le  collier  en 
sens  inverse.  Si  l'image  parait  sensiblement  plus  parfaite,  on  con- 
tinue à  tourner  le  collier  de  la  même  faron  et  a  remettre  chaque 
fois  au  point  jusqu'au  moment  où  1  image  commence  à  perdre  de 
sa  netteté.  C'est  le  signe  que  l'on  a  dépassé  les  limites  do  la  correc- 
tion exigée  par  l'épaisseur  du  couvre-objet.  On  revient  facilement  à 
la  position  favorable  dont  on  s'était  un  peu  écarté. 

Ces  tâtonnements  s'exécutent  promptenient  en  ne  quittant  pas, 
d'une  main,  la  vis  micrométrique  du  microscope,  et  de  l'autre,  le 
collier  de  l'objectif. 

Des  objectifs  à  immersion, 

235.  Nous  avons  vu  que  le  principal  obstacle  à  la  bonne  résolu- 
tion (voy.  pages  101  et  102)  des  objets  vient  de  la  réfraction  vio- 
lente que  subissent  les  rayons  en  quittant  la  lamelle  mince  pour 
entrer  dans  l'air  et  en  second  lieu  à  leur  nouvelle  réfraction  pour 
entrer  dans  la  lentille. 

^  Amici  avait  pensé  que  pour  corriger  ce  défaut  (la  réfraction,  le 
brisement  des  rayons  à  leur  entrée  dans  l'air  au  sortir  du  verre 
mince)  il  faudrait  que  la  lentille  frontale  fit  partiç  du  verre  mince  ; 
mais  comment  dans  ce  cas  rendre  variable  la  distance  de  l'objet 
à  la  lentille  ?  Simplement  en  leur  interposant  un  milieu  élastique 
ayant  à  peu  près  le  même  indice  de  réfraction  que  le  verre.  Il  ima- 
gina de  faire  plonger  la  lentille  dans  un  liquide  de  môme  indice 
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que  le  verre  mince,  la  glycérine  mêlée  à  Tessence  d'anis,  par 
exemple,  ou  même  cette  dernière  seule;  plus  tard  il  reconnut 
que  Teau  distillée  suffisait  très-bien  à  la  condition  de  corriger 
les  faibles  aberrations  produites  par  les  différences  d'épaisseur 
relatives  des  milieux  superposés,  verre  et  eau.  Ces  aberrations 
augmentent  assez  du  reste  pour  exiger  que  Tobjeclif  soit  muni  d'un 
appareil  à  correction,  si  l'on  passe  d*'un  objet  monté  à  sec  à  un  objet 
monté  dans  la  térébenthine  dite  baume  du  Canada. 
.  236.  Les  avantages  de  l'application  du  principe  de  l'immersion 
sont  considérables.  Premièrement,  par  suite  de  la  suppression  de 
la  brusque  réfraction  des  rayons  marginaux  entrant  dans  l'air  au 
sortir  du  verre  mince,  une  notable  partie  de  ces  rayons  est  admise 
par  la  lentille  alors  qu'elle  aurait  été  perdue;  de  plus  les  rayons 
centraux  eux-mêmes  étaient  auparavant  affaiblis  par  cette  réfrac- 
tion et  par  la  rentrée  dans  la  lentille  au  sortir  de  la  lame  d'air.  De 
là  une  augmentation  de  lumière  considérable  dans  le  champ. 

En  second  lieu  les  aberrations  étant  mieux  corrigées  les  con- 
tours  et  les  détails  de  l'objet  sont  infiniment  plus  nets. 

Enfin,  par  suite  de  la  plus  grande  épaisseur  d  un  milieu  plus 
réfringent  que  l'air,  composé  du  milieu  dans  lequel  est  plongé 
l'objet,  du  verre  mince  et  la  lame  d'eau,  le  transport  de  l'image 
à  l'objet  est  par  conséquent  augmenté;  la  distance  seule  entre  la 
lentille  frontale  et  l'objet  est  plus  considérable  que  dans  un  objectif 
ordinaire  du  même  grossissement. 

On  voit  que  la  méthode  imaginée  par  le  grand  physicien  italien 
peut  être  considérée  par  les  micrographes  comme  un  bienfait.  Les 
essais  d'Amici  concernant  les  systèmes  d'objectifs  à  immersion 
datent  de  i84i.  Je  l'ai  vu,  cette  année-là  ou  la  suivante,  montrer 
chez  Oberhseuser  un  objectif  dont  il  faisait  reconnaître  les  avantages 
qui  viennent  d'être  indiqués  en  interposant  entre  lui  et  une  prépa- 
ration d'écaillés  de  Lepismay  soit  une  goutte  d'huile  de  pied  de 
bœuf,  soit  une  goutte  d'essence  ;  il  les  croyait  préférables  à  l'eau 
dont  il  recommandait  déjà  l'emploi  comme  donnant  de  bons  résul- 
tats avec  toutes  les  espèces  d'objectifs  à  distance  focale  courte.  Mais 
ce  n'est  qu'à  partir  de  1855  que  M.  Nachet  et  M.  Hartnack,  succes- 
seur d'Oberhaeuser  ont  fabriqué  et  livré  couramment  ces  objectifs. 

237.  Ainsi  qu'on  vient  de  le  voir  pour  bien  comprendre  les  avan- 
tages des  objectifs  à  immersion,  il  faut  se  rappeler  que  la  distance 
focale  d'une  lentille  est  due  :  i*^  à  la  courbure  de  ses  faces  ;  2^  à  la 
valeur  de  l'indice  de  réfraction  de  la  substance  par  rapport  à  l'air. 
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en  sorte  que,  si  cet  indice  venait  à  diminuer,  le  foyer  de  la  len- 
tille s'éloignerait  d'elle,  et  que  si,  au  contraire,  il  venait  à  augmen- 
ter, son  foyer  se  rapprocherait.  Or,  supposons  maintenant  qu*une 
lentille  biconvexe  soit  appliquée  par  une  de  ses  faces  sur  une  lame 
de  verre  plane,  telle  que  celle  qui  recouvre  une  préparation,  et 
qu'entre  les  deux,  pour  remplir  le  vide  qui  existera  nécessairement, 
on  introduise  un  peu  d'eau  :  il  est  clair  que  les  rayons  qui  péné- 
treront à  travers  la  lame  de  verre  la  traverseront,  ainsi  que  l'eau, 
sans  déviation  ;  ensuite  en  passant  de  l'eau  dans  l'objectif  ou  la  len- 
tille, ils  seront  réfractés  non  plus  en  raison  de  l'indice  de  réfrac- 
tion de  la  lentille  par  rapport  à  lair,  mais  en  raison  de  l'indice 
de  réfraction  de  la  lentille  par  rapport  à  l'eau.  Dans  ce  cas,  par 
exemple,  l'indice  de  réfraction  sera  moindre  et  le  foyer  de  la 
lentille  sera  porté  plus^  loin  ;  sa  distance  focale  sera  allongée. 

Il  est  facile  de  comprendre,  d'après  ce  que  nous  avons  dit  plus 
haut  que  cet  effet  ne  sera  pas  changé  si,  comme  dans  le  cas  des 
objectifs  des  microscopes,  la  couche  de  liquide  au  lieu  de  former  un 
simple  ménisque,  représente  une  couche  complète  interposée  à  la 
lamelle  plane  de  la  préparation  que  ne  touche  pas  l'objectif  et  à 
celui-ci;  car  le  liquide  ne  fait  ici  que  rendre  plus  épaisse  la 
couche  plan-concave  de  flint  dans  laquelle  est  enchâssée  la  vraie 
lentille  biconvexe  de  crown  de  la  pièce  inférieure  de  l'objectif. 

Ainsi  on  augmente  la  distance  pouvant  exister  entre  la  lentille 
inférieure  et  l'objet  vu  sous  un  fort  objectif,  quand  on  remplace 
la  couche  d'air  qui  sépare  habituellement  l'objet  de  la  face  exté- 
rieure de  celte  dernière  lentille,  par  une  couche  d'eau  dont  l'indice 
de  réfraction  diffère  peu  de  celui  du  verre. 

238.  Les  réflexions  parla  lentille,  même  sous  les  très-grandes  inci. 
dences  données  par  les  objectifs  à  grand  angle  d'ouverture  sont 
rendues  moins  sensibles,  si  on  les  compare  à  celles  qui  se  mani- 
festent à  l'entrée  desYayons  de  l'air  dans  le  verre  :  alors  la  quantité 
de  lumière  efficace  et  concourant  à  la  formation  de  l'image  se 
trouve  considérablement  augmentée.  Ceci  est  un  avantage  réel, 
équivalant  à  une  amplification  de  l'angle  d'ouverture  qui,  comme 
nous  Tavons  vu  (page  185),  améliore  d'une  façon  très-notable  la 
netteté  de  la  vision  dans  le  microscope.  En  outre,  ces  mêmes  rayons, 
à  incidence  oblique,  ne  subissant  plus,  par  la  réfraction,  qu'une 
déviation  très-faible  et,  par  conséquent,  bien  plus  régulière,  ils 
contribuent  mieux  à  la  formation  de  l'image.  En  un  mot,  la  lUmiére 
abondante  qui  pénètre  dans  l'objectif  à  immersion,  sous  des  con- 

RoMK.  —  Microseope.  13 
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dilions  de  réfraction  les  plus  favorables  fait  ressortir,  avec  une 
extrême  précision,  des  détails  que  Ton  distinguait  avec  peine  en  se 
servant  d'objectifs  ordinaires. 

La  clailé  de  l'image,  la  pénétration  sont  les  avantages  que  possè- 
dent les  objectifs  à  inunersion  ei,  à  ces  qualités,  il  faut  ajouter  en- 
core, surtout  dans  Femploi  des  plus  forts  grossissements,  la  plus 
grande  longueur  de  la  distance  existant  entre  Tobjet  et  la  lentille 
inférieure,  ce  qui  permet  d'utiliser  des  couvre-objets  plus  épais. 

239.  Pour  se  servir  des  objets^  immersion,  Teau  doit  être  lim- 
pide. L'eau  distillée  ne  l'emporte  sur  les  autres  que  parce  qu'elle 
ne  contient  aucun  sel  qui  puisse,  après  dessiccation,  former  un 
dépôt  sur  la  surface  externe  de  la  lentille  inférieure,  dans  le  cas  où 
l'on  négligerait  de  l'essuyer  pendant  qu'elle  est  encore  humide.  11 
importe  d'éviter  la  formation  de.  cette  croûte  saline,  car  elle  est 
quelquefois  difficile  à  enlever  et  le  frottement  peut  détériorer  la 
surface  du  verre. 

C'est  à  l'aide  d'une  petite  baguette  de  verre,  que  Ton  dépose  une 
goutte  d'eau  sur  la  lentille  inférieure  de  l'objectif,  préalablement 
essuyée  avec  un  linge  fin  et  doux,  humecté  au  besoin  avec  de  l'al- 
cool ou  de  l'ammoniaque.  Cette  goutte  s'attache  facilement  au 
verre  et  doit  le  couvrir  entièrement,  sinon  ce  serait  une  preuve 
qu'il  n'est  pas  suffisamment  nettoyé.  On  fait  également  tomber 
une  autre  goutte  sur  le  couvreobjet  bien  essuyé  ;  on  abaisse 
lentement  le  tube  du  microscope  jusqu'à  ce  que  les  deux  gouttes 
d'eau  se  confondent  et  constituent  une  couche  unique.  L'opération 
est  alors  terminée  et  il  ne  reste  plus  qu'a  mettre  au  point  suivant 
les  procédés  ordinaires.  On  peut,  du  reste,  aussi  coinmencer  par 
mettre  l'objectif  à  peu  près  au  point,  puis  faire  gli:>ser  une  goutte 
d'eau  entre  le  couvre-objet  et  l'objectif  pour  achever  ensuite  la 
mise  au  point  avec  la  vis  micro  métrique. 

AhTlCLE    IV.    —    DE    l'aSSOCIATION     DES   OBJECTIFS     ET    DES    OCULAIRES 
DANS   LE    bOT   d'oBTEKIR   TEL   00   TEL    GROSSISSEMENT  VOULU. 

ji40.  Nous  avons  déjà  vu  que,  dans  les  microscopes  composés,  tout 
grossissement  s'obtient  par  l'association  d'un  oculaire  à  un  objectif. 
Comme  les  oculaires  ont  un  pouvoir  amplifiant  variable  et  peuvent 
être  facilement  remplacés  l'un  par  l'autre,  on  peut,  avec  un  même 
objectif,  obtenir  successivement  autant  de  grossissements  qu'on  a 
d'oculaires^  sans  qu'on  ait  besoin  de  déranger  la  préparation.  11  est 
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Utile  pour  les  commençants  d'examiner  ainsi  avec  tous  les  oculaires 
comparativement  un  même  objet  sans  changer  Tobjectif. 

241.  Plus  les  objectifs  ont  un  pouvoir  amplifiant  considérable, 
plus  leur  longueur  focale  est  courte;  plus  les  lentilles  qui  les  com- 
posent sont  rapprochées  les  unes  des  autres,  et  moins  est  considé- 
rable par  conséquent  la  distance  du  foyer  à  l'objectif,  à  l'exception 
toutefois  de  certaines  combinaisons  pour  les  faibles  grossissements. 

Les  objectifs  sont  désignés,  d'après  leur  grossissement,  par  des 
chiffres,  0, 1,  2, 3,  etc.,  ou  1,  2,  3,  etc.  ;  mais  ces  nombres  n'indi- 
quent pas  la  valeur  de  leur  grossissement,  qui  devra  être  recherché 
d'après  la  méthode  indiquée  plus  loin.  Ces  chiffres  sont,  du  reste, 
employés  arbitrairement  par  chaque  opticien  (voy .  le  tableau,  p.  i  84) . 
Gomme  aussi,  plus  le  grossissement  est  considérable,  plus  le  dia- 
mètre de  la  lentille  inférieure  de  l'objectif  est  petit,  on  s'habitue 
bientôt  dans  la  pratique  à  juger  par  là  de  leur  pouvoir  grossissant 
relatif,  sans  recourir  à  la  vue  des  chiffres  qu'ils  portent. 

242.  Ainsi,  un  premier  moyen  de  gi'ossir  les  objets  consiste  à 
employer  successivement  des  objectifs  de  plus  en  plus  forts  ;  avec 
la  précaution  d'user  en  même  temps  de  couvre-objets  de  plus  en 
plus  minces.  Il  faut  même,  lorsqu'on  pense  devoir  être  obligé  de 
changer  de  grossissement,  se  servir  de  suite  des  lamelTes  les  plus 
minces,  parce  qu'en  voulant  changer  celles  qui  recouvrent  la  pré- 
paration, cette  dernière  est  souvent  détruite  ou  dérangée.  Enfin, 
lorsqu'on  achète  de  ces  lames  minces,  il  faut  indiquer  aux  opticiens 
le  numéro  de  l'objectif  à  l'emploi  duquel  on  les  destine  ou  mon- 
trer un  fragment  de  ces  lamelles  comme  spécimen  de  l'épaisseur 
voulue. 

En  même  temps  que  diminue  la  longueur  focale  et  qu'augmente 
le  pouvoir  amplifiant  de  l'objectif,  la  lumière  diminue  et  la  disper- 
sion de  la  lumière  sur  les  bords  de  l'objet  augmente.  C'est,  avec  l'o- 
bligation  d'employer  les  lames  de  verre  trop  minces,  l'une  des  rai- 
sons qui  empêchent  de  porter  le  grossissement  au  delà  de  certaines 
limites. 

243.  Avec  'chaque  objectif  on  peut  obtenir  plusieurs  grossisse- 
ments divers,  suivant  l'oculaire  qu  on  emploie  ainsi  que  nous  l'a- 
vons dit.  Plus  un  oculaire  est  court,  plus  il  grossit,  et  plus  il  gros^ 
sit,  plus  il  fait  perdre  de  la  lumière.  Les  pertes  de  lumière  et  de 
netteté  des  bords  de  l'objet,  pour  un  agrandissement  donné  pat 
les  oculaires,  sont  plus  considérables  que  pour  le  même  grossisse* 
ment  obtenu  à  l'aide  des  objectifs.  Aussi^  quand  la  nature  des  re* 
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cherches  le  permet,  il  vaut  mieux  obtenir  l'agrandissement  suc- 
cessif d'un  objet  à  Taide  des  objectifs  qu'avec  les  oculaires,  malgré 
l'inconvénient,  assez  faible  du  reste,  d'employer  des  verres  minces 
pour  le  recouvrir. 

244.  Chaque  microscope  est  accompagné,  en  général,  de  trois  à 
six  oculaires  différents.  Leur  longueur  varie  ordinairement  entreS 
et  5  centimètres.  La  perte  de  lumière  et  de  netteté  avec  les  oculaires 
de  [moins  de  5  centimètres  de  long  est  telle,  qu'il  ne  faut  pas  s'en 
servir.  On  ne  peut  en  user  qu'avec  les  plus  faibles  jeux  de  lentilles, 
et  un  grossissement  égal  obtenu  en  prenant  un  objectif  d'un  nu- 
méro plus  élevé,  donne  une  perte  de  lumière  beaucoup  moindre  avec 
des  images  bien  plus  nettes.  Les  oculaires  de  5  centimètres  de  lon- 
gueur, c'est-à-dire  dont  le  verre  supérieur  grossit  de  dix  fois  envi- 
ron, ne  ptuvent  déjà  plus  être  employés  avec  les«deux  ou  trois 
objectifs  les  plus  forts  de  la  série  complète  des  jeux  de  lentille  que 
fournissent  les  opticiens. 

En  résumé,  la  pratique  démontre  qu'il  suffit  d'avoir  trois  ocu- 
laires dont  le  plus  fort  a  un  grossissement  double  de  celui  du  plus 
faible  et  l'autre  est  intermédiaire.  On  se  sert  en  général  de  celui-ci 
pour  le  remplacer  par  l'un  des  deux  autres,  selon  qu'on  veut,  sans 
déranger  un  objet,  le  voir  grossi  davantage  ou  moins.  Souvent, 
quand  on  observe  avec  des  objectifs  d'un  faible  grossissement  des 
animaux  ou  des  organes  de  petit  volume,  on  les  associe  à  l'oculaire 
le  plus  long  pour  obtenir  un  grossissement  de  plus  en  plus  fort,  en 
lui  substituant  les  deux  autres.  En  dehors  de  ces  circonstances  qui  se 
rencontrent  du  reste  fréquemment,  l'oculaire  le  plus  court  ne  sert 
qu'exceptionnellement,  surtout  avec  les  objectifs  les  plus  puissants. 

245.  Il  y  a  un  troisième  moyen  d^  grossir  les  objets  étudiés  au 
microscope,  qui  consiste  dans  l'allongement  du  corps.  On  peut  con- 
stater le  fait  en  soulevant  peu  à  peu  l'oculaire,  sans  le  sortir  entiè- 
rement du  tube;  on  voit  alors  l'objet  d'autant  plus  grand  que  l'ocu- 
laire est  plus  élevé. 

Plusieurs  des  microscopes  anciens  n'avaient  pas  d'autres  moyens 
de  varier  les  grossissements.  Actuellement  encore,  des  fabricants, 
en  Angleterre  surtout,  font  des  microscopes  dont  le  tube  a  plus  de 
20  à  22  centimètres,  et  obtiennent  ainsi  des  grossissements  plus 
considérables  que  les  autres  avec  les  mêmes  objectifs.  Mais,  outre 
l'inconvénient  d'être. d'un  emploi  mal  commode,  à  cause  de  leur 
élévation,  ces  instruments  ont  encore  celui' d'avoir  beaucoup  moins 
de  lumière  que  les  autres. 
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Nous  avons  déjà  parlé  plus  haut  des  modèles  de  microscope  à 
tabe  rentrant,  permettant  d*augmenler  et  de  diminuer  les  grossisse- 
ments suivant  les  besoins  à  l'aide  de  ce  moyen  (page  155). 

Ainsi,  lorsque  le  corps  ou  tube  du  microscope  dépasse  20  à 
35  centimètres,  et  que  les  oculaires  ont  moins  de  5  centimètres  de 
longueur  (qui  est  celle  du  micromètre  oculaire  employé,  dont  le 
verre  supérieur  grossit  dix  fois),  la  perte  de  lumière  est  telle,  les 
images  deviennent  si  peu  nettes,  qu'il  vaut  mieux  étudier  avec  des 
grossissements  moindres.  Toutefois  il  faut  dire  qu'avec  des  objec- 
tifs à  immersion  parfaits  on  peut  pousser  le  grossissement  par 
l'éloignement  de  l'oculaire  jusqu'à  des  limites  considérables.  Nous 
avons  vu  (page  150)  que  M.  Nachet  a  tiré  parli  de  cette  faculté 
dans  son  microscope  à  miroir  argenté  et  à  oculaire  de  grand  dia- 
mètre. 

On  se  rend  facilement  compte  des  causes  de  l'augmentation  du 
grossissement  produite  par  rallongement  du  tube  ou  corps  du  mi- 
croscope, en  considérant  que  plus  on  éloigne  l'oculaire  de  l'objectif, 
plus  les  rayons  lumineux  que  reçoit  le  verre  de  champ  sont  diver- 
gents (fig.  47,  page  125);  par  conséquent,  plus  ils  donnent  une 
image  étendue.  Mais,  en  même  temps,  comme  l'oculaire  ne  reçoit 
que  la  partie  centrale  du  faisceau  lumineux  divergent  et  sur  une 
lentille  dont  Tétendue  ne  varie  pas,  plus  celle-ci  est  éloignée  du 
point  d'entre-croisement  des  rayons  lumineux,  moins  elle  reçoit  de 
lumière  et  plus  les  bords  de  l'image  obtenue  deviennent  diffus. 

AETICLB     V.     DO      POUVOIR     AMPLIFIANT     DES     MICROSCOPES     ET     DBS 

DIFFÉRENTES  MANIÈRES  DR   LE   MESURER. 

246.  Il  est  très-important  de  connaître  exactement  le  pouvoir 
amplifiant  des  microscopes  avec  chaque  objectif.  En  premier  lieu, 
c'est  afin  de  pouvoir  indiquer  avec  quel  grossissement  on  a  étudié 
et  figuré  tel  ou  tel  détail,  et  de  mettre  d'autres  observateurs  en 
état  de  les  vérifier.  En  second  lieu,  c'est  afin  de  pouvoir  répondre 
exactement  à  la  première  question  qui  est  faite  quand  on  montre 
un  objet  sous  le  microscope,  celle  de  savoir  quel  est  le  grossis- 
sement du  système  optique  employé. 

Mais,  pour  résoudre  les  problèmes  relatifs  à  cet  impoitant  sujet, 
il  faut  traiter,  dès  à  présent,  une  question  qui  touche  directement 
à  la  manière  dont  nous  voyons  les  objets  sous  le  microscope. 

247.  Dans  les  examens  microscopiques,  la  vision  est  généralement 
monoculaire.  Elle  nous  fait  percevoir  la  direction  suivant  laquelle  se 


198  DU  REPORT  DES  IMAGES  MICROSCOPIQUES. 

trouve  l'image  des  objets  que  nous  voyons,  sur  une  étendue  à  deux 
dimensions  seulement  ou  superficielle,  dans  un  champ  de  vision  ou 
plan  circulaire  limité  par  le  diaphragme  derocu1aire;mais,  dans  la 
vision  à  Taide  d'un  seul  œil,  l'accommodation  ne  donne  qu'un  se- 
cours presque  nul  pour  déterminer  la  distance  à  laquelle  se  trouve 
cette  image  sur  la  ligne  de  vi.^ée.  L'image  peut  être  déplacée  sur 
cette  ligne  sans  qu'il  se  produise  dans  l'impression  reçue  par  Tœil 
des  modifications  autres  que  celle  qui  se  rapporte  à  la  grandeur 
du  cercle  de  diffusion  formé  sur  la  rétine.  Dans  le  microscope, 
toutefois,  le  déplacement  dépasse  rapidement  la  longueur  de  la 
ligne  d* accommodation  de  Czermak,  et  le  cercle  de  diffusion  devient 
rapidement  considérable,  mais  il  est  rapidement  aussi  annulé  par  la 
mise  au  point,  qui  se  fait  à  volonté.  Comme  dans  toute  vision  mo- 
noculaire, nous  ne  saisissons  donc  immédiatement  dans  le  mi- 
croscope que  la  ligne  de  visée  sur  laquelle  il  faut  chercher  à 
quelle  distance  est  le  point  occupé  par  l'image  que  nous  voyons.   . 

La  distance  effective  entre  notre  œil  et  l'image  est  mesurée  par 
la  longueur  focale  du  verre  supérieur  de  l'oculaire.  La  distance 
effective  entre  l'œil  et  l'objet,  dont  ce  verre  grossit  Timaje  réelle,  se 
mesure  facilement,  en  prenant  l'espace  qui  de  la  platine  s'étend  jus- 
qu'à l'œil  de  l'observateur;  elle  est  de  22  à  25  centimètres  environ, 
en  plus  ou  en  moins,  selon  la  nature  des  objectifs  forts  ou  faibles 
ajoutés  au  bas  du  tube,  selon  la  longueur  de  celui-ci,  etc.  Or  le  fait  est 
que  cette  image  est  reportée  (suivant  une  expression  reçue),  comme 
cela  a  lieu  pour  tout  objet  vu  à  l'œil  nu,  à  une  certaine  distance 
extérieure  à  l'œil,  sur  la  ligne  de  visée  ;  et  cette  distance  n'est  ni  la 
longueur  focale  de  la  loupe  oculaire,  ni  22  ou  25  centimètres. 

Rappelons  que  ce  report  de  l'image  est  ici  la  conséquence  de  ce 
que  dans  1  examen  des  objets  vus  à  l'œil  nu  nous  avons  appris,  par 
une  expérience  répétée,  datant  des  premières  semaines  de  noire 
vie  extra-utérine,  qu'entre  l'œil  et  un  corps  lumineux  placé  en  face,  à 
droite  ou  à  gauche,  nous  devions  étendre  le  bras  ou  marcher  pour 
juger  la  distance  et  la  troisième  dimension  de  ce  corps,  c'est-à-dire 
son  épaisseur,  et  par  suite  sa  consistance,  sa  température,  etc. 

!!ln  d'autres  termes,  la  notion  d'espace,  de  distance,  nous  est  four- 
nie par  l'expérience,  et  non  par  une  tendance  organiquement  in- 
née à  reporter  l'impression  au  delà  du  nerf  impressionné.  Par  une 
induction  rapide  et  involontaire,  par  suite  de  l'ancienneté  et  de 
l'habituelle  répétition  des  expériences  sur  lesquelles  elle  repose, 
nous  concluons  à  l'existence  du  corps  ou  de  l'image  loin  de  la  ré- 
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tine,  mais  sans  que  jamais  ils  soient  rigoureusement  à  la  distance  dite, 
si  on  nous  force  à  la  formuler  en  nombres  précis.  Bien  que  dans  ce 
fait,  dit  de  report  ou  extérioration  de  Timage,  nous  ne  fassions  pas 
de  raisonnement  actuellement  conscient,  nous  n'en  avons  pas  moins 
exécuté  (comme  dans  les  cas  d'action  réflexe  en  quelque  sorte)  la 
série  des  actes  élémentaires  du  raisonnement,  et  nous  en  avon»  ob- 
tenu la  conclusion,  aussi  bien',  mais  plus  rapidement  que  dans  les 
premiers  temps  de  notre  vie;  et  cette  conclusion  s'impose  à  notre  es* 
prit  à  la  manière  des  actes  sur  lesquels  notre  volonté  n'apas  d'action. 

A  ces  conclusions  inductives,  formulées  comme  perceptions  vi- 
suelles manquant  du  travail  de  vérification  de  la  pensée  consciente, 
la  justesse  absolue  manque  également  tant  que  n'intervient  pas  la 
rectification  parle  toucher  ou  par  une  comparaison  faite  avec  des  corps 
voisins,  d*une  distance  déjà  expérimentalement  connue.  Aussi,  dans 
le  cas  du  microscope,  l'image  perçue  n'étant  reportée  ni  à  la  dis- 
tance où  est  la  préparation  observée,  ni  à  celle  où  est  le  foyer  de  la 
loupe ocuIaire,quand  un  commençant  veut  toucher  la  préparation  étu- 
diée sans  la  regarder  directement,  il  ne  met  pas  les  doigts  sur  elle, 
mais  il  les  porte  en  tâtonnant  où  la  perception  sus-indiquée  lui  fait 
croire  qu'elle  est.  Quelques  heures  d'expériences  analogues  à  celles 
de  la  première  enfance  suffisent  pour  lui  apprendre  où  sans  y  re- 
garder il  doit  porter  la  main  pour  toucher  la  préparation,  et  où 
est  son  image.  Mais  l'expérience  est  à  recommencer  chaque  fois 
que  nous  observons  avec  un  microscope  dont  le  pied  a  une  hauteur 
autre  que  celle  de  l'instrument  qui  nous  sert  habituellement. 

248.  Nous  pouvons  actuellement  dire  que  les  procédés  indiqués 
dans  les  traités  de  physique,  dans  les  traités  sur  le  microscope  et 
employés  par  les  opticiens,  sont  au* nombre  de  deux.  Tous  deux 
sont  fondés  sur  la  propriété  qu'a  l'œil  de  reporter  à  une  cer- 
taine distance  de  lui  l'image  vue  à  Taide  d'une  loupe  ;  et  nous 
savons  que  tout  le  microscope  se  réduit  en  définitive  à  une  loupe 
dans  laquelle  Tobjectif  et  le  verre  de  champ  n'ont  pour  effet  que 
.  de  préparer  une  image  réelle  grossie,  image  qui  est  simplement 
regardée  et  grossie  encore  sous  la  loupe  que  représente  le  verre 
oculaire  supérieur  (voy.,  p.  425,  l'explication  de  la  figure  47). 

La  distance  à  laquelle  est  reportée  l'image  avec  la  grandeur 
qu'elle  a  pour  l'œil  qui  la  voit  dans  le  microscope  a  jusqu'à  présent 
été  supposée  gratuitement  être  celle  de  la  vision  distincte  ;  mais 
cette  distance  est  moindre  et  varie  avec  chaque  combinaison  d'ob- 
jectif et  d'oculaire  donnant  un  grossissement  différent. 
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J*ai  montré,  en  effet,  dans  la  première  édition  de  ce  livre  (i  849)  : 
!•  Que,  contrairement  à  ce  qu'indiquent  les  traités  de  physique  ou 
du  microscope,  ce  n'est  pas  c^  la  distance  de  la  vision  distincte  que 
rimage  des  objets  est  reportée,  avec  les  dimensions  qu'on  lui  voit 
dans  le  microscope  ou  sous  la  loupe,  mais  à  une  distance  toujours 
moindre,  variable  avec  le  pouvoir  amplifiant;  cette  distance  est 
d'autant  plus  grande  que  le  grossissement  est  plus  considérable, 
et  vice  versa  (voy.  ci-dessus,  page  151,  les  mesures  qui  le  mon- 
trent); 2**  Ce  point  de  départ  vicieux  était  cause  que,  par  les  pro- 
cédés indiqués  pour  prendre  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope, 
le  chiffre  obtenu  était  de  cinquante  à  huit  cents  fois  trop  élevé, 
selon  les  objectifs,  les  oculaires  ou  les  procédés  employés  ;  3*^  En 
employant  un  micromètre  oculaire  dont  le  verre  supérieur  grossit 
exactement  dix  fois,  j'ai  été  amené  à  indiquer  un  autre  moyen 
très-simple  d'avoir  plus  exactement  le  grossissement  réel  en  dia- 
mètre des  microscopes  ^objectif  et  oculaire  réunis,  car  ni  l'un  ni 
l'autre  ne  peuvent  être  employés  isolément);  4**  Le  chiffre  du  gros- 
sissement de  chaque  objectif  et  l'oculaire  micromètre  employé 
pour  obtenir  ce  grossissement,  servent  à  mesurer  le  diamètre  des 
corpuscules  avec  chacun  des  objectifs  qu'on  utiljse. 

Le  pouvoir  ampliûant  du  microscope  sert  de  la  sorte  à  la  mesure 
du  volume  des  objets  étudiés  ;  mais  la  "mesure  du  pouvoir  ampli- 
fiant et  celle  du  volume  des  objets  microscopiques  constituent  deux 
ordres  d'opérations  fort  différentes.  On  peut,  en  effet,  déterminer 
celui-ci  sans  connaître  le  premier.  On  a  même  âu  mesurer  le  dia- 
mètre des  corpuscules  sous  le  microscope  longtemps  avant  de 
pouvoir  fixer  le  pouvoir  amplifiant  de  ce  dernier. 

Ces  mensurations  exigent  Tunè  et  l'autre  l'emploi  d'instruments 
particuliers  appelés  micromètres  qu'il  importe  de  faire  connaître 
dès  à  présent. 

!t    Des  micromètres, 

249.  On  donne^le  nom  de  micromètres  aux  instri^ments  destinés 
à  la  mesure  des  images  ou  des  objets  de  très-petites  dimensions 
dans  les  lunettes  et  les  microscopes.  Les  premiers  micromètres 
proprement  dits,  destinés  aux  télescopes,  furent  imaginés  par  Huy- 
ghens  (1656),  puis  par  Halvasia,  Âusout  (1666),  etc.  Le  micromètre 
oculaire,  le  micromètre  objectif  et  le  .nïicromètre  à  aiguille  sont 
dus  à  Benjamin  Martin  {New  System  of  Optic,  London,  1740). 

250.  Tout  microscope  doit  nécessairement  être  accompagné  de 
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deux  micromètres  :  1**  le  micromètre  objectif;  2^  le  micromètre  ocu- 
laire ou  oculaire  micromètre.  On  ne  saurait  se  passer  de  ces  deux 
instruments;  employés  ensemble,  ils  servent  à  déterminer  le  pou- 
voir amplifiant  du  microscope  avec  chaque  oi)jeclif. 

25i.  Le  micromètre  objectif  est  formé  d'une  série  de  petites  li- 
gnes parallèles  Irès-ténues^  tracées  sur  une  plaque  de  verre  à  des 
intervalles  parfaitement  égaux,  par  une  pointe  de  diamant.  Ces  in^ 
tervallès  sont  des  centièmes  de  millimètre  ;  de  cinq  en  cinq  une 
des  lignes  dépasse  les  autres,  et  de  dix  en  dix,  celles-ci  sont  dé- 
passées par  les  divisions  principales. 

Pour  tracer  exactement  ces  divisions,  les  constructeurs  se  ser- 
vent d'une  vis  micrométrique  d*une  exé<:ution  parfaite,  portant  un 
cercle  divisé,  qui  tourne  contre  un  vernier,  afin  d'avoir  exactement 
les  subdivisions  du  pas  de  vis,  qui  est  dans  un  rapport  simple  et 
déterminé  d'avance  avec  le  niillimèlre.  Ordinairement  c'est  la 
plaque  elle-même- que  la  vis  fait  mouvoir  en  avant,  d'un  centième 
de  millimètre  à  la  fois,  et  la  pointe  du  diamant  n  a  qu'un  mou- 
vement transvei*sal  à  exécuter  pour  tracer  une  des  petites  lignes 
parallèles.  On  a  fait  ainsi  des  micromètres  formés  de  i  millimètre 
divisé  en  cinq  cents  et  même  mille  et  deux  mille  parties.  C'est  à 
Le  Baillif,  vers  1820,  que  l'on  doit  les  principaux  perfectionne- 
ments apportés  à  leur  construction. 

La  petite  lame  de  verre  sur  laquelle  est  tracé  le  micromètre  est 
enchâssée  dans  une  plaque  de  cuivre,  et  recouverte,  ou  non,  du 
côté  où  sont  les  divisions  par  une  lamelle  de  verre  extrêmement 
mince,  afin  de  pouvoir  placer  l'instrument  sous  tous  les  objectifs, 
quelle  que  soit  leur  longueur  focale.  Ces  lignes  étant  très-fines, 
elles  sont  ordinairement  assez  difficiles  à  trouver  et  à  mettre  au 
foyer;  pour  en  faciliter  la  recherche,  il  faut  marquer  la  place  du 
millimètre  par  un  ou  deux  points  d'enrre  placés  sur  les  côtés.  Les 
divisions  se  trouvent  noyées  dans  la  lumière  et  ne  se  voient  pas 
avec  les  faibles  objectifs  si  Ton  emploie  toute  la  lumière  que  ré- 
fléchit le  miroir  ;  il  faut  en  conséquence  n'en  utiliser  qu'une  petite 
portion  en  faisant  varier  l'inclinaison  de  celui-ci. 

252.  Le  micromètre  oculaire  est  formé  d'une  plaque  de  verre 
portant  un  centimètre  ou  un  demi-centimètre  divisé  en  cent  ou  en 
cinquante  parties,  c'est-à-<lire  en  dixièmes  de  millimètre.  Celte 
plaque  est  fixée  au  diaphragme  de  l'oculaire,  et  comme  lui  placée 
exactement  au  foyer  du  verre  supérieur. 

Dans  tous  les  oculaires  micromètres  qu'on  livre  encore  habi- 
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tuellement,  le  pouvoir  de  cette  lentille  n'est  pas  déterminé,  ce  qui 
limite  beaucoup  remploi  de  cet  instrument.  Comme  elle  grossit  un 
certain  nombre  de  fois,  ce  ne  sont  plus  des  dixièmes  de  millimètre 
qu'on  a  en  permanence  dans  Toculaire,  mais  des  fractions  de  mil- 
limètre indéterminées.  Ce  verre  grossissant  de  isix  à  sept  fois  envi- 
ron, autant  que  j'ai  pu  le  calculer,  chaque  dixième  de  millimètre 
est  devenu  égal  à  sept  dixièmes  de  millimètre  à  peu  près.  Comme  on 
peut  tailler  des  verres  oculaires  supérieurs  grossissant  dix  fois,  il 
vaut  mieux  avoir  des  micromètres  ainsi  faits  que  d'autres,  parce 
qu'on  peut  comparer  exactement  les  divisions  de  ce  micromètre 
aux  centièmes  de  millimètre  du  micromètre  objectif,  ce  qui  conduit 
à  connaître  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope,  comme  nous  le 
verrons  plus  loin. 

253.  Quant  aux  micromètres  oculaires  à  pointes  et  à  ceux  qui 
sont  portés  par  la  platine,  et  aux  autres  micromètres  fondés  sur 
remploi  des  vis,  ils  doivent  être  rejetés,  à  cause  des  erreurs  cau- 
sées par  le  temps  perdu  de  celles-ci.  Ils  étaient  construits  de  la 
manière  suivante; 

Le  micromètre  .à  aiguille  et  à  cadran,  de  Martin,  était  composé 
d'une  vis  marquant  des  pas  dont  on  connaissait  exactement  l'écar- 
tement;  elle  était  terminée  à  Tune  de  ses  extrémités  par  une  ai- 
guille déliée,  à  l'autre  par  un  indicateur  qui  parcourait  les  divi- 
sions tracées  sur  un  cadran  fixe  et  donnait  la  mesure  exacte  de 
la  progression  de  la  vis.  On  fixait  l'appareil  sur  l'oculaire  en  faisant 
pénétrer  l'aiguille  déliée  qui  terminait  l'une  des  extrémités  de  la 
vis  dans  le  tube  au  point  même  où  venait  se  former  l'image  de 
l'objet.  En  tournant  alors  la  vis,  la  pointe  de  l'aiguille  traversait 
l'image,  tandis  que  l'indicateur  marquait  sur  le  cadran  le  point  de 
départ  et  celui  d'arrêt;  un  calcul  fort  simple  donnait  enfin  un 
résultat  assez  exact. 

Frauenhofer  a  construit  sur  ce  principe  un  micromètre  qui 
se  plaçait  sur  la  plaline  du  microscope,  et  la  vis  faisait  marcher 
l'objet  préparé  ;  un  fil  tendu  dans  l'oculaire  servait  de  point  de 
repère. 

B.  Détermination  du  pouvoir  amplifiant  des  microscopes  par  la 

méthode  dite  de  la  chambre  claire. 

254.  Le  premier  procédé,  dû  à  Amici*(i82l),  consistée  reporter 
à  la  distance  de  la  vision  distincte,  à  l'aide  d'une  (  hambre  claire 
(fig.  82,  V,  r),  l'image  grossie  d'un  micromètre  objectif  sur  une 
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régie  divisée  en  millimètres  (a),  et  on  note  combien  chaque  cen- 
tième de  millimètre  grossi  couvre  de  millimètres  ;  le  nombre  des 
millimétrés  couverts  indique  combien  de  fois  cent  le  microscope 
amplifie. 
Au  lieu  de  reporter  l'image  du  micromètre  sur  une  règle  ou  sur 


Pig.  as.  —  Mesore  du  pouvoir  amplifiant  arec  la  chambre  claire. 

4u  papierdimés  en  millimètres,  on  peut  prendre  avec  un  compas, 
sur  un  pupitre  ou  sur  la  table  sur  laquelle  on  a  reporté  Timage  à  la 
distance  de  la  vision  distincte,  Técartement  de  chaque  ligne  sépa- 
rant les  centièmes  de  millimètre  grossis.  On  voit  ensuite  sur  une 
règle  à  combien  de  millimètres  est  devenu  égal  chaque  centième  de 
millimétré;  le  nombre  obtenu  indique  combien  de  fois  cenll'image  est 
plus  grande  que  l'objet.  Jusqu'à  présent  ce  chiffre  était,  pour  les 
opticiens  rt  beaucoup  d'observateurs,  le  grossissement  des  combi- 
naisons d'oculaire  et  objectif  employées  pour  l'obtenir,  mais  nous 
avons  vu  (page  151)  qu'il  est  trop  considérable. 

255.  Proche  dit  de  la  double-vue.  —  L'autre  procédé  consiste 
à  fixer  les  divisions  du  micromètre  objectif  dans  le  microscope  avec 
un  œil,  pendant  qu'avec  l'autre  on  regarde  (sur  une  feuille  de  papier 
placée  à  côté  du  tube  du  microscope  à  la  distance  de  la  \ision  dis- 
tincte), les  pointes  d'un  compas,  cçmmc  le  faisait  Hooker  (1667) 
pour  mesurer  la  largeur  des  corpuscules  qu'il  étudiait.  Obsenées 
a\ecrœil  droit,  par  exemple,  pendant  que  l'œil  gauche  fixe  l'oculaire 
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dans  le  microscope,  les  images  des  deux  objets  différents,  peintes 
séparément  dans  chacun  des  yeux,  vont  se  superposer  dans  la 
partie  des  rentres  nerveux  qui  esï  le  siège  de  la  perception  ;  et 
avec  un  peu  d'habitude,  on  voit  les  pointes  du  compas  superpo- 
sées aux  divisions  du  micromètre  objectif. 

On  peut  mesurer  alors  combien  une  seule  de  celles-ci,  après  avoir 
'été  grossie,  vaut  de  millimètres;  ce  qui  est  censé  indiquer  le  pou- 
voir amplifiant,  car  si  un  centième  de  millimètre  est  rendu  égal 
à  un  millimètre,  l'image  est  réellement  cent  fois  plus  grande  que 
Tobjet.  • 

256.  On  comprend  facilement  que  si  on  a  fait  une  table  de  la 
grandeur  de  l'image  d'un  centième  de  millimètre,  grossi  et  mesuré 
à  une  distance  toujours  la  même,  pour  chaque  combinaison  d'ocu- 
laire et  d'objectif,  on  pourra  obtenir  le  volume  absolu  de  tout  objet 
placé  sous  le  microscope,  pourvu  qu'il  soit  examiné  avec  la  combi- 
naison correspondante  des  oculaires  et  des  objectifs  et  mesuré  exac- 
tement à  la  même  dislance. 

En  effet,  l'écartement  des  pointes  du  compas,  indiquant  les  di- 
mensions de  son  image,  indique  aussi  combien  de  fois  il  est  plus 
grand  ou  plus  petit  qu'un  centième  de  millimètreT  C'est  là  un  des 
moyens  d'obtenir  le  volume  des  objets  examinés  au  microscope, 
qui  au  fond  est  exact  ;  mais  la  difficulté  de  placer  le  pupitre  ou  le 
plan  fixe  sur  lequel  on  mesure  toujours  exactement  à  la  distance  où 
a  été  faite  la  table  comparative  des  grossissements  le  rend  sujet  à 
erreur. 

257.  Quand  on  se  sert  de  la  chambre  claire,  la  nécessité  de  la 
fixer  ainsi  que  le  pupitre,  puis  de  déterminer  la  distance  de  celui-ci 
à  l'œil,  entraine  une  perte  de  temps  qui,  quoique  peu  de  chose,  est 
beaucoup  trop  en  pratique.  En  effet,  la  plupart  des  objets  étant 
susceptibles  de  se  mouvoir  dans  le  champ  du  microscope,  ils  ont 
disparu  au  moment  où  Ton  est  prêt  à  en  mesurer  l'image.  Souvent 
aussi,  pendant  ces  préparatifs,  un  mouvement  quelconque  dérange 
le  porte-objet  ou  fait  perdre  de  vue  la  préparation.  Ainsi  ce  procédé 
de  déterminer  le  volume  des  objets  ne  sera,  je  crois,  jamais  employé 
couramment. 

258.  Les  raisons  pour  lesquelles  le  chiffre  de  la  grandeur  de  l'i- 
mage de  chaque  centième  de  millimètre  grossi  n'exprime  pas  exac- 
tement combien  de  fois  cent  la  combinaison  optique  employée 
(oculaire  et  objectif)  grossit,  mais  donne  toujours  un  résultat  trop 
élevé,  sont  les  suivantes. 
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Cest  parce  que»  comme  nous  Tavoiis  dit,  l'image  perçue  nest 
pas  reporta  à  la  distance  de  la  vision  distincte,  mais  à  une  distance 
momdre^  qui,  pour  moi,  qui  suis  un  peu  presbyte,  et  pour  mon 
collègue  J.  Regnauld  qui  est  un  peu  myope,  esl  la  m(>nie.  Elle  varie 
entre  I  \  centimètres  \jo  pour  l'im  des  torts  objectifs  (avecl*oculaire 
numéro  3)  de  mon  microscope  (800  diamètres  réels),  et  8  à  10  cen- 
timètres pour  les  plus  faibles  grossissements  ('2b  à  iO  dianièires). 

Lorsque  par  exemple,  après  avoir  trouvé  que,  mesurée  avec 
la  chambre  claire  à  la  distance  de  13  ceutiinétres  trois  quarts,  Fi- 
mage  d*uu  centième  de  millimètre  (avec  mon  objectif  5  et  Tocu- 
laire  5)  égale  4  millimètres,  c'est-à-dire  égale  précisément  les  di- 
mensions que  cette  image  a  quand  elle  est  mesurée  directement 
dans  le  microscope,  on  en  conclut,  avec  raison,  que  cette  combi- 
naison optique  grossit  quatre  cents  fois.  Si  Ton  vient  ensuite  à 
mesurer  la  même  image  à  2(i,  22  ou  25  centimètres,  dislances 
adoptées  comme  celles  de  la  vision  distincte,  on  trouve  qu'elle  est 
plus  grande  des  trois  quarts  au  moins  que  dans  le  premier  cas. 

359.  Gomme  la  distance  de  22  à  25  centimètres  est  celle  qui  est 
adoptée  habituellement,  on  comprendra  pourquoi  les  chi lires  don- 
nés par  les  opticiens  sont  plus  grands  des  trois  quarts  environ  que 
le  grossissement  ne  semble  Tcxiger  en  fait,  (piand  on  observe  di- 
rectement des  centièmes  de  millimètre  grossis;  on  comprendra 
aussi  pourquoi  les  dessins  exécutés  de  celte  manière  dépassent 
dans  les  mêmes  proportions  Timage  de  Tobiet  vue  direclement 
dans  le  microscope. 

Cest  là  aussi  la  raison  qui  fait  qu'on  ne  doit  avoir  aucune  con- 
fiance dans  la  valeur  des  cliiifres  du  grossissement  indiqué  par  les 
tables  des  catalogues  et  des  livres  sur  le  microscope  quand  il  a  été 
mesuré  de  cette  façon.  Toujoui*s  ces  grossissements  sont  exagérés 
de  beaucoup  et  aucun  des  objectifs  donnés  comme  grossissant 
cinq  cents  fois  ou  mille  fuis  ne  montre,  avec  une  largeur  de  5  ou 
10  millimètres,  un  corpuscule  dont  le  diamètre  est  de  un  (^itième 
de  millimètre. 

D'après  ce  qui  précède,  on  peut  se  rendre  compte  facilement 
aussi  de  la  raison  pourquoi  les  myopes,  qui  voient  distinctement  à 
une  distance  qui  est  de  15  centimètres  environ,  obtiennent  en  sui- 
vant ce  procédé,  dit  de  la  double  vue,  un  pouvoir  amplifiant  pour 
chaque  combinaison  optique,  qui  est  moindre  que  celui  obtenu 
par  un  presbyte.  Les  myopes  ol)tiennent,  en  effet,  des  chiffres  qui 
ne  dépassent  que  de  quarante  à  cinquante  fois  le  grossissement 
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réel,  parce  que,  ne  voyant  plus  les  pointes  du  compas  au  delà  de 
15  centimètres  environ,  ils  rapprochent  beaucoup  plus  le  plan  sur 
lequel  ils  reportent  Timage  que  ne  le  font  les  presbytes. 

260.  Outre  la  raison  capitale  qui  vient  d'être  développée,  il  y  en 
a  de  plus  particulières  qui  font  que  les  grossissements  obtenus  par 
les  deux  procédés  indiqués  ci-dessus,  non-seulement  ne  sont  pas 
exacts,  mais  encore  ne  sont  pas  comparables.  En  effet,  lorsqu'un 
auteur  ou  un  opticien  donne  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope,  il 
est  rare  de  trouver  indiquée  la  distance  réelle  à  laquelle  Timage  a  été 
reportée,  ce  qui  pourtant  est  indispensable  pour  donner  des  résultats 
susceptibles  de  comparaison.  * 

Or  les  uns  mesurentàiScentimètres,  d'autres  à  20,  d'autres  enfin 
à  22  ou  25;  toutes  dislances  qui  d'un  traité  à  l'autre  sont  indiquées 
comme  étaitt  celles  de  la  vision  distincte.  Il  en  est  encore  qui  pren- 
nent pour  distance  la  longueur  du  corps  de  l'instrument,  ou  celle 
qui  sépare  l'objet  du  verre  oculaire  supérieur,  ou  même  celle  qui 
sépare  ce  verre  de  la  table  sur  laquelle  repose  le  microscope. 

26i.  Valeur  de  l angle  sous-tendu  par  V image  des  objets,  — 
Au  Heu  de  chercher  à  obtenir  le  pouvoir  simplifiant  des  combi- 
naisons (Tobjectifs  et  d'oculaires,  el  le  volume  absolu  des  objets 
pris  à  Taide  de  la  chambre  claire,  comme  il  a  été  dit  plus  haut, 
on  pourrait  se  contenter  de  comparer  entre  eux  les  nombres  qui  in- 
diquent la  valeur  des  angles  optiques  que  sous-tendent  cps  objets. 

On  obtient  la  valeur  de  l'angle  optique  sous-tendu  par  l'image 
d'un  corpuscule  grossi  par  le  microscope,  en  divisant  la  distance 
qui  sépare  Toeil  de  l'image  d'un  objet  par  le  diamètre  de  ce  dernier. 

Supposons,  par  conséquent,  un  intervalle  entre  deux  lignes 
large  de  un  centième  de  millimètre  placé  au  foyer  de  l'objectif 
et  son  image  reportée  au  moyen  de  la  chambre  claire  ou  par  la  double 
vue.  Examinant  par  le  procédé  dit  de  la  double  vue  à  une  distance 
de  l'œil  quelconque,  en  divisant  le  chiffre  de  cette  distance  par  celui 
du  diamètre  de  l'image  du  centième  grossi,  on  aura  la  valeur  de  l'an- 
gle optique  sous- tendu  dajis  l'œil  par  cette  image.  Si  on  recule  le  plan 
ou  le  pupitre  sur  lequel  est  reportée  l'image,  comme  celle-ci  grandit 
en  même  temps  que  la  distance  et  d'une  manière  proportionnelle, 
la  division  de  l'une  par  l'autre  donnera  toujours  le  même  quotient. 
Ce  chiffre  n'exprime  ni  les  dimensions  de  l'objet,  ni  le  nombre  des 
degrés  compris  par  les  côtés  de  Tangle;  il  n'a  de  valeur  que  d'une 
manière  comparative. 

Si  maintenant  à  la  combinaison  employée  on  en  substitue  ime 
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autre,  et  successivement  toutes  colles  qu*on  peut  former  avec  lo:^ 
divers  objectifs  et  oculaires  du  niicrosoo|>e,  on  èlablira  une 
échelle  comparative  enUv  les  valeurs  dos  angles  que  sous-lend  le 
même  centième  de  millimètre  avec  des  pouvoirs  amplilianls  divers. 
Qn  pourra,  par  conséquent,  dire  conibion  l'un  grossit  plus  que 
l'autre,  sans  jamais  savoir  pouitant  de  combien  le  proniier  grossit 
d'une  manière  absolue,  non  plus  que  le  second  par  rapport  au  troi- 
«ième,  etc. 

362.  Ces  chiffres  obtenus,  si  on  substitue  un  objoi  quoloonque  au 
centième  de  millimètre,  on  verra  combien  de  fois  Tangle  que  sous- 
tend  son  image  grossie  est  plus  grande  ou  plus  petite  quo  celui  (|ui 
est  sous-tendu  par  le  centième  de  millimètre,  vu  avec  la  même  œmbi- 
fiaison  optique;  le  chiffre  obtenu  par  la  division  indique  alors  le  dia- 
mètre de  Tobjet. 

265.  En  donnant  lediamètre  des objolsdélerniinô  parce  procédé,  il 
suffit  d'indiquer  le  chiffre  de  langle  sous-tendu  par  la  combinaison 
employée  et  de  la  fraction  de  milliniitre  prise  pourunité;  mais  peu 
importe  la  distance  à  laquelle  a  été  reportée  Ffmâgo,  puis(|ue,  si  on 
recule  le  pupitre,  Timage  grandit  en  proportion,  ce  qui  laisse  à  la 
division  le  même  quotient. 

Supposons,  par  exemple,  qu'à  la  distance  de  1-42™°», 50,  Timage 
d  un  centième  de  millimélrc  soil  avec  une  combinaison  d'objectif  et 

d*oculaire  donnés  large  de  8  millimètres,  on  aura     /''      =  1 7,80  ; 

o,0U 

nombre  qui  exprime  la  valeur  relative  de  Tangle  optique  sous-tendu 

par  Timage  du  centième  de  millimètre,  avec   cette  combinaison. 

Si  on  remplace  le  micromètre  objectif  par  un  objet  quelconque  dont 

rimage,  à  la  distance  de  2io  millimètres,  ait  2i  millimètres  de  lar- 

213 
geur,  on  aura  ^  =  8,87.  Ce  chiffre  exprimant  la  valeur  de  l'angle 

optique,  sous-tendu  par  l'image  de  ce  corps  relativement  A  Tangle 

optique  sous-tendu  par  le  centième  de  millimètre,  il  faut  diviser 

17,80  (valeur  relative  de  l'angle  sous-lendu  par  un  cenlième  de 

millimètre),  par  8,87,  valeur  relative  de  Tangle  sous-tendu  par  Ti- 

mage  d'un  corps  quelconque,  qui  est  reportée  à  une  distance  qui 

17  80 
est  ici  de  215  millimètres.  On  a  ainsi      *  _   =  2,10,  c'est-à-dire 

o,o7 

que  le  corps  pris  pour  exemple  a  une  largeur  de  2  centièmes  de  mil- 

limèlre,  plus  la  fraction  un  dixième  de  centième  =  0"*°*,0210. 
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264.  Lorsque,  par  conséquent,  on  voudra  prendre  à  Faidc  delà 
chambre  claire  le  volurae  des  objets  grossis,  c'est  ce  procédé  qu'il 
faudra  employer  de  préférence,  après  s'être  fait  une  table  de  la  va- 
leur des  angles  sous-tendus  par  un  centième  de  millimètre  avec 
chaque  combinaison. 

Hais  il  offre,  du  reste,  tous  les  inconvénients  de  longueur  de 
temps  et  de  risques  de  dérangements  signalés  précédemment  (§  257), 
quand  on  emploie  la  chambre  claire  dans  ce  but,  de  sorte  qu'on  peut 
le  considérera  peu  prés  comme  inexécutable  dans  les  recherches  de 
laboratoire. 

-  C.  Méthode  de  mensuration  à  Vende  de  r oculaire 

micromètre. 

265.  Reconnaissant  successivement  ces  différentes  causes  d'er- 
reurs, j'ai  été  amené,  en  1849,  à  trouver  un  procédé  destiné  à  me- 
surer le  pouvoir  amplifiant  des  objectifs,  qui  est  plus  rigoureux  que 
lesaulres,  sans  l'être  pourtant  encore  autant  qu'on  pourrait  le  désirer. 

Ce  procédé  repose  sur  cette  donnée  que  toute  méthode  de  mensu- 
ration du  pouvoir  amplifiant  du  microscope  ne  peut  conduire  à  des 
nombres  exacts  que  si  elle  s'appuie  sur  le  pi  incipede  la  superposition 
de  l'image  du  millimètre  étalon  à  l'image  des  divisions  différem- 
ment grossies  qu'on  lui  compare,  et  cela  »ur  un  point  donné  de 
l'axe  même  du  microscope,  c'est-à-dire  suivant  la  ligne  droite  qui 
passe  par  le  centre  des  lentilles  grossissantes  (fig.47,  m  o,  pagei25). 
Cette  superposition  de  l'image  des  divisions  (grossies  différemment 
par  chaque  jeu  de  lentilles)  du  micromètre  objectif  au  micromètre 
oculaire  ou  élalon  invariable  qui  détermine  l'étendue  de  l'agran- 
dissement linéaire  dans  chaque  cas,  cette  superposition,  dis-je, 
doit  avoir  lieu  dans  un  même  plan  .horizontal;  la  situation  de  ce 
plan  est  naturellement  marquée  par  \ej>oint  de  la  vision  distincte 
de  l'image  agrandie,  point  qui  varie  un  peu  avec  chaque  œil,  mais 
qui  est  invariable  pour  un  même  observateur  (d'un  jour  au  pré- 
cédent du  moins,  à  l'état  normal). 

Toute  inflexion  de  cet  axe,  soit  par  un  miroir  ou  un  prisme  réflec- 
teur comme  dans  la  chambre  claire  (fig.  81 ,  a,  r,  Xy  page  203), 
soit  par  suite  du  report  sur  une  règle  étalon  qui  fixe  l'un  des  yeux 
micromètre  objectif  amplifié  que  voit  l'autre  œil  (voy.  pages  203-204), 
toute  inflexion  de  ce  genre,  dis-je,  amène  en  effet  dans  l'image  do 
l'objet  grossi  des  changements  de  sa  grandeur  qui  la  rendent  plus 
ou  moins  large  qu'elle  n'est  vue,  selon  la  distance  à  laquelle  est 
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reportée  ainsi  cette  image»  sans  que  l'étalon  varie  corrélativement. 
U  en  résulte  que  le  rapport  constant  cherché  entre  le  millimétré, 
pris  pour  étalori,  et  ses  divisions  grossies  par  tel  et  tel  système  d'oh- 
jeciiîs  et  d'oculaires  successivement,  ne  peut  être  établi.  Le  chiffre 
qui  Texprime  étant  celui  qui  indique  le  grossissement,  il  devient 
parfaitement  impossible  de  donner  ce  dernier  d'une  manière  exacte, 
autrement  que  par  hasard,  ce  qui  a  tout  laissé  à  Tarbitraire  jusqu'à 
présent. 

366.  Le  procédé  que  j'ai  imaginé  pour  atteindre  l'exacte  et  néces* 
saire  superposition  dont  il  vient  d'être  parlé,  consiste  à  faire  que 
les  divisions  du  micromètre  étalon,  placées  au  foyer  même  du  verre 
supérieur  de  l'oculaire,  soient  des  millimètres.  On  y  parvient  en  fixant 
dans  un  oculaire  un  verre  plan  portant  cinquante  divisions,  larges 
chacunes  de  un  dixième  de  millimètre,  au  foyer  d'une  lentille  fron- 
tale ou  supérieure  grossissant  exactement  dix  fois.  On  a  constam- 
ment, de  la  sorte,  dans  cet  oculaire,  des  divisions  larges  d'un 
millimètre  et  servant  de  donnée  invariable  de  comparaison. 

On  peut  se  servir  alors  de  ces  millimètres  comme  d'étalon  pour 
mesurer  l'image  formée  au  foyer  de  ce  verre,  et  compter  combien 
chacun  d'eux  couvre  de  divisions  du  micromètre  objectif  sans  courir 
de  chances  d'erreurs  ;  car  Tiraage  de  l'objet  et  celle  du  micromètre 
grossi  se  trouvent  dans  l'axe  optique  de  l'instrument,  exactement 
superposées  dans  un  même  plan  mathématique,  au  foyer  de  la 
même  loupe,  en  sorte  que,  pour  des  dimensions  égales,  elles  sous- 
tendent  le  même  angle  sur  la  rétine. 

En  conséquence,  si  l'on  place  le  micromètre  objectif  sous  le  mi* 
croscope  et  que,  regardant  avec  le  micromètre  oculaire  et  tel  objec* 
tif  donné,  chaque  centième  de  millimétré  du  premier  est  grandi  de 
manière  à  couvrir  trois  divisions  du  second  (c'est-à-dire  trois 
dixièmes  de  millimètre  rendus  égaux  à  un  millimètre),  on  dira  que 
le  microscope  grossit  trois  cents  fois.  11  est  bien  entendu,  après  ce 
que  nous  avons  dit  plus  haut  (pages  196-197),  que  ce  même  objectif 
donnerait  un  chiffre.plus  élevé  s'il  était  mis  au  bout  d'un  micro- 
'  scope  à  tube  plus  long,  ou  vice  vena^  fait  importante  rappeler  pour 
le  cas  où  il  s'agirait  d'un  instrument  à  tube  pouvant  être  à  volonté 
allongé  ou  raccourci. 

267.  En  agissant  ainsi,  on  a  le  même  résultatque  Ton  obtiendrait 
en  descendant  un  compas  dans  Toculaire  sans  que  les  pointes  fus^ 
sent  grossies  par  le  verre  supérieur,  pour  mesurer  ensuite  sur  un 
mètre  combien  elles  embrassent  de  ses  subdivisions  en  millimètres 
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pour  chaque  centième  de  millimètre  grossi.  En  un  mot,  on  rem- 
place à  la  fois  et  le  compas  et  le  mètre  divisé,  en  plaçant  au  foyçr 
du  verre  objectif  supérieur  un  centimètre,  dont*  chaque  division, 
égale  à  un  dixième  de  millimètre,  est  rendue  équivalente  à  un  mil- 
limètre par  cette  lentille  niême. 

.  Peu  importe  ici  la  distance,  variable  pour  chaque  combinaison 
(voy.p.lSi  et  198),  à  laquelle  l*œil  reporte  rimage  peinte  sur  la  rétine, 
puisque  l'image  de  l'objet  et  celle  du  micromètre  oculaire  se  trou, 
vent  situées  dans  un  plan  unique  coupant  un  même  axe,  au  foyer  de 
la  même  loupe,  grossies  et  reportées  ensemble  d'une  manière  insé- 
parable. 

268.  Comme  le  verre  supérieur  de  Toculaire  donne  beaucoup 
d'aberration  de  sphéricité  quand  il  grossit  dix  fois,  si  c'est  un  centi* 
mètrequeFon  placeaufoyer,  les  divisions  extrêmes  sont  moins  nettes 
et  sensiblement  plus  grandes  que  les  autres.  On  prévient  cet  incon- 
vénient en  se  servant  d'un  micromètre  de  5  millimètres  seulement, 
qui  permet  de  rétrécir  davantage  le  diaphragme  et  par  là  de  diminuer 
cette  aberration.  Du  reste,  réduites  à  ces  dimensions,  toutes  les  di- 
visions sont  également  grandies,  ou,  en  d'autres  termes,  l'aberra- 
tion de  sphéricité  n'influe  pas  d'une  manière  appréciable  sur  leurs 
dimensions. 

369.  En  prenant  le  pouvoir  amplifiant  des  objectifs,  il  arrive 
presque  toujours  que  chaque  division  du  micromètre  objectif  ne 
coïncide  pas  exactement  avec  deux,  trois  ou  quatre  divisions  du  mi- 
cromètre oculaire.  Comme  la  différence  ne  peut  pas  être  déterminée 
exactement  pour  chaque  division  prise  isolément,  il  faut  compter 
combien  toutes  les  divisions  du  micromètre  oculaire,  au  nombre 
de  cinquante,  recouvrent  de  divisions  du  micromètre  objectif,  et 
diviser  ce  nombre  cinquante  par  celui  des  divisions  du  micromètre 
objectif  qu'il  recouvre. 

Le  premier  chiffre  obtenu  indique  combien  de  fois  cent  le  mi- 
croscope grossit,  vt  on  pousse  la  division  jusqu'à  ce  qu'on  ait  les 
dizaines,  puis  les  unités,  en  ajoutant  chaque  fois  un  zéro  au  reste. 
Si  le  premier  chiffre  égalait  dix  ou  le  dépassait,  il  faudrait  le  dépo- 
ser tel  qu'il  est  obtenu,  et  il  indiquerait  que  le  microscope  grossit 
mille  fois  ou  au  delà. 

Il  est  rare  que  les  divisions  extrêmes  du  micromètre  oculaire 
coïncident. exactement  avec  les  divisions  du  micromètre  objectif 
qui  leur  sont  superposées.  Ainsi,  par  exemple,  avec  le  n^  2  de  l'un 
de  mes  anciens  objectifs  de  Nachet,  les  cinquante  divisions  du  mi- 
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cromètre  oculaire  recouvrent  19  1/2  =  19,  50  divisions  du  micro- 
mètre objectif,  qui,  divisant  50,00,  doiuient  256  pour  grossissement 
de  cet  objectif.  ' 

Avec  le  n*  5,  il  en  recouvre  14  2/3  =  14,66,  qui,  divisant  50,00, 
donnent  un  grossissement  de  341  fois  en  diamètre. 

Avec  le  n*  6,  il  en  recouvre  7  2/6  =  7,35,  qui,  divisant  50,00, 
donnent  684. 

Il  faut  tenir  compte  de  ces  fractions  avec  le  plus  grand  soin  pour 
avoir  un  résultat  aussi  précis  que  possible,  c^est  même  la  seule 
partie  de  l'opération  qui  soit  un  peu  difficile  ;  mais  en  se  servant 
pour  les  mesurer  des  divisions  du  micromètre  oculaire,  qui  sont 
autant  de  fractions  de  celles  du  micromètre  objectif  grossi^  on  par- 
vient à  les  déterminer  très-exactement. 

270.  Lorsqu'on  ariîve  aux  grossissements  les  plus  faibles,  il  peut 
se  faire  que  le  micromètre  objectif  ne  soit  pas  assez  grossi  pour 
couvrir  le  micromètre  oculaire  ;  alors  on  divise  le  nombre  des  divi- 
sions de  celui-ci  qui  sont  recouvertes  par  100,  qui  est  le  nombre 
des  divisions  du  micromètre  objectif;  le  grossissement  est,  dans  ce 
cas-là,  moindre  que  100.  Ainsi,  par  exemple,  avec  le  plus  faible 
des  objectifs  de  mon  microscope  de  Nachet,  le  micromètre  objectif 
tout  entier  ne  couvre  que  46  divisions  du  micromètre  oculaire, 
qu'il  faut  diviser  par  100,  nombre  des  divisions  du  premier,  ce  qui 
donne  pour  résultat  0,46,  c'est-à-dire  que  le  microscope  grossit 
46  fois  avec  cet  objectif  et  l'oculaire  n®  5  à  lentille  supérieure  d'une 
courbure  telle,  qu'elle  amplifie  10  fois. 

En  d'autres  termes,  avec  ces  faibles  grossissements  le  nombre 
des  divisions  que  Timage  du  micromètre  objectif  entier  embrasse 
sur  Toculaire  micromètre,  indique  le  grossissement  de  l'objectif 
employé. 

271.  Sachant  que  le  verre  supérieur  de  l'oculaire  micromètre 
gro-ssit  exactement  10  fois,  il  sulYit,  quand  on  a  obtenu  à  son  aide 
le  grossissement  du  microscope,  de  diviser  le  chiffre  qui  l'exprime 
par  dix  pour  connaître  le  grossissement  de  l'objectif  seul.  Mais  on 
n'a  ainsi  son  grossissement  que  modifié  par  le  verre  de  champ^  le- 
quel est  une  nouvelle  cause  de  complication  qui  empêche  de  pou- 
voir mesurer  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope,  en  multipliant 
directement  le  grossissement  de  l'objectif  par  celui  de  Toculaire. 
En  effet,  il  faudrait  connaître  de  combien  de  fois  le  verre  de  champ 
de  chaque  oculaire  rapetisse  l'image  formée  au  delà  de  l'objectif. 
Or,  comme  leur  longueur  focale  varie  dans  le  même  sens  que  celle 
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du  verre  de  Toeil,  on  ne  peut  mesurer  exactement  l'action  que  de 
celui  du  micromètre  oculaire.  Ce  n'est  là  du  reste  qu'une  question 
de  curiosité  scientiGque. 

11  en  est  encore  ainsi  d'une  autre  complication  qui  est  due 
à  ce  que  plus  l'oculaire  est  long,  plus  il  descend  bas  dans  le  corps 
du  microscope,  et  moins  les  rayons  recueillis  par  le  verre  de  champ 
sont  divergents,  moins  l'image  qu'ils  limitent  est  grande;  ce  qui 
est  une  cause  de  variation  du  grossissement  dont  ii  faudrait  encore 
tenir  compte. 

11  est  vrai  qu'en  pratique  on  pourrait  se  passer  de  tenir  compte 
de  l'action  du  verre  de  champ  et  de  ses  variations,  suivant  le  point 
où  il  descend  dans  le  corps  du  microscope.  Mais  alors  le  seul  moyen 
d'obtenir  les  dimensions  de  l'image  formée  au  foyer  du  verre  de 
l'œil,  est  précisément  l'emploi  de  l'oculaire  micromètre  dont  nous 
venons  de  parler,  c'est-à-dire  d'un  micromètre  oculaire  dont  le 
verre  de  l'œil  a  un  pouvoir  amplifiant  exactement  connu.      ^ 

D.  Des  grossissements  réels, 

872.  La  méthode  précédente  est  la  seule  que  le  raisonnement  et 
l'expérience  montrent  être  fondée  sur  des  principes  rigoureux,  parmi 
celles  qui  sont  réellement  applicables;  elle  donne  pour  grossissement 
réel  des  objectifs,  des  chiffres  bien  moins  élevés  que  tous  les  autres 
procédés.  J'ai  obtenu  les  nombres  suivants  pour  la  série  des  neuf 
objectifs  de  mon  microscope  de  Nachet  : 


N«»  0  =  46 

«••  3  =^  566 

N-  6  =  695 

1-140 

4  =  465 

7  =  lOiO 

2  =  218 

5»  560 

8  =  1200 

Dans  les  microscopes  de  Georges  Oberhseuser,  datant  de  1849, 
l'objectif  n^  9,  qui  était  le  plus  fort  de  tous,  ne  dépassait  jamais 
380  à  400;  les  autres  varient  entre  ce  chiffre  et  30  ou  environ,  pour 
le  plus  faible. 

Or  il  faut  qu'on  sache  que  les  n<»  8,  9,  10,  11  et  12  de  Nachet  sont 
les  objectifs  les  plus  forts  qu'on  possède  encore,  à  part  peut-être  deux 
ou  trois  d'Amici,  de  Georges  Oberhsuser,  Uartnach,  I^owell  et 
Lealand;  mais  encore  est-il  que  leur  grossissement  n'a  pas  été  net- 
tement déterminé,  et  que  ces  constructeurs  ne  les  livrent  pas  habi- 
tuellement avec  les  microscopes  qu'on  leur  demande.  Lesn^  7  et  8 
de  Nachet  accompagnent,  au  contraire,  toujours  son  microscope 
complet.  Notons  que  les  objectifs  les  plus  puissants  des  opticiens 
anglais  semblent  atteindre  des  grossissements  réels  de  1500  et  de 
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ISOOfois,  grAce  à  leurs  longs  tubes  et  à  leurs  oculaires  très-courts. 

Toutefois  on  voit  qu'il  y  a  loin  de  là  aux  grossissements  fabuleux 
de  3  ou  3,000  fois  dont  parlent  encore  quelques  opticiens  et  même 
des  observateurs  pour  les  microscopes  or^dinaires.  Je  ne  parle  pas 
ici  bien  entendu  des  objectifs  exceptionnels  des  opticiens  que  je 
viens  de  citer  et  de  quelques  autres,  qui  peuvent  donner  réelle- 
ment ces  grossissements,  mais  qui  ne  sontpas  vendus  couramment 
et  qu'on  n'emploie  que  dans  des  cas  spéciaux  fort  rares.  L'illusion 
à  cet  égard  tient  à  ce  que  les  uns  emploient  les  procédés  inexacts 
dont  il  a  été  question,  et  à  ce  que  les  autres  donnent  les  dimensions 
en  surfaces  ou  même  cubiques,  au  lieu  de  les  donner  simplement  en 
diamètre.  Or,  comme  au  microscope  nous  ne  voyons  que  des  plans 
et  non  des  solides  à  trois  dimensions  (en  sorte  que  ce  n'est  que 
par  divers  artifices  que  nous  constatons  Tépaisseur  des  objets 
examinés),  ce  sont  par  conséquent  des  dimensions  linéaires,  les 
seules  qui  nous  frappent,  que  nous  devons  prendre  en  considération. 
Aussi  les  personne^qui  ne  sont  pas  prévenues  de  ces  erreurs,  après 
avoir  examiné  avec  ces  prétendus  grossissements  de  2,500  à  3,000 
fois  des  objets  déjà  visibles  à  l'œil  nu,  comme  les  poussières  de 
papillon,  sont-elles  toujours  surprises  de  ne  pas  les  voir  plus 
grosses,  et  elles  mettent  en  doute,  avec  raison,  la  réalité  de  déter* 
minations  qui  sont  contraires  au  bon  sens  ^/ 

275.  Les  grossissements  que  j'ai  donnés  plus  haut  sont  au  con- 

traire  parfaitement  réels;  ce  sont  bien  des  amplifications  en  diamètre. 

^  Avec  l'objectif  n»  7,  chaque  centième  de  millimètre  est  réellement 

grossi  de  manière  à  couvrir  iO  millimètres,  le  n°  4  de  manière  à  en 

couvrir  4  1/2,  et  ainsi  des  autres. 

274.  Le  seul  inconvénient  de  ce  moyen  d'obtenir  le  pouvoir  am- 
plifiant des  objectifs ,  c'est  de  ne  le  donner  qu'avec  un  seul  ocu- 
laire. Mais  comme  c'est  toujours  le  même  oculaire,  on  «peut  ainsi 


*  Lardner,  mathématicien  anglais,  qui  a  laissé  des  trayaux  de  vulgarisation  scien- 
liOque  assez  originaux,  disait  ce  qui  suit  sur  ce  siiy^t.Ge  qui  prouve  que  les  chif- 
fres donnant  le  grossissement  des  instruments  d'optique  sont  exagérés,  c'est 
l'expérience  suivante  :  prenez  un  microscope  donné  comme  possédant  un  grossisse- 
ment de  1,000  diamètre;  procurez-vous  un  micromètre  ol^ectif  formé  d'un  mil- 
limètre divisé  en  millièmes,  ce  qu'on  peut  avQ|r  facilement  et  exactement  au- 
jourd'hui. Si  le  microscope  grossit  réellement  i, 000  fois,  il  est  clair  que  les 
divisions  paraîtront  larges  comme  des  millimètres,  eh  hien,  jamais  dans  ce  cas, 
on  n'a  la  sensation  du  miUiroètre  ;  dans  quelques  instruments  anciens,  on  ne 
pourra  même  |ns  séparer  les  traits,  parce  que,  indépendamment  de  l'erreur  de 
mesure,  il  y  a  à  tenir  compte  de  la  valeur  du  pouvoir  optique. 
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établir  les  difTérences  absolues  du  grossissement  donné  par  chaque 
objectif  avec  lui,  et  approximativement  celui  qu*on  obtient  avec  les 
autres  oculaires. 

275.  Cet  oculaire  a  de  5  centimètres  à  3  centimètres  et  demi  de 
longueur,  et  il  fait  perdre  une  quantité  de  lumière  assez  considé- 
rable pour  qu'on  doive  le  considérer  comme  le  plus  fort  de  tous 
ceux  qui  peuvent  encore  être  employés  utilement  et  faire  repousser 
comme  plus  nuisible  qu'utile  tout  oculaire  grossissant  davantage.. 
On  a  par  conséquent  le  grossissement  le  plus  considérable  qui 
puisse  être  obtenu  avec  chaque  objectif.  Quant  aux  autres  oculaires 
plus  faibles,  on  ne  peut  connaître  qu'approximativement  (et  après 
avoir  l'habitude  de  s'en  servir  longtemps  )  quel  est  à  peu  près  le 
grossissement  qu'ils  donnent. 

Ainsi,  lorsqu'on  indique  quel  est  l'objectif  employé,  il  faut  dire 
comment  a  été  pris  le  grossissement  qu'on  lui  attribue,  et,  de  plus, 
quelle'  est  la  longueur  du  tube  et  de  l'oculaire  dont  on  a  usé  avec 
lui  ;  car  tous  les  modes  de  déterminer  le  grossissement  donnés 
avant  le  précédent  sont  inexacts.  Hais  une  fois  qu'on  sait  qu'il 
a  été  obtenu  de  cette  manière  et  quel  est  le  numéro  de  l'oculaire 
dont  on  se  sert,  on  aura  un  guide  assez  précis. 

276.  Il  est  à  remarquer  que  le  grossissement  ainsi  déterminé 
n'est. pas  celui  de  l'objectif  seul ,  mais  de  tout  le  microscope,  ob- 
jectif et  oculaire.  Clest  l'image  qu'a  grossie  l'objectif,  réduite  par 
le  verre  de  champ  de  l'oculaire,  qui  en  a  rapproché  les  rayons  di- 
vergents, et  grossie  de  nouveau  par  le  verre  supérieur  qu'on  a  sous 
les  yeux.  Mais,  comme  on  ne  peut  obsener  sans  oculaire,  le  gros- 
sissement de  l'objectif  seul  serait  tout  à  fait  inutile. 

Ainsi,  lorsqu'on  parle  du  grossissement  d'un  objectif,  on  entend 
son  grossissement  avec  l'oculaire  micromètre  qui  a  servi  à  prendre 
son  pouvoir  amplifiant;  micromètre  que  nous  avons  vu  devoir  être 
adopté  comme  le  plus  fort  de  ceux  qui  sont  d'un  emploi  encore 
utile.  C'est,  à  proprement  parler,  le  grossissement  du  microscope 
avec  tel  objectif  qu'il  faudrait  dire. 

A  part  les  moyens  erronnés  dont  il  a  été  question  (pages  205  et204), 
il  n'existe  pas  encore  de  procédé  qui  puisse  donner  le  grossissement 
de  chaque  objectiT  avec  tous  les  oculaires  successivement. 

277.  Enfin,  il  ne  faut  point  passer  sous  silence  que  le  principal 
inconvénient  de  ce  procédé  git  dans  la  difficulté  qu'on  éprouve 
à  obtenir  des  constructeurs  de  microscopes  des  oculaires  micro- 
mètres dont  le  verre  supérieur  grossit  exactement  dix  fois.  Toutes 
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les  causes  (d*în0xactitude  proviennent  en  effet  des  oculaires  ne  rem* 
plissant  pas  exactement  ces  conditions,  car  on  sait  que  les  divisions 
dans  les  micromètres  objectifs  sont  faites  avec  une  précision  et  une 
rigueur  telles,  qu'on  ne  doit  pas  chercher  là  les  sources  d'erreurs 
à  cet  égard.  11  est  pourtant  possible  de  faire  ces  lentilles  avec  une 
exactitude  suffisante,  ainsi  qu'on  peut  le  vérifier  par  la  compa- 
raii^on  directe,  d'un  objet  d'une  grandeur  connue,  vu  avec  une 
loupe,  et  un  millimètre  vu  à  l'œil  nu.  On  parvient  avec  le  temps 
et  des  essais  répétés  à  donner  à  ces. sortes  de  comparaisons,  firé- 
quemment  employées  en  physique  expérimentale ,  beaucoup  plus 
de  précision  qu'on  ne  le  croirait  avant  de  Tavoir  tenlé. 

Toutefois,  cette  exactitude  du  pouvoir  amplifiant  n'est  jamais 
parfaite,  et,  avec  plusieurs  oculaires  micromètres  de  ce  genre  pré- 
parés avec  le  plus  grand  soin  par  les  seuls  opticiens  que  j'aie  pu 
décider  à  faire  ce  travail,  MM.  Nachet  et  fils,  j'ai  presque  toujours 
trouvé  des  différences  de  l'une  à  l'autre  des  lentilles  supérieures 
devant  grossir  di#fois.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'en  essayant 
un  microscope,  ayant  trouvé  un  objectif  n"  5  qui  donnait  un  gros- 
sissement de  cinq  cents  fois  à  un  ou  deux  prés  avec  Toculaire  mi- 
cromètre qui  l'accompagnait ,  quatre  autres  oculaires  de  ce  genfe 
m'ont  offert  des  différences  qui  sont  allées  à  donner  avec  ce  même 
objectif  un  grossissement  de  530  pour  le  plus  fort,  et  de  475  pour 
le  plus  faible. 

ART.    VI.    —  DES  DIFFÉRENTS   MOYENS  DE   MESURER   LE   DIAMÈTRE 

DES   OBJETS  MICROSCOPIQUES. 

278.  11  y  a  plusieurs  procédés  qui  permettent  d'obtenir  le  dia- 
mètre absolu  des  objets  étudiés  au  microscope,  et  tous  sont  à  peu 
près  également  exacts  ;  il  n'y  a  réellement  qu'à  choisir  entre  les 
plus  commodes  et  les  plus  rapides. 

J'indiquerai  en  premier  lieu  le  procédé  fondé  sur  la  connais- 
sance du  pouvoir  amplifiant  des  objectifs,  quoique  jusqu'à  présent 
il  n'ait  jamais  été  mis  en  usage,  parce  qu*on  ne  connaissait  pas 
de  moyen  pour  obtenir  exactement  ce  pouvoir  amplifiant.  C'est  le 
plus  simple  et  le  plus  exact  en  même  temps  que  le  plus  rapide  de 
tous  et  celui  qu'il  faut  adopter  en  prptique. 

279.  11  consiste  à  substituer  l'oculaire  micromètre  à  l'oculaire 
servant  en  cç  moment  à  l'examen  d'un  objet,  puis  à  constater  com- 
bien il  faut  de  ses  divisions  pour  couvrir  Tirnage  de  cet  objet.  Le 
volume  de  ce  dernier  sera  exprimé  par  une  fraction  dont  le  im- 
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mérateur  est  le  noTn1)re  des  divisions  de  l'oculaire  micromëtre  que 
recouvre  Timage  el  dont  le  dénominateur  est  le  chiffre  qui  exprime 
lé  pouvoir  amplifiant  du  microscope  avec  Tobjectif  employé.  Pour 
faciliter  la  <M)mparaison  du  volume  des  objets ,  on  réduit  cette 
fraction  en  fractions  décimales. 

Ainsi»  par  exemple,  avec  l'objectif  n®  4  de  l'un  de  mes  micro- 
scopes, dont  le  pouvoir  amplifiant  est  400,  Timage  d  un  globule 
de  sang  recouvre  irois  divisions  du  micromètre  oculaire  ;  il  égale 
donc  3/400**  demillimètre,  ou  O^^.OO?.  Ce  procédé  est  très-simple; 
il  suffit,  pour  l'employer,  d'avoir  fait  d'avance  une  table  des  gros- 
sissements des  objectifs  du  microscope,  pris  de  la  manière  indiquée 
plus  haut  (pages  210-211). 

.  380.  Il  existe  un  autre  procédé  qui  permet  de  mesurer  le  dia- 
mètre des  corpuscules ,  lors  même  qu'on  ne  connaît  pas  le  pouvoir 
amplifiant  du  système  représenté  par  l'oculaire  et  l'objectif  em- 
ployés. Pour  le  mettre  à  exécution,  on  se  sert  de  l'oculaire  micro- 
mètre qui  accompagne  ordinairement  les  mitroscopes  tels  que 
les  livrent  les  opticiens.  Il  est  composé  d'un  centimètre  tracé  sur 
verre  et  divisé  en  100  parties  ou  dixièmes  de  millimètre,  qui  est 
placé  au  foyer  d*un  oculaire  faible,  long  de  5  centimètres,  et  dont 
le  verre  supérieur  grossit  seulement  six  à  sept  fois  ;  en  sorte  que 
Us  divisions  du  micromètre  sont  écartées  Tune  de  l'autre  de  6  à 
7  dixièmes  de  millimètre.  Du  resle,  le  grossissement  du  verre 
supérieur  est  indéterminé  et,  par  conséquent,  aussi  Tècartenient 
des  divisions  du  micromèlre;  il  est  inutile  de  le  connaître;  il 
suffit  que  ce  soient  des  divisions  également  écartées  l'une  de  l'au- 
tre, peu  importe  de  quelle  quantité. 

Voici  comment  on  l'emploie  :  on  détermine  combien  de  divisions 
de  cet  instrument  sont  nécessaires  pour  couvrir  chacun  des  cen- 
tièmes  de  millimètre  du  micromètre  objectif,  préalablement  placé 
au  foyer;  et  si,  par  exemple,  il  en  faut  trois,  il  devient  évident  que 
chacune  d'elles  vaut  1/300*  de  millimètre  ou  1/5  de  centième  de 
millimètre,  et  ainsi  des  autres. 

Mais  il  est  rai^ qu'un  certain  nombre  des  divisions  du  micromètre 
oculaire  coïncident  exactement  avec  celles  du  micromètre  objectif, 
et  lors  même  qu'on  le  croit,  la  superposition  n'est  presque  jamais 
exacte.  Il  faut ,  par  conséquent,  tenir  compte  des  fractions  et  pour 
cela  diviser  le  nombre  100,  qui  est  celui  des  divisions  totales  du 
micromètre  oculaire  ,  par  le  nombre  des  centièmes  de  millimètre 
qu'il  recouvre  sur  le  micromètre  objectif.  Le  chiffre  obtenu  in* 
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dique  la  valeur  de  chaque  division  du  micromètre  oculaire ,  relati- 
vement à  l'objectif  employé.  Il  faut  se  faire  une  table  de  cette 
valeur  relative  des  divisions  du  micromètre  oculaire,  pour  tous  les 
objectifs  successivement,  et  on  l'emploie  comme  on  le  ferait  du 
grossissement  réel  des  objectifs,  d'après  la  méthode  indiquée  dans 
le  paragraphe  précédent;  pourvu,  bien  entendu,  que  dans  la  me- 
sure du  volume  des  corpuscules  on  se  serve  toujours  du  même 
micromètre  oculaire  qui  a  servi  à  faire  la  table. 

Ainsi,  par  exemple,  supposons  que  pour  l'objectif  n*  4  chaque 
centième  de  millimètre  du  micromètre  objectif  recouvre  trois  divi- 
sions plus  une  fraction  du  micromètre  oculaire.  Par  le  procédé 
qui  vient  d'être  décrit,  on  obtient  le  chiffre  357,  c'est-à-dire  que 
chaque  division  du  micromètre  oculaire  vaut,  avec  l'objectif  n"  4 
ci-dessus,  i/357*  de  millimètre.  Si  Ton  étudie  le  sang  avec  cet 
objectif,  on  trouve  que  chaque  globule  recouvre  deux  divisions 
et  demie  du  micromètre  oculaire,  soit  2,50/557^  de  millimètre  ou, 
en  réduisant  en  fraction, décimale,  qu'il  a  0'"'",007. 

281.  On  pourrait  placer  dans  l'oculaire  micromètre  toute  espèce 
de  divisions  qu'on  voudrait,  et  le  résultat  défmitif  serait  toujours 
le  même ,  pourvu  que  ces  divisions  fussent  à  une  distance  égale. 
Tune  de  l'autre.  Hais  cet  oculaire  est  toujours  très-faible,  son  verre 
supérieur  ne  grossit  guère  que  six  ou  sept  fois  au  plus.  11  en 
résulte  un  inconvénient  que  n'a  pas  l'oculaire  micromètre,  dont  le 
verre  supérieur  grossit  dix  fois,  c'est  que,  ses  divisions  n'étant  pas 
très-écartées  Tune  de  l'autre,  on  voit  difficilement  si  l'objet  en 
recouvre  deux,  trois,  etc.,  plus  une  fraction.  De  plus,  grossissant 
fort  peu  l'objet,  on  ne  fait  pas  grande  attention  à  ces  fractions, 
surtout  quand  il  s'agit  de  corps  très-petits. 

Cependant,  dès  qu'on  n'en  tient  pas  compte,  il  en  résulte  des 
erreurs  qui  portent  sur  le  chiffre  des  millièmes,  ou  quatrième 
chiffre  des  fractions  décimales  ,  qui  est  important  lorsqu'il  s'agit 
de  globules  n'ayant  que  quelques  millièmes  de  millimètre  de 
diamètre:  tels  sont  ceux  du  sang,  de.  la  lymphe,  etc.,  et  beau- 
coup de  fibres.  Il  y  a  quelquefois  une  différence  telle  entre 
le  chiffre  obtenu  pour  le  diamètre  d'un  objet,  en  suivant  le  pre- 
mier procédé  (g  279)  et  celui  indiqué  par  les  auteurs ,  qu'il  est  à 
croire  qu'en  prenant  la  valeur  relative  des  divisions  du  micro- 
mètre oculaire  pour  chaque  objectif-,  on  n'a  pas  tenu  compte  des 
fractions  de  centièmes  de  millimètre,  d'après  la  méthode  indiquée 
au  paragraphe  précèdent. 
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282.  On  a  dû  remarquer  que  le  procédé  pour  obtenir  le  dia- 
mètre des  objc'ts  microscopiques,  décrit  au  §  280,  exige  la  même 
opération  préliminaire  que  celle  qui,  avec  un  oculaire  micromètre, 
grossissant  exactement  dix  fois  au  lieu  de  six  ou  sept,  sert  à  donner 
le  pouvoir  amplifiant  du  microscope  et  ensuite  à  calculer  le  dia- 
mètre des  corps  étudiés. 

Il  ne  faudrait  pas  croire,  d'après  cela,  que  le  chiffre  (1/357*  pour 
l'objectif  n^  4  pris  comme  exemple)  obtenu  avec  l'oculaire  micro- 
mètre, grossissant  six  ou  sept  fois  et  qui  exprime  la  valeur  relative 
de  chacune  de  ses  divisions,  indique  aussi  le  véritable  grossisse- 
ment de  Tobjectif  combiné  à  cet  oculaire  faible,  de  la  même  ma- 
nière que  le  chiffre  (400  pour  le  môme  n*^  4)  obtenu  avec  l'oculaire 
fort  indique  le  pouvoir  ampliûant  réel  (voy.  p.  209  etsuiv  ). 

Le  chiffre  qu'on  obtient  ainsi  est  beaucoup  plus  fort  (une  fois  et 
demie  au  moins)  que  le  véritable  pouvoir  amplifiant  de  cette  com- 
binaison. Ce  grossissement  réel  est  400  avec  l'objectif  n^  4  pris 
conmie  exemple,  tandis  qu'avec  cet  oculaire  micromètre  faible  il 
n'est  que  de  200  fois  environ. 

On  peut  s'assurer  de  cela  par  un  examen  comparatif  et  direct  du 
^micromètre  objectif  ou  de  divers  corpuscules,  examen  fait  successi- 
vement avec  les  deux  oculaires  placés  alternativement  sur  le  même 
objectif.  11  est  facile  de  reconnaître  que  les  corps  ou  les  divisions  en 
centièmes  du  micromètre  objectif  sont  deux  fois  plus  larges  en- 
viron avec  l'oculaire  micromètre .  dont  le  verre  supérieur  grossit 
dix  fois,  qu'avec  celui  qui  grossit  six  ou  sept  fois. 

On  voit  cependant  que  l'opération  indiquée  plus  haut  (§  279) 
donne  400  avec  le  premier,  ce  qui  est  bien  le  grossissement  réel, 
puisque  chaque  centième  de  millimètre  est  rendu  égal  à  4  milli- 
mètres, et  elle  donne  néanmoins  le  chiffre  voisin  et  comparative- 
ment énorme  de  357  avec  l'oculaire  le  plus  faible. 

On  pourra  encore  constater  que  le  volume  des  objets  ou  Té- 
cartement  des  divisions  du  micromètre  objectif,  vus  avec  l'objectif 
n*  5  et  l'oculaire  faible,  ne  sont  pas  plus  grands  qu'avec  un  objectif 
faible  comme  le  n*'  2,  qui,  avec  l'oculaire  micromètre  grossissant 
dix  fois,  donne  un  grossissement  exact  de  200  diamètres. 

Ce  genre  de  comparaison  fait  avec  soin  est  susceptible  de  beau- 
coup de  précision  et  donne  des  résultats  analogues  avec  tous  les 
objectifs  pris  l'un  après  l'autre  comme  exemple. 

Ces  différences  reconnaissent  pour  cause  la  longueur  du  tube  des 
divers  oculaires  micrométres,dont  le  plus  faible  étant  très-long  reçoit 
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sur  son  verre  de  champ  les  faisceaux  qui  doivent  former  l'image 
avant  qu'ils  aient  beaucoup  divergé  (v.  p.  125  jet  497).  Dans  l'o- 
culaire micromètre  fort  dont  le  tube  est  bien  plus  court,  les  rayons 
beaucoup  plus  divergents  vont  former  une  image  plus  grande  au 
foyer  de  son  verre  oculaire  que  dans  Tautre.  Il  en  résulte  que  la 
variation  d'étendue  à  laquelle  Timage  du  micromètre  objectif  est 
soumise  par  le  verre  de  champ  n*est  pas  proportionnelle  à  celle  du 
micromètre  oculaire*qui  est  grandi  six  ou  sept  fois  dans  un  cas,  et 
dix  dans  l'autre.  En  conséquence,  le  quotient  de  la  division  du  terme 
100  (nombre  des  divisions  du  micromètre  oculaire)  par  un  chiffre 
variable  (tiré  du  nombre  qu*il  recouvre  des  divisions  du  micromètre 
objectif;  qui  a  varié  de  grandeur  proporlionnellenient  au  premier, 
doit  présenter  des  différences  qui  sont  considérables,  comme  on 
le  voit. 

Malgré  cela,  on  obtient  le  même  chiffre  pour  le  diamètre  des  ob- 
jets en  suivant  l'une  ou  l'autre  méthode,  sauf  les  erreurs  dont  est 
surtout  susceptible  la  dernière  ;  dans  celle-ci,  en  effet,  l'objet  à 
mesurer  ne  faisant  que  remplacer  le  micromètre  objectif,  il  se 
trouve  soumis  à  la  même  cause  de  variation  T|ue  lui,  puisque  son 
image  est  reçue  par  le  même  oculaire  micromètre,  dont  la  longueur 
différente  de  l'un  à  l'autre  est  cause  unique  des  différences  in- 
diquées ci-dessus. 

Quant  au  verre  oculaire  supérieur,  son  influence  est  nulle,  puis- 
qu'il grandit  en  même  temps  et  l'image  qui  est  concentrée  à  son 
Toyer  par  le  verre  de  champ  et  le  micromètre  placée  ce  même  foyer. 

283.  Il  y  a  encore  plusieurs  autres  manières  de  prendre  le  dia- 
mètre des  objets  qu'il  suffira  de  mentionner,  car  elles  sont  bien 
moins  faciles  à  employer,  et  il  en  a  été  nécessairement  question 
à  propos  du  grossissement  du  microscope.  Tel  est  le  procédé  de 
Hooker  mentionné  plus  haut  (p.  203  à  204). 

On  peut  aussi/prendre  avec  un  compas  le  diamètre  des  images 
données  par  la  chambre  claire  et  diviser  ce  nombre  par  celui 
qui  a  été  obtenu  préalablement  comme  indiquant  le  pouvoir  ampli- 
fiant du  microscope,  d'après  le  procédé  de  la  chambre  claire  décrit 
précédemment  (page  203).  Quoique  nous  ayons  reconnu  que  ce 
chiffre  est  beaucoup  trop  fort,  l'objet  étant  grandi  en  même  pro- 
portion ,  le  résultat  pourrait  être  exact  s'il  n'y  avait  beaucoup  de 
causes  d'erreurs  dues  à  la  difficulté  de  toujours  mesurer  l'image 
de  l'objet  à  la  nièine  dislance  de  la  chambre  claire,  c'est-à-dire  à 
l'endroit  où  primitivement  avaient  été  déterminées  les  divisions  du 


920  ANCIENNES  MESURES  DU  DIAMÈTRE  DES  OBJETS. 

micromètre  objectif  pour  obtenir  le  prétendu  pouvoir  amplifiant. 
Ce  procédé,  du  reste,  est  moins  facile  à  employer  que  les  précé- 
dents. 

11  faut  rejeter  aussi  comme  moins  commodes  et  plus  longues,  et 
probablement  plus  inexactes  que  les  méthodes  indiquées  plus  haut, 
celles  qui  consistent  à  comparer  les  objets  h  des  grains  de  pous- 
sière, des  fils  de  soie  tirés  du  cocon,  des  fils  métalliques,  etc., 
comme  le  faisaient  Leuwenhoeck,  Jurine,  etc.  ;  fils  dont  le  dia- 
mètre était  pris  d'avance,  et  qu'on  plaçait  dans  la  préparation, 
k  côté  des  objets  dont  on  voulait  mesurer  l'épaisseur. 

Nous  ne  mentionnerons  de  nouveau  que  pour  mémoire  la 
mesure  des  objets  à  l'aide  d'oculaires  portant  deux  pointes  mises  en 
mouvement  par  des  vis  micrométriques,  et  placées  au  foyer  du  verre 
supérieur  de  l'oculaire. 

Il  en  est  de  même  pour  les  vis  micrométriques  adaptées  à  la  pla- 
tine du  microscope,  et  faisant  marcher  le  porte-objet  ;  de  telle  sorte 
que  le  nombre  des  tours  du  pignon  de  la  vis  indique  en  fractions  de 
millimètre  le  diamètre  du  corps  étudié,  qui  a  préalablement  été 
placé  de  manière  qu^m  des  bords  de  son  image  soit  au  contact  d'un 
fil  de  soie  situé  au  foyer  du  verre  supérieur  de  l'oculaire,  et  sous 
lequel  on  fait  passer  l'objet  tout  entier  à  l'aide  des  mouvements 
circulaires  imprimés  au  pignon. 

Tous  ces  appareils  sont  loin  d'être  aussi  précis  que  les  autres;  ils 
sont,  en  outre,  coûteux,  difllciles  à  employer,  et  les  vis  se  détério- 
rent très-facilement.  Ce  sont  des  instruments  de  curiosité,  mais 
à  peu  près  inapplicables  en  pratique. 

284.  Notons  enfin  que  beaucoup  d'observateurs,  depuis  Hertel, 
eh  1716,  jusqu'à  Le  Baillif,  en  1820,  mesuraient  les  corpuscules 
sous  le  microscope  à  l'aide  de  micromètres  faisant  fonction  de 
porte-objets,  à  lignes  parallèles,  se  coupant  ou  non  à  angle  droit. 
Supposons  l'un  d'eux  divisé  en  100^'  de  millimètres.  On  comprend 
aisément  qu'un  objet  qui  occupe  deux  de  ces  intervalles  a  une  lar- 
geur de  Vioo*%  tandis  qu'un  autre,  qui  en  remplit  5,  a  une  dimen- 
sion de  '/loo**  de  millimètre. 

Quelque  avantageuse  que  puisse  d*abord  paraître  cette  méthode, 
elle  présente  de  grands  inconvénients,  de  sorte  qu'on  ne  s'en  sert 
^plus  aujourd'hui.  D'abord,  la  petitesse  d'une  foule  d'objels  exige 
l'emploi  de  micromètres  à  divisions  très-fines,  ot  chers  par  con- 
séquent. Fnsuite,  le  nettoiement  les  altère  et  les  use  vite.  En  outre, 
et  c'est  là  un  fait  plus  important,  les  objets  que  l'on  veut  mesurer 
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masquent  les  divisions,  ou  se  trouvent  souvent  dirigés  obliquement 
et  non  perpendiculairement  par  rapport  aux  divisions.  Enfin,  on  a 
souvent  à  calculer  des  fractions  d'intervalle  telles,  que  l'œil  peut 
facilement  connnettrc  des  erreurs. 


DEUXIÈME  SECTION 

DES  INSTRUMENTS  ET  DES  APPAREILS  ACCESSOIRES  DONT  LLS  ETUDES 

MICROSCOPIQUES  DEMANDEE  1*  L'E&fPLOl 

285.  Les  faits  exposés  dans  les  chapitres  précédents  ont  déjà  fait 
comprendre  qu'il  est  un  certain  nombre  d'appareils  et  d'instruments 
fort  différents  les  uns  des  autres,  sans  lesquels  l'emploi  du  micro* 
scope  est  habituellement  impossible.  11  en  est  parmi  eux  qui,  ainsi 
qu*on  le  verra,  peuvent,  selon  leur  nature  et  selon  les  convenances 
de  chacun,  être  placés  dans  la  boîte  mémo,  livrée  par  les  construc- 
teurs avec  chaque  microscope,  ou  dans  une  caisse  séparée,  quand 
l'observateur  se  propose  de  voyager.  Des  lames  de  verre,  des>aiguilles 
à  dissection,  des  scalpels,  des  ciseaux  lins  et  des  pinces,  tels  sont 
les  instruments  sans  lesquels  l'usage  du  microscope  est  impossible 
et  qui  doivent  être  acquis  en  même  temps  que  ce  dernier.  Quant 
aux  autres,  on  peut  attendre  les  exigences  des  observations  que  Ton 
poursuit  pour  se  les  procurer. 

'  286.  Parmi  ces  instruments,  il  en  est  dont  l'usage  est  spécial  aux 
recherches  microscopiques,  à  l'éclairage  ou  au  dessin  des  objets, 
et  d'autres  dont  l'emploi  est  commun  aux  études  anatomiques  et 
physiologiques  ordinaires  et  aux  études  chimiques.  11  sera  fait 
mention  de  ces  instruments  dans  autant  de  chapitres  distincts,  mais 
une  section  particulière,  la  suivante,  sera  exclusivement  réservée  à 
l'indication  des  agents  chimiques  qui  sont  les  auxiliaires  indispen- 
sables du  microscope  envisagé  autrement  que  conmie  objet  de  cu- 
riosité. Il  existe  de  plus  quelques  appareils  dont  l'usage  est  telle- 
ment spécial  à  tel  ou  tel  ordre  de  recherches  -qu'il  n'en  sera  fait 
mention  que  dans  les  sections  où  il  sera  traité  de  ces  dernières. 
Enfin  il  y  a  un  si  grand  nombre  de  variétés  de  la  plupart  de  ces 
sortes  d'instruinents  et  chaque  observateur  peut  les  modifier  de 
tant  de  manières,  que  ceux-là  seulement  qui  sont  véritablement 
nécessaires  devront  être  décrits.  * 
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287.  La  première  préoccupation  de  toute  personne  qui  possède 
un  microscope  doit  être  de  choisir  une  table  convenable,  pouvant 
être,  autant  que  possible,  placée  à  demeure  dani  une  pièce  de 
travail  facile  à  éclairer.  Le  microscope  on  les  microscopes  resteront 
sur  Gelle-cL  entourés  des  divers  instruments  dont  ils  exigent  l'em- 
ploi, de  manière  à  se  prêter  sans  perte  de  temps  à  toute  observa- 
tion devenue  nécessaire  et  au  dessin  des  objets  étudiés.  Elle  sera 
pourvue  de  tiroirs  disposés  de  manière  à  être  ouverts  sans  déran- 
gement de  Tobservateur  pendant  le  travail  et  destinées  à  contenir 
des  instruments,  etc. 

La  stabilité  de  la  table  et  de  Tinstrument^ur  celle-ci  sont  les 
preniières  conditions  qui  doivent  être  remplies.  En  second  lieu, 
sa  surface  doit  être  noire  et  de  ton  nint  ou  au  moins  très-foncé  ; 
toute  lumière  blanche  ou  brillante  réfléchie  dans  l'œil  amène  en 
effet  une  prompte  fatigue  et  enlève  à  la  rétine  la  sensibilité  né- 
cessaire pour  l'observation  des  lignes  fines  et  pâles  qu'il  s'agit 
de  discerner. 

U  est  utile  cependant,  pour  bien  des  études  anatomiques,  d'avoir 
à  côté  de  la  place  habituellement  occupée  par  le  microscope  sur 
cette  table,  une  plaque  de  glace  polie,  ronde  ou  carrée,  fixée  par 
incrustation  dans  le  bois;  elle  peut  avoir  4ine  largeur  de  iO  à  20 
centimètres  environ.  La  plaque  est  incrustée  de  manière  à  se  trou, 
ver  bien  de  niveau  avec  le  reste  de  la  table  ;  puis  le  fond  de  la  dé- 
pression qu'elle  comble  exactement  est  coloré  en  blanc  ou  en  trois 
bandes  peintes  en  blanc,  rouge  et  vert,  ou  mieux  encore  il  est  divisé 
en  quatre  carrés  de  ces  trois  couleurs,  plus  un  autre  noir.  Parfois 
on  se  borne,  sur  les*  tables  dont  le  bois  aest  pas  noir,  à  incruster 
simplement  une  tablette  d'ardoise  polie.  On  peut  remplacer  la  pein- 
ture par  du  papier  ou  une  étoffe  de  couleur  placés  sous  la  plaque 
de  verre  indiquée  plus  haut* 

En  faisant  les  préparations,  on  fait  glisser  la  lame  porte-objet 
sur  telle  ou  telle  des  portions  de  la  table  ainsi  colorées,  de  ma- 
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à  ce  que  les  objets  déjà  pi'esqiie  invisibles  à  l'œil  nu  ou  Ir^s- 
tnnspareiits  que  l'on  sépare  les  uns  des  autres,  deviennent  plus 
facilemeat  apercevables  par  opposition  entre  leur  teinte  ^t  celle  du 
fond  flous-j  icent. 

288.  On  comprend  que  la^grandeur  et  la  forme  des  tables  devront 
▼irier  suivant  les  convenances  pei*sonnelles  et  suivant  qu'elles  se- 
ront  destinées  à  de  simples  recherches  ou  en  même  temps  aux  dé- 
mottstrations  d'un  coiu*s.  Dans  ces  dernières  circonstances,  on  peut 
donner  aux  taMes  une  forme  circulaire  et  leur  faire  porter  deux 
petits  nîlssur  lesquels  courent  des  tablettes  à  roues  en  métal  bien 
poli  on  en  caoïitchoue,  permettant  de  faire  passer  d  une  (personne 
à  l'autre  le  microscope  sous  lequel  est  fixée  une  préparation  desti- 
née à  être  montrée  à  plusieurs  obser\'ateurs.  Mais  ce  mode  de 
démon j^t^ation  n'est  applicable  qu*à  Texamen  des  objets  pouvant 
être  étudiés  à  Taide  d*un  faible  grossissement,  et  encore  souvent  la 
préparation  se  déplace  de  manière  à  ne  plus  montrer  les  mêmes 
détails  dés  que  le  microscope  a  parcouru  un  mètre  ou  deux  de  ce 

I  petit  chemin  de  fer. 

La  table  adoptée  sera  munie  de  tiroirs  destinés  à  pnilêjror  tons 
les  objets  qui  craignent  la  poussière,  puis  les  provisions  de  Kv 
melles,  les  accessoires  du  ^microscope,  divers  instniments,  les 
linges  destinés  à  les  essuyer,  etc.  Sur  celte  table  seront  en  outre 
de  petits  globes  et  des  verres  renversés  pour  protéger  les  portions 
de  tissu  ou  certaines  préparations  Irafches  ou  en  voie  dVxècu- 
lion,  etc.  A  Tune  de  ses  extrémités,  mais  à  portée  de  la  main,  sera 
la  boîte  à  réactif,  fermée  ou  non. 

AITICLE   U.    —   DES   PLAQCES   OC    LAMES   DE   VERRE. 

289.  Les  instruments  les  plus  nèc^^ssaires  aux  recherches,  après 
la  table  qui  doit  porter  le  microscope,  sont  les  lames  de  verre. 

Des  lames  ou  bamles  vorte-objets. 

290.  Les  unes  dites  lames  ou  bandes  i)orte^bjets  doivent  être  en 
verre  à  glace  parbitenient  poli ,  et  planes  sur  les  deux  faces.  Les 
plaques  faites  simplement  en  verre  à  vitre  ne  valent  rien  en  raison 
des  petites  saillies  de  leurs  surfaces,  des  bulles  d'air  et  des  impu^ 
retés  contenues  dans  leur  épaisseur,  comme  dans  tous  les  verres  de 
mauvaise  qualité.  De  plus,  il  est  rare  qu'elles  ne  soient  pas  un  peu 
courbées,  ce  qui  fait  qu'elles  oscillent  sur  la  platine  (qui  est  parfai-^ 
tement  horizontale)  dès  qu'on  les  touche  d'un  seul  côté  à  la  fois. 
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C*est  là  un  gra^e  inconvénient,  en  ce  que  l'objet  cesse  à  chaque 
instant  d*ètre  au  foyer  ou  sort  du  champ  du  microscope  par  suite 
du  glissement  trop  facile  de  la  lame. 

Il  est  bon  que  ces  plaques  devenue  poli  soient  passées  à  Témeri 
sur  les  bords  et  aux  angles.  11  suffît  d  en  avoir  une  douzaine  au 
plus  pour  l'examen  habituel,  en  dehors  d*une  provision  destinée 
aux  préparations  à  conserver.  L'épaisseur  de  ces  lames  est  de  1 
ou  de  2  millimétrés.  Il  est  bon  qu'elles  soient  de  même  épaisseur 
dans  toute  provision,  afin  de  ne  pas  être  obligé  d'élever  ou  d*abais- 
ser  Tobjectif  chaque  fois  que  Ton  remplace  une  préparation  par 
une  autre,  ainsi  que  cela  est  à  chaque  instant. nécessaire  dans  les 
recherches  scientifiques.  11  en  faut  aussi  avoir  qui  n'ont  qu'un 
demi-millimétré  environ  d'épaisseur.  Elles  seront  réservées  pour 
l'examen  des  embryons,  des  annélides,  des  acariens,  etc.,  dont 
les  préparations  doivent  élre  étudiées  successivement  sur  les  deux 
faces  à  l'aide  d'assez  forts  grossissements.  Leur  minceur  permet 
de  retourner  la  préparation,  de  manière  à  mettre  en  bas  la  face 
qui  était  d'abord  supérieure  et  qui  est  couverte  d'une  lamelle 
mince.  On  protège  celle-ci  et  on  évite  la  compression  de  l'objet 
préparé  en  faisant  reposer  les  extrémités  de  la  grande  lame  sur 
un  anneau  en  laiton,  en  corton  ou  en  gutta-percha,  à  bords  polis, 
qu'on  pose  à  volonté  sur  la  platine  du  microscope. 

291.  Les  lames  porte-objets  destinées  aux  préparations  que  Ton 
veut  conserver  doivent  être  les  mêmes  que  celles  qui  servent  aux 
observations,  parce  que  souvent  la  préparation  d'un  objet  étudié 
sans  idée  de  conservation*  pré>*ue  est  assez  bien  réussie  pour  que, 
chemin  faisant,  on  désire  lui  faire  prendre  place  dans  une  collec- 
tion. Sous  ces  divers  rapports ,  il  n'est  pas  indifférent  de  donner 
à  ces  lames  telle  ou  telle  grandeur. 

Au  point  de  vue  de  la  facilité  du  maniement,  de  la  possibilité  de 
faire  des  préparations  assez  larges  et  d'en  faire  deux  sur  le  'même 
porte-objet  pour  les  comparer  aisément  l'une  à  l'autre,  etc.,  les 
lames  de  verre,  longues  de  72  à  75  millimètres  et  larges  de  24  à 
25  millimètres,  sont  préférables  à  toutes  les  autres.  Telle  est 
la  grandeur  des  lamea  ou  bandes  sur  lesquelles  j'ai  toujours  vu 
faire  les  préparations  depuis  4840,  en  France,  par  M.  Bourgogne  et 
en  Angleterre.  Le  nom  de  bandes  anglaises  leur  est  parfois  donné 
chez  les  fabricants,  par  opposition  h  des  bandes  plus  étroites  et 
plus  courtes  sur  lesquelles  se  vendent  les  préparations  communes  et 
qui  accompagnent  les  microscopes  à  bas  prix  de  quelques  opticiens. 
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En  Allemagne,  la  grandeur  des  lames  est  généralement  infé- 
rieure aux  dimensions  notées  plus  haut ,  et  souvent  on  les  trouve 
longues  de  50  millimètres  sur  58  à  40  de  large. 

C'est  en  se  guidant  sur  les  dimensions  données  plus  haut,  à 
1  ou  2  millimètres  prés  (72  millimètres),  que  sont  faites  les  boites 
destinées  à  conserver  les  collections,  et,  sous  ce  rapport,  il  im- 
porte que  la  grandeur  des  porte-objets  soit  telle,  qu'ils  puissent 
entrer  dans  ces  dernières  et  y  être  assez  immobiles  pour  pouvoir 
être  transportés  sans  oscillation. 

Des  lames  minces,  lamelles  ou  couvre-objets. 

292.  Ces  lames  de  verre  sont  carrées  ou  mieux  circulaires, 
larges  de  15  à  25  millimètres  1/2  de  côté.  Elles  servent  à 
recouvrir  Tobjet  ou  la  préparation  que  Ton  veut  é!udier.  Leur 
épaisseur  doit  être  appropriée  au  grossissement  de  l'objectif  qu*on 
emploie.  Comme  plus  le  pouvoir  amplifiant  est  considérable,  plus 
est  courte  la  longueur  focale,  plus  aussi  doivent  être  minces  ces 
lamelles  de  superposition  dites  également  couvre-objets^  par  oppo- 
sition aux  bandes  porte-objet. 

11  faut  avoir  trois  sortes  de  ces  lamelles  distinguées  par  leur 
épaisseur  :  1^  les  unes,  très-minces,  serviront  pour  les  deux  ou 
trois  objectifs  les  plus  puissants  ;  2^  les  autres ,  un  peu  plus  épais- 
ses, peuvent  être  mises  en  usage  avec  les  objets  d*un  pouvoir  am- 
plifiant moyen  ;  3^  les  dernières,  épaisses  d'un  demi-milIimètre  ou 
un  peu  plus,  servent  pour  les  faibles  objectifs.  Du  reste,  en  dehors 
des  cas  dans  lesquels  il  faut  utiliser  de  ces  lames  épaisses  pour 
étudier  des  objets  résistants ,  exigeant  qu'on  les  soumette  à  une 
certaine  pression,  Ton  arrive  à  n'user  que  des  lames  les  plus 
minces  qui  permettent  d'examiner  un  même  corps,  depuis  les  plus 
faibles  grossissements  jusqu'aux  plus  forts. 

293.  Ces  lamelles  doivent  être  tenues  dans  des  boites  qui  por- 
tent le  numéro  de  l'objectif  le  plus  fort  avec  lequel  ell^s  peuvent 
être  employées,  afin  de  reconnaître  immédiatement  qu'il  est  possible 
de  les  utiliser  avec  tous  les  jeux  de  lentilles  d'un  numéro  plus  faible. 
Lorsqu'on  étudie  un  objet  avec  un  faible  grossissement  et  qu'on 
pense  être  obligé  d'en  prendre  un  plus  fort  ensuite  ou  de  le 
conserver,  il  faut  recouvrir  de  suite  la  préparation  avec  une  la- 
melle des  plus  minces,  car  on  détruit  ordinairement  celle-là  quand, 
étant  achevée,  on  change  le  premier  couvre-objet. 

Pour  l'étude  ou  la  conservation  des  embryons,  des  annélides,  de 
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diverses  algues,  etc.,  de  certaines  coupes  du  rein,  de  la  langue, 
du  cerveau,  etc.,  il  faut  avoir  quelques  bandes  longues  de  80  mil- 
limètres ou  au  delà  et  larges  dç  50  à  60  millimètres,  avec  des  la- 
melles minces  de  grandeur  appropriée. 

C'est  dans  ces  conditions  que  Ton  est  parfois  obligé  de  couper 
soi-même  les  verres  au  diamant,  ou  à  Taide  d*un  instrument  que 
possèdent  et  fournissent  les  constructeurs  de  microscopes  et  qaon 
appelle  toumette. 

294.  Ces  lames  minces  sont  faites  chez  les  verriers  par  insufflation 
d'une  boule  de  verre  jusqi^'à  un  diamètre  tel,  que  la  matière  ait  la 
minceur  voulue.  Le  fabricant  développe  ensuite,  à  une  chaleur  suffi- 
sante ce  ballon  en  un  plateau  plus  ou  moins  plan,  généralement 
faisant  partie  d'une  sphère  creuse  dont  le  rayon  est  assez  grand 
pour  que  les  feuilles  découpées  daus  ces  plateaux  paraissent 
planes.  Ce  sont  elles  que  les  verriers  livrent  aux  opticiens  et  aux 
préparateurs  qui  les  découpent  en  lamelles  de  superposition  ou 
couvre-objet  de  telle  ou  telle  largeur.  Or,  celles-ci  ne  sont  encore 
que  des  portions  d'une  sphère  et  ne  sont  pas  absolument  planes. 
Aussi ,  en  examinant  du  sang  ou  quelque  liquide  contenant  de  très- 
petits  corpuscules ,  on  s'aperçoit  parfois  si  on  a  placé  cette  lamelle 
sur  sa  convexité  ou  sa  concavité,  d'après  la  manière  dont  se  rangent 
les  globules  ou  dont  ils  se  déplacent  quand  on  appuie  sur  la  lamelle. 

295.  C'est  l'Angleterre,  la  maison  Chance,  de  Birmingham,  en  par. 
ticulier,  qui  fournit  à  toute  l'Europe  à  peu  près,  les  feuilles  de  verre 
mince  servant  à  faire  les  préparations*.  Elles  sont  livrées  sous  la 
désignation  des  numéros  i,  2,  5  et  4.  Celles  qui  s'emploient  le  plus 
sont  celles  qui  sont  désignées  par  le  n^  2  ;  elles  ont  une  épaisseur 
de  deux  dixièmes  de  millimètre.  Celles  dites  du  h°  i  ont  une  épais- 
seur double  ;  celles  qu'on  indique  par  le  n°  5^  ont  un  dixième  de 
millimètre  seulement  d'épaisseur  ;  les  plus  minces  enfin  (n°  4)  sont 
dites  impalpables,  parce  que,  brisées  entre  les  dents,  leur  pous- 
sière» ne  donne  presque  aucune  impression  de  toucher  à  ces  or- 
ganes et  à  la  langue. 

*  Dans  la  seule  année  1868,  la  tnaison  Chance  a  fabriqua  environ  400  livre;:! 
anglaises  de  ce  verre  mince,  soit,  182  kilogrammes  à  455  grammes  par  livre 
anglaise.  Ces  chiffres  ont  été  communiqués  par  M.  Chance  à  M.  Nachet.  Or,  le 
kilogramme  de  c^  leuilles  de  verre  mince  donne  environ  5,000  verres  minces, 
déchet  défalqué.  U  s'agit  là  des  lamelles  de  IV^paisseur  moyenne  et  de  la  grandt'Ur 
généralement  adoptée,  de  18  à  20  millimètres;  ce  qui  fait  010,000  lamelles  em- 
ployées par  les  micrographes  dans  une  année.  Ces  chiffres  donnent  une  idée  du 
tiombre  et  de  l'importance  des  travaux  micrograpbiques. 
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Des  soins  exigés  par  les  lames  de  verre. 

296.  Il  faut,  dès  le  commencement  de  ses  études  microscopiques, 
étudier  les  plaques  et  lamelles  au  microscope  indépendamment  de 
toute  préparation,  afin  de  ne  pas  prendre  pour  l'objet  qu*on  cher- 
che les  différents  défauts  du  verre.  Ces  défauts  sont  des  raies  quel- 
quefois produites  accidentellement  ;  des  points  rougeâtres,  en  géné- 
ral oblongs ,  ^ui  sont  de  très-petits  creux  existant  à  la  surface 
des  lames ,  et  remplis  par  Témeri  et  l'oxyde  de  fer  qui  servent  au 
polissage  de  certains  verres.  Ce  sont  enfin  des  fissures  invisibles  à 
Tœil  nu,  présentant  la  forme  d'étoiles,  de  lignes  courbes,  de 
cassure  écailleuse,  etc.  Elles  doivent  être  aussi  étudiées,  car  on 
voit  à  chaque,  instant  les  personnes  qui  se  servent  du  micro- 
scope depuis  peu  ou  rarement,  prendre  ces  accidents  pour  quelque 
chose  de  particulier.  11  en  est  de  même  des  stries  formées  de  lignes 
courbes,  en  quelque  sorte  emboîtées  Tune  dans*  l'autre,  que 
causent  les  aiguilles  et  autres  instruments  durs  qui  rayent  le  verre 
quand  on  fait  certaines  préparations. 

Les  plaques  et  lamelles  doivent  être,  dans  T intervalle  des  obser- 
vations, tenues  dans  une  soucoupe  à  fond  concave  et  pleine  d'eau 
alcoolisée.  On  les  prend  en  les  ramenant  avec  le  bout  de  l'index  et 
on  les  nettoie  à  fur  et.à  mesure  des  besoins  au  moment  d'observer. 
L'eau  alcoolisée  conseillée  par  M.  Lebert  est  le  liquide  qui  en  rend 
le  nettoyage  le  plus  facile  et  le  plus  parfait;  on  les  débarrasse  ainsi 
avec  la  plus  grande  facilité  des  corps  gras  ou  autres,  et  on  évite  de 
les  briser  beaucoup  plus  qu'avec  tout  autre  liquide. 

Le  nettoyage  de  chaque  lamelle  doit  être  pratiqué  en  la  faisant 
'glisser  entre  la  pulpe  du  pouce  et  celle  de  l'indicateur  d'une  main 
tenant  un  linge  fin  et  mou ,  de  manière  à  ce  que  les  extrémités  des 
doigts  se  correspondent  toujours  ;  car,  dès  qu'elles  portent  à  faux 
sur  les  faces  de  la  lamelle,  celle-ci  se  brise,  accident  conmiuu  au 
début  des  manœuvres  de  ce  genre  et  signe  d'inexpérience.  ^ 

Dans  les  cas  assez  fréquents  où  à  la  longue  la  surface  des  porte- 
objets  ou  des  lamelles  minces  se  couvre  de  dépôts  calcaires,  il  faut 
ajouter  de  l'acide  chlorhydrique  à  l'eau  alcoolisée,  dans  laquelle 
on  les  laisse  tremper  avant  de  les  essuyer  pour  s'en  servir.  Si  ce 
sont  des  corps  gras  ou  résineux  qui  leur  adhèrent^  il  faut  les  trem-^ 
per  dans  l'ammoniaque,  l'alcool,  l'essence  de  térébenthine  ou  le 
chloroforme,  ou  encore  les  essuyer  avec  le  linge  fin  humecté  de 
tel  ou  tel  de  ces  liquides. 
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De  Vutilité  des  couvre-objeU, 

297.  Disons  dès  à  présent,  pour  ne  pas  être  amené  à  le  répéter 
trop  souvent,  que  les  motifs  qui  obligent  de  recouvrir  d*uue  la- 
melle la  plupart  des  objets  examinés  sous  le  microscope,  sont  les 
suivants  : 

1®  Elle  protège  ces  objets  contre  les  contacts  qui  les  altéreraient 
et  contre  la  poussière  qui  les  salirait  dans  les  préparations  de 
Collections. 

2^  Elle  empêche  Tévaporation  de  Teau  des  corps  humides  prépa- 
rés et  surtout  des  divers  liquides  dans  lesquels  on  est  en  général 
obligé  de  placer  les  divers  objets  à  étudier;  non-seulement  cette 
èvaporation,  si  on  la  laisse  s'accomplir,  fait  changer  de  place  les 
corpuscules  et  les  altère  souvent,  mais  encore  le  fluide  se  condense 
sur  la  lentille  inférieure  de  l'objectif,  en  hiver  surtout,  de  manière 
à  empêcher  le  passage  dé  la  lumière  et  à  attaquer  la  monture  des 
lentilles,  si  le  véhicule  est  acide. 

3^  Mais  l'usage  essentiel  du  couvre-objet  esl  de  faire  que,  dans  les 
préparations  vues  à  l'aide  delà  lumière  transmise,  la  surface  d^eii- 
ti  ée  et  la  surface  de  sortie  des  rayons  lumineux  soient  i)arallèles.  Au- 
tiement  la  direction  de  ces  derniers  sortant  de  la  préparation  pour 
pénétrer  dans  l'objectif,  ne  serait  pas  parallèle  à  la  direction  de 
leur  incidence;  ils  seraient  déviés  à. leur  émergence  dans  l'air  en 
diverses  directions,  proportionnellement  aux  courbures  et  à  Tirré- 
gularité  des  surfaces  des  objets  qu*ils  traversent.  Tous  n'iraient 
plus  frapper  l'objectif,  ou  ne  lui  arrivant  plus  parallèlement,  ils  ne 
donneraient  qu'une  image  confuse  des  corps  ;  fait  de  la  réalité  du- 
quel il  est  facile  de  s'assurer  en  examinant  successivement  la  même 
préparation  à  découveit,  puis  avec  une  lamelle  superposée,  dont  la 
présence  détermine  aussitôt  la  netteté  de  l'image  (V.  aussi  p.  92  à  93). 

298.  Ces  indications  nous  forcent  de  dire  aussi,  dès  à  présent, 
que  c^  effet  du  couvre-objet  reste  très-incomplet  si  les  rayons 
émergeant  des  corpuscules  passent  dans  un  milieu  trop  peu  réfrin- 
gent par  rapport  à  celui  qu'ils  représentent,  comme  l'air,  par 
exemple.  On  le  voit  quand  une  couche  d'air  reste  interposée  enti*c 
les  corpuscules  étudiés  et  le  couvre-objet.  C'est  là  une  des  raisons 
qui  font  qu*on  est  obligé  de  placer  les  corps  à  observer  dans  un 
véhicule  liquide  dont  la  face  supérieure  ou  d'émergence  est  ren- 
due parallèle  à  l'autre  par  la  superposition  du  couvre-objet.  Or,  on  le 
peutd'aurant  mieux  faire,    ue  la  dioptrique  nous  apprend  que  Tin- 


DBS  POhTE-OBJETS  CREUX.  ti9 

dice  de  réfraction  d'un  corps,  par  rapporta  un  autre,  est  constant  et 
toujours  égal  au  rapport  des  indices  de  réfraction  de  ces  deux  sub- 
stances par  rapport  au  vide;  que,  par  conséquent,  si  l'on  superpose 
différents  milieux  de  pouvoirs  réfringents  divers,  de  manière  à  ce 
que  les  faces  d'entrée  et  de  sortie  soient  parallèles,  la  direction  de  la 
lumière,  sortant  de  l'ensemble  deces milieux,  sera  toujours  parallèle 
à  la  direction  de  son  incidence,  et,  par  suite,  qu'il  n'y  aura  pas  la  dé- 
viation qui  existe  à  Témergence  dans  Tair  dans  le  cas  de  non-pa- 
rallélisme de  ces  surfaces  d'enirée  et  de  sortie. 

ARTICLE  III.  —  DES  LAMES  CHEUSES  OU  A  CUVETTE  ET  DES  CELLULES 

A  PRÉPARATION. 

299.  Lames  creuses. —  A  côté  des  lames  porte-objers  planes,  il  faut 
parler  de  celles  qui  sont  creusées  d'une  dépression  ovale  ou  circu- 
laire d'une  profondeur  et  d'une  largeur  proportionnelles  à  l'épais- 
seur et  à  la  largeur  de  la  lame  même.  On  peut  se  les  procurer  chez 
les  opticiens  et  chez  les  préparateurs  d'objets  microscopiques. 

L'excavation  remplie  d'eau  et  recouverte  d'une  lamelle  mince 
permet  d'examiner  à  de  forts  grossissements  et  sans  compression 
les  premiers  phénomènes  de  l'évolution  ovulaire  des  batraciens,  de 
quelques  poissons,  des  glossiphonies  et  d'autres  annélides,  ainsi 
que  les  organes  de  divers  invertébrés  de  petit  volume. 

En  plaçant  contre  la  lame  creusée  une  lame  plane  épaisse,  de 
même  grandeur  que  la  dépression,  on  peut  conserver  dans  Tair  des 
acariens  vivants  ou  d'autres  invertébrés  et  les  observer  plus  ou 
moins  longtemps.  Il  faut  pour  cela  maintenir  la  lame  superposée  à 
l'aide  de  deux  ressorts  formés  d'une  petite  bande  de  maillechort  ou 
dî  laiton  repliée  deux  fois  sur  elle-même  à  angle  droit. 

500.  Porte-objet  de  Balbiani.  —  11  se  compose  d'une  lame  de 
cuivre  polie,  longue  de  86  millimètres,  épaisse  de  5,  et  d'une  lar- 
geur qui  varie  d'une  moitié  à  l'autre,  de  32  à  37  millimètres.  Cette 
lame  présente,  au  milieu  d'un  de  ses  côtés,  une  large  échàncrure 
irrégulièrement  quadrilatère.  L'un  des  bords  de  cette  échàncrure 
porte  une  branche  immobile  garnie  de  deux  pinces  à  mors  élasti- 
ques ;  le  bord  opposé  présente  une  pinc^  unique  à  Textrémité  d'une 
branche  coudée  à  angle  droit  qui  peut  se  mouvoir  horizontalement 
dans  une  demi-rainure  à  la  manière  d'un  verrou,  et  permet  de  rap- 
procher ou  d'éloigner  plus  ou  moins  la  pince  mobile  des  deux 
pinces  fixes  qui  lui  font  face.  C'est  entre  ces  trois  pinces,  préalable- 
ment placées  à  distance  convenable,  que  l'on  glisse  les  lamelles  de 
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verre  mince  pour  l'observation.  Ces  lamelles  sont  isolées  ainsi  de 
toutes  parts  du  porte-objet,  et  une  quantité  insignifiante  seulement 
du  liquide  pénètre  entre  les  mors  des  pinces  qui  le  soutiennent.  De 
plus  on  peut  se  servir  de  lamelles  de  largeur  fort  inégale.  11  est  boii, 
pour  empêcher  loxydation  du  cuivre  par  l'eau  de  mer,  que  ce  petit 
appareil  soit  doré.  On  le  trouve  chez  M.  Verrick,  opticien  à  Paris. 
M.  Balbiani  pense  que  ce  porte-objet  peut  rendre  de  bons  services 
aux  micrographes,  lorsqu'il  s*agit  d'examiner  un  objet  alternati- 
vement sur  ses  (Jpux  faces  à  Taide  de  forts  grossissements,  car  il 
suffit  pour  cela,  sans  déranger  la  lamelle  de  verre,  de  retourner 
simplement  le  porte-objet  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  son  épais- 
seur maintenant  toujours  la  lamelle  élevée  au-dessus  de  la  platine 
du  microscope.  11  croit  que  son  utilité  sera  surtout  appréciée  des 
naturalistes  qui  font  des  observations  sur  le  développement  de  cer- 
tains animaux  aquatiques,  tels  que  les  vers,  les  mollusques,  etc., 
dont  les  larves  ou  les  œufs  subissent  leur  évolution  fixés  contre  les 
corps  submergés.  11  suffit,  en  effet,  de  faire  en  sorte  que  ces  larves 
ou  ces  œufs  s'attachent  aux  lamelles  de  verre  déposés  dans  les  vases 
où  Ton  tient  ces  animaux  en  captivité,  comme  M.  Balbiani  l'a  fait 
dans  ses  recherches  sur  le  développement  des  ascidies,  pour  pou- 
voir porter  ensuite,  aussi  souvent  qu'on  le  désire,  ces  lamelles  sous 
le  microscope  à  l'aide  de  son  porte-objet,  sans  nuire  aucu- 
nement au  développement  des  êtres  que  Ton  ob^prve.  (Journal  de 
Vanatomie  et  de  la  physiologie^  Paris,  1868,  p.  568.) 

301.  Les  baquets  en  laiton  à  fond  de  verre  {\\ë  avec  de  la  laque, 
les  verres  de  montre  fixés  ou  non  dans  la  sertissure  d'une  lame  de 
laiton  élastique,  courbée  en  anneau  à  extrémités  non  soudées,  sont 
des  instruments  accessoires  qui  servent  aussi  à  examiner  dans  l'eau 
de  petits  invertébrés  ou  des  embryons  étudiés  à  l'aide  d'un  faible 
grossissement.  Les  opticiens  et  les  préparateurs  les  fournissent. 

Des  cellules. 

302.  On  donne  ce  nom  aux  objets  destinés  à  limiter  sur  la  bande 
porte-objet  le  pourtour  d'une  cavité  que  la  lamelle  mince  achève 
de  clore  du  côté  opposé  à  celle-là. 

On  fait  une  cellule  quand,  craignant  de  voir  un  objet  endommagé 
par  la  pression  continue  ou  accidentelle  de  la  lame  mince,  on  in- 
terpose quelque  corps  entre  elle  et  le  porte-objet,  pour  limiter  et 
retenir  ensuite  le  liquide  et  la  lame  mince  avec  une  couche  de  l'un 
des  ciments  décrits  plus  haut.  Les  corps  interposés  sont  trois  ou 


DBS  CELLULES  FIXES.  ÎM 

quatre  gouttelettes  de  cire,  selon  que  la  lamelle  mince  est 
circulaire  ou  carrée;  des  morceaux  de  corne,  de  plume,  de  crin, 
de  soies  de  porc  prise  une  brosse,  de  parchemih,  de  papier,  etc. 

305.  On  appelle  plus  particulièrement  cellules  les  cadres  complets 
qu'on  a  été  amené  à  substituer  à  ces  moyens  pour  certaines  prépa> 
rations,  cadres  qu*on  fixe  à  la  bande  porte-objet  et  sur  lesquels  on 
pose  et  cimente  la  lamelle  mince. 

Les  unes  sont  fixes,  les  autres  sont  mobiles. 

i^  CelltUes  fixes  ou  extemporanées, 

5t)4.  Elles  se  font  à  la  cire  à  cacheter,  ou  avec  l'un  des  Ciments 
dont  il  sera  ultérieurement  question. 

Avec  un  pinceau  chargé  du  ciment  on  inscrit  aussi  correctement 
que  possible  les  bords  de  la  cellule.  11  faut  avoir  soin  d'employer 
un  pinceau  assez  chargé  de  substance,  et  d'appliquer  plusieurs 
couches  pour  obtenir  l'épaisseur  que  l'on  désire,  autrement  les  cel- 
lules ne  sont  pas  régulières  et  deviennent  impropres  à  l'usage  au- 
quel on  les  destine. 

La  cellule  formée,  on  la  laisse  sécher  à  Tabri  d^la  poussière,  ce 
qui  a  lieu  en  quelques  heures,  et  quelquefois  moins,  surtout  en 
été. 

Les  cellules  faites  au  pinceau  doivent  toujours  avoir  peu  d'épais- 
seur, et  servir  pour  des  objets  très-minces.  Du  reste,  il  serait  diffi- 
cile de  préparer  à  l'aide  du  pinceau  des  cellules  d'une  certaine  épais- 
seur. Pour  faire  des  cellules  circulaires  il  faut,  afin  d'avoir  des 
cellules  régulières,  se  servir  de  la  toùmette  de  Hett.  La  lame  est 
fixée  sur  un  disque  de  cuivre,  qui  se  meut  sur  un  pivot  ;  on  place  le 
pinceau  sur  la  lame,  suivant  le  diamètre  désiré  pour  la  cellyle  ;  on 
fait  mouvoir  le  disque  et  l'on  obtient  une  cellule  circulaire.  Si  elle 
doit  être  épaisse,  on  laisse  un  peu  sécher  et  l'on  donne  une  autre 
couche.  L'on  doit  employer  pour  faire  les  cellules  la  colle  ou  mixtion 
des  doreurs,  unie  à  une  dissolution  de  bitume  de  Judée  dans  Tes- 
sence  de  térébenthine,  de  la  manière  suivante. 

CoUe  des  doreurs 1  partie. 

Bitume  en  dissolution 1      — 

Ou  bien  : 

Mixtion  des  doreurs 2     — 

Bitume \      — 

Au  moment  de  faire  des  cellules ,  on  mêle  les  deux  substances 
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dans  un  petit  vase  à  Taide  d*un  bâton  de  verre.  On  peut  conserver 
de  la  substance  prête  dans  un  flacon,  mais  il  vaut  mieux  n*en  faire 
le  mélange  qu'au  moment  de  s'en  servir. 

Le  vernis  copal  à  l'essence  de  spic  peut  aussi  être  employé  pour 
faire  des  cellules,  après  l'avoir  laissé  évaporer  pendant  quelque 
temps  9  afin  de  lui  donner  la  consistance  désirable  pour  l'usage 
auquel  on  le  destine.  Le  ciment  ou  bitume  seul  en  dissolution  dans 
l'essence  de  térébenthine  peut  aussi  être  employé. 

305.  Différents  autres  mélanges  et  substances  peuvent  aussi  servir 
pour  faire  les  cellules.  Ainsi,  le  vernis  gras,  mélangé  à  parties 
égales  avec  la  dissolution  de  bitume,  fournit  de  bonnes  cellules. 

Le  vernis  français ,  dit  du  Japon ,  est  parfait  employé  seul  pour 
les  cellules  minces. 

Mêlé  avec  la  mixtion  et  le  bitume,  il  donne  aussi  de  bons  effets 
dans  les  proportions  suivantes  : 

Vernis  français 2  parties. 

Ciment  ou  bitume  de  Judée 1      — 

Colle  des  doreurs 1      — 

On  peut  encore  employer,  suivant  le  docteur  Lequoy,  une  solution 
de  gutta-percha  dans  le  sulfure  de  carbone. 

Le  vernis  à  la  glu  marine  que  l'on  doit  laisser  épaissir  à  l'air 
avant  de  l'employer  peut  servir  à  faire  des  cellules,  à  clore  les 
couvercles.  Il  a  l'avantage  d'être  inaltérable  aux  divers  produits 
employés.  Il  sera  décrit  plus  loin. 

La  gomme  laque  dissoute  dans  le  naphte  donne  aussi  de  bonnes 
cellules.  C'est  le  liquid  gbie  des  Anglais. 

Los  blancs  de  plomb  ou  de  zinc,  préparés  à  l'huile,  peuvent  aussi 
servir  à  faire  de  bonnes  cellules.  La  marche  à  suivre  est  la  même 
que  pour  les  autres  substances.  Seulement,  ces  cellules  ont  Tincon- 
vénient  d'être  longues  à  sécher.  En  mêlant  au  blanc  de  plomb  ou 
de  zinc  une  petite  quantité  de  litharge  et  de  minium ,  on  remédie 
à  cet  inconvénient. 

506.  Ordinairement,  on  emploie  la  cellule  aussitôt  faite,  et  on  la 
cldtà  l'aide  d'un  petit  couvercle  déglace  mince,  en  appuyant  légère- 
ment ;  on  passe  ensuite  sur  les  bords  de  la  lamelle  et  de  la  cellule 
une  petite  quantité  d'huile  d'amandes  douces,  afm  de  boucher  les 
moindres  insterstices.  Si  l'on  use  des  cellules  sèches ,  on  aura 
soin,  avant  de  s'en  servir,  de  passer  sur  les  bords  une  petite 
quantité  de  blanc  de  plomb  frais ,  afin  de  permettre  l'adhérence 
du  couvercle.  Les  cellules  doivent  être  assez  grandes  pour  que 
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Tobjet  ne  vienne  pas  y  toucher  :  il  faut,  au  contraire,  laisser  une 
certaine  marge  entre  les  parois  de  la  cellule  et  Fobjet.  Cette  re- 
commandation s'applique  à  tous  les  genres  de  cellules.  (Voy. 
A.  Chevalier,  l'Étudiant  micrographe ^  1865,  p.  295-297.) 

Les  solutions  salines  ou  autres,  ne  contenant  que  de  faibles  pro- 
portions d'alcool  ou  d'essences,  peuvent  être  contenues  dans  les 
cellules  faites  avec  la  mixtion  des  doreurs  et  ses  mélanges. 

Pour  les  solutions  plus  fortement  alcoolisées,  on  peut  employer 
le  blanc  de  plomb  ou  de  zinc,  et  même  le  bitume  de  Judée  dissous 
dans  la  térébenthine,  etc.  Pour  les  cellules  épaisses,  on  coule  à 
chaud  de  la  glu  marine  sur  une  lame  de  glace,  puis,  à  l'aide  d'un 
scalpel,  on  enlève  la  substance  en  excès  et  Ton  pratique  dans  son 
épaisseur  des  cavités  destinées  à  recevoir  l'objet*  et  le  liquide.  Le 
couvercle  se  clôt  en  passant  sur  les  bords  de  la  cellule  une  petite 
quantité  de  ciment  ou  de  la  colle  des  doreurs.  (Berkley.) 

2®  Des  cellules  mobiles. 

507.  Pour  les  objets  plus  épais,  on  emploie  des  cellules  faites  de 
corps  très-divers  et  de  différentes  formes. 

508.  Cellules  mobiles  en  gutta^percha,  —  On  se  les  procure  chez 
les  préparateurs,  chez  les  opticiens  et  même  chez  quelques  mar- 
chands d'objets  en  caoutchouc,  etc.  Pour  les  faire  soi-même,  on 
achète  une  planchette  unie,  homogène  et  flexible.  Si  elle  est  on- 
dulée ou  fendillée,  on  lui  rend  sa  première  forme  en  la  plongeant 
dans  l'eau  bouillante.  A  l'aide  d'une  règle  et  d'un  couteau,  on 
taille,  comme  dans  du  carton,  des  morceaux  carrés  ou  des  carrés 
longs,  naturellement  un  peu  plus  étroits  que  la  bande  porte-objet. 

On  se  sert  d'un  emporte-pièce  et  d'un  marteau  pour  obtenir 
les  ouvertures  circulaires,  ovales  ou  rectangulaires,  destinées  à 
recevoir  l'objet  et  son  liquide.  On  en  fait  provision  pour  s'en  servir 
au  besoin  comme  il  est  indiqué  ci-après. 

509.  Cellules  de  caoutchouc,  —  On  les  prépare  comme  les  pré- 
cédentes j  en  se  procurant  des  tablettes  de  caoutchouc.  Il  est  facile 
de  les  coller  les  unes  sur  les  autres,  à  l'aide  de  la  chaleur,  et 
donner  aux  cellules  la  hauteur  désirée,  quand  on  en  veut  de  très- 
épaisses. 

510.  Cellules  de  verre.  —  Elles  sont  supérieures  aux  autres.  On 
les  achète  toutes  faîtes  chez  les  opticiens.  Il  en  existe  de  diverses 
espèces  qui  ont  la  forme  d'un  cadre  allongé  ou  d'un  carré  percé 
au  milieu,  ainsi  que  les  cellules  de  gutta-percha. 
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On  les  choisira  de  la  hauteur  voulue ,  ainsi  que  d*une  largeur 
appropriée  à  celle  des  lames  minces  et  des  porte-objets  dont  on 
use  habituellement.  Si  on  se  sert  de  lamelles  circulaires,  il  faut 
prendre  des  cellules  annulaires  faites  m  coupant  des  tubes  de 
verre.  Ces  cellules  imaginées  par  Le  Baillif  ont  été  les  premières 
mises  en  usage. 

Les  lames  de  glace  portant  une  ou  plusieurs  concavités  faisant 
cellule  sont  impropres  à  la  préparation  des  objets,]^  forme  concave 
nuisant  à  la  transoiission  de  la  lumière  au  travers  du  porte-objet. 

On  peut  encore  employer  des  cellules  faites  au  moyen  de  lames 
de  glace  épaisses  percées  de  part  en  part  de  trous  de  différentes 
largeurs.  D'après  Quekett ,  c'est  à  Goadby  que  Ton  doit  l'idée  de 
ces  porte-objets  que  Ton  transforme  en  cellule  en  collant  une 
lame  mince  de  chaque  côté  du  trou  dont  ils  sont  percés.  Pour  les 
objets  volumineux,  injectés  ou  non  ,  demandant  à  être  étudiés  sur 
-  les  deux  faces,  ils  sont  plus  commodes  que  les  cellules  très-élevées. 
On  en  fait  d'une  épaisseur  qui  varie  de  5  à  10  millimètres. 

311.  Pourconfectionner  soi-même  les  cellules  de  verre,  on  fait 
tailler  ou  Ton  coupe  dans  du  verre  à  glace  des  bandes  de  quelques 
millimètres  d'épaisseur,  ce  qui  est  facile  si  l'on  a  un  peu  l'habi- 
tude de  se  servir  d'une  pointe  de  diamant.  Ces  bandes  seront  de  deux 
dimensions  différentes  :  les  premières  auront  15  à  18  centimètres 
de  longueur;  les  autres,  7  à  10  centimètres  seulement.  C'est  avec 
ces  bandes  que  l'on  construit  les  parois  de  la  cellule.  On  la  fixe, 
après  l'avoir  préalablement  chauffée  avec  la  colle  ou  la  glu  marine, 
sur  un  anneau  en  verre  ou  sur  l'ouverture  d'une  plaque  de  verre 
percée.  Après  cela,  on  fait  dans  le  milieu  de  la  lamelle,  avec  la 
pointe  d'une  lime  triangulaire,  un  trou  qu'on  agrandit  en  allant 
jusqu'au  bord.  Aucune  fêlure  ou  fente  ne  s'étend  au  delà  du  bord 
solidement  cimenté.  On  chauffe  de  nouveau  cette  lamelle  per- 
forée, et  elle  se  détache  aisément.  (Beale.) 

On  peut,  au  moyen  de  la  flamme  d'une  lampe  à  souffler  le  verre, 
ployer  une  bande  de  verre  et  lui  donner  la  forme  d'un  carré  à 
angles  obtus,  puis  en  souder  les  extrémités.  Beale  recommande  de 
se  servir  de  flint.  Ce  procédé,  lorsqu'il  s'agit  de  faire  des  cellules 
hautes  et  grandes  est  facile  à  une  main  exercée  à  l'exécution  de  cet 
ordre  de  manœuvres.  En  tout  cas,  il  importe  que  les  rebords  des 
cellules  soient  très-bien  cimentés  sur  le  porte-objet. 

312.  On  cimente  les  paroisdes  ce^ules  avec  la  glu  marine  (ma- 
nne glue  des  Anglais). 
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Cette  colle  consiste  en  parties  égales  de  gomme-laque  et  do 
caoutchouc,  dissous  dans  de  la  benzine.  Chaque  matière  doit  être 
dissoute,  d'abord  séparément,  puis  on  les  mêle  à  la  faveur  d*une 
chaleur  légère.  On  ajoute,  suivant  les  besoins,  de  la  benzine  à  celte 
colle  ;  on  peut  également  recourir  à  Télher  et  à  une  solution  de 
potasse  pour  la  délayer  et  létendre.  D*après  Quekett ,  la  glu  ma- 
rine du  commerce  la  plus  convenable  porte  la  marque  G.  K.  4. 

Pour  cimenter  avec  cette  colle,  on  chauffe  le  porte-objet  en  le 
plaçant  sur  une  plaque  métallique  chaude.  Les  anatomistes  anglais 
se  servent  d'une  petite  table  en  tôle ,  à  quatre  pieds ,  avec  une 
lampe  à  esprit-de-vin  placée  au-dessous. 

On  dépose  un  peu  de  glu  sur  le  porte -objet  ;  elle  fond 
promptement  ;  on  Tétend  sur  toutes  les  parties  destinées  à  rece- 
voir la  cellule  ;  puis  on  enfonce  celle-ci  dans  le  ciment  à  Taide 
d'une  forte  pression  ;  on  retire  le  tout  de  dessous  la  plaque  de 
tôle  et  on  laisse  refroidir.  On  enlève  plus  tard,  avec  la  lame 
d  un  scalpel,  Tex cédant  de  colle  s'il  s'en  est  répandu  sur  les 
parties  libres  de  la  lame.  Une  solution  faible  de  potftsse  sert  à 
nettover  les  cellules. 

Ciment  des  cellules  en  caoutchouc. 

313.  D'après  Harting,  pour  le  faire,  on  mêle  1  partie  de  gutta- 
percha,  coupée  en  petits  morceaux,  dans  15  parties  d'essence  de 
térébenthine,  et  on  dissout  à  une  chaleur  modérée,  en  remuant 
sans  interruption.  On  filtre  alors  dans  une  flanelle,  et  on  ajoute  i 
partie  de  gomme-laque  qui  se  dissout  également  à  une  chaleur 
modérée;  il  faut  remuer  sans  cesse.  On  continue  à  chauiîer  jusqu'au 
moment  où  une  goutte  versée  sur  une  plaque  de  verre  parait  se 
durcir.  Arrivée  à  cette  consistance ,  la  solution  forme  un  ciment 
bon  à  employer.  Il  faudra  y  ajouter,  quand  on  voudra  s'en  servir, 
un  peu  d'essence  de  térébenthine  avant  de  le  chauffer. 

Pour  fixer  une  cellule  en  caoutchouc ,  on  commence  par  la  pré- 
senter à  l'une  des  faces  et  au  milieu  du  porte-objet;  on  étend  alors, 
avec  un  pinceau,  sur  la  face  et  à  la  place  indiquée  par  le  contour  de 
la  cellule,  le  mastic  préalablement  chauffé.  Cela  fait,  on  retire 
la  cellule  de  caoutchouc,  et,  en  entretenant  la  chaleur,  on  la 
fixe  dans  le  ciment  dont  on  vient  de  recouvrir  le  porte-objet.  On 
ôte  le  tout  et  on  laisse  refroidir  sur  une  tablette.  Le  ciment  fait 
avec  de  la  gutta-percha,  d'après  les  indications  de  Harting,  sert 
également  à  fixer  les  cellules  en  yerre  et  à  consolider  les  quatre 
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bandes  de  verre  employées  pour   construire  certaines   variétés 
d'entre  elles. 

Il  est  un  autre  mastic  qu'on  peut  employer  aux  mêmes  usages.  On 
dissoul  i  partie  de  caoutchouc  dans  64  parties  de  chloroforme  ;  on 
y  ajoute  16  parties  de  mastic  sec  pulvérisé.  A  l'aide  d'un  pinceau, 
on  étend  à  froid  une  couche  légère  de  ciment  sur  la  lame  inférieure 
en  verre  el  on  y  ù^e  la  cellule  préalablement  chauffée.  {Fri»y,  le 
Microscope,  Traduct.  française.  Paris,  1867,  in-12,  p.  244.) 

314.  Quelle  que  soit  la  méthode  adoptée,  il  sera  prudent  de  faire 
adhérer  soigneusement  la  cellule  avec  le  ciment,  afin  d'éviter  toute 
fissure  et  toute  introduction  d'air.  Il  est  utile  souvent  de  donner 
aux  rebords  des  cellules  de  verre  une  surlace  rugueuse,  en  les  frot- 
tant avec  de  Témeri  sur  une  pierre  à  repasser.  Lorsque  la  cellule 
est  remplie  de  la  liqueur  conservatrice  et  qu'on  y  a  introduit  l'ob- 
jet à  conserver,  et  après  s'être  convaincu  de  l'absence  de  toute 
bulle  d'air,  on  ajuste  la  lamelle  sur  laquelle  on  a  fait  passer  son 
haleine.  La  lamelle  doit  con^'tamment  être  un  peu  plus  petite  ({ue  la 
cellule,  de.manière  à  ne  pas  dépasser  ni  même  atteindre  ses  bords 
extérieurs.  On  enlève  ensuite,  avec  précaution,  le  hquide  superflu 
qui  pourrait  s'échapper  de  la  cellule.  En  agissant  autrement ,  on 
s'exposerait  à  voir  s'introduire  subitement  des  bulles  d'air.  Après 
cela,  on  cimente  le  couvre-objet. 

Cette  opération  doit  se  faire  immédiatement,  à  moins  que  la  li- 
queur conservatrice  ne  consiste  en  glycérine  ou  en  une  solution  de 
chlorure  de  calcium  ne  s'évaporant  que  lentement.  Dans  ces  cas-là, 
on  est  libre  d'opérer  plus  tardivement.  (Frey.) 

ARTICLE  IV.  —  DES  PORTE- OBJETS  DITS  PNEOMATIQUES  ET  CHXHBRF^, 
Oa  CELLULES  A  EAU  ,  A  VAPEUR  d'eAU  OU  HUMIDES  ET  A  GAZ,  TANT 
FROIDES   QUE   CHAUDES. 

315.  De  tout  temps  les  porte-objets  creux  ou  à  cuvettes  el  les 
anneaux  ou  cellules  métalliques  et  autres  posés  sur  ceux-là,  ont  été 
transformés  par  chaque  observateur,  selon  les  besoins  de  ses 
études,  en  chambres  ou  cellules  closes  par  superposition  d'une 
lame  de  mica  ou  de  verre,  mince  ou  épaisse,  maintenue  ou  non  par 
un  lut  ou  par  une  petite  pince  faite  d'une  lame  métallique  repliée. 
Ces  chambres  étaient  remplies  d'eau  pour  observer  les  algues,  les 
embryons,  les  petits  têtards,  les  infusoires,  les  petits  articulés  ou 
vers,  etc.  (voy.  Dujardin,  bes  infusoires,  Paris,  1841,  p.  185)  et 
d'air  ordinaire  ou  humide,  pour  y  suivre  les  modifications  subies 
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pir  les  mêmes  animaux  (Peltier, dans  Dujardin,  ibid.,  p.  i86),  par 
les  acariens  et  autres  articulés  microscopiques  aériens. 

3i6.  Quant  aux  chambres  à  gaz,  la  première  connue  a  été  celle 
qu'a  fait  faire  M.  Poiseuille,  en  i8d!2,  pour  étudier  l'action  sur  les 
êtres  viYants  de  Taira  des  pressions  diflerentes,  et  décrite  par  Che- 
valier, Dujardin,  etc.,  sous  le  nom  de  porte-objet  jmeumatique. 

Cet  instrument  ingénieux  se  compose  d'une  caisse  de  cuivre, 
fermée  à  la  partie  supérieure  et  inférieure  par  des  glaces  planes. 
Un  ajutage  permet  d*adapter  une  pompe,  et  de  mesurer  Taugmen- 
talion  ou  la  diminution  de  la  pression,  sur  les  animaux  microsco- 
piques, etc.,  introduits  dans  l'appareil. 

Chambres  à  eau. 

317.  A  ces  appareils,  Charles  Chevalier  a  substitué  sa  cuve  ou 
aquarium^  composée  de  quatre  lames  de  verre  soudées  au  bitume 
de  Judée,  de  manière  à  former  une  chambre  quadrilatère.  L'une 
des  deux  grandes  plaques  est  assez  mince  pour  permeltre  Tobser- 
vationàdes  grossissements  déjà  puissants.  L'une  des  petites  plaques 
peut  s'enlever  aisément  et  se  luter  de  nouveau,  pour  permettre  d'in- 
troduire l'eau  et  les  animaux  ou  les  plantes  dont  on  veut  suivre  les 
mouvements,  la  reproduction,  l'évolution,  la  circulation,  etc. 

On  a  fait  depuis  plusieurs  sortes  de  chambres  dites  à  eau  ou  à 
infusoires,  etc.,  soit  dans  ce  genre,  soit  composées  d'une  cellule 
métallique  soudée  sur  un  porte-objet  en  verre  et  se  fermant  à 
vis,  du  côté  de  l'objectif,  par  un  anneau  sertissant  une^lame  mince. 

On  se  procure  ces  instruments  et  les  suivants  chez  les  \)ptlciens 
de  tous  les  pays;  ceux  de  Londres,  ea  particulier,  en  ont'plusieui*s 
variétés. 

Chambres  humides. 

318.  Ces  appareils  sont  destinés  à  placer  dans  des  conditions 
plus  ou  moins  normales  des  éléments  anatoiniques  dont  on  veut 
étudier  les  propriétés  à  l'état  vivant.  Tels  sont  par  exemple  les 
mouvements  amiboïdes  des  leucocytes  des  animaux  à  sang  chaud. 

Un  grand  nombre  d'appareils  ont  été  proposés  dans  les  dernières 
années.  Voici  la  description  que  donne  Frey  des  appareils  de 
M.  Schultze  et  von  Recklingshausen. 

Pour  éviter  Tévaporation  du  liquide  ajouté  à  l'objet  qu'on  veut 
examiner,  Recklingshausen  a  inventé  un  pelil  appareil  trés-avanta 
geux.   Le  lecteur  se  fera  facilement  une  idée  di;  cet  appareil, 
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en  examinant  la  figure  83.   Une  lame    de   verre  un  peu  grande 

et    polie  («/]  porte  l'objet  à  la  manière  ordinaire.    Un   anneau 

^— rp^  en    verre    également  poli  en- 

^^wt^  '  touro,  à  une  certaine  distance, 

M^l^^^i  Tobjet,    et    son    bord     infé- 

J^, "^^k___  rieur  (a)  repose  sur  la  lame 

^^mL,i. .^Ê^^^.  qui  supporte  la  préparation. 

/        jSfl^^SSm^^^^^x  On  attache  aussi    solidement 

/             ^"s^LL.jMi^^         ^\  qug  possible    une  espèce  de 

m^mmÊÊmÊÊÊKmmmm^mmmmÊmmmmÊÊmÊÀ^     bourse  (6)  en  CaOUtchouC  très- 

Fig.  83.         •  mince  à  la  partie  supérieure 

Chambre  humide   de  Recklingshausen.  i      i«  t  *  .  j 

de  1  anneau.  L  ouverture  de 
cette  bourse  (c),  entourée  d'un  petit  cordon  en  caoutchouc,  contient 
l'anneau  ou  le  tube  du  microscope.  Pour  maintenir  saturé  d'hu- 
midité l'intérieur  de  celte  chambre  ainsi  isolée,  on  place  en  dedans 
de  l'anneau  en  verre  deux  bandelettes  de  moelle  de  sureau  ou  de 
papier  buvard  imprégnées  d'eau  ;  on  enveloppera,  en  outre,  exté- 
rieurement le  bord  inférieur  de  l'anneau  avec  des  bourrelets  de 
papier  buvard,  préalablement  mouillés. 

A  l'aide  de  ces  dispositions  et  d'un  objectif  à  immersion,  on  sui- 
vra le  mouvement  des  cellules  pendant  des  heures  et  même  pen- 
dant des  journées  entières.  Onpouï'ra  étudier  ainsi,  à  la  température 
habituelle  d'une  chambre,  la  vie  des  éléments  sur  un  animal  à 
température  variable,  par  exemple  dans  une  grenouille  (sur  les 
ligaments,  la  cornée,  le  sang,  la  lymphe),  ce  qui  ne  pourrait  se 
faire  avec  des  parties  provenant  du  corps  d'un  animal  à  tempéra- 
ture fixe.  Pans  ce  dernier  cas,  et  par  une  température  basse,  la  vie 
s'arrête  trop  promptement.  11  faut  donc,  pour  obtenir  des  résultats 
satisfaisants,  élever  la  température  au  degré  de  celle  de  l'orga- 
nisme vivant. 

Des  chambres  chaudes. 

Si  9.  Déjà  anciennement  des  expérimentateurs  cherchaient,  autant 
qu'ils  le  pouvaient,  à  élever  la  tempéralui^  des  préparations,  en 
chauffant  le  porte-objet.  Plus  tard,  Beale  construisit  un  porte-objet 
susceptible  d'èlre  chauffé.  Dans  ces  derniers  temps,  M.  Schultze  a 
inventé  un  appareil  de  ce  genre,  qui,  par  son  exactitude,  répond 
mieux  à  tous  les  besoins. 

Sur  la  platine  du  microscope,  se  trouve  Une  plaque  de  cuivre 
(A,  fig.  84)  fixée  à  Taide  de  pinces;  cette  plaque  est  échancrée 
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par  deirière  (c),  afin  Ap.  s'adapter  à  la  Iigi>  du  niîcn>scopi>  ;  elle  est 
percée  en  a  de  part  en  part  pour  le»  besoins  de  l'éclairage,  et  porte 
en  avant  et  au  milieu  un  llierinomûlre  placé  o)iliquoin«i>I  (d);  hui 
deux  exlrémilés  sont  les  deui  bras  (t).  Cest  sous  les  bras  qu'on 
place  deux  petites  lampes  à  ali-ool  destinées  au  cliuuirajje.  L'ettré- 


Fig.  M. 


inilé  inrérieure  du  tln'i-nioniètre ,  eulerinée  dans  le  petit  cof- 
fret en  cuivre  B,  a,  embrasse  de  toute  part  l'ouverture  du  porte- 
objet;  elle  s'étend,  dégagée,  sur  une  partie  de  la  surface  infé- 
rieure de  celui-ci,  et  arrive  recourbée,  à  travers  une  ouverture 
{b\,  sur  la  surface  antérieure  de  In  plaque  métallique  graduée. 
L'expérience  a  prouvé  une  le  thermomètre  indique  exacloraeni  la 
température  de  l'objet.  Il  est  indispensable  d'employei'  avec  le 
porte-objel,  susceptible  d'être  i-hanffé,  la  rbnnibre  humide  et  les 
objeclibâ  immersion.  |H.  Frey.i 

530.  >'ous  Tenons  de  dire  que.  lorsqu'on  se  propose  d'examiner 
les  éléments  anatomiques  d'un  animal  à  sang  chaud,  pour  ainsi 
dire  â  l'état  de  vie,  il  importe  de  leur  conserver  l^ur  chaleur.  Pour 
cela  il  faut  les  placer  sur  un  porte  objet  chanfTé  et  les  maintenir  ù 
la  température  de  ÔT°  ou  iO"  pendant  toute  la  durée  de  l'obsena- 
lion.  Polallion  a  employé  un  appareil  qui  atteint  parfaileuient  ce 
but.  Il  se  compose  d'une  boite  aplatie  de  I  à  I  centimètre  et  demi 
d'épaisseur,  de  même  forme  que  la  platine  du  microscope,  et  qui 
peut  se  fiier  solidetneut  sur  elle;  It's  deux  faces  de  cttte  boite  sont 
en  glace  pour  laisser  passer  les  rayons  lumineux;  le  pourtour  est 
un  cercle  de  laiton  qui  réunit  les  deui  rondelles  de  glace,  et  laisse 
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entre  elles  un  intervalle  circuliiire  où  se  trouve  un  petit  thermo- 
mètre. Cette  cavité  communique  avec  l'intérieur  au  moyen  de  deux 
petits  robinets  vissés  sur  le  pourtour  du  laiton.  A  chacun  de  ces 
robmets  s'adapte  un  tube  de  caoutchouc  aussi  long  qu'il  sera  com- 
mode à  l'observateur.  L'un  de  ces  tubes  communique  avec  un  vais- 
seau plein  d'eau  chauffée  ou  refroidie  à  une  température  domiée  ; 
l'autre  va  se  déverser  dans  un  second  vase  placé  sur  un  plan  in- 
férieur au  premier.  On  comprend  que,  par  le  mécanisme  des  si- 
phons, on  peut  avoir,  sur  la  platine  du  microscope,  dans  la  boite 
ci-dessus  décrite,  un  courant  continu  d'eau  chaude,  et  que  l'objet 
qui  y  sera  placé  pourra  être  maintenu  à  une  température  constante 
et  détermmée,  pendant  des  heures  entières.  Ce  but  n'est  pas  atteint 
avi^c  les  appareils  qui  chaulfent  l'objet  au  moyen  de  métaux  bons 
conducteurs.  Tels  sont  aussi  au  fond,  sous  des  dispositions  variées, 
ceux  de  Che\alier(1859),deDujaidin  (i8i5),de  Beale  (1865).  (Yoy. 
VolsLi\ionyJoutnald'analomieeldephy8iologief\S^&,  p.  153,  etc..) 

Chambres  à  gaz. 

\  521 .  Après  avoir  cherché  à  examiner  les  propriétés  physiologiques 
des  éléments,  on  a  voulu  voir  l'effet  sur  eux  de  différentes  ^bstaiices 
et  entre  autres  les  modifications  apportées  aux  globules  sanguins  par 
les  gaz  mis  en  contact  avec  eux.  Stricker  (de  Vienne)  a  inventé  mi 
appareil  dans  ce  but.  11  se  compose  d'un  porte-objet  en  verre  épais  de 
5  à  4  millimètres ,  preusé  vers  son  centre  d'une  rainure  profonde 
d'un  demi-millimètre,  formant  un  cercle  d'un  diamètre  de  5  à  6 
millimètres,  et  en  communication  avec  un  petit  conduit  de  même 
diamètre  logé  dans  l'épaisseur  du  porte-objet  et  dépassant  chacune 
de  ses  extrémités,  de  manière  à  s'adapter  là  à  deux  petits  tubes  de 
caoutchouc  apportant  les  gaz.  Une  mince  couche  de  vernis  noir  est 
appliquée  siu*  le  porte-objet  jusqu'au  voisinage  du  sillon  circulaire 
sus-indiqué.  Son  épaisseur  limite  celle  qu'aura  la  couche  de  liquide 
et  des  éléments'  aiiatomiques  quand  sera  appliquée  la  lamelle 
mince  sur  la  portion  du  porte-objet  à  laquelle  le  vernis  laisse  sa 
Irstusparence ,  lamelle  qui  fait  du  sillon  circulaire  un  canal  com- 
plet dans  lequel  passe  le  gaz  qui  doit  influer  sur  les  éléments 
anatomiques  soumis  à  son  action. 

522.  Une  autre  chambre  à  gaz  dont  j'ai  vu  se  servir  H.  1«  docteur 
W.  Engelmann  chez  le  professeur  Donders,  à  Utrecht,  se  compose 
d'une  caisse  quadrilatère  en  laiton  haute  de  5  à  8  millimètres.  Elle 
est  fermée  en  dessous  par  une  lame  de  verre  fixe.  Du  côté  opposé 
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elle  reçoit  à  coulisse  un  couvercle  aussi  *en  laiton  dont  la  fer- 
meture est  rendue  hermétique  par  un  corps  gras  ou  autre  lut 
dont  on  enduit  la  coulisse.  Ce  couvercle  est  percé  d'un  trou  rond 
avec  une  rainure  circulaire  du  côlé  de  la  cavilé  de  la  caisse,  pour 
recevoir  un  verre  mince  qu*on  y  lute  convenablement.  Une  goulte 
d'une  solulion  contenant  1  de  chlorure  de  sodium  pour  100  d  eau, 
est  placée  sur  celle  lame  mince  du  côlé  de  la  caisse  ;  dans  celle 
goutte  on  met  des  cellules  ou  un  lambeau  de  muqueuse  à  épilhé- 
lium  vibratile,  ou  même  des  infusoires,elc.,ense  servant  alors  d'eau 
pure.  On  a  ainsi  une  chambre  humide  dans  laquelle  les  corps  pré- 
cédeuls''vivent  longtemps.  Un  ajutage  placé  à  chaque  extrémité 
du  cadre  permet  de  faire  entrer  et  sortir  tels  autres  gaz  qu'on  veut 
faire  agir  sur  ces  êtres  et  qu'on  fait  passer  par  des  tubes  en  caou- 
tchouc. • 

Chambre  chaude  et  à  gaz  de  Nachet. 

525.  Tous  ces  appareils  ont  pour  inconvénient  que  leur  emploi 
exige  une  certaine  dextérité  et  une  attention  soutenue.  Aussi  lemain- 
lien  d'une  température  constante  est  presque  impossible  avec  ri- 
gueur. Lors  même  qu'on  a  observé  et  surveillé  le  chauffage,  à 
l'aide  d'un  thermomètre  placé  intérieurement  ou  prés  de  l'objet, 
rien  ne  prouve  que  le  point  où  se  trouve  ce  dernier  est  lui-même 
à  la  température  indiquée  par  le  thermomètre.  Gela  tient  à  ce  que 
la  constance  d'une  température  ne  peut  s'établir  que  dans  le 
cas  où  il  n'y  a  pas  dans  le  voisinage  des  corps  bons  conducteurs  de 
la  chaleur. 

Or  l'objectif  placé  au-dessus  de  la  préparation  est  assez  volumi- 
neux et  assez  prés  pour  soutirer  constamment  le  calorique  surtout 
si  cet  objectif  est  à  immersion.  Il  faudrait  que  la  plus  grande  partie 
de  l'inslrument  fût  chauffée  à  la  température  employée  pour  l'objet 
comme  je  l'ai  vu  essayer  dans  le  microscope  construit  spécialement 
par  M.  Nachet  pour  ces  études  (fig.  85).  Malheureusement  i'inslru 
ment  défmihf  destiné  à  fixer  automatiquement  une  température  quel- 
conque n'est  pas  encore  terminé,  et  je  ne  puis  le  représenter  ici. 
Mais  les  essais  faits  avec  l'appareil  provisoire  font  prévoir  un 
résultat  tout  à  fait  satisfaisant. 

52i.  Dans  ce  microscope,  l'objectif  se  trouve  sous  l'objet  et  sur 
un  prisme  ou  plutôt  sur  un  miroir  argenté,  enfermé  dans  une  boîte 
sur  laquelle  est  vissé  le  corps  porteur  de  l'oculaire.  La  mise  au 
point  s'opère  par  l'élévation  facultative  de  l'objectif,  et  par  la  vis 

C.  Uonis.  —  Microscope.  10 
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roicrométriqueV  qui  fait  mouvoir  la  platine.  Sur  celle-ci, setroiive 
iinc  cellule  circulaire  en  verre  C,  dont  le  fond,  percé  d'un  trou  de 
18  niilliméires 
est  ^'arni  d'un 
verre  mince, bien 
lutéaubaumedu 
Canada  ou  avi'c 
du  wasser-glass;  ■ 
'  c'est  sur  ce  verre 
mime  qu'on  pla- 
ce l'objet  à  exa- 
miner. Une  tige 
B  porte  un  miroir 
qui  réfléchit  la 
lumière  de  liant 
en  bas  sur  l'objet 
placé  dans  la  cel- 
lule C.  Celte  cel- 
lule est  munie  de 
deux  robinels  de 
verre  lîR', et  cou- 
verte d'un  dis- 
que de  veire  plan 
boudianl  liermè- 
L'iéiDEnis  tiquement  à  l'ai- 

glycérine  ou  de  graisse  placée  sur  le  contour  de  la  cellule.  Trois 
petites  pinces  maintiennent  solidement  la  cellule  et  son  couvercle  ; 
l'objet  est  donc  immobilisé.  Cet  instrument  porte  une  disposition 
nouvelle  pour  le  déplacement  de  la  préparation  ;  c'est  le  corps  et 
par  conséquent  l'objectirqni  se  déplace  au  moyen  de  deux  vis  trans- 
versales lune  à  l'autre,  0  et  T.  Si  l'on  réfléoliit  à  la  nécessité  d'at- 
tacher des  tubes  en  caoutchouc  aux  deux  robinets  en  verre  et  de 
s'assurer  de  la  parfaite  immobilité  de  certains  éléments  anatomi- 
ques,  on  comprendra  de  suite  les  avantages  de  la  disposition  sus- 
dite ;  les  expériences  d'absorption  de  gaz,  de  raréfaction  et  de  com- 
pression de  l'air  sont  on  ne  peut  plus  simples.  L'appareil  à  chauf- 
fer est  basé  sur  le  principe  de  la  circulation  de  l'air  chaud  dont  l'ar- 
rivée est  modérée  aulomatiqnement  par  un  thermomètre  métallique 
d'une  nouvelle  disposition. 


Fig.  8S.  -  Hicrosci 
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525,  Cet  appareil  permet  d'avoir  ensemble ,  chambre  humide, 
chambre  chaude  et  chambre  à  gaz,  e(,  outre  cela  on  peut  employer 
les  grossissements  les  plus  considérables  sans  aucun  inconvénient. 
I)euï  parlies,  cotnme  on  le  voit,  sont  essentielles  dans  cet  instni- 
nienl  :  1*  la  chambre  humide  ;  et,  3*  la  disposition  dti  microscope 
lui-même.  Quanta  la  disposition  du  microscope,  elle  ressemble 
beaucoup  à  celle  que  M.  Cachet  emploie  dans  le  microscope  chi- 
mique, avec  lequel  on  examine  l'objet  par  le  dessous.  Hais  il  y  a 
cependant  ici  une  différence  capitale,  c'est  que  l'appareil  optique 
du  nouvel  instrument  est  mobile  dans  tous  les  sens  et  que  l'objet 
reste  immobile  et  fixe  sur  la  platine.  On  entretient  l'humidité  de 
celui-ci  à  l'aide  de  papier  buvard  mouillé,  etc.,  placé  dans  la 
cellule  ou  cylindre  de  verre  C. 

ABTICIP.  V.    —  DES    COHPBBSSBUBS. 

53G.  Ces  instruments  ont  pour  but  d'exercer  une  pression  gra- 
duée sur  les  objets  dont  la  strudure  ne  peut  se  révéler  que  lors- 
qu'on les  a  réduits  à  une  épaisseur  très-minime  au  moyen  de  la 
compression.  Pour  quelques  objets,  au  lieu  du  corn-  ^ 
prcssenr,  ont  peut  empluyef  une  boite  à  liquide.  Mais  ' 
il  y  en  a  beaucoup  dont  l'organisation  est  si  délicate 
qu'ils  scraiuit  altérés  ou  détruits  par  le  moindre 
excès  dépression  et  pour  l'étude  desquels  il  est  tout 
à  fait  indispensable  d'employer  un  instrument  qui 
permette  de  régler  avec  exactitude  le  degré  de  la 
pression.  I,e  compresseur  le  plus  généralement  adopté 
est  représenté  (fîg.  8G|.  Il  a  élé  imaginé  par  Valentin, 
et  fabriqué  par  Schieck  (de  Berlin),  mais  les  détails 
ont  été  modifiés  pnr  M.  de  Quatrefeges. 

Il  se  compose  d'une  plaque  de  cuivje  dont  la  lon- 
gueur varie  de  75  à  100  millimètres  et  de  52  à  57 
millimétrés  de  large.  Au  milieu  est  une  ouverture 
circulaire  de  15  à  18  millimètres  de  diamètre;  elle  , 
est  fermée  par  un  disque  de  verre  mince  cimenté 
avec  du  baume  du  Canada.  Au-dessus  de  ce  disque 
vient  s'en  appliquer  un  autre,  mastiqué  aussi  avec 
du  baume  du  Canada  sur  un  anneau  de  cuivre  sou- 
tenu,  au  moyen  de  deux  tourillons  par  un  arc  métalli- 
que qui  termine  l'un  des  bras  d'un  levier  horizontal.  Ce  levier  oscille 
autour  d'un  axe  fixé  à  une  ouverture  ménagée  sur  la  plaque  de  cuivre, 
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son  mouvement  est  dirigé  par  iiiie  broche  fixée  sur  la  plaque  et  qui 
s'engage  dans  une  rainure  pratiquée  sur  le  grand  bras.  La  compres^ 
sion  s'opère  enfin  à  l'aide  d'une  vis  qui,  en  relevant  le  grand  bras 
du  levier,  force  le  disque  de  verre  mobile  â  venir  s'appliquer  sur 
l'autre.  Quand  on  a  placé  sur  le  verre  l'objet  que  l'on  veut  compci- 
mer,  on  amène  le  disque  mobile  au-dessus  et  on  tourne  la  vis  :  on 
voit  que  le  disque  mobile,  grâce  à  la  manière  dont  il  est  monté,  reste 
parallèle  à  lui-même.  Comme  il  est  souvent  utile  de  pouvoir  eiami- 
ner  l'objet  comprimé  aussi  bien  d'un  côté  que  de  l'aulre,  ta  plaque 
de  cuivre  porte  deux  broches  à  l'une  de  ses  extréiuités  ;  elles  sont 
exactement  de  même  longueur  que  celle  qui  sert  à  guider  le  levier  i 
elles  permettent  alors  de  retourner  l'instrument  et  de  le  poser  sur 
les  trois  pieds  sur  le  porte-objet.  Afin  de  permettre  d'employer  de 
très-roris  grossissements  dans  les  deux  cas,  les  deux  disques  ds 
verre  sont  extrêmement  minces,  tandis  i|ue,  à  l'origine,  le  verre 
fixé  au  levier  était  un  peu  plus  épais.  Quand  ils  sont  brisés,  tes  deux 
verres  peuvent  être  remplacés  très-facilement  ;  on  chauffe  la  garni- 
ture pour  pouvoir  enlever  les  morceaux. 

327.  Quelques  observateurs  préfèrent  une  autre  disposition  de 
l'instrument:  Ici  la  plaque  de  cuivre  porte  un  verre  ordinaire 
sur  lequel  on  peut  préparer  l'objet  sous  le  microscope  à  dissec- 
tions avant  de  le  soumettre  à  la  compression.  On  le  porte  alors 
dans  le  compresseur  avec  le  verre  sur  lequel  il  a  été  disséqué, 
ce  qui  fait  qu'on  ne  dérange  en  rien  la  pièce.  Un  inconvénient 
consiste  en  ce  qu'on  ne  peut  plus  observer  avec  de  forts  grossisse- 
ments en  rai.'on  de  l'épai^eur 
des  vei'ies.  Il  a  encore  un  au- 
tre inconvénient ,  c'est  que 
rien  ne  garantit  le  parallélisme 
des  verres.  Ce  défaut  est  évité 
dans  le  compresseur  de  Hoes 
{iig.  87),  dans  lequel  le  verre 
supérieur  Lt  est  monté  dans  une 
garniture  mobile  au  moyen  d'une  vis  verticale  à  bouton  qui  la  fait 
mouvoir  dans  les  rainures  veilicales  de  la  pièce  C,  de  manière  à 
maintenir  le  parallélisme  exact  des  deux  verres,  La  monture  D  porte 
un  verre  trés-mincc  et  peut  se  déplacer  latéralement  comme  le  mon- 
tre la  figure  ci-dessous.  Le  verre  est  carré  et  s'introduit  dans  les 
rainures  de  la  monture,  de  manière  qu'on  penl  le  remplacer 
facilement.  I.e  verre  inférieur  est  circulaire  et  s'applique  dans  une 
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gorge  ménagée  sur  le  contour  de  l'orifice  de  la  plaque  B  qui  glisse 
elle-même  dans  les  rainures  de  la  plaque  A.  On  peut  enlever  la 
plaque  B,  la  porter  sous  le  microscope  à  dissections  et  la  remettre 
sous  le  compresseur,  quand  la  pièce  a  été  préparée. 

Dés  1851,  j'ai  eu  entre  les  mains  un  compresseur  en  tout  sem- 
blable à  celui  de  Ross,  fait  par  MM.  Nachet  et  fils,  d'après  les  des- 
sins et  les  indications  de  M.  Moulinié  (de  Genève). 

5i8.  Le  compresseur  est  rarement  utile  en  anatomie  générale,  mais 
il  est  presque  indispensable  pour  l'anatomie  des  êtres  transparents 
et  de  petit  volume,  et  pour  l'étude  du  développement  de  beaucoup 
d'animaux.  Il  sert  plutôt  à  empêcher,  à  volopté,  la  trop  grande  corn- 
pression  par  le  poids  des  lamelles  de  verre  qu'à  comprimer.  On  peut 
en  effet  produire  un  écartement  fixe  et  déterminé  dgs  deux  lames 
de  verre  entre  lesijuelles  est  interposé  l'animal  ou  l'ovule  de  ma- 
nière à  ce  qu'il  soit  emprisonné  dans  une  goutte  d'eau  en  conser- 
vant tous  ses  mouvements. 

On  peut,  du  reste,  le  fixer  par  telle  compression  qu'on  veut  par 
quelques  tours  de  vis,  ou  même  l'écraser  complètement  sous  les 
yeux  de  l'observateur,  pour  voir  plus  nettement  les  mandibules,  le» 
crochets,  les  poils,  écailles,  etc.,  ou  d'autres  détails.  A  l'aide  des 
modifications  que  lui  a  fait  subir  M.  de  Quatrefages  dont  on  a 
adopté  le  modèle,  on  a  le  grand  avantage  de  pouvoir  à  volonté 
étudier  l'animal  sous  l'une  et  l'autre  face  en  retournant  Tinslru- 
ment,  à  cause  des  petits  supports  dont  il  est  pourvu.  Quant  aux 
erreurs  attribuées  à  ce  petit  appareil,  il  faut,  comme  dans  beaucoup 
d'autres  cas,  les  rapporter  à  l'iiilerprétation  donnée  à  tel  ou  te 
aspect  mal  étudié  par  celui  qui  observe,  mais  l'instrument  n'a  pas^ 
les  inconvénients  qu'on  lui  a  reprochés. 

ARTICLE  VI.  —  DES  ANNEAUX  ET  ORS  SUPPORTS  PERME1TAKT  d'eXAMINER 
UNE  PRÉPARATION  ALTERNATIVEMENT  SOUS  LES  DtUX  FACES. 

329.  Pour  protéger  contre  une  forte  pression  les  lamelles  minces 
des  préparations  et  les  objets  qu'elles  conservent  lorsque  par 
exemple  on  doit  tourner  vers  l'objectif  la  bande  porte-objet,  après 
avoir  étudié  la  face  que  touche  la  lame  mince,  on  peut  coller 
d'étroites  bandelettes  de  verre  à  vitre  coupées  au  diamant  de  cha- 
que côté  de  celle-ci.  On  peut  les  remplacer  même  par  de  petits 
prismes  de  carton  dur  ou  de  bois,  collés  avec  le  baume  du  Canada, 
la  cire  à  cacheter,  ou  le  lut  au  bitume  de  Judée,  etc. 

Je  préfère  de  beaucoup  à  ce  moyen  l'emploi  d'un  anneau  en  laiton 
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OU  en  carton,  tel  que  celui  d'une  boîte  circulaire  dont  on  a  enlevé 
le  fond,  et  dont  les  bords  supérieurs  et  inférieurs  sont  lisses  et  bien 
parallèles.  On  les  prend  d'une  hauteur  de  5  à  8  millimètres  environ 
et  d  une  largeur  de  30  à  60  millimètres. 

On  pose  lanneau  sur  la  platine  du  microscope  et  sur  lui  on  place  le 
porte-objet  de  la  préparation,  quand  on  pense  être  obligé  de  retour- 
ner celle-ci  pour  examiner  sa  face  opposée.  On  sait  qu'il  en  est  sou- 
vent ainsi  pour  l'étude  des  acariens,  des  aniiélides,  des  œufs  et  des 
embryons  de  beaucoup  d'animaux,  pour  divers  organes  des  plan- 
tes, etc.,  conservés  en  collections  et  surtout  observés  à  l'état  frais. 
Il  est,  par  conséquent,  utile  d'avoir  un  anneau  de  ce  genre  dans  la 
boîte  à  microscope.  Son  contour,  sur  lequel  reposent  les  bouts  du 
porte-objet,  empêche  toute  compression  de  la  lame  mince  et  de  la 
préparation. 

Il  faut  demander  les  anneaux  en  laiton  aux  opticiens,  qui  les  font 
en  sciant  les  tubes  de  laiton  à  télescopes.  On  peut  en  faire  soi- 
même  en  carton  en  défonçant  le  couvercle  d'une  boîte. 

MITICLE   VII.   -^    DES    APPAREILS    00     INSTRCMENTS    A    FAIRE    LES    COUPES 

OU   TRANCHES   MINCES   1IICR0^C0PIQ^ES. 

330.  On  pourra  se  procurer  chez  les  fabricants  d'instruments  de 
chirurgie  ou  les  constructeurs  de  microscopes  quelqu'un  des  appa- 
reils qui  sont  destinés  à  fixer  les  tissus  durcis  et  à  guider  le  rasoir 
qui  les  tranche  pour  en  faire  des  lames  d'égale  épaisseur.  Une  vis 
micrométrique  est  disposée  pour  pousser  le  tissu  de  manière  à  faire 
la  coupe  de  l'épaisseur  voulue  et  ainsi  déterminée  d'avance.  Quel- 
ques-uns de  ces  appareils  ont  reçu  le  nom  de  microtonies,  mais  à 
tort,  ce  nom  étant  depuis  longtemps  donné  aux  instruments  décrits 
ci-dessous,  page  255  et  256. 

D'autres  sont  appelés  tables  à  trancher  y  tranchoirs,  tournettes,  etc., 
et  servent  à  l'exécution  des  coupes  des  tissus  durcis  ou  naturellement 
durs,  tant  animaux  que  végétaux. 

Des  discqtomes  dits  aussi  couteaux  à  double  tranchant 

ou  de  Valentin. 

531 .  Ces  instruments  se  composent  de  deux  lames  que  l'on  rend 
parallèles  au  moyen  de  deux  vis  de  pression  (fîg.  88).  Les  deux  tiges 
sont  assemblées  à  tenon.  M.  J.  Charrière  a  remplacé  le  verrou  par 
une  vis.  De  celte  manière,  au  lieu  d'avoir  un  écartement  limité,  on 
peut  le  graduer  à  volonté  en  laissant  les  lames  parallèles  quelle  que 
soit  l'épaisseur  que  l'on  désire  donner  à  la  coupe. 
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On  peut  aisément  séparer  les  lames  pour  les  nettoyer  isolément. 
Ces  dernières  peuvent  être  droites  ou  convexes  du  côté  tranchant  ou 

convexes,  et  même  tranchantes  et  convexes  des  deux  côtés. 

% 


Fig.  88.  —  Couteau  de  Valentin. 

Cet  instrument,  comme  les  grands  couteaux  à  coupe,  ne  sert 
guère  que  lorsqu'on  se  propose  de  faire  des  recherches  spéciales  sur 
la  structure  de  l'encéphale,  du  riein,  du  testicule,  etc.  Pour  ses  re- 
cherches sur  la  structure  de  l'encépRale,  M.  Rowdanowski  a  fait 
faire  des  discotomes  de  ce  'genre  de  la  grandeur  des  couteaux  de 
table  à  découper.  (Journal  de  lanatomie  et  de  la  physiologie ^  Paris, 
iSfô,  et  Paris  1869,  in-8«.) 

Êtaux  à  main, 

352.  Pour  faire  les  coupes  du  tissu  des  feuilles  de  certains  fruits, 
des  tiges,  etc.,  ou  de  beaucoup  de  tissus  animaux  durcis,  comme 
nous  le  dirons  plus  loin,  ou  naturellement  assez  durs  comme  les 
cartilages,,  etc.,  on  les  saisit  entre  les  mors  plats  d'un  élau  à  main 
{?\^,  89).  Lasurface  libre  de  cesmorsquidépasseTobjet  que  Ton  veut 
trancher  est  lisse,  de 
manière  àpermettre  de 
glisser  au  rasoir  ou  au 
scalpel  qui, d'un  irou- 
vemenl  rapide ,  enlè- 
ve une  tranche  mince. 

11  faut,  en  général,  placer  le  tissu  ou  l'organe  entre  deux  lames 
de  moelle  de  sureau  ou  de  liège  fin  qui  protègent  le  premier  contre 
l'îiction  directe  des  mors  de  1  etau.  Si  l'organe  à  trancher  est  cylin- 
drique, on  creuse  le  liège  ou  la  moelle  de  sureau,  de  manière  à  les 
fixer  sans  trop  les  déformer.  On  presse  sur  le  corps  ainsi  disposé 
avec  lécrou  de  Tétau  ou  simplement  en  appuyant  avec  les  doigts 
sur  les  mors  de  c^lui-ci.  Après  une  première  coupe  pour  affranchir 
lé  tissu  ou  l'organe,  on  fait  saillir  un  peu  celui-ci  et  on  pratique  la 
coupe  mince  destinée  à  l'étude. 

Appareil  à  faire  les  coupes  minces  de  Follin. 
333.  L'appareil  à  faire  les  coupes  de  Follin  (fig.  90)  se  com- 


FiR  «9. 
Etau  à  main  pour  pratiquer  les  coupes  minces. 


su 
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pose  d'un  pied  circulaire  D  à  plate-rorme  C  graduée,  divisée  en 
cent  parties.  Le  pied  porte  une  tige  mobile  et  creuse  B,  dans  la- 
quelle est  une  xh  micromélrique  qui  monte  ou  descend  dune 
quantité  voulue  duiit  la  valeur  est  donnée  par,  un  index  saillant 
dans  une  rainure  de  la  tige  (au-dessous  de  6),  en  nii^mË  temps 
que  le  parcours  de  l'aiguillo  de  la  plate-forme,  C  l'indique  pro- 
portionnellement en  grand.  Les  coupes  peuvent  être  d'une  épais 
seur  de  un  centième  de 
millimètre.  Dan.s  la  cavité  F 
de  la  boite  supérieure  A  se 
placent  les  deux  pièces  mo- 
biles Il  et  I,  percées  au  cen- 
tre d'un  orifice  d'une  forme 
cylindrique  ou  carrée  pou- 
vant s'ad<<ptcr  à  culle  de 
l'objet  à  Iranclier.  Ces  piè- 
ces sont  elles-mêmes  ser- 
rées autant  qu'on  le  juge 
convenable  quand  on  tourne 
les  deux  vis  K,  E.  Le  bauL 
de  la  tige  micromélrique  in- 
térieure c  or  respond  ant  exac- 
tement à  l'orilice  des  pièces 
H  et  I  qui-  portent  le  tissu 
à  couper,  pousse  celui-ci  de 
la  banleur  voulue  el  on  pra- 
tique ensuite  la  coupe  avec  . 
le  couleiiu  G,  ainsi  qu'il  a 
été  dit  plus  liaul,  en  le  fai- 
sant glisser  sur  le  plan  re- 
présenté parla  partie  supé- 
rieure de  la  boîte  A. 
53i.  Au  chapitre  III,  ait.  m  de  la  section  suivante  (IV'  section), 
traitant  spécialement  de  l'exécution  des  coupes  des  tissus  durcis 
ou  naturellement  durs,  nous  décrirons  l'appareil  à  faire  les  coupes 
minces  de  Polaillon,  qui  est  plus  simple  que  le  précédentet  d'un 
emploi  plus  fai  ile. 

Appareil  à  faire  des  coupes  anatomiqttes  du  D'  J-.  Lut/s. 
33îi.  L'appareil  est  essentiellement  composé  : 
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1°  D'une  petite  table  en  pDiile  de  fer,  percée  au  milieu  d'une  ou- 
verture quadrangulaire  {R'^.  9); 

2°  D'un  curseur  mobile  muni  d'une. partie  Ètasée  (lîg.  92  C),  desti- 
née à  retenir,  par  l'intermédiaire d'uu  dé  en  bois  (ng.9'2  A' },  la  pièce 
anatomique  que  l'on    veut  sectionner. 

Ce  curseur  s'emboile  dans  l'ouverture  de  la  petite  l;ible.  11  peut 
aisément  s'ubaisscr  et  se  r.lever  par  suite  de  l'élasticité  d'un  res- 
sort spiroide  (li},'.  9^,11),  dont  la  tension  est  réglée  à  l'aide  dune 
vis  munie  d'un  boulon  ; 

3°  D'un  dé  mobile  en  bois  {Ci$.  9'i,  A'  ),  de  forme  rectangulaire, 
s'ajustant  avec  précision  dans  la   portion  évasée  C  du  curseur. 


Fib'.  91.  -  Table  de  Vappareil  i  ftire  les  coups  minces  de  1.  1.  Luys. 

356.  La  table  (Cis.  91)  à  face  supérieure,  parfaitement  drossée 
et  loujours  bien  polie,  mesure  en  longueur  225  millimétrés;  en- 
largeur  1 12  millimètres;  eti  épaisseur 55  millimétrés. 

La  hauteur  de  chaque  pied  de  colonne  est  de  110  millimétrés. 
Les  dimensions  de  l'ouverture  quadrangnlaire  sont  on  longueur  de 
6  centimètres  et  en  lar>:eur  de  4  centimètres.  Cotte  ouverlure  porte 
sur  sa  paroi  latérale  droite  une  rainure  veilicale  semi-circulaire 
(fig.OI,  A),  destinée  à  recevoir  la  saillie  de  la  vis  du  curseur  dans  la 
course  verticale.  Elle  est  eu  outre  perforée  à  sa  paroi  inrérieure 
d'im  orifice  quadrangulaire.  Cet  orifice  est  prolongé  extérieure- 
ment par  un  manchon  pai'eillement  quadraugulaire  U  destiné  à 
recevoir  la  tige  du  curseur  qui  doit  s'ajuster  dans  sa  cavité  avec 
une  grande  précision. 

Une  petite  fenêtre  rectangulaire,  pratiquée  i  la  paroi  antérieure 
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de  ce  manchon,  permet  de  suivre  les  différents  degrés  de  la  course 
de  la  tige  du  curseur.  Un  point  de  repère,  convenablement  ménagé, 
laisse  apprécier  le  mmnent  où  le  curseur  est  au  bas  de  sa  course. 
La  cavité  de  l'ouverture  centrale  communique  encore  avec  le 
dehors  à  l'aide  d'un  canal  horizontal  D,  qui  permet  l'introduction 
d'un  instrument  destiné  à  serrer  sur  place  le  dé  en  bois,  une  fois 
introduit  dans  la  portion  évasée  du  curseur. 

337.  Le  curseur  est  constitué  :  i"  par  une  tige  quadrangulaire 
(fig.  92,  A),  de  50  à  55  millimètres  de  longueur,  sur  10  millimètres 

pour  chaque  face.  Cette  tige  s'ajuste  à 
frottement  duns  la  cavité  du  manchon  ex- 
térieur ainsi  que  nous  l'avons  indiqué. 
Elle  porte  en  B  un  point  de  repère  signalé 
précédemment: 

2°  Par  une  portion  évasée,  constituée 
par  une  lame  horizontale  rectangulaire 
dont  les  deux  bords,  droit  et  gauche,  se 
(e  relèvent  à  angles  droils.  Le  bord  gauche, 
sur  lequel  le  dé  de  bois  est  pressé  (fig.  92, 
A'),  porte  deux  pointes  cunéiformes  desti- 
nées à  s'imp!anler  dans  le  boisG,D  (fig. 92). 
Le  bord  droit  est  muni  d'une  vis  dont  la 
•pression  détermine  rimmobililé  absolue 
du  dé  de  bois.  Une  lamelle  métallique  {(1^^, 
92,  A'),  que  ïon  interpose  entre  la  vis  et 
le  dé  de  bois,  sert  à  égaliser  et  à  répartir 
uniformément  la  pression  qu'elle  exerce; 
5"  Par  une  vis  microniétrique,  prolon- 
geant le  manchon  extérieur  (au-dessous 
de  G),  de  50  à  40  millimètres  de  longueur. 
Elle  est  située  dans  l'axe  du  curseur  et  cha- 

Fi".  92. 

Pièce  se  (ixauih  la  table  à  faire  cuu  de  SCS  tours  cst  de  uu  demi-millimètre. 

les  coupes  minces.  ,t  i         •        i    •        n     i  j       »  o 

'  Lne   cupule  cn-cuhure  G,  Inrge  de   18 

h  20  millimètres,  qui  s'adapte  avec  elle,  jorte  des  divisions  mi- 
crométriques (G  D).  Le  pas  de  la  vis  étant  de  un  demi-millimètre. 
Chaque  tour  complet  de  la  cupule  représente  donc  une  ascension 
ou  une  descente  du  curseur  de  un  demi-ipillimètre.Un  index  (fig. 91, 
E),  recourbé  en  crochet  fixé  à  la  partie  inférieure  du  manchon, 
sert  à  graduer  les  mouvements  de  rotation  de  la  cupule. 

Enfin,  un  ressort«piroïde  (fig.  92,  llj,  dans  l'axe  duquel  passe  la 
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vis  micrométrique,  sert  à  régler,  par  la  mise  en  jeu  de  son  élas- 
ticité, les  mouvements  d'élévation  ou  d'abaissement  du  curseur 
dans  son  manchon,  et  par  cela  même  le  degré  de  saillie  de  la 
pièce  analomique  au-dessus  de  la  surface  de  la  table  de  fonte. 
358.  Le  dé  de  bois  (ùg  92  A'  )  doit  s'ajuster  avec  précision  dans 
la  partie  évasée  du  curseur  et  dépasser  légèrement  les  bords  des 
lames  latérales  sur  lesquelles  il  s'appuie.  Sa  face  supérieure  sera 
hérissée  de  rugosités  ou  de  rayons  pour  pouvoir  plus  aisément 
retenir  le  plâtre  destiné  à  fixer  la  pièce. 

339.  Le  couteau  nécessaire  pour  mener  à  bien  l'opération  doit 
être  très-soigneusement  vérifié  au  point  de  vue 
du  tranchant.  La  lame  aura  environ  0",20  de 
longueur.  Elle  doit  être  pourvue  d'un  manche 
coudé  {Çig.  93),  et  s'appuyer  sur  la  table  à 
surface  plane.  La  coupe  de  la  lame  doit  donc 
représenter   un  triangle   rectangle  très-aigu. 

340.  Ceci  posé  :  voici  comment  on  opère  : 
Les  pièces  que  Ton  veut  sectionner  en  tranches 
minces  sont  disposées  sur  une  série  de  dés  que 
Ton  a  préparés  à  l'avance.  Ces  pièces  ne  peu- 
vent avoir  que  1  ou  2  centimètres  d'épaisseur. 
Elles  sont  méthodiquement  fixées,  étant  encore 
humides,  avec  du  plâtre  fin  sur  la  surface  de 
chaque  dé.  On  introduit  alors  le  curseur  dans 
le  manchon,  la  vis  étant  dans  l'axe  du  ressort 
spiroïde  (Cig.  92  H)  et  on  abaisse  légèrement  le 
tour  à  moitié  course.  On  introduit  alors  un 
tourne-vis  par  l'orifice  extérieur  (fig.  91 ,  D),  et 
on  met  en  mouvement  la  vis  (fig. 92  E)  en  pres- 
sant fermement  le  dé  conlre  la  paroi  opposée.  11  s'immobilise  alors 
convplétement,  grâce  aux  deux  pointes  cunéiformes  (D)  dont*  nous 
avons  parlé.  Le  dé  étant  de  la  sorte  aussi  immobilisé  que  possible,  on 
tourne  graduellement  la  vis,  de  façon  à  ce  que  le  curseur  (A)  soit  au 
bas  de  sa  course.  La  surface  supérieure  de  la  pièce  anatomique  doit 
à  ce  moment  affleurer  la  surfaœ  supérieure  de  la  table  à  section. 
A  ce  moment,  on  saisit  le  couteau,  dont  les  deux  faces  doivent 
être  préalablement  humectées  avec  de  l'eau  savonneuse,  soit 
avec  de  l'eau  alcoolisée,  ou  avec  de  l'huile.  On  pratique  alors  la 
section  avec  lenteur  et  d'un  seul  trait  ayant  bien  soin  d'évité 
les  temps  d'arrêts  et  les  reprises. 


Fiff.  9Â.  —  Couleau  à  faire 
les  grandes  coupes  min- 
ces de  M.  J.  Luys. 
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La  coupe  étant  ainsi  pratiquée,  on  tourne  la  vis  d'une  quantité 
proportionnelle  à  l'épaisseur  que  l'on  veut  donner  à  la  tranche,  et 
Ton  recommence  une  nouvelle  section.  On  peut  ainsi  avec  cet  appa- 
reil faire  des  coupes  de  la  moelle  épinière  de'  1/I0«  à  1/15**  de  mil- 
limétrés, puis  des  coupes  du  bulbe,  de  la  protubérance,  du  cerveau 
et  du  foie,  du  rein,  etc.,  ayant  celte  épaisseur,  et  une  large  surface; 
cette  surface  n*est  autre  que  celle  de  la  face  supérieure  du  dé  dé 
bois  qui  est,  en  moyenne,  de  55  millimétrés  de  long,  sur  55  de 
large. 

Le  grand  avantage  de  cette  méthode  est  d'économiser  les  coupes, 
puisqu'avec  une  seule  tranche  mince  bien  faite  on  obtient,  d'un 
seul  coup,  une  série  de  préparations  et  l'ensemble  complet  de  la 
pièce  anatomique. 

C'est  avec  un  appareil  à  sections  construit  d'après  les  mêmes  don- 
nées, mais  dans  des  proportions  beaucoup  plus  considérables,  qiie 
M.  Luys  a  pu  parvenir  à  faire  des  coupes  régulières  et  successives 
.du  cerveau  dans  son  entier,  soit  dans  le  sens  vertical,  soit  dans  le 
sens  horizontal.  11  a  pu  obtenir  ainsi  des  représentation^  photogra- 
phiques de  sections  du  cerveau,  suivant  son  grand  diamètre,  de 
1  millimètre  d'épaisseur,  et  parfaitement  réussies  au  point  de  vue 
de  l'ensemble. 

Je  dois  la  description  de  cet  appareil  et  les  deissins  qui  s'y  rap- 
portent à  M.  J.  Luys,  qui  les  a  obligeamment  exécutés  sur  la  de- 
mande que  je  lui  en  ai  faite. 

541.  C'est  sur  des  dispositions  du  genre  des  précédentes  que 
repose  la  construction  des  tables  à  faire  les  coupes  des  tissus 
et  des  organes  animaux  durcis,  des  liges ,  des  fruits  et  autres 
parties  des  plantes  que  livrent  les  préparateurs  d'objets  micro- 
scopiques. Il  y  a  de  ces  tables^dans  lesquelles,  non-seulement  une 
vis  micrométrique  permet  de  déterminer  par  centièmes  de  mil- 
limètre l'épaisseur  de  la  coupe  enlevée,  mais  encore  dans  .les- 
quelles le  couteau  est  représenté  par  un  tranchoir  mince,  à  tran- 
chant oblique  ou  courbe  et  mû,  autour  d'un  axe  fixe,  à  l'aide 
d'une  petite  manivelle  qui  permet  de  lui  imprimer  un  mouvement 
d'une  rapidité  voulue. 

Appareil  à  faire  des  coupes,  système  Nac/iet. 

3i2.  Le  principe  sur  lequel  repose  cet  instrument  est  différent  de 
celui  desaulres  systèmes.  Au  lieu  de  trancher  enfaisant  glisser  obli- 
quement une  lame  droite,  on  coupe  à  l'aide  de  cet  appareil  en  faisant 
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loumer  une  lame  dont  le  tcanchant  est  délerminé  suivant  une  courbe 
spirale  de  Taçon  que  tous  les 
points  de  ce  tranchant  avan- 
cent progressivement  et  rcgu-  ■ 
lièremenl  dans  la  niasse  de 
i'obji't.  Sur  un  plateau  loyrd 
(fig.  94)  se  trouvent  deux  co- 
loniies, l'une portantâson  som- 
met une  lame  A,  taillée  en  forme 
de  spirale,  épaisse  à  son  centre 
et  affilée  très-finement  sur  les 
bords;  sa  surface  inférieure 
est  absolument  plane.  Ei\e  est  tiK.  91. 

■     , ,  ■      .    .         1     f  -,  Appareil  à  faire  lu  coup». 

monice  sur  un  pivot  et  on  la  fait 

tourner  au  moyen  de  la  petite  manivelle  M  ;  le  plateau  circulaire  sur 
lequel  parait  poser  la  lame  en  est  f  cparé  d'un  millimétré  et  se  place 
M  simplement  pour  la  protéger  el  écarter  les  accidents.  L'autre  co- 
lonne contient  une  vis  niicrométrique  D  faisant  mouvoir  un  tube 
portant  une  bague  C  à  vis  installée  sous  la  lame.  C'e^t  dans  cette 
bague  qu'on  fixe  l'objet.  Il  peut  aussi  èlre  placé  et  coljé  dans  un 
tube  glissant  dans  cette  bague,  l/ubjet  est  aloi-s  Inissésaillant  de 

.  quelques  millimêtreB  et  on  le  fait  déborder  un  peu  an-dessus  du  , 
plateau,  la  lime  ayant  été  au  préalable  tournée  de  manière  à  ce 
que  l'ouverture  du  plateau  soit  libre  ;  ou  régie  ensuite  avec  la  vis 

■  la  hauteur  de  l'objet  afin  que  son  plan  supérieur  soit  un  peu  au- 
dessus  du  plan  de  lame.  Celle-ci  en  tournant  \ienlpluiter  la  surface, 
puis  un  se  sei  t  de  l'index  placé  â  cdté  de  la  division  pmir  savoir  de 
combien  on  doit  faire  monter  la  vis  pour  produire  des  coupes  dune 
épaisseur  donnée.  t.Iles  peuvent  être  de  ^  de  millimètre  si  l'ap- 
pareil fst  d'une  conslmction  soignée. 


CHAPITRE    11 

Mots  d'tmtiMiIe  dool  raus*  Al  odcrMcape 


Des  aùjuilles  à  dmection. 

'    ôfô.  Pour  étudier  lesèléments  anaiomiques  et  parfois  aussi  les  tis- 
sus il  faut  des  aiguilles  â  manche,  faites  en  acier ,  à  pointe  très-aiguë. 
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à  corps  inflexible,  dites  aiguilles  de  Strauss-Durckheimou  de  Lebert, 
Il  en  faut  une  paire  de  droites  (pi.  1,  fig.  8)  et  une  paire  de  courbes, 
à  courte  courbyre,  ramenant  la  pointe  prcsqu'à  angle  droit  par 
rapport  à  l'axe  du  manche  (fig.  9),  €e  dernier  doit  être  hexagone  ou 
octogone,  de  volume  égal  dans  toute  sa  longueur,  afin  qu'on 
puisse  le  faire  tourner  aisément  et  avec  égalité  de  mouvements 
entre  ses  doigts,  tout  en  le  tenant  solidement. 

Il  est  trois  défauts  que  les  fabricants  s*obstinent  généralement  à 
donner  à  leurs  aiguilles  et  qui  doivent  les  faire  rejeter  pour  en 
choisir  d'autres.  Ce  sont  :  1°  la  flexibilité  du  corps  ou  tige  de  l'ai- 
guille qui  enlève  toute  sûreté  aux  mouvements  qu'on  leur  fait  exé- 
cuter pour  écarter  des  corps  un  peu  adhérents  les  ui;3  aux  autres  ; 
2®  la  trop  grande  courbure  ou  la  direction  oblifjue,  ou  à  angle  obtus 
de  la  pointe  par  rapport  à  la  tige  donnée  aux  aiguilles  courbes,  qui 
fait  que  l'aiguille  tourne  entre  les  mains  dés  qu'on  est  obligé  de 
s'en  servir  avec  quelque  effort  ;  3"  l'aplatissement  du  manche  qui 
est  gênant  pour  un  grand  nombre  de  mouvements  qu'on  doit  faire 
subir  aux  aiguilles,  particulièrement  lorsqu'on  veut,  par  un  mou- 
vement de  rotation  sur  leur  axe,  débarrasser  leur  pointe  de  quel- 
que c'orps  lui  adhérant. 

Les  aiguilles  tranchantes,  dans  le  genre  des  aiguilles  à  cataracte, 
sont  souvent  nécessaires  pour  les  dissections  sous  le  microscope.il 
en  faut  qui  soient  droites  et  d'autres  courbes,  soit  sur  le  plat,  soit 
sur  le  tranchant  en  forme  de  serpette. 

3M.  On  peut  aussi  avoir  des  porte-aiguilles,  c'est-à-dire  des  man- 
ches comme  les  précédents  qui,  au  lieu  d'une  aiguille  fixe,  portent 
une  tige  métallique  fendue  en  trois  ou  en  quatre  branches,  que  l'on 
rapproche  à  l'aide  d'un  anneau  coulant,  après  avoir  mis  entre  elles 
une  aiguille  à  coudre  ou  une  épingle  plus  ou  moins  grosse.  Si  Ton 
excepte  quelques  recherohes  spéciales  d'anatomie  comparée  ou  de 
physiologie,  l'emploi  de  ces  instruments  «st  rarement  exigé,  et  ils 
ne  valent  pas  les  aiguilles  décrites  plus  haut. 

Des  scalpels. 

545.  11  est  inutile  de  décrire  ici  les  scalpels  nécessaires  pour  les 
études  microscopiques  ;  ce  sont  les  mêmes  que  dans  tous  les  autres 
genres  de  dissections  ;  ils  doivent  être  les  uns  plus  ou  moins  petits, 
les  autres  de  grandeur  ordinaire. 

Des  rasoirs. 

346.  Les  rasoirs  destinés  à  faire  les  coupes  des  tissus  artimaux  et 
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'Végétaux,  doivent  être  de  la  meilleure  qualité  el  de  la  meilleure 

fa^èmpo  possible.  Ils  peuvent  être  emmanchés  comme  les  rasoirs  à 

ifa|u4ie'èu,  au  contraire,  à  maîiche  ûxc.  Les  premiers  sont  préféra- 

tibles,  car  ïh  sont  d'un  emploi  au  moins  aussi  commode  et  il  est  bien 

plus  facile  de  les  préserver  de  tout  accident. 

Il  faut  en  avoir  au  moins  un  à  faces  planes  du  dos  vers  le  tran- 
chant, et  un  autre  ù  faces  concaves  ou  évidées  du  dos  vers  le  tran- 
chant. Ce  dernier,  sert  surlout  pour  les  coupes  des  tissus  mous  ou 
friables. 

547.  Il  est  presque  toujours  nécessaire  d'affiler  les  rasoirs  avant  de 
s  en  servir  pour  faire  une  coupe  que  Ton  tient  à  réussir.  Pour  cela, 
on  les  passe  un  certain  nombre  de  fois  sur  une  pierre  à  afTder  de 
bonne  qualité,  que  Ton  se  sera  procurée  chez  les  fabricants  d'in- 
struments de  chirurgie.  On  sait  qu'il  faut  avoir  soin  de  tenir  le  ra- 
soir bien  appliqué  sur  la  meule,  sans  trop  appuyer,  après  quoi  on 
le  passe  sur  un  cuir  à  affiler,  choisi  parmi  les  plus  fins  dont  on  se 
sert  pour  les  rasoirs  à  barbe.  Chacun,  du  reste,  arrive  î\  cet  égard, 
à  choisir  tel  ou  tel  des  moyens  d'affiler  employés  d'un  pays  â 
l'autre. 

Des  couteaux. 

m 

348.  Pour  pratiquer  de  grandes  coupes  du  cerveau,  du  cervelet, 
du  foie,  de  la  rate,  du  rein,  de  la  langue,  etc.,  il  faut  avoir  un  large 
et  long  couteau  à  lame  mince,  à  faces  planes  ou  à  faces  évidées. 
Ces  instruments,  qui  sont  analogues  à  ceux  qu'on  emploie  en  ana- 
tomie  descriptive  pour  les  coupes  de  l'encéphale,  ne  sont  utiles  que 
lorsqu'on  se  propose  de  faire  des  recherches  scientifiques  spéciales 
sur  le  système  nerveux  central,  sur  les  acaléphes  de  grand  volume, 

-  tels  que  les  rhizostomes,  etc.  Comme  tous  les  fabricants  d'instru- 
ments de  chirurgie  en  ont  actuellement,  il  est  inutile  d'en  donner 
ici  une  description  détaillée.  (V.  aussi  fi^.  95.) 

Pour  certaines  recherchas  spéciales  encore,  pour  faire  des  coupes 
de  tissus  végétaux  ou  animaux  de  peu  de  consistance,  il  est  souvent 
utile  d'avoir  un  couteau  à  lame  mince  triangulaire  ou  en  forme  de 
fer  de  lance,  de  la  grandeur,  de  l'épais  eur,  et  à  peu  prés  de  la 
forme  des  anciens  couteauxà  cataracte.  (Voy.  aussi  fig.  90.) 

Des  ciseaux  et  des  microtomes, 

349.  Les  ciseaux  nécessaires  pour  faire  lès  préparations  micro- 
scopiques sont  les  mêmes  que  ceux  qui  servent  aux  dissections.  Il 
faut  en  avoir  surtout  de  petites  dimensions,  tant  droits  que  courbes 
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sur  le  plat,  sur  le  tranchant  et  obliques.  Quelques  fabricants  dimi- 
nuent la  largeur  des  anneaux  de  ces  instruments,  proportionnelle- 
ment à  la  petitesse  des  lames,  jusqu'au  point  de  rendre  difficile 
l'emploi  de  ces  ciseaux  fins.  Il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  prendre 
ceux  qui  sont  faits  d'une  manière  aussi  peu  rationnelle. 

Pour  les  dissections  sous  le  microscope,  l'usage  des  ciseaux  ordi- 
naires à  anneaux  est  difficile.  Strauss-Durckheim  les  avait  remplacés 
par  l'instrument  qu'il  a  nommé  microtome  (pl.l,  fig.  iO),sorle  de 
ciseaux  à  ressort  toujours  ouvert,  facile  à  manier  entre  le  pouce  et 
l'index  par  simple  pression  ;  une  vis  à  deux  écrous  permetlait  de 
limiter  à  volonté  la  fermeture  et  Técartement  des  lames.  - 

Le  ciseau  à  manche  et  à  ressort  décrit  plus  haut  (page  76,  fig.  1 6), 
lui  est  du'  reste  préférable  de  beaucoup. 

Depuis  Strauss,  on  a  parfois  donné,  mais  à  tort,  le  nom  de  micro- 
stome  aux  instruments  destinés  à  faire  de$  coupes  minces  de  divers 
tissus  ou  i\  faciliter  leur  exécution  en  en  réglai;t  l'épaisseur,  etc., 
décrits  plus  haut  (p.  2 45 et  247). 

Des  pinces. 

350.  Indépendamment  des  pièces  ordinaires  à  dissection,  il  faut 
une  paire  ou  deux  des  pinces  îiuivantes  :  pinces  ordinaires  fines  et 
trér-fines,  droites  et  courbes,  les  unes  lisses,  les  autres  dentées 
(fig.  17,  page  77)  et  des  pinces  à  dents  de  rat. 

11  est  utile  d'avoir  deux  paires  de  pinces  à  pointes  lisses  et  effi- 
lées, aiguës  (fig.  18,  c.  p.  77)  presque  comme  des  aiguilles,  mais 
aplaties  en  dedans  et  d'autres  à  branches  fortes,  à  -pointes  aiguës 
prismatiques,  dites  pinces  de  Strauss^  les  unes  courbes  los  autres 
droites  (fig.  18,  a  et  ^,  p.  77).  Elles  sont  très-utiles  dans  les  dis- 
sections embryogéniqucs  et  dans  celles  des  petits  invertébrés. 

Ces  pinces  sont  dites  brucelles  et  presselles,  selon  que  leurs  bouts 
sont  lisses  ou  dentés,  et  parfois,  d'un  fabricant  à  l'autre,  elles  re- 
çoivent indifféremment  l'un  ou  l'autre  de  ces  noms. 

Dans  les  dissections  d'ovules,  d'œufs, d'embryons,  à  l'œil  nu,  sous 
la  loupe,  le  doublet  ou  le  microscope,  les  pinces  à  bouts  ou  à  mors 
lisses,  non  dentés  sont  très-utiles  pour  séparer  les  membranes  ou 
feuillets  blastodermiques,  amniotique,  allantoïdien,  les  séreuses,  et 
autres  pellicules  délicates,  parce  que  dés  qu'on  cesse  de  les  presser 
les  morsabandonne;it  les  tissus  à  la  place  où  on  les  a  tirés.  Les  pin- 
ces à  mors  leur  restent  au  contraire  adhérentes  et  les  entraînent  sur 
tel  ou  tel  point  de  la  préparation  lorsqu'on  les  porte  ailleurs  pour 
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saisir  un  autre  organe,  de  manière  ordinairement  à  nuire  aux  obser- 
vations. 

Microphore  de  Strauss-Durckheim  ou  pince  à  tenir  des  auteurs 

anglais, 

551.  Pour  tenir  les  objets  sous  le  doublet  ou  le  microscope  et 
leur  donner  différentes  positions ,  il  est  commode  d'employer  la 
pince  à  tenir  ou  microphore,  que  l'on  fixe  sur  le  microscope  de 
différentes  manières  (fig.  75).  Elle  est  montée  à  charnières  sur 
une  tige  B  qui  s'en- 
gage dans  un  trou  pra- 
tiqué sur  le  bord  du 
porte-objet.  L'objet  est  "^     b     c 

saisi   en   pressant  sur        ^^S-  95.  —  Microphore  oif  pince  à  tenir  les  objets 
^  dans  les  microscopes. 

le   bouton ,  et  il  est 

maintenu  entre  les  mors  P.  En  faisant  glisser  par  le  moyen  de 
la  pièce  C  la  tige  de  la  pince  dans  sa  monture  et  en  faisant  tourner 
celle-ci  verticalement  autour  de  son  axe,  et  cet  axe  autour  de  la 
tige  B,  on  peut  placer  l'objet  dans  le  champ  du  microscope  et 
dans  la  position  voulue,  l'examiner  sous  toutes  ses  faces.  L'autre 
exi  rémité  de  la  pince  porte  souvent  une  petite  boite  de  cuivre 
garnie  de  liège  et  percée  de  trous  sur  les  côtés.  On  peut  y  fixer 
alors  des  épingles  ordinaires,  à  la  tète  desquelles  on  colle  de  petits 
objets  à  Taide  de  la  gomme  ou  bien  de  petits  disques  en  papier 
sur  lesquels  on  attache  les  objets  que  l'on  peut  examiner  avec  le 
miroir  de  Lieberkûhn  (Carpenler)  Ce  procédé  pour  tenir  les  objets 
était  jadis  très  en  faveur;  mais  il  est  maintenant  abanidonné,  parce 
qu'on  ne  se  sert  plus  guère  de  l'éclairage  de  Lieberkûhn. 

Des  baquets  à  dissection. 

n52.  Les  dissections  et  les  observations  qu'on  fait  à  l'aide  du  mi- 
croscope à  dissection  doivent  être  presque  toujours  pratiquées 
sous  l'eau,  qui  maintient  les  organes  soulevés  et  empêche  chaque 
saillie  de  l'objet  de  réfléchir  la  lumière  en  tous  sens;  réflexion  qui 
gène  beaucoup  l'examen.  Pour  cela  on  emploie  des  baquets  de  verre 
au  fond  desquels  on  fixe  une  plaque  de  liège  couverte  de  drap 
noir,  ou  bien  on  coule  autour  du  liège  de  la  cire  noire,  rendue 
moins  cassante  par  addition  d'un  cinquième  environ  d'axonge.  On 
noircit  la  cire  avec  du  noir  de  fumée  ;  il  faut  en  verser  jusqu'à  ce 
que  le  liège  soit  recouvert  d'une  couche  de  3  ou  4  milimèlres  ; 

G   RoBiR.  —  Microscope.  i"^ 
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cette  couche  facinte  la  pénétration,  dans  la  plaque  de  liège  sous- 
jacente,  des  épingles  fines  dont  on  se  sert  pour  maintenir  les  objets 
à  disséquer. 

Étaler  convenablement  Tanimal  ou  Torgane  sous  Teau,  en  le 
fixant  avec  des  épingles  d'une  finesse  proportionnée  au  volume  de 
cçs  objets,  constitue  souvent  la  plus  grande  difficulté  des  dissec- 
tions faites  sous  le  microscope  ;  d'autant  phis  que  Tcau  tend  à  cha- 
que instant  à  soulever  le  liège  ou  la  cire  dans  lesquels  on  plante  les 
pointes.  Ces  corps  tendres  se  détachent  surtout  quand  on  tire  sur 
celles-ci  pour  les  enlever.  Aussi  faut-il  souvent  prendre  des  ba- 
quets à  bords  droits  qui  permettent  de  fixer  le  liégc  ou  la  plaqué 
de  cire  avec  des  coins.  Autrement  il*faut  les  maintenir  avec  des 
poids  métalliques.  Ces  baquets  peuvent  être  ronds  ou  carrés,  en 
verre,  en  faïence  ou  en  porcelaine. 

353.  Comme  la  surface  de  l'eau  réfléchit  des  rayons  qui  pénétrent 
dans  l'objectif  et  nuisent  à  la  vision  nette  de  l'objet,  surtout  quand 
des  gouttes  d'huile  s'élèvent  de  la  préparation  jusqu'à  la  super- 
ficie du  li(}uide  pour  s'y  étaler,  il  est  utile  dans  bien  des  cas  de 
disséquer  dans  un  baquet  assez  profond  pour  que  la  lentille  infé- 
rieure de  l'objectifsoit  immergéedans  l'eau. Non-seulement  onévite 
alors  les  inconvénients  sus-indiqués,  mais  on  obtient  les  avantages 
signalés  à  propos  des  objectifs  à  immersion.  Il  faut  avoir  soin  après 
chaque  observation  de  dévisser  la  lentille  de  l'objectif  qui  a  plongé' 
dans  l'eau  pour  en  essuyer  les  verres  et  les  tours  de  vis.  Un  usage 
très-prolongé  de  ce  moyen  en  disséquant  dans  l'eau  de  mer  finit  par 
altérer  la  monture  de  celte  lentille,  mais  comme  il  s'agit  là  d'ob- 
jectifs faibles,  peu  coûteux  et  faciles  à  remplacer,  il  faut  devant  les 
avantages  obtenus,  savoir  au  besoin  se  résigner  à  ce  sacrifice. 

Des  pointes  et  des  épingles  à  fixer  les  objets  à  disséquer, 

3ô4.  Les  épingles  employées  dans  les  dissections  microscopiques 
peuvent  être  des  épingles  ordinaires,  ou  mieux  des  épingles  à  pi- 
quer les  insectes.  On  les  prend  de  différentes  grandeurs  et  gros- 
seurs. Une  pince  tranchante  sert  à  les  couper  quand  leur  longueur 
gène  les  mouvements  de  la  pièce  sous  le  microscope  ou  ceux  des 
instruments  à  dissection.  On  les  plante  avec  les  doigts  ou  mieux  en 
les  saisissant  avec  des  brucelles  ou  une  pince  à  dissection  ordinaire. 

Le  cuivre  des  épingles  passe  à  l'état  de  sels  de  cuivre  au  bout 
d'un  jour  ou  environ,  au  contact  de  Teau  de  mer  ou  des  liquides 
conservateurs,  soit  salins,  soit  acides,  dans  lesquels  on  opère  les 
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dissections  sous  le  microscope.  Ces  sels  de  cuivre,  en  se  dissolvant, 
colorent  le  liquide  et  même  les  tissus,  de  manière  à  gêner  Tobser- 
vateur.  Aussi  doit-on  remplacer  souvent  les  épingles  par  de  fines 
épines  de  pseudo-acacia,  mais  surtout  des  cactus,  dont  il  est  utile  de 
faire  provision  chez  les  jardiniers,  quand  on  peut  être  appelé  â 
faire  des  dissections  de  mollusques,  d'annélidcs,  d'embryons,  etc. 
Ces  épines  et  celles  de  prunier  sauvage  et  d*aubépine  constituent 
le  meilleur  moyen  que  Ton  puisse  employer  pour  fixer  les  prépara- 
tions anatomiques  et  zoologiques  des  musées,  étalées  sur  des  lames 
de  verre  percées  ou  sur  des  plaques  de  liège  et  de  bois  plongées 
dans  un  liquide  conservateur. 

Des  pineeaiix, 

355.  Indépendamment  des  pinceaux  destinés  au  dessin,  les  ana- 
tomistt s  doivent  avoir  deux  ou  trois  des  pinceaux  employés  pour 
la  peinture  au  lavis,  Tun  mou,  en  poil  d'écureuil,  l'autre  plus 
rigide,  en  poil  de  blaireau  ou  de  martre. 

Le  pinceau  mou  sert  à  mouiller  la  lame  du  rasoir  ou  du  couteau 
à  faire  les  coupes  des  tissus  durcis. 

Le  même  pinceau  ou  le  pinceau  plus  ferme  sert  à  enlever,  étaler, 
retourner  et  manier  de  diverses  façons,  dans  les  liquides  où  on  les 
fait  tomber  ou  sur  le  porte-objet,  certaines  coupes  minces  des  tissus 
durcis  qu'on  briserait  en  les  saisissant  avec  des  pinces  ou  des  ai- 
guilles. 11  sert  aussi  à  balayer  les  deux  faces  de  ces  coupes  pour 
en  enlever  des  fragments  de  tissus  ou  des  corps  étrangers  pouvant 
en  gêner  la  préparation  et  l'examen. 

H  sert  même  à  pratiquer  une  sorte  de  dissection  des  coupes  minces 
de  quelques  tissus,  comme  celui  du  rein,  des  glandes  lymphatiques, 
du  foie,  de  la  rate,  etc.  dont  il  entraîne  les  éléments  cellulaires,  quand 
on  s'en  sert  comme  d'une  brosse  ou  d'un  balais.  Après  son  action, 
il  laisse  la  trame  vasculaire  ou  fibreuse  bien  plus  nettement  visible 
qu'elle  n'était  avant  d'être  débarrassée  de  la  sorte  des  cellules  inter- 
posées et  superposées  à  ces  filaments  et  aux  capillaires*  Ces  derniers 
peuvent  alors  parfois  être  étudiés  isolément  avec  une  grande  netteté. 

Le  pinceau  peut  aussi  être  employé  pour  faire  couler  en  quantité 
voulue  un  liquide  dont  il  est  imbibé^  soit  à  la  surface  d'une  coupe, 
soit  entre  les  deux  lames  de  verre.  Privé  de  liquide  sans  être  tout  à  fait 
sec, il  peut  au  contraire  servira  pomper  par  capillarité  et  enlever 
l'excès  du  fiuide  d'une  préparation;  on  le  fait  souvent  avec  un  petit 
morceau  de  papiernon  collé,  mais  le  pinceau  vaut  beaucoup  mieuxi 
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Enfin  les  pinceaux  secs  sont  très-uliles  pour  enlever  la  poussière 
à  la  surface  des  lentilles  de  Tobjectif,  des  oculaires  ou  des  lamelles 
recouvrant  les  préparations,  surtout  dans  les  cas  où  celles-ci  ne 
doivent  pas  être  comprimées. 

CHAPITRE  III 

De  qaalqoM  insIniiBMits  de  éblade  néoes^airea  aux  études  nlcroeoopiqBee. 

356. 11  est  un  certain  nombre  d'instruments  qui,  de  tout  temps, 
ont  été  utilisés  dans  les  laboratoires  de  chimie,  dont  Tusage  du 
microscope  exige  souvent  l'emploi. 

Ce  sont  :  1®  les  baguettes  de  verre  dites  agitateurs^  qui  servent  à 
chaque  instant  à  prendre  une  goutte  d'eau  ou  de  itiùi  autre  liquide 
dans  lequel  on  veut  faire  une  préparation,  ou  que  Ton  ajoute  à 
celle-ci,  ou  encore  une  goutte  des  liquides  normaux  ou  morbides  ^ 
que  Ton  veut  observer. 

2^  Des  tubes  ouverts  aux  deux  bouts  et  des  pipettes  pour  prendre 
des  corpuscules  par  aspiration  ou  par  ascension  du  liquide  dans  le 
tube  plongé  d*abord  jusqu'au  fond  du  vase,  avant  qu'on  enlève  le 
doigt  qui  d'abord  avait  été  placé  sur  son  orifice  supérieur.  C'est  de 
la  sorte  que  Ton  prend  les  divers  dépôts  dans  les  liquides  sains 
ou  altérés,  les  ovules,  les  embryons,  les  infusoires,  etc.,  dans  l'eau 
où  ils  sont  plongés. 

5<*  Des  tubes  fermés  à  la  lampe,  et  soit  ouverts,  soit  fermés  d'un 
bouchon  de  liège  ou  à  l'émeri,  pour  y  conserver  des  objets  de 
toute  sorte  ou  les  y  soumettre  à  l'action  de  la  chaleur,  des  réac- 
tifs, etc.,  avant  de  les  examiner.  Il  est  bon  d'en  avoir  de  toutes 
grandeurs,  depuis  ceux  qui  sont  longs  de  2  à  5  centimètres  jusqu'à 
ceux  de  15  à  50  centimètres  ou  environ. 

4**  Des  verres  à  pied  ou  à  expérience  sont  souvent  utiles  pour  y 
laisser  reposer  des  liquides  pouvant  donner  un  dépôt  qui  se  ras- 
semble vers  le  fond  rétréci  du  vase. 

5®  Des  baquets  en  verre^  des  verres  de  montre,  deis  capsules  et  des 
soucoupes  en  porcelaine^  destinées  à  l'exécution  de  quelques  réac- 
tions, à  l'observation  des  petits  animauxquel'on  veut  examiner  à  un 
moment  donné,  ou  à  étaler  des  tissus,  sont  également  nécessaires. 

6®  Une  lampe  à  alcool^  de  petits  trépieds,  supports  ou  tablettes  per- 
cées, pour  tenir  au-dessus  de  la  première  un  verre  de  montre  ou 
des  capsules  et  des  étagères  pour  tenir  droits*  les  tubes,  tels  sont 
encore  les  instruments  souvent  employés. 
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TROISIÈME  SECTION 

DES  AGENTS  PHYSIQUES  ET  CHIMIQUES  QUI  SERVENT  A  LA  PREPARATION 
ET  A  L'EXAMEN  DES  OBJETS  MICROSCOPIQUES. 

357.  La  lecture  du  titre  de  cette  section  suffît  pour  montrer 
quel  est  exactement  le  sujet  dont  elle  traite.  Quant  aux  agents  variés 
qui  servent  à  la  conservation  des  objets  préparés,  tels  que  certains 
^langes  complexes,  les  bitumes,  les  luts,  etc.,  il  n*en  sera  ques- 
tion que  dans  la  section  suivante,  consacrée  à  l'étude  des  diverses 
manières  d'exécuter  les  préparations  et  de  les  conserver. 

358.  Dans  un  livre- qui  a  pour  destination  essentielle  de  traiter 
de  questions  techniques,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'étendre  longuement 
sur  les  propriétés  générales  des  réactifs  mis  en  œuvre  pour  étudier 
les  corps  invisibles  à  Tœil  nu.  Pourtant  il  est  quelques  indications 
préliminaires  qu'il  est  utile  de  donner  et  qui  se  rapportent  aux  pro- 
priétés optiques  de  ces  agents,  d'une  part,  à  leur  action  chimique  de 
l'autre. 

CHAPITRE  PREMIER 

Des  propriétés  optiques  des  sisals  cUmiqvss  «aployés  en  mIorsgrspMs. 

359.  11  faut  ici  rappeler  que  les  objets  dont  l'existence  et  les  ca- 
ractères sont  décelés  par  le  microscope,  sont  presque  toujours 
observés  par  lumière  transmise  et  réfractée  au  travers  de  toute 
l'épaisseur  de  leur  substance;  que,  par  conséquent,  on  doit  se 
préoccuper  autant  que  possible  de  connaitr»  l'indice  de  réfrac- 
tion des  corps  étudiés.  Rien  de  plus  utile,  en  effet,  que  d'être  fa- 
milier avec  tout  ce  qui  regarde  la  dioptrique  quand  on  est  obligé 
de  se  servir  du  microscope,  dont  l'invention  a  été  inspirée  par  les 
découvertes  de  cette  partie  de  la  physique. 

De  Vindice  de  réfraction  dei  objets  microscopiques  et  de  leurs 

véhicules. 

360.  Très- généralement  la  lumière  passe  au  sein  de  la  prépa- 
ration d'un  milieu  moins  réfringent  dans  un  milieu  plus  réfrin- 
gent représenté  par  les  objets  examinés.  Ce  liquide  est  habituelle- 
ment de  l'eau,  de  la  glycérine,  de  la  gélatine,  une  essence,  une 
térébenthine,  une  sérosité,  etc  ,  dans  lesquels  ces  objets  sont  dis- 
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posés  de  telle  sorte  que  la  lumière  qui  leur  arrive  passe  en  fait, 
de  ce  fluide  ou  du  verre  porte-objet  dans  leur  épaisseur  et  non 
de  Tair  dans  leur  épaisseur.  La  lumière  est  donc  réfractée  dans 
ces  préparations,  en  raison  de  l'indice  de  réfraction  de  l'objet 
étudié  par  rapport  à  celui  de  Teau,  de  la  glycérine  ou  des  autres 
liquides  employés. 

La  visibilité  des  t^ontours  de  chaque  objet  étant  d'autant  plus  ^ 
grande  que  Tindice  de  réfraction  de  sa  substance  l'emporte  davan- 
tage sur  celui  de  ces  derniers,  il  faut,  pour  bien  interpréter  chaque 
observation,  connaître  au  moins  approximativement  quel  est  Tm- 
dice  de  réfraction  du  solide  observe'  par  rapport  au  liquide  qui  lui  sert 
de  véhicule  dans  la  préparation.  Cette  relation,  comme  on  le  sait, 
est  exprimée  par  le  quotient  obtenu  ea  divisant  le  nombre 
qui  désigne  l'indice  de  réfraction  du  soHde  par  le  nombre  repré- 
sentant l'indice  de  réfraction  du  véhicule.  Ainsi,  par  exemple,  l'in- 
dice de  réfraction  du  tissu  de  la  cornée  étant  1,550,  si  on  le  divise 
par  1,356,  qui  désigne  celui  de  l'eau,  on  obtient  le  nombre  1,001, 
qui  exprime  l'indice  de  réfraction  de  la  cornée  par  rapport  à  l'eau. 
La  faible  différence  qui  existe  entre  ces  deux  derniers  nombres, 
fait  saisir  pourquoi  les  contours  des  fragments  du  tissu  de  la 
tîoniée  mis  dans  l'eau  sont  pâles  et  relativement  difficiles  à  voir  sous 
le  microscope,  quelle  que  soit  la  netteté  de  leur  délimination. 

Nous  aurons  à  revenir,  du  reste,  plus  bas,  sur  ce,  point.  Ces 
données  font  comprendre  qu'il  est  toujours  utile,  au  début  des 
études,  d'observer  un  même  objet  successivement  dans  des 
liquides  doués  de  pouvoirs  réfringents  différents. 

Du  pouvoir  réfringent  des  objets  microscopiques  et  de  leurs 

véhicules. 

561.  Il  n'est  pas  inutile  de  connaître  le  pouvoir  réfringent  des 
objets  étudiés  et  de  leurs  véhicules,  c  est-à-dire  le  mode  d'action 
des  corpuscules  sur  la  lumière,  en  vertu  des  différences  de  leur 
nature  moléculaire  ou  chimique,  indépendamment  de  leuv  densité. 

Ainsi,  le  pouvoir  réfringent  de  l'eau  étant  0,785,  et  de  1,255 
pour  le  camphre,  les  granules  de  celui-ci  ont  un  contour  net  et  foncé 
comme  les  grains  de  fécule  dans  l'eau  sous  le  microscope.  Ce  pou- 
voir est  de  1,261  {huile  d  olive)  à  1,282  (huile  de  lin)  et  1,331  (cire) 
pour  les  corps  gras  et  cireux  qui  ont  tous,  dans  les  préparations 
aqueuses,  un  aspect  des  plus  frappants  sous  ce  rapport.  Au  con- 
traire, le  contour  des  grains  ou  des  gouttes  de  ces  corps,  tout  en  res- 
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tant  net,  est  pâle,  peu  tranché. sous  le  microscope,  si  on  les  examine 
avant  qu'ils  soient  dissous,  dans  Tessence  de  térébenthine  dont  le 
pouvoir  réfringent  est  de  i  ,322  (ou  même  dans  l'alcool  dont  le 
pouvoir  réfringent  est  1,012),  c'est-à-dire  peu  différent  de  celui  de 
ces  composés.  C'est  encore  ce  qui  fait  que  les  fragments  de  verre, 
même  globuleux,  dont  le  pouvoir  réfringent  est  de  0,533  à  0,734, 
offrent  toujours  un  contour  net  peu  foncé  sous  le  microscope,  tant 
dans  l'acide  sulfurique  dont  le  pouvoir  réfringent  est  de  0,612,  que 
dans  Teau  (0,785). 

Du  pouvoir  dispersif  des  objets  placés  sous  le  microscope, 

562.  Disons  ici  quelques  mots  d'un  sujet  dans  lequel  il  ne  s'agit 
plus  d'examiner  comparativement  l'indice  de  réfraction  des  objets 
à  étudier  et  celui  du  liquide  dans  lequel  on  les  place;  or  nous  savons 
que  la  différence  de  ces  indices  représente  la  condition  essentielle 
de  la  visibilité  des  corps  transparents  incolores,  et  qu'elle  formule, 
si  l'on  peut  dire  ainsi,  l'influence  décelante  du  réactif,  qui  dansce 
cas,  est  représenté  par  la  lumière.  Dans  ce  sujet,  il  s'agit  de  modi- 
^  fications  que  certains  des  corps  observés  font  subir  à  la  lumière  à 
l'exclusion  de  tels  ou  tels  autres  corpuscules,  et  qui  fournissent 
ainsi  un  caractère  distinctif  entre  les  premiers  et  les  seconds,  à  la 
manière  de  ce  que  font  les  réactifs  en  ce  qui  regarde  les  composés 
qu'ils  attaquent  et  ceux  qu'ils  n'attaquent  pas. 

En  général,  bien  que  cela  ne  soit  pas  absolu,  une  grande  puis- 
sance réfractive  est  accompagnée  d'un  pouvoir  dispersif  énergique; 
c'est-à-dire  que  les  corps  gras,  par  exemple,  le  diamant,  les  essen- 
ces, les  parties  pileuses  et  cornées,  etc.,  en  réfractant  fortement  la 
lumière,  écartent  davantage  ses  divers  rayons  composants  violets, 
indigo,  bleus,  etc.,  que  ne  le  font  les  corps  albuminoîdes  qui  ont 
un  faible  indice  de  réfraction.  De  là  les  teintea  irisées  que  pré- 
sentent ces  corpuscules  vus  par  lumière  transmise  et  réfractée  sous 
le  microscope ,  jusqu'à  séparation  en  spectre  des  rayons  compris 
entre  le  violet  et  lerouge;  rayons  qui,  toujours  rangés  dans  le  même 
ordre ,  n'occupent  pas  cependant  des  longueurs  proportionnelles. 

Ainsi,  quoi  qu'on  fasse,  les  corpuscules  doués  de  ce  pouvoir  disper- 
sif à  un  haut  degré  offrent  des  contours  peu  nets,  élargis,  irisés 
tant  qu'on  les  laisse  dans  un  liquide  dont  l'indice  de  réfraction  diffère 
beaucoup  du  leur  ;  il  ne  faut  donc  pas,  contrairement  à  ce  (|ue  Ton 
entend  dire  souvent,  attribuer  cet  aspect  aux  objectifs  ou  à  la  source 
lumineuse. 
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Ge  phénomène  se  trouve,  comme  on  le  voit,  lié  avec  les  grandeurs 
des- indices  de  réfraction  correspondants  à  chaque  couleur.  Si  Ton 
prend  la  différence  de  ces  indices  entre  le  violet  et  le  rouge,  on 
aura  la  valeur  de  l'intensité  de  la  dispersion  de  la  lumière.  Une 
substance  est  d'autant  plus  dispersive^  que  pour  elle  cette  différence 
est  plus  grande  ;  ainsi,  1 ,550  étant  l'indice  de  réfi^ction  du  rayon 
rouge,  correspondant  à  la  raie  b  du  spectre  de  l'eau,  et  1 ,544  celui  du 
rayon  violet  (raie  ^),  le  nombre  0,014  exprime  la  dispersion  de  la 
lumière  comprise  entre  la  l'*  et  la  7®  raie,  comme  0,025  exprime 
la  dispersion  que  cause  l'essence  de  térébenthine. 

565.  Le  tableau  de  la  page  267,  emprunté  à  la  traduction 
française  duTraitédela  lumière  de  W.  Herschel  (Paris  1855,  in-8, 
t.  II,  p.  277  et  suivantes),  met  en  regard  les  nombres  qui  expri- 
ment: 1«  les  indices  de  réfraction;  2®  les  pouvoirs  réfringents,  et 
5"  les  pouvoirs  dispersifs  de  ceux  des  corps  sur  lesquels  on  les  a  dé- 
terminés, et  que  les  micrographes  peuvent  avoir  besoin  de  connaître. 

Les  nombres  qui  concernent  la  glycérine,  le  sulhire  de  carbone, 
la  cornée  et  le  cristallin  sont  les  seuls  qui  viennent  d'autres 
sources. 

Ce  tableau  résume  en  outre  les  données  précédentes.  Il  montre 
entre  autre  choses,  que  l'eau,  Téther,  le  blanc  d*œuf,  humeur 
aqueuse,  sont  de  ces  substances  celles  qui  ont  la  moindre  dis- 
persion, et  le  diamant,  la  corne,  les  huiles,  les  essences,  les  térében- 
thines, etc.,  celles  qui  ont  la  plus  grande  puissance  à  cet  égard, 
que  le  flint  l'emporte  de  beaucoup  sur  le  crown  sous  ce  rapport,  etc. 
A  ces  divers  points  de  vue,  le  tableau  suivant  mérite  d'être  consulté. 

564.  Il  faut  encore  rappeler  ici  que  lorsqu'il  s'agit  d'observer 
sous  le  microscope  des  corpuscules  opaques,  comme  les  granules 
de  charbon  et  de  poussières  métalliques,  il  n'y  a  dans  leur  examen 
à  tenir  compte,  au  point  de  vue  physique,  que  des  propriétés  opti- 
ques du  véhicule  dans  lequel  ils  se  trouvent  et  non  des  propriétés 
précédentes  des  corps.  En  effet,  alors  le  véhicule  seul  laisse  passer 
la  lumière  transmise  par  le  miroir,  et  il  n'arrive  à  l'œil  de  l'obser- 
vateur que  l'ombre  de  l'objet  circonscrit  par  les  rayons  qui  traver- 
sent le  premier,  tandis  que  celui-ci  arrête  les  autres. 

Au  contraire,  dès  que  les  objets  (fig.  96,  EBD)  sont  plus  ou 
moins  translucides,  il  y  a  bien  toujours  à  tenir  compte  du  phé- 
nomène de  dispersion,  mais  il  n'est  plus  que  partiel;  une  portion 
de  la  lumière  projetée  au-dessous  d'eux  par  le  miroir  les  traverse 
(de  B  en  R),  et  ils  la  réfractent  plus  ou  moins,  selon  leur  nature  in- 
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litM.  graisseuse,  albumînoîde,  etc.  Ces  corpuscules  jouent,  par 
rapport  à  cette  lumière  (Bj,  le  râle  de  prisme  ou  de  lentille,  selcHi 
leur  Torme  ;  prismes  ou  lentilles  indépendanis  des  lentilles  objectives 
et  oculaires,  et  non  achromatisés  comme  celles-ci.  Cette  lumière 
dispersée  se  joint  à  leur  ombre,  si  l'on  peut  dire  ainsi,  el  l'accom- 
pagne dans  les  réfractions  successives  subies  au  travers  de  l'objectil 
et  de  l'oculaire,  aussi  bien  que  la  lumière  qui  n'a  fait  que  Iraverser 
les  lames  de  verre  et  le  véliicule  dans  lequel  sont  les  objets  préparés. 


pour  former  image  avec  elle  et  venir  se  joindre  sur  la  rétine.  Le"  cor- 
puscule semi-lenticulaire  très-réfringent  EBD,  par  exemple,  viendra 
concentrer,  sous  forme  de  point  brillant  et  lumineux,  enlre  FV,  les 
rayons  qu'il  réfracte  {voy.  page  96),  Mais  en  réfractant  la  lumière, 
il  en  écarte  ou  disperse  les  diverses  sortes  de  rayons  (V.r  ;  Erv  ;  Eu  ; 
Dr'  ;  Dru'  ;  etc.),  el  donne  lieu  à  la  formationd'un  spectrecolorè  au 
même  litre  que  tout  autre  prisme  ou  lentille  composés  par  une 
matière  très-dispersive.  Ce  spectre  reçu  sur  la  rétine  en  vy,  ou  encore 
par  un  objectif  qui  le  grossit,  et  observé  dans  la  direction  BR,  cir- 
conscrit toujours  le  point  lumineux  auquel,  enlre  P  et  V,  a  donné 
lieu  la  concentration  des  rayons  réfractés  par  le  même  .corpus 
cule  EBD  et  réunis  à  son  foyer  F. 

565.  Quand,  sous  le  microscope,  les  corpuscules,  graisseux  ou 
autres,  réfractent  la  lumière  et  la  dispersent  au  point  qu'un  spectre 
soit  réellement  formé,  celui-ci  est  grandi  comme  l'image  même  de 
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Tobjel  à  laquelle  il  se  superpose,  et  dont,  en  outre,  il  dépasse  né- 
cessairement le  contour.  Notons  que  cet  êcartement  des  divers 
rayons  colorés  est,  dès  Tinslantoù  il  a  lieu,  favorisé  par  ce  fait  que 
c'est  un  peu  au  delà  du  foyer  réel  de  l'objectif  que  les  corpuscules 
à  examiner  doivent  être  placés  pour  que  les  rayons  qui  en  partent 
et  arrivent  à  l'objectif  s'entrecroisent  au-dessus  de  celui-ci. 

Si  le  corpuscule  est  lui-même  coloré,  sa  couleur  se  combine  à 
celles  du  spectre.  Si  la  source  lumineuse  est  colorée,  comme  lest, 
par  exemple,  la  lumière  jaune  des  lampes  à  huile  par  rapport  à 
la  lumière  réfléchie  par  des  nuages  blancs,  les  couleurs  de  la  por- 
tion du  spectre  ^ui  déborde  le  contour  de  l'image  de  l'objet  se 
combinent  à  cette  lumière. 

On  voit  donc,  dès  à  présent,  pourquoi  tous  les  corpuscules  qui 
réfractent  fortement  la  lumière,  comme  les  corps  gras,  le  camphre, 
les  résines,  les  carbonates,  etc.,  ont  un  contour  irisé,  et  pourquoi 
ce  contour  et  leur  cx)loration  propre  varient  de  largeur  et  de  teinte 
avec  la  nature  de  la  lumière  employée.  Nous  voyons  en  même  temps 
pourquoi  les  corps  albuminoïdes  tous  doués  d'un  indice  de  réfrac- 
tion peu  élevé  et  d'un  pouvoir  dispersif  très-faible  ont  sous  le  mi- 
croscope un  contour  pâle,  mais  net.  Ajoutons  que  les  phénomènes 
ci-dessus,  qui  ne  s'observent  que  sur  les  corps  doués  d'un  pouvoir 
dispersif  considérable,  et  ordinairement  d'un  grand  pouvoir  réfrin- 
gent, coexistent  avec  une  image  de  ces  objets  qui  est  brillante  au  cen- 
tre, et,  au  contraire,  à  contour  large  et  foncé.  La  présence  de 
celui-ci  est  due  au  fort  pouvoir  réfringent,  mais  non  à  la  puissance 
dispersive  des  corpuscules.  Le  centre  brillant  est  formé  par  les 
rayons  que  réfractent  le  cylindre  ou  la  lentille  EBD,  représentés 
par  les  corpuscules  doués  d'un  grand  indice  de  réfraction,  rayons 
réunis  au  foyer  de  ces  corps  réfringents  à  surface  courbe. 

Le  contour  foncé  est  dû  à  ce  que  les  rayons  réfractés  par  ces 
portions  du  cylindre  ou  de  la  lentille  microscopique  se  réunissent 
en  partie  au  foyer  précédent,  et  sont  en  partie  renvoyés  au  dedans 
même  du  milieu  plus  réfrinpent  (représenté  par  le  corpuscule)  au 
lieu  d'en  sortir;  ceux-là,  par  conséquent,  n'arrivent  pas  à  l'œil  de 
l'observateur,  d'où  résulte  que  la  rétine  n'est  pas  impressionnée 
par  cette  portion  de  l'image  ;  par  suite  elle  parait  noire,  pendant 
que  la  lumière  qui  traverse  sans  déviation  le  véhicule  périphé- 
rique ébranle  au  contraire  vivement  cette  membrane  autour  de  la 
partie  précédente,  qui  reste  relativement  en  repos. 


mdieeÈ  de  réfraetim ,  dtt  poutoir*  yif^aiymU  et  diëpenift  dont 
léK^iloi  du  imcroÊeepe  peut  exiger  la  connaitaïux. 
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CHAPITRE  II 

Des  «ffents  chlmlquas  employés  pour  Yétaé»  des  objets  niorosooplgoes  *. 

566.  Le  biologiste  peut  disposer  comme  d'une  faculté  nouvelle 
de  l'eneemble  des  procédés  chimiques 'pour  perfectionner  ses  re- 
cherches sur  les  organismes  et  leurs  parties,  ainsi  que  sur  les  actes 
qu'ils  accomplissent.  Ils  constituent  un  ordre  -de  ressources  d'une 
importance  des  plus  grandes,  en  raison  de  ce  que  l'emploi  des 
moyens  qu'ils  nous  fournissent  nous  conduit  plus  près  de  la  nature 
propre  des  phénomènes  fondamentaux  dont  la  substance  organisée 
est  le  siège. 

L'importance  directe  des  moyens  d'observation,  mais  surtout  la 
valeur  logique  de  la  connaissance  de  chacun  des  ordres  de  carac- 
tères qu'ils  nous  dévoilent,  vont  en  augmentant  à  mesure  qu'on 
approche  davantage  de  ceux  qui  sont  d'ordre  chimique,  c'est-à-dire 
des  réactions  décelant  les  analogies  et  les  différences  de  la  com- 
position immédiate  de  chaque  espèce  d'élément  anatomique  et 
d'humeur.  La  raison  de  ce  fait  est  que  la  connaissance  de  ces 
données  nous  place  4)lus  près  des  conditions  moléculaires  d'accom- 
plissement des  actions  exercées  par  les  parties  étudiées.  Elle  nous 
conduit  plus  prés  des  notions  relatives  à  leur  état  d'organisation, 
c'est-à-dire  des  conditions  les  plus  directes  de  leur  activité  orga- 
nique. 11  y  a  donc  dans  l'étude  des  réactions  et  des  autres  caractères 
d'ordre  chimique  des  éléments  anatomiques,  des  humeurs  comme 
des  tissus,  une  question  de  méthode  qui  nous  donne  la  raison  scien- 
tifique de  ce  qui  rend  leur  connaissance  plus  importante  encore  que 
celle  des  caractères  physiques,  ou  de  ceux  de  configuration  et  de  vo- 
lume, lorsqu'il  s'agit  de  distinguer  les  éléments  anatomiques  d'une 
espèce  de  ceux  d'une  autre  espèce.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  deux 
éléments  de  même  forme,  de  même  volume,  de  même  consis- 
tance, etc.,  ne  peuvent  être  considérés  comme  de  même  espèce 
s'ils  réagissent  différemment.  Sous  ce  rapport,  leur  emploi  est  des 
plus  précieux  pour  éviter  de  tomber  dans  les  erreurs  de  fait  et 
d'interprétations,  des  plus  singulières  souvent,  qui  remplissent  la 
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plupait  des  travaux  de  ceux  qui  se  bornent  à  la  facile  étude  de  la 
texture,  sans  connaître  préalablement  les  éléments  anatomiques 
composant  le  tissu,  par  leur  réunion  dans  un  ordre  qui  est  néces- 
sairement subordonné  à  leur  nature. 

L*anatomie,  ainsi  que  la  physiologie  normale  eJ^.ipatb^Qgique, 
dans  nombre  de  leurs  recherches,  mettent  en  usage  de  diverses 
manières  les'  procédés  chimiques  pour  distinguer  ^ms  le  micro- 
scope les  éléments  anatomiques  les  uns  des  autres^  les  humeurs, 
pour  déceler  l'arrangement  réciproque  des  parties;  élémentaires 
composant  les  tissus,  etc. 

L'emploi  méthodique  de  ces  moyens  repose  entièrement  sur  la 
connaissance  des  lois  de  la  combinaison  et  de  la  décomposition 
des  corps,  d*une  part,  et,  de  Tautre,  sur  celle  des  propriétés  chi- 
miques des  principes  immédiats  constituant  la  substance  des  élé- 
ments anatomiques  et  des  humeurs  observées.  En  raison  de  la 
nature  de  ces  principes  et  par  suite  de  celle  de  la  substance  qu'ils 
forment,  on  observe  dans  Tusage  des  moyens  chimiques  eo  bio- 
logie de  nombreuses  particularités  qui  sont  propres  à  cette 
science. 

Les  agents  chimiques  sont  colorants,  dissolvants,  ftagulants, 
durcissants,  antiputrides,  etc. ,  tantôt  ils  sont  employés  dans  le  but 
d'obtenir  un  résultat  immédiat,  ou  bien  ils  sont  seulement  desti- 
nés à  rendre  possible  l'examen  microscopique  et  même  .les  dissec- 
tions proprement  dites,  ou,  enGn,  la  conservation  des  tissus,  des 
organes  et  des  individus  entiers.  Ces  divers  composés  peuvent  non- 
seulement  être  empruntés  à  ceux  que  fournit  la  chimie,  mais 
encore  à  l'économie  animale  même;  tels  sont  le  suc  gastrique,  la 
bile,  parfois  utilisés  comme  dissolvants  de  certains  éléments  ana- 
tomiques ou  comme  principes  colorants. 

En  physiologie,  l'emploi  des  moyens  chuniques,  en  tant  que 
destinés  à  faciliter  l'observation  directe  des  phénomènes  ,  ne 
comporte  pas  une  aussi  grande  extension  qu'en  anatomie,  mais 
l'importance  des  résultats  obtenus,  quant  à  la  détermination 
de  la  nature  des  actes  d'ordre  organique  ,  n'est  pas  moins 
grande,  en  ce  qui  concerne  tous  les  phénomènes  digestifs,  les  sé- 
crétions, etc- 

567.  Quelles  que  soient  les  variétés  de  forme  et  de  volume  que 
puissent  présenter  les  divers  individus  d'une  môme  espèce  d'élé- 
ments anatomiques,  au  point  de  vue  de  l'ensemble  de  leurs  ca- 
ractères extérieurs,  les  pliénomènes  qu'ils  offrent  au  contact  des 
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réactifs  et  leur  composition  immédiate  sont  les  mêmes  dans  toutes 
les  parties  du  corps  sur  les  animaux  vertébrés,  et  même  chez 
tous  les  invertébrés  dont  l'organisme  est  encore  séparable  en  un 
certain  nombre  d'éléments.  Aussi  la  constance  et  Tuniformité  des 
caractères  chimiques  sont  bien  plus  grandes  que  celles  des  carac- 
tères physiques,  et  la  distinction  des  éléments  anatomiques  en  plu- 
sieurs espèces  n'est  pas  basée  seulement  sur  Texamen  des  carac- 
tères physiques.  La  connaissance  de  l'action  des  composés  chimiques 
est  donc  très-utile  sous  ce  rapport,  sans  parler  des  si  nombreuses 
circonstances  dans  lesquelles  on  se  sert  de  ces  matières  pour  dis- 
soudre les  éléments  qui  nuisent  à  l'observation  d'autres  espèces, 
ou  pour  colorer  et  rendre  facilement  visibles  ceux  qui  sont  trop 
pâles,  durcir  les  tissus  qui  sont  trop  mous  pour  être  convena- 
blement tranchés  en  coupes  minces,  ramollir  ceux  qui  sont  trop 
durS,  pour  constater  le  mode  d'entre-croisement,  ou  la  quantité 
relative  de  certains  éléments  dans  un  tissu,  etc.,  pour  rendre  trans- 
parents divers  tissus  d'un  organe,  pour  voir  la  forme,  le  volume 
et  les  rapports  intimes  d'autres  parties  de  ce  dernier  qui  restent 
ou  deviennent  moins  translucides,  etc.,  etc. 

Ajoutons  qu'on  ne  peut  être  sûr  de  l'action  réellement  dis- 
solvante d'un  acide,  par  exemple,  qu'autant  qu'après  l'avoir  fait  agir 
on  le  sature  à  l'aide  d'une  base,  ou  réciproquement  s'il  s'agit  d'un 
alcali.  C'est  ainsi  que  l'acide  acétique,  qui  rend  transparents  et 
homogènes  les  tissus  laniineux  et  fibreux  qu'il  gonfle  au  point 
de  sembler  les  dissoudre  sous  le  microscope,  laisse  réapparaî- 
tre leurs  caractères  quand  on  le  sature  par  la  soude  ou  l'ammo- 
niaque. 

368.  Ce  que  nous  avons  dit  en  commençant  montre  qu*on  ne  peut 
classer  rigoureusement  les  agents  chimiques  d'après  leur  inertie  re-. 
lative,  la  nature  de  leur  action  dissolvante,  tuméfiante,  durcissante, 
colorante,  etc.  Cette  action  est,  en  effet,  pour  chaque  composé,  su- 
bordonnée à  k  composition  immédiate  de  l'élément,  de  telle  sorte 
que  tel  réactif  qui  dissout  ou  rend  transparent  un  élément,  un  tissu 
ou  un  être  microscopique,  durcit  ou  rend  opaque  Un  autre  de 
ces  corps. 

Il  est  cependant  possible  de  donner  un  exposé  succinct  des 
propriétés  de  bien  des  composés  chimiques,  permettant  de 
se  faire  une  idée  nette  de  futilité  des  réactifs  en  histologie.  Re- 
marquons de  suite  qu'une  même  substance  peut  avoir  des  pro- 
priétés radicalement  opposées,  suivant  son  mode  d'emploi. 
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369.  Les  réactifs  peuvent  être  inoffensifs  ^  c'est-à-dire  qu'ils 
peuvent  maintenir  les  éléments  dans  leur  état  d'intégrité  parfaite, 
tels  sont  quelques  sérosités,  Tiodsérum,  l'eau  albujnineuse,  etc. 

Les  réactifs  peuvent  servir  à  isoler  les  éléments  ;  ils  sont  alors  dits 
isolants.  Cette  manière  d'agir  est  parfois  désignée  sous  le  nom  de 
macération;  elle  varie  suivant  la  composition  des  substances  elles- 
mêmes.  11  peut  y  avoir  une  véritable  dissociation  des  particules, 
comme,  par  exemple,  dans  le  cas  de  l'acide  chroinique  faible  agis- 
sant sur  les  éléments  nerveux  ;  il  est  au  contraire  des  substances 
qui  détruisent  certains  éléments  pour  en  laisser  voir  nettement 
d'autres ,  c'est  le  cas  de  l'acide  acétique,  agissant  sur  le  tissu 
lamineux,  et  mettant  en  évidence  ses  fibres  élastiques. 

Une  autre  propriété  dont  jouissent  certains  réactifs,  est  la  pro* 
priété  altérante.  Ils  sont  dits  altérants  quand  ils  produisent 
des  modifications  profondes  sur  les  éléments  ou  les  tissus.  Ici , 
comme  dans  toutes  les  propriétés  des  réactifs,  on  doit  différencier 
les  substances  sui\ant  leur  mode  réel  d'action.  Ainsi,  l'altération 
peut  être  passagère,  comme  c'est  le  cas  pour  l'acide  acétique  qui  fait 
disparaître  les  fibrilles  lamineuses,  fibres  qu'on  peut  ensuite  faire 
reparditre  ;  mais  elle  peut  être  permanente  lorsque  les  réactifs  ont 
amené  la  destruction  complète  de  l'un  des  éléments  d'un  tissu. 

Les  réactifs  peuvent  être  colorants  y  et  cela  de  diverses  façons  ;  il 
peut  y  avoir  imbibition  simple  ou  combinaison  avec  le  tissu  lui- 
même,  et,  en  outre,  il  peut  y  avoir  déposition  de  substances  colo- 
rantes dans  l'élément  lui-même,  comme  on  le  voit  pour  les  sels 
d'argent. 

370.  On  distingue  également  les  réactifs  durcissants.  Ici  également 
le  mode  d'action  est  variable  suivant  la  nature  des  composés  et  des 
moyens  physiques  employés.  Ainsi,  l'acide  chromique  durcit  en  se 
combinant  aux  éléments,  la  coction  en  les  coagulant  et  les  gon- 
flant, l'alcool  en  déshydratant  et  coagulant. 

Il  faut  dans  l'emploi  des  agents  durcissants  tenir  compte  d'autre 
part  de  la  nature  des  principes  immédiats  coagulables  concourant 
à  constituer  la  substance  même  des  éléments  anatomiques  prédomi- 
nant dans  chaque  tissu.  C'est  ainsi  que  la  coagulabilité  depiys  si 
longtemps  reconnue  des  principes  constitutifs  des  œufs  d'oiseaux,  de 
reptiles,  de  poissons,  d'insectes, d'arachnides,  de  crustacés,  et  autres 
invertébrés  permet  d'employer  un  grand  nombre  de  moyens  pour 
les  durcir  et  en  faire  des  coiipes  minces  destinées  à  voir  les  rela- 
tions réciproques  des  membranes  et  autres  organes  aux  diverses 
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phases  de  révolution  embryonnaire  et  fœtale.  L*eaii  bouillante,  Fal- 
cool  pur  ou  étendu  acidulé  ou  non,  les  acides  azotique,  sulfurique, 
chlorhydrique,  oxalique,  chromique,  le  chromate  de  potasse,  les 
essences  de  térébenthine,  de  citron  les  solutions  de  sels  de  fer  etde 
cuivre,  étendues  ou  non  d*alcoàl  ont  successivement  été  employées 
dans  ce  but  et  peuvent  l'être  avec  avantage  dans  tel  ou  tel  cas  donne 
que  l'expérience  apprend  à  déterm'ner. 

Disons  déjà  que  le  séjour  pendant  quelques  heures  ou  quelques 
jours  dans  l'alcool ,  les  solutions  faibles  d  acide  chromique,  de 
chromate  de  potasse  dont  il  sera  question  plus  loin,  sont  avec  les 
essences  les  agents  durcissants  qui  réussissent  le  mieux  sur  les 
o>iiles  et  les  embryous,  qu'ils  durcissent  sans  rendre  les  parties  trop 
cassantes  ou  trop  opaques  en  raison  de  l'état  grenu  des  éléments 
que  cause  la  coagulation. 

571.  L'action  coagulante  qui  appartient  à  un  grand  nombre  des 
réactifs  a  jusqu'à  présent  été  trop  peu  étudiée. 

Nous  signalerons  qu'il  faut  dans  les  actions  coagulantes  de  divers 
composés  chimiques  employés  en  micrographie  distinguer  : 

1"  L'action  sur  Télémenl  vivant. 

2*  L'action  sur  l'élément  mort,  c'est-à-dire  ayant  déjà  subi  la 
coagulation  cadavérique.  Cetle  distinction  est  importante  dans  rem- 
ploi du  nitrate  argentique,  par  exemple,  pour  étudier  les  épithéliums 
délicats  et  le  cylindre-axe. 

Notons  enfin  qu'on  obtient  les  principales  formes  de  la  coagu- 
lation : 

A.  Par  la  coction; 

B.  Par  l'action  des  ac'des  minéraux  concentrés,  azotique,  sulfu* 
rique,  etc.;  dilués,  ils  n'ont  pas  la  même  action  ; 

C.  Par  leur  combinaison  avec  la  substance  des  éléments;  acide 
chromique  concentré,  etc.; 

D.  Quelquefois  enfin  on  obtient  la  coagulation  par  la  déshydrata- 
tion des  tissus. 

Nous  résumerons  dans  le  tableau  ci-conlre  les  données  géné- 
rales qui  viennent  d'être  exposées,  en  énumérant  les  principaux 
réactifs  déterminant  les  actions  ci-dessus  indiquées.  Nous  ferons 
remarquer  enfin  qu'un  grand  nombre  d'autres  composés  auraient 
pu  être  encore  signalés,  et  que  ce  tableau  signale  seulement  les 
substances  les  plus  fréquenunent  employées. 


TABLEAU  DE  l/EMPLOl  DES   UÊÂGTIFS. 


),,^/BOLBMEI«T     DBS      ^L^MENTSl 


Solution  de  bichromate  potassique 
faible^  acide  chromique  faible,  li- 
queur de  Mûller 


Acide  acétique  faible. 


Acide  chlorhydrique  faible. 

Acide  nitrique  au  Si" 

Potasse 


Acide  sulfurique  concentré, 
lodsérum 


Acide  tartrique. 


Énithéliums  délicats,  cenires  neneux,  ter- 
minaisons nerveuses  et  en  général  presque 
loute<  les  macérations. 

Terminaison  des  nerfs  dans  les  muscles, 
dans  la  peau,  et,  en  général  chaque  fois  qu'on 
▼eut  se  débarrasser  du  li»su  lamineux. 

Nerls  des  muscles,  elc. 

Muscles  lisses,  etc. 

Beaucoup  d'éléments, surtout  employée  dans 
l'étude  des  terminaisons  nerveuses.  Solution 
concentrée;  cellules  de  l'ongle. 

Eléments  des  poils. 

On  doit  l'employer  chaque  fois  qu'on  veut 
faire'  macérvr  dans  un  liquide  inofTensif  et 
surtout  pour  les  éléments  nerveux. 
I    Tissus  glandulaires. 


COI.OMATl«I«     DBS    iCL^MBNTS*   s 

Acide  chromique |     Presque  tous  les  tissas  excepté  la  graisse. 

Bichromate  potassique jsoit    qu'on    s'en    serve   comme  durcissants 

)ou  comme  isolants. 

Chlorure  d'or Fibres  neneuses. 

Actde  hyperosmique Moelle  nerveuse,  cylindre-axe.  cellules  ner- 
veuses. —  graisse,  —  épithélium  intestinal. 

Chlorure  de  palladium Muscles  lisses,  etc. 

Sitrate  argentique Epiihéliums,    cylindre -axe,   cellules  ner- 
veuses. 

Acide  picrique.  .  .   . , 

Carmtnate  d'ammoniaque 

Picro-carminale  d'ammoniaque.  .  .  )Yoirci-aprés  l'étude  particulière  de  ces  réactifs 

Aniline^ 

Uématoxyline 


•*i 


Leur  principal  emploi  consiste  dans  l'ablation  de  certaines  substances,  c'est-à-dire 
que  ces  réactifs  font  disparaître  momentanément,  ou  pour  toujours  certains  élé- 
ments ou  certains  principes  immédiats. 

Acide  acétique Tissu  lamineux. 

Acide  sulfurique  étendu Sels  calcaires  normaux  ou  pathologiques. 

Acide  chromique •  .  .  .        Sels  calcaires  des  os. 

Potasse Sub»tances  oreanioues. 

Coction Enlève  tous  les  éléments   capable  de  se 

réduire  en  gélatine  et  n'attaque  pas  les  sub- 
stances de  nature  élastique. 


^ACTIPS    DUBCISSAUTS  s 


Voir  ci-aprés,  sur  ce  qui  touche  ce  sujet, 
l'étude  particulière  de  chacun  de  ces 
agents. 


Alcool. 

Acide  chromique. 

Bichromate  potassique. 

Solution  de  Mûller. 

Acide  oxaliqtie. 

Acide  acétique. 

Acide  sulfurique  étendu. 

Acide  hyperosmique. 

Acide  picrique. 

Chlorure  dor. 

VAtction. 

Dessiccation, 

Congélation, 


*  Le*  réactif*  colorants  peuvent  être  considérés  coo-ine  isolants,  dans  le  plus  grajid  nombre 
des  cas. 


G.  Rom.  —  HiotMoope. 
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372.  Il  est  des  réactifs  qui  doivent  être  employés  à  des  degrés 
de  dilution  différents.  Il  est  utile  par  suite  de  disposer  pour 
chacun  d'eux  une  série  de  flacons  destinés  à  les  contenir, 
préparés  d'avance  à  des  degrés  de  concentration  méthodiquement 
gradués,  de  manière  à  les  avoir  sous  la  main  d'une  manière  sûre 
aussitôt  que  l'exige  telle  ou  telle  recherche. 

ARTICLE    I.   —    DES    LIQUIDES    AlUMAUX     POOVAKT   SERVIR  DE   RÉACTIFS 
ou    DE    VÉHICULES    POUR   LES   PRÉPAIUTIONS    EXTEMPORAllÉES,  ETC. 

573.  Les  éléments  anatomiques  naturellement  en  suspension 
dans  un  plasma,  une  sérosité  ou  un  mucus  doivent  être  observés 
dans  le  liquide  où  ils  vivent  jusqu^au  moment  où  il  s'agit  de  con- 
stater l'action  sur  eux  de  tels  et  tels  réactifs  chimiques. 

Pour  diluer  ces  liquides  et  écarter  les  éléments  trop  nombreux 
qu'ils  renferment,  pour  observer  les  fibres  musculaires,  les  éléments 
du  cristallin  et  beaucoup  d'autres,  les  ovules,  les  tissus  des  em- 
bryons, les  muqueuses  à  cils  vibratiles,  les  villosités  et  d'aulres 
tissus  pris  sur  des  animaux  vivants  ou  qui  viennent  d'être  tués,  il 
faut  prendre  le  sérum  sanguin  privé  de  ses  globules  par  la  coagu- 
lation de  la  fibrine,  les  sérosités  de  telle  ou  telle  séreuse  dont  on  a 
laissé  les  éléments  se  déposer  au  fond  du  vase.  On  sait  que  ces  li- 
quides se  conservent  plusieurs  jours  sans  altération  et  leur  putré- 
faction est  retardée  fort  longtemps  quand  on  laisse  un  petit  mor- 
ceau de  camphre  à  leur  surface  ainsi  que  Ta  remarqué  Landolt. 

11  sera  utile  dans  ce  cas  d'avoir  examiné  préalablement  la  forme 
des  petits  cristaux  et  des  deiidrites  que  donnent  les  dissolutions  de 
camphre  en  s'évaporant  et  les  petits  cristaux  prismatiques  hexago- 
naux, à  angles  arrondis  ou  non  ainsi  que  les  grains  simples  ou  gé- 
minés, sphéroîd^iux  ou  ovoïdes  que  produit  la  précipitation  par 
l'eau  de  ses  solutions  alcooliques;  car  il  ne  faut  pas  confondre  ces 
granules  avec  des  corps  gras,  calcaires,  etc.,  qui  réfractent  la  lu* 
miére  presque  aussi  fortement  les  uns  que  les  autres. 

37^.  Quand  j'ai  les  yeux  d'un  animal  tué  récemment  ou  depuis 
2  à  3  jours  seulement,  l'humeur  aqueuse  et  le  liquide  suintant  du 
corps  vitré  placé  dans  une  capsule  ou  un  verre  de  montre  sont  les 
véhicules  inoffensifs  que  j'emploie  toujours  au  lieu  de  l'eau  dans  ces 
circonstances,  depuis  que  je  les  ai  proposés  dans  la  l""^  édition 
de  ce  livre  en  1849.  (Voyez  l'indice  de  réfraction  du  corps  vitré, 
et  celui  de  l'eau  comparativement,  p.  279.) 
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Le  blanc d'œuf  délayé  dans  5  à  10  fois  son  volume  d*eau,avec  ou 
sans  1  à  4  p.  de  chlorure  de  sodium  pour  100,  selon  les  cas,  et  au 
besoin  filtré  sur  un  linge  fin,  donne  des  liquides  (sérums  artificiels) 
qui  n'attaquent  pas  les  éléments  anatomiques  comme  l'eau  et  per- 
mettent de  les  observer  vivants,  plus  ou  moins  longtemps  et  aussi 
bein  que  les  précédents. 

Aux  liquides  d'origine  organique  pouvant  être  utilement  employés 
dans  les  manœuvres  préparatoires  qui  précédent  presque  tout  exa- 
men microscopique  il  faut  joindre  la  sérosité  sous-arachnoîdienne, 
riodsérum  et  le  suc  gastrique  dont  l'action  se  rapproche  du  reste 
de  celle  des  acides  faibles. 

Emploi  du  liquide  sous-arachndidien  et  du  liquide  amniotique, 

575.  La  sérosité  que  je  préfère  à  toutes  les  autres  pour  servir  de 
véhicules  aux  préparations,  pour  étendre  le  sperme  contenant  des 
spermatozoïdes  vivants,  les  mucus  contenant  des  épithéliums  à 
cils  vibratiles  en  mouvement,  etc.,  c'est  la  sérosité  céphalo-ra- 
chidienne. Toutes  les  fois  qu'on  peut  s'en  procurer,  il  est  facile  de 
la  conserver  pendant  des  mois  sans  altération,  avec  ou  sans  cam- 
phre placé  à  la  surface.  Comme  elle  est  très-pauvre  en  principes 
albuminoîdes,  elle  a  l'avantage  de  ne  pas  se  coaguler  et  se  troubler 
quand  on  traite  par  l'acide  acétique,  etc.,  les  éléments  anatomiques 
qu'elle  a  servi  à  préparer.  Celle  du  chien,  du  cheval  et  de  l'homme 
sont  également  favorables. 

Quand  on  a  des  œufs  entiers  de  ruminants,  de  chiens,  de 
chats,  etc.,  contenant  un  liquide  amniotique  limpide,  comme  il 
l'est  ordinairement  quand  les  fœtus  sont  encore  peu  développés,  il 
faut  le  garder  pour  en  user  comme  de  la  sérosité  sous^arachnoï- 
dienne  dont  à  cet  égard  il  partage  les  propriétés. 

Emploi  du  suc  gastrique, 

376.  L'emploi  du  suc  gastrique  comme  isolant  a  été  proposé  et 
utilisé  par  Faivre  (1858)  dans  ses  recherches  sur  le  système  ner- 
veux de  la  sangsue.  Polaillon  (1866)  en  a  obtenu  de  bons  résultats 
dans  l'étude  des  ganglions  nerveux  des  vertébrés,  et  c'est  le  moyen 
qui  lui  a  rendu  les  plus  grands  services  pour  arriver  à  l  isolement 
et  à  l'examen  des  rapports  réciproques  des  cellules  nerveuses  gan- 
glionnaires. Nous  y  reviendrons  en  parlant  du  mode  de  préparation  ^ 

de  ces  éléments. 
Quand  *     suc  gastrique  on  peut  le  conser* 
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ver  plusieurs  jours  sans  altération,  surtout  en  plaçant  à  sa  sur- 
face un  petit  morceau  de  camphre,  si  on  est  en  étéparliculièrement. 

Employé  à  froid  son  action  prolongée  pendant  5  ou  6  heures  est 
peu  différente  de  celle  de  Tacide  acétique  étendu.  Mais  au  bout  de 
24  heures  de  macération  le  tissu  lamineux  du  ganglion  est  dissous 
et  les  éléments  propres  de  ce  dernier  se  dissocient  sous  forme  de  dé* 
bris  par  l'agitation  du,  vase  qui  les  contient. 

La  paroi  propre  des  tubes  et  des  cellules  ganglionnaires  est  atta- 
quée, dissoute  et  la  gaine  médullaire  elle-même  se  dissocie  de  sorte 
qu'on  ne  voit  bien,  après  l'isolement,  que  le  corps  de  la  cellule  et 
souvent  sur  une  petite  longueur  seulement  les  cylindres-axes  qui 
en  portent.  A  chaud,  c'est-à-dire  à  la  température  du  corps  humain 
au  bout  de  2  ou  5  heures  le  gonflement  et  la  dissociation  précédente 
sont  achevés. 

La  quantité  de  suc  gastrique  doit  être  proportionnée  à  la  masse 
du  tissu  soumis  à  son  action.  Deux  gouttes  de  suc  gastrique  suffi- 
sent pour  la  désagrégation  de  5  à  6  ganglions  rachidiens  de  rat  pla- 
cés dans  un  petit  tube  bouché  et  tenu  sous  Faisselle,  comme  le  fai- 
sait Spallanzani  pour  les  digestions  artificielles. 

lodsérnm. 

577.  L'iodsérum  est  un  liquide  inofTensifdont  l'usage  a  été  conseillé 
par  M.  Schultze  et  qui  donne  d'excellents  résultats  pour  l'étude  des- 
tissus  délicats,  du  système  nerveux,  des  glandes,  des  leucocytes,  des 
hématies,  etc.  Il  pcutservir  comme  isolant  quand  on  y  laisse  macé* 
rer  le  tissu  pendant  quelques  jours.  11  doit  du  reste  être  employé 
chaque  fois  que  l'on  veut  voir  des  éléments  parfaitement  normaux. 
Cependant  on  peut  toujours  dire  qu'ils  ont  subi  un  certain  degré  de 
coagulation  et  que  par  là  même  ils  ne  sont  pas  absolument  dans 
leur  état  naturel. 

M.  Schultze  Ta  mis  en  usage  avantageusement  aussi  pour  éludier 
les  cellules  des  couches  profondes  de  l'épiderme  dont  il  montre  la 
forme  paiticuliére. 

L'iodsérum  se  fait  avec  l'eau  de  l'amnios  de  carnassiers,  de  rumi- 
nanls,  de  rongeurs,  etc.,  à  laquelle  on  ajoute  une  certaine  quantité  de 
teinture  d'iode  qui  la  trouble.  On  filtre  et  ce  liquide  filtré  doit  être 
ajouté  à  l'eau  amniotique  encore  à  l'état  naturel.  On  ajoute  envi, 
ron  6  à  8  gouttes  du  premier  liquide  iodé  à  30  grammes  d'eau  de 
l'amnios.  On  obtient  alors  un  fluide  coloré  en  jaune  qui  pAlit bientôt. 
Il  est  alors  nécessaire  d'ajouter  de  nouvelles  quantités  de  teinture 
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iodée.  Il  s'altère  et  se  trouble  assez  vite  quand  il  est  fait  avec  le  li- 
quide amniotique  des  ruminants  ;  pourtant  on  peut  empêcher  cette 
altération  en  laissant  un  petit  morceau  de  camphre  sur  le  fluide. 
D*aprés  M.  Schullze,  le  liquide  suivant  peut  remplacer  Tiodsérum  : 

Blanc  d'œuf. 30  grammes. 

Eau 2.0       — 

CbJiorure  de  sodium.  .   .      40  centigrammes. 

On  ajoute  ensuite  à  ce  fluide  filtré  ou  non  environ  6  gouttes  de 
teinture  d'iode  pour  50  grammes  de  liqueur  (iodsérum  artificiel), 

ARnCLE   II.    —   DES   LIQUIDES    NEUTRES   SERVÀlfT    DE   VÉHICULE 

OU   DE    RÉACTIFS. 

Emploi  de  Veau. 

378.  Tout  anatomisle  doit  avoir  à  sa  disposition  de  feau  distil- 
lée pour  certaines  opérations  dont  il  sera  question  plus  loin.  Il 
doit  aussi  avoir  en  permanence  devant  son  microscope  un  verre 
ou  un  autre  vase  à  large  ouverture,  plein  d'eau  distillée  ou  simple- 
ment filtrée,  pouvant  être  préservée  des  poussières  par  un  cou- 
vercle. Celte  eau  sera  renouvelée  dés  qu'on  s'apercevra  qu'il  s'y 
développe  des  infusoires. 

Comme  presque  tous  les  objets  soumis  à  l'examen  microscopique 
doivent  être  étudiés  dans  un  liquide,  une  goutte  d'eau  portée  avec 
une  baguette  sur  le  porte-objet,  servira  pour  y  placer,  avec  ou  sans 
dissociation  selon  la  nature  des  objets  ;  ceux  de  ces  derniers  qu*on 
veut  préparer  et  observer,  sans  avoir  pour  but  de  les  conserver  en 
collections.  Elle  sert  aussi  de  véhicule  pour  les  préparations 
exlemporanées  de  presque  tous  les  éléments  et  les  tissus  végétaux, 
les  poils,  les  écailles,  les  téguments,  les  coquilles  ou  carapaces» 
les  tissus  squeletliques  des  vertébrés  et  des  invertébrés. 

Elle  sert  également  pour  la  préparation,  dans  ces  conditions,  de 
la  plupart  des  éléments  et  des  tissus  épithéliaux,  des  éléments  et 
des  tissus  élastiques  et  fibreux,  de  ceux  des  tendons,  des  muscles, 
de  beaucoup  de  glandes,  etc.,  des  coupes  de  la  plupart  des  tissus 
durcis  par  divers  ngents  chimiques,  ou  par  la  dessiccation  ;  coupes 
auxquelles  on  ajoute  ensuite  ou  non  de  la  glycérine,  etc. 

Elle  sert  pour  étendre  et  gonfler  beaucoup  de  mucus,  dont  elle 
n'altère  pas  les  cellules  épithéliales,  pour  dissocier  les  matières 
fécales  et  la  plupart  des  concrétions  naturelles  ou  morbides,  pour 
examiner  les  coupes  de  ceUes^ci,  «te. 
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On  peut  employer  de  l'eau  pour  étudier  la  circulation  chez  les 
batraciens  et  les  poissons  ainsi  que  leurs  spermatozoïdes,  et  les  cils 
yibratiles  des  branchies  sur  les  mollusques,  ainsi  que  sur  les  infu- 
soires.  Pour  cet  ordre  d'examen,  il  faut  prendre  de  Teau  de  mer,  et 
non  de  l'eau  douce,  quand  il  s*agit  des  animaux  marins,  et  vice 
versa. 

379.  L'eau  en  trop  grande  quantité  fait  au  contraire  cesser  les  mou- 
vements des  cils  vibratiles  et  des  spermatozoïdes  des  mammifères  et 
des  oiseaux,  ainsi  que  ceux  des  fibres  musculaires  placées  sous  le  mi* 
croscope.  Pourtant,  ajoutée  en  petite  proportion  au  sperme  ou  au 
mucus,  dans  lequel  sont  des  épithéliums  vibratiles,  de  manière  à  ce 
qu'elle  n'arrive  que  lentement  à  ces  corps,  elle  rend  leurs  mouve- 
ment plus  rapides  ou  plus  étendus. 

L'eau  sert  de  réactif  gonflant  et  dissolvant  pour  les  hématies 
et  les  leucocytes,  pour  les  cellules  de  la  notocorde ,  pour  celles 
des  épithéliums  en  voie  de  développement,  et  de  beaucoup 
de  glandes,  ou  même  de  certaines  muqueuses.  Il  faut  par  consé- 
quent en  éviter  l'emploi  quand  on  veut  voir  quelles  sont  réellement 
les  dispositions  normales  de  ces  éléments  et  des  couches  qu'ils 
forment. 

L'eau  rend  grenues  et  opalines  certaines  cellules,  comme  les 
cellules  nerveuses  et  la  plupart  de  celles  qui  couvrent  les  tissus  des 
embryons,  ainsi  que  les  ovules  pris  dans  les  ovaires  et  l'utérus. 
Elle  agit  de  même  sur  beaucoup  de  substances  amorphes  intercel- 
lulaires et  interfibrillaires.  On  peut  constater  ce  fait  en  plaçant  dans 
Teau  une  portion  de  la  rétine,  celle  d'une  séreuse  quelconque,  etc. 
Ces  membranes  perdent  alors  de  leur  transparence  et  deviennent  opa- 
lines. Ce  n'est  donc  également  ici  que  comme  réactif  qu'il  faut  en 
user,  et  il  faut  choisir  d'autres  véhicules  pour  l'élude  des  disposi- 
tions anatomiques  réelles  de  ces  parties. 

On  voit  d'après  ce  qui  précède  qu'il  est  un  grand  nombre  de 
parties  constituantes  des  animaux  pour  lesquelles  l'eau  n'est  pas 
un  liquide  inoffensif,  et  dans  l'examen  desquels  son  emploi  doit 
être  évité.  Il  doit  l'être  en  particulier  dans  beaucoup  des  observa- 
tions ftiites  dans  un' but  de  recherches  scientifiques  nouvelles. 

580.  Ce  n'est  pas  seulement  parce  que  l'eau  est  un  liquide  d'un 
emploi  facile  qu'on  s'en  sert  beaucoup  en  analoniie.  C'est  encore 
parce  que  la  faiblesse  de  son  pouvoir  réfringent  permet,  si  l'on  peut 
dire  ainsi,  aux  divers  corps  d'origine  organique  plongés  dans  son 
épaisseur  sous  le  microscope  de  trancher  nettement  sur  elle,  par 
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la  manière  dont  ils  dévient  la  lumière  comparativement  au  milieu 
qu'elle  représente  par  rapport  à  eux. 

Quand  cette  différence  est  considérable,  ces  corps  forment  len- 
tille en  quelque  sorte  et  ils  dessinent  sur  la  rétine  une  image  bien 
tranchée,  à  contours  foncés,  aisément  apercevable,  à  centre  clair 
ou  même  brillant. 

Sous  ce  rapport,  il  n'est  pas  inutile  de  donner  ici  l'indication  de 
la  valeur  de  l'indice  de  réfraction  des  seuls  tissus  animaux  sur 
lesquels  il  ait  été  mesuré. 

L'indice  de  réfraction  de  l'eau  est  \  ,356,  celui  de  la  cornée  i  ,^>50 
suivant  les  modernes,  et  de  1,530  selon  Chaussât;  celui  de  la 
capsule  du  cristallin  1,559  d'après  Chaussât  el  1,405  suivant  les 
auteurs  modernes  ;  celui  des  couches  molles,  dites  couches 
moyennes  par  les  physiciens,  est  de  1,595  suivant  Chaussât  et  de 
1,429  suivant  les  modernes;  celui  du  noyau  central  est  de  1,454 
selon  ces  derniers  et  de  1 ,420  suivant  Chaussât.  Celui  de  l'humeur 
vitrée  est  de  1 ,559  d'après  celui-ci,  1 ,548  selon  les  autres.  Son 
pouvoir  dispersif  est  0,012  ou  0,014,  c'est-à-dire  le  même  que 
celui  de  l'eau. 

L'indice  de  réfraction  d'un  objet  comparé  à  celui  du  liquidé 
employé  étant  la  r^use  de  la  vision  plus  ou  moins  nette  de  cet  objet 
et  de  l'accentuation  de  ses  contours,  on  peut  dire  en  règle  générale 
qu'avec  des  objets  complètement  frais  et  non  coagulés,  on  doit  em- 
ployer, des  fluides  à  indice  de  réfraction  faible  et  le  plus  possible 
inoffensifs;  l'iodsérum,  le  sérum,  l'eau  albumineuse,  l'acide  chro- 
mique  faible  et  enfin  Teau  distillée  seront  les  liquides  employés. 
581 .  On  se  sert  généralement  de  l'eau  parce  que  c'est  le  liquide 
qu'on  a  ordinairement  sous  la  main;  mais  on  vient  devoir  que  ce  li- 
quide est  loin  d'être  toujours  inoffensif.  Lorsqu'on  voudra  observer 
des  éléments  dans  leur  état  aussi  normal  que  possible,  il  faudra 
la  remplacer,  dans  ce  cas,  et  du  reste  en  général ,  par  la  solution 
d'une  partie  d'acide  chromique  dans  5,500  p.  d'eau  ;  cette  dernière 
solution,  outre  qu'elle  est  à  peu  près  inoffensive,  offre  l'axantage 
de  colorer  légèrement  les  éléments,  et  par  là  d'accentuer  leurs 
contours. 

L'iodsérum,  le  sérum  sanguin,  l'humeur  aqueuse,  la  sérosité 
sous  ararhnoîdienne,  etc.,  sont  cependant  préférables  lorsqu'on  a 
ces  liquides  à  sa  disposition.  En  outre,  ils  possèdent  un  indice 
ie  réfiractÛMB  qui  Mae  rapproche  pas  trop  de  celui  des  cléments 
.  ^      .  _ .     .        ^  ^^^  ^^^  beaucoup  l'observateur. 
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surtout  s'il  fait  usage  des  diaphragmes  qui  lui  permettent  de  dé- 
terminer exactement  la  proportion  de  lumière  la  plus  utile  pour 
examiner  tel  ou  tel  objet. 

L'eau  sucrée  est  aussi  employée  dans  les  préparations  extem- 
poranées,  mais  cependant  il  faut  tenir  compte  de  son  indice  de  ré- 
fraction plus  grand  que  celui  de  l'eau  et  qui  rend  déjà  les  con^ 
tours  des  objets  moins  nets. 

Glycérine. 

582.  La  glycérine  est  peu  employée  comme  réactif  propre- 
ment dit.  On  l'utilise  le  plus  souvent  ou  pour  donner  de  la  trans- 
parence à  des  objets  durcis  par  l'acide  chromique  ou  l'alcool  ou 
colorés  d'une  façon  quelconque. 

Elle  s'emploie  pure  ou  étendue  d'eau.  Son  indice  de  réfraction  est 
de  i, 475  quand  elle  est  pure  ou  de  1,400  quand  elle  est  mêlée  d'un 
\olume  égal  d'eau  ;  aussi  les  cellules  du  cristallin  qui  forment  une 
couche  dont  l'indice  de  réfraction  est  i  ,405  ne  peuvent-elles  presque 
pas  être  aperçues  dans  son  épaisseur. 

L'action  de  la  glycérine  sur  les  tissus  frais  est  assez  analogue 
à  celle  de  l'acide  acétique  en  ce  qu'elle  rend  ceux-ci  très-transpa- 
rents, le  plus  souvent  même  trop,  et  cela  à  cause  de  son  indice  de 
réfraction  aussi  élevé  que  celui  des  tissus  mêmes  et  de  Timbibition 
des  éléments  eux-mêmes  dont  elle  gonfle  un  certain  nombre,  tels 
que  les  fibres  lamineuses,  musculaires  et  autres.  Elle  rend  évidents 
les  noyaux  et  les  fibres  élastiques  au  milieu  des  éléments  qu'elle 
a  gonflés  et  rendus  transparents. 

L'emploi  le  plus  fréquent  de  la  glycérine  consiste  dans  la  conser- 
vation des  pièces,  et  dans  ce  cas  on  la  prend  pure  ou  étendue 
d'eau.  On  peut  conserver  ainsi  des  coupes  d'organes  ou  des 
éléments  isolés  préalablement  traités  par  l'acide  chromique  et 
aussi  des  injections.  La  glycérine  associée  a  la  gélatine  gommée 
constitue  un  excellent  moyen  de  conservation.  Comme  elle  ne  s'éva- 
pore pas,  elle  permet  de  garder  longtemps  les  préparations  sans 
qu'il  soit  besoin  de  les  cimenter. 

11  faut  savoir  toutefois  qu'ajoutée  aune  préparation  déjà  placée 
dans  l'eau  entre  deux  lames  de  verre,  elle  amène  le  dégagement  de 
petites  bulles  d'air  qui  peuvent  gêner  dans  l'examen  des  objets. 

585.  Les  diverses  particularités  précédentes  font  que  la  glycérine 
constitue  un  véhicule  très-souvent  employé.  Elle  est  très-utile  pour 
étudier  les  coupes  d'os  frais  faites  à  Taide  d'un  scalpel,  qu'elle  i*end 
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transparentes,  homogènes;  en  même  temps  elle  amène  un  dé- 
gagement de  gaz  dans  beaucoup  d'ostéoplasles  et  dans  leurs  cana- 
licules,  ce  qui  les  rend  très-nettement  apercevables. 

Elle  sert  aussi  très-avantageusement  à  l'étude  et  à  la  conserva- 
tion  des  parties  dures  des  invertébrés.  Toutefois  elle  exerce  une  ac- 
tion dissolvante  sur  les  plaques  calcaires  des  Gomatules  (Ante- 
doriy  etc.,)  et  autres  crinoïdes  (Carpenter)  et  sur  les  premiers  points 
d'ossification  du  squelette  (Ch.  Robin);  on  ne  doit  donc  pas 
l'employer  pour  faire  les  préparations  de  ces  tissus  que  Ton  désire 
conserver.  On  ne  sait  pas  encore  si  cette  nction  dissolvante  est  due 
à  la  glycérine  même  ou  à  ce  que  sa  purification  imparfaite  la  laisse 
mélangée  à  des  traces  d*acide  sulfurique. 

Mêlée  à  parties  égales  environ  d*acide  acétique,  elle  constitue  le 
meilleur  véhicule  pour  l'étude  et  la  consei-vation  des  acariens.  Les 
bulles  d*air  qui  restent  dans  la  préparation  disparaissent  au  bout 
de  quelques  jours  dans  ces  conditions,  ce  qui  n*apas  lieu  si  elle  est 

pure  ou  mêlée  d*eau.  Pure  elle  jaunit  à  la  longue  les  parties 
molles  de  presque  tous  les  animaux. 

Son  usage  est  également  très-utile  dans  Tétude  des  tissus  végé- 
taux, des  spores,  des  grains  de  pollen,  ainsi  que  des  corps  en  géné- 
ral que  l'eau  mouille  difficilement. 

Alcool. 

384.  L*alcool  est  fréquemment  employé  en  histol(  gie  pour 
durcir  les  pièces  tant  normales  que  pathologiques.  Comme  action 
générale,  il  est  durcissant  et  coagulant  et  nous  croyons  que  son 
principal  mode  d'action  est  d'enlever  l'eau  aux  tissus  mis  en  con- 
tact avec  lui.  L'alcool  et  l'acide  chromique  étant  les  deux  agents 
durcissants  les  plus  fréquemment  utilisés,  il  est  bon  de  voir 
quand  on  doit  employer  l'un  ou  l'autre. 

L'alcool  est  le  meilleur  durcissant  que  possèdent  les  histologis- 
tes  lorsqu'il  s'agit  de  voir  la  disposition  relative  des  différents  élé- 
ments tels  que  ceux  du  système  nerveux,  de  beaucoup  de  glandes, 
des  divers  tissus  essentiellement  formés  de  fibres,  etc. 

Mais  il  déforme  notablement  en  les  rétractant  ceux  des  éléments 
qui  ont  forme  de  cellule.  Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  fibres 
musculaires,  lamineuses  et  autres  qu'il  conserve  avec  tous  leurs 
principaux  caractères  pendant  des  années  et  permet  de  reconnaître 
aisément  quelle  que  soit  la  durée  de  leur  conservation.  Du  reste  sur 
beaucoup  de  tissus  les  cellules  rétractées  reprennent  leur  forme  au 
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contact  de  leau  et  de  la  glycérine  mélangées  et  de  l'un  ou  de  l'autre 
de  ces  liquides  avec  un  peu  d*acide  acétique.  L*alcool  compte  aussi 
parmi  les  liquides  qui  durcissent  sans  les  déformer  les  globules 
rouges  du  sang  quand  il  est  suffisamment  concentré,  ce  qui  permet 
de  les  retrouver  bien  reconnaissables  dans  les  coupes  des  pièces 
durcies,  tant  dans  les  capillaires  qu'au  dehors.  11  les  durcit  et  les 
amincit  un  peu  et  leur  donne  un  aspect  qui  a  quelque  chose  de  l'ap- 
parence des  corps  d'origine  minérale. 

385.  L'alcool  doit  ôlre  employé  de  préférence  à  l'acide  chromique 
lorsqu'on  veut  plus  tard  colorer  les  éléments  d'une  préparation 
avec  le  carmin  et  les  placer  ensuite  dans  le  baume  du  Canada  ;  il  y 
a,  en  effet,  toute  une  série  de  manipulations  qu'il  n'est  pas  néces- 
saire d'exécuter  dans  ce  cas  et  qui  rendent  très-longue  la  prépara- 
tion à  l'acide  chromique.  Ajoutons  que  les  matières  colorantes  se 
fixent  beaucoup  mieux  sur  les  préparations  durcies  par  l'alcool  qu'à 
celles  obtenues  à  l'aide  de  l'acide  chromique.  Il  est  très-utile  sous 
ce  rapport  pour  durcir  le  pancréas,  les  glamies  salivaires,  le 
testicule,  etc.  Les  coupes  colorées  par  le  carmin  permettent  de 
bien  distinguer  les  parties  constituantes  de  ces  organes  et  celles  de 
leurs  cellules  épithéliales  qui  se  sont  distendues  et  sont  devenues 
vésiculeuses  par  la  production  de  gouttes  hyalines,  dites  de  mucine. 
Comme  le  carmin  ne  teinte  pas  ces  gouttes  tandis  qu'il  colore  les 
mucus  proprement  dits,  tels  que  ceux  du  larynx,  delà  pituitaire,  etc., 
avec  presque  autant  d'intensité  qu'il  le  fait  pour  les  cellules  épithé- 
liales, il  est  probable  que  ces  gouttes  ne  sont  pas  de  la  mucosine. 

On  peut  user  simultanément  de  l'ac^ide  cliromique  et  de  l'alcool 
comme  durcissants  ;  voici  alors  comment  on  procède:  des  organes 
sont  placés  d'abord  pendant  2  à  5  semaines  dans  l'acide  chromi- 
que, puis  mis  dans  l'alcool. 

L'acide  chromique  pourtant  ne  peut  être  remplacé  par  lalcool 
dans  l'élude  du  syslèuje  nerveux.  L'acide  chromique  remporte 
encore  sur  l'alcool  dans  le  cas  où  il  agit  connue  durcissant  et  colo- 
rant, et  quand  sa  propriété  colorante  sert  à  différencier  ou  délimi- 
ter des  éléments.  Tous  deux  du  reste  conservent  très-bien  les  hé- 
maties dans  les  capillaires,  et  on  peut  voir  sur  les  coupes  la  distribu- 
tion de  ces  derniers  qui  retiennent  les  globules,  quand  on  plonge 
dans  ces  fluides  la  pièce  encore  congestionnée.  (Voy.  p.  6.) 

L'alcool  est  employé  pour  durcir  les  oi  ganes  sur  lesquels  on  a 
pratiqué  des  injections,  pourvu  que  la  matière  de  celle-ci  ne  soit 
pas  dissoute  par  lui. 
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Pour  durcir  les  tissus  injectés  avec  une  matière  colorante  telle 
que  le  carmin,  Taniline  ou  autres  susceptibles  d'être  attaquées  par 
les  acides,  il  Faut  se  servir  de  Talcool  de  préférence  à  Tacide  chro- 
mique  ou  jnème  au  chromate  de  potasse. 

L'alcool,  avec  ou  sans  un  peu  de  camphre,  est  employé  pour  em- 
pêcher la  formation  des  moisissures  dans  les  préparations  à  l'acide 
chromique.  Il  est  aussi  d'une  grande  utilité  pour  enlever  Feau  d'une 
préparation  quand  on  veut  placer  celle-ci  dans  le  baume  du  Canada. 
Pour  cela  il  faut  faire  séjourner  la  préparations  pendant  un  jour 
ou  deux  dans  Talcool  ordinaire,  puis  dans  Talcool  absolu  après 
quoi  on  les  porte  pendant  quelques  heures  dans  l'alcool  méthyli- 
que  absolu,  et  enfin  dans  l'essence  de  térébenthine  avant  de  les 
placer  dans  le  baume  ou  térébenthine  du  Canada. 

386.  L'alcool  est  souvent  employé  comme  véhicule  au  lieu  d'eau 
pour  les  préparations  extemporanées  des  corps  qui,  plus  ou  moins  hu- 
mectés de  substances  grasses  ne  se  laissent  pas  mouiller  aisément  par 
l'eau.  Tels  sont  les  poils,  les  écailles  de  beaucoup  d'inverlébrés  et 
de  vertébrés,  les  plumes,  les  pellicules  épidermiques,  les  champi- 
gnons parasites  de  la  peau,  Tépiderme  et  les  poils  de  beaucoup  de 
plantes,  de  fruits,  etc.  A  mesure  qu'il  s'évapore,  ce  qui  a  lieu  assez 
vite,  on  le  renouvelle  par  gouttes  introduites  entre  les  lames  de 
verre  ou  on  peut,  après  qu'il  a  agi  comme  dissolvant  des  graisses  et 
des  résines,  le  remplacer  par  de  la  glycéi  ine  pure  ou  mêlée  soit  à 
lui  soit  à  de  l'eau . 

Pour  se  rendre  compte  des  différences  d'aspect  que  présentent 
les  mêmes  corps  selon  qu'ils  sont  plongés  dans  l'un  ou  l'autre  de 
ces  liquides  successivement,  il  faut  se  rappeler  que  lepouvoir  réfrin- 
gent de  l'eau  est  0,785,  celui  de  1  alcool  1 ,012  ;  ou  que  Vindice  deré- 
fraction  de  l'eau  est  i,o3p,  celui  de  l'alcool  1,374,  celui  de  la  gly- 
cérine pure  1,475  et  celui  de  la  glycérine  mêlée  à  égale  partie  d'eau 
est  1,400. 

L'alcool  est  aussi  employé  pour  déterminer  la  coagulation  et  la  ré- 
traction de  l'utricule  azolé  des  cellules  végétales,  moyen  par  lequel 
on  met  en  évidence  son  existence  et  les  rapports  du  noyau  avec  elle. 

11  entre  dans  un  certain  nombre  de  mélanges  dont  il  sera  question 
à  propos  des  corps  essentiellement  actifs  qui  l'accompagnent  alors. 

587.  L alcool  méthylique  ou  esprit  de  bois^  plus  employé  en  An- 
gleterre que  partout  ailleurs, .peut  remplacer  l'alcool  ordinaire  dans 
un  grand  nombre  des  conditions  précédentes,  mais,  hors  son  bas 
prix,  il  a  peu  d'avantage  sur  lui,  ou  ne  le  vaut  pas. 
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Èther  proprement  dit  oti  oxyde  d*éthyle. 

388.  Ce  composé  dont  l'indice  de  réfraction  est  i, 558  est  ra* 
rement  employé  directement  parce  qu'il  est  trop  volatil,  ne  se 
mêle  pas  à  Teau  et  mouille  difficilement  les  tissus.  Hais  comme 
il  n'attaque  pas  ces  derniers  il  sert  ù  laver  sur  le  porte-objet, 
ou  dans  un  tube  à  expérience  les  coupes  ou  autres  formes  des 
préparations  du  tissu  adipeux,  des  glandes  sébacées,  de  la  moelle, 
du  cerveau,  etc.,  dont  on  veut  enlever  les  principes  graisseux  su- 
perficiels ou  interstitiels. 

Chloroforme. 

589.  Il  sert  à  dissoudre  le  baume  de  Canada  de  façon  à  ren- 
dre son  maniement  plus  facile  et  a  l'avantage  sur  l'éther  de  ne  pas 
s'évaporer  aussi  rapidement.  Plus  miscible  à  l'eau  que  l'éther,  il 
est  employé  directement  ou  indirectement  comme  lui  dans  l'étude 
des  tissus  animaux  et  végétaux  contenant  des  corps  gras  dont  on 
veut  les  débarrasser. 

Essences  de  térébenthine  et  autres, 

590.  L'essence  de  térébenthine  peut  enlever  la  graisse  dans  les 
préparations.  C'est  Lyonnel  qui  s'en  est  servi  le  premier  dans  ce 
but;  les  autres  essences,  la  benzine  et  l'éther,  sont  utilisés  dans  le 
même  cas.  Ilenlc  en  a  usé  pour  enlever  la  moelle  des  tubes  nerveux 
dans  son  travail  sur  la  matière  amorphe  cérébrale. 

Lorsqu'on  veut  ^e  servir  du  baume  du  Canada  pour  conserver 
une  préparation,  on  plonge  celle-ci  préalablement  dans  l'essence 
de  térébenthine.  Elle  donne  de  la  transparence  aux  pièces  qui  ont 
macéré  dans  l'alcool.  Son  indice  de  réfraction  est  de  4,476,  c'est- 
à-dire  presque  le  môme  que  celui  de  la  glycérine  (1,475). 

Les  essences  s'évaporant  plus  lentement  que  l'alcool,  0!i  peut  les' 
prendre  comme  véhicule  pour  les  préparations  extemporanées  des 
objets  humectés  de  corps  gras,  tels  que  les  plumes,  les  poils,  les 
téguments  de  divers  articulés,  etc. 

ARTICLE    ni.  —    DES    LIQUIDES   ACIDES    SERVANT   COMME    MOYEN    d'ÉTUDE    ET 
DE    PRÉPARATION    DES   OBJETS   MICROSCOPIQUES. 

Acide  acétique. 

391.  G'esl  de  tous  les  acides  le  plus  anciennement  et  le  plus 
souvent  employé  en  histologie, 
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L'acide  acétique  qu'on  doit  avoir  dans  un  laboratoire  est  Vacide 
acétique  cristallisable  ou  monohydralé.  Il  est  prafois  assez  im- 
portant de  pouvoir  doser  exactement  les  quantités  employées. 
C'est  pourquoi  il  vaut  mieux  avoir  cet  acide  que  ceux  qui,  plus 
étendus  ou  moins  purs ,  sont  appelés  acide  acétique  du  verdet , 
acide  pyroligneux  et  vinaigre  de  bois  (mais  non  esprit  de  bois; 
voy.  p.  283).  Pourtant,  au  contact  des  tissus,  etc.  ces  derniers  ont 
à  peu  près  les  mêmes  effets  que  le  précédent. 

L'acide  acétique  n'est  jamais  un  liquide  inolfensif,  quelle  que  soit 
la  dose  à  laquelle  on  l'emploie;  lorsqu'on  ne  remarque  d'abord 
aucune  modification  bien  appréciable,  on  peut  bienlôt  observer 
cependant  une  transparence  plus  grande  qu'avant  son  action. 

392.  Comme  isolant,  l'acide  acétique  est  fréquemment  utilisé 
et  nous  avons  ici  à  distinguer  deux  cas  importants  :  1"*  l'acide 
acétique  est  réellement  isolant  à  la  manière  de  l'acide  cbromique, 
car  appliqué  sur  un  tissu,  il  permet  d'en  dissocier  les  éléments 
sans  qu'aucun  d'eux  ait  subi  une  modification  tout  à  fait  notable  et 
qu'aucun  n'ait  disparu  soit  momentanément,  soit  définitivement  ; 
2°  l'acide  acétique  est  isolant  en  détruisant  ou  faisant  disparaître 
momentanément  certains  éléments.  Comme véiitable isolant,  l'acide 
acétique  s'emploie  pour  gonfler  les  cellules  épithéliales,  et  par  là 
les  faire  se  détacher  les  unes  des  autres,  mais  surtout  pour  enlever 
toute^a  couche  épithéliale  à  la  surface  d'une  muqueuse  par  exemple, 
pour  en  montrer  les  papilles.  (L'acide  sulfurique  doit  au  contraire 
lui  êlre  préféré  quand  on  n'étudie  que  l'épiderme.) 

Cette  même  propriété  a  été  miseen  usage  dans  l'élude  de  la  struc- 
ture de  la  peau  ;  en  effet  il  sufHt  d'une  macération  de  \ingl-quatre 
heures  d'un  lambeau  de  peau  dans  l'eau,  très -légèrement  acidulée 
par  quelques  gouttes  d'acide  acétique,  pour  qu'on  puisse  détacher 
complètement  l'épiderme  et  le  corps  muqueux  du  derme  et  cela 
sans  aucunement  briser  les  papilles  du  derme,  et  sans  qu'il  reste 
la  moindre  trace  du  corps  muqueux  à  leur  surface  ;  c'est  de  cette 
manière  qu'on  étudie  les  terminaisons  nerveuses  dans  la  peau. 
Cette  méthode  permet  d'observer  l'épiderme  complètement  détaché 
et  ayant  conservé  presque  toutes  ses  propriétés  normales  ;  dans 
l'étude  des  corpuscules  du  tact  par  la  méthode  que  nous  venons 
d'indiquer ,  outre  la  propriété  isolante,  la  propriété  altérante  de 
l'acide  acétique  est  mise  en  jeu. 

L'acide  acétique,  comme  nous  venons  de  le  voir,  peut  être  isolant 
en  faisant  dispir****^  ri»rtains  éléments  ;  c'est  ce  qui  a  lieu  quand 
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pour  étudier  les  fibres  élastiques  dans  le  tissu  lamineux,  on  traite 
ce  dernier  par  Tacide  acétique.  C'est  en  se  servant  de  ce  procédé 
qu'on  peut  élucider  la  plupart  des  questions  relatives  à  la  struc- 
turé de  la  trame  élastique  du  derme  et  des  muqueuses,  etc.;  l'a- 
cide acétique  en  isole  pour  ainsi  dire  en  outre  les  nerfs,  les  vais- 
seaux, les  muscles,  etc. 

Kôlliker  l'a  emj)loyé  pour  suivre  la  terminaison  des  nerfs  dans 
les  muscles  chez  la  grenouille,  et  à  cet  effet,  il  conseille  de  se 
servir  d'un  mélange  de  huit  à  dix  gouttes  d'acide  acétique  dans 
cent  parties  d'eau. 

395.  La  principale  action  de  l'acide  acétique  est  basée  sur  sa  pro- 
priété altérante.  Si  on  applique  de  l'acide  acétique  sur  ceitains  tissus, 
on  les  voit  pâlir,  se  gonfler,  devenir  transparents,  quelquefois  dispa- 
raître complètement  et,  en  môme  temps,  on  distingue  plus  nette- 
ment certains  éléments.  Les  fibrilles  du  tissu  lamineux  traitées  par 
Tacide  acétique  deviennent  tout  à  fait  transparentes,  invisibles, 
gonflées,  elles  sont  réduites  en  une  masse  gélatineuse.  Si  on  suit  à 
l'œil  nu  l'action  de  l'acide  acétique  sur  un  tissu  contenant  des  fibres 
lamincuses,  onle  voit  augmenter  de  suite  de  volume  ;  au  microscope 
les  fibrilles  ont  complètement  disparu  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  parti- 
culier dans  cette  action,  c'est  que  Ton  peut  faire  reparaître  les 
fibrilles  tellçs  qu'elles  étaient  avant,  en  enlevant  l'acide  acé- 
tique par  le  lavage  dans  l'eau  ou  en  le  neutralisant  par  l'ammo- 
niaque, etc.  En  même  temps  que  les  fibres  lamineuses  disparais- 
sent, on  voit  apparaître  les  noyaux  embryoplastiques,  les  fibres 
élastiques  entre  les  premières  et  leurs  faisceaux,  ou  enroulées 
autour  de  ceux-ci,  alors  qu'on  ne  pouvait  que  vaguement  con- 
stater leur  existence  avant  l'action  de  l'acide  acétique. 

Remarquons  ici  que  l'action  de  l'acide  acétique  est  telle  que 
nous  venons  de  le  dire  sur  les  fibres  lamincuses  fraîches  ;  elle  est 
même  alors  très-rapide,  mais  lorsque  les  fibrilles  sont  coagulées,  et 
surtout  conservées  depuis  longtemps  dans  l'acide  chromique  ou 
l'alcool,  l'action  est  bien  plus  lente.  Comme  dans  ces  conditions, 
il  rend  transparents  les  faisceaux  ou  les  couciies  formés  par  ce 
^issu,  il  est  souvent  employé  dans  le  but  sus-indiqué  lors  de  l'exa- 
men des  coupes  des  tissus  durcis. 

Sous  ce  rapport,  on  peut  dire  que  l'acide  acétique  est  le  véritable 
réactif  servant  à  distinguer  le  tissu  lamineux  des  fibres  élastiques 
et  de  quelques  autres  éléments  fibrillaires  qu  il  n'attaque  pas. 

394.  Une  des  propriétés  de  l'acide  acétique  est  de  rendre  apparents 
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les  noyaui  partout  où  il  y  en  a  qui  étaient  masqués  par  les  fibres 
lamineuses,  comme  dans  les  tissus  tendineux,  fibreux,  etc.  ;  cela 
tient  à  ce  qu*il  gonfle  et  rend  transparentes  les  substances  consti- 
tuant ces  éléments  ou  le  corps  de  la  cellule,  dans  le  cas  où  il  s'agit 
de  couches  épithéliales,  des  glandes,  des  muqueuses,  etc.,  tandis 
qu'il  resserre  la  substance  des  noyaux  et  rend  leur  contour  extérieur 
plus  foncé.  On  fait  ainsi  apparaître  les  noyaux  embryoplasliques 
dans  l'épaisseur  des  faisceaux  striés  des  muscles,  les  noyaux  du 
myoléme,  etc.  On  connaît  aussi  la  manière  dont  il  gonfle,  puis  dis- 
sout la  substance  du  corps  des  leucocytes  en  rassemblant  d'abord 
leurs  granulations  sous  forme  de  un  à  trois  noyaux  vers  le 
centre  de  l'élément. 

595.  L'acide  acétique  gonfle  et  rend  transparente  la  flbrine  comme  le 
tissu  laraineux,  ainsi  que  la  substance  qui  reste  après  qu'on  a  enlevé 
à  des  coupes  des  os  leurs  sels  calcaires  avec  de  l'acide  chlorhydrique 
trés-dilué.  Ces  particularités  sont  dues  à  ce  que,  comme  l'acide  sul- 
furique  étendu,  modifie  les  substances  organiques  azotées  de  telle 
façon,  qu'il  les  rend  aptes  à  fixer  une  grande  quantité  d'eau  ; 
celle-ci,  auparavant,  ne  les  pénétrait  pas,  et,  après  cette  action 
chimique,  elle  les  hydrate  comme  dans  le  cas  de  l'hydratation  de  la 
silice  gélatineuse  et  d'autres  composés  encore,  mais  sans  les  dis- 
soudre. Longtemps  la  transparence,  acquise  alors  par  les  couches  et 
les  faisceaux  fibrillaires  ou  striés  du  tissu  lamineux  et  de  la 
fibrine,  a  fait  croire  à  la  dissolution  de  ces  corps  par  l'acide  acé- 
tique. Elle  a  fait  croire  aussi  à  la  présence  d'une  paroi  autour  des 
faisceaux  du  tissu  fibreux,  qu'on  voit  se  gonfler  et  devenir  vari- 
queux au  contact  de  cet  acide,  sans  que  leur  aspect  de  cordons 
disparaisse.  11  faut  l'intervention  de  la  chaleur  portée  au  degré  de 
l'ébullition  ou  à  peu  prés  pour  que,  de  l'état  d'hydratation,  la  sub- 
stance ramollie  arrive  à  l'état  de  liquéfaction^,  plutôt  même  qu'ù 
celui  de  dissolution  proprement  dite. 

596*.  L'acide  acétique  en  gonflant  les  éléments  devient  durcissant 
quand  l'augmentation  de  masse  de  la  substance  gonflée  est  empê- 
chée et  celle-ci  comme  étranglée  partout  par  une  trame  d'éléments 
non  modifiés,  tels  que  les  fibres  élastiques.  Cette  particularité  peut 
être  utilisée  dans  certains  cas.  11  y  a  des  tissus  qui  comme  la  peau 
se  gonflent  suffisamment  et  durcissent  alors  au  point  de  per- 
mettre de  faire  des  coupes  minces.  Ce  degré  de  durcissement  a  ici 
pour  cause  l'existence  d^une  grande  quantité  de  fibres  élastiques 
qui  emprisonnent  des  groupes  de  fibres  lamineuses  dans  le  derme  ; 
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Pour  oblenir  ce  résultat,  sur  la  peau  par  exemple,  il  suffit  de  la 
laisser  macérer  pendant  vingt-quatre  heurrs  dans  Tacide  acétique 
étendu  d*eau  ;  Tépiderme  se  détache  et  laisse  à  nu  le  derme  avec 
ses  papilles;  l'on  peut  alors  étudier  sur  la  peau  des  piialanges  les 
corpuscules  du  tact  ;  le  tissu  lamineux  étant  devenu  homogène  et 
^  hyalin,  la  propriété  isolante  se  manifeste. 

397.  L'acide  acétique,  grâce  à  sa  propriété  de  gonfler  les  éléments 
et  les  tissus,  est  encore  employé  pour  ramollir  et  rendre  transparents 
dos  organes  qu'on  a  fait  dessécher  et  sur  lesquels  on  pratique  des 
coupes  minces  qu'on  traite  ensuite  par  cet  agont  étendu. 

On  l'utilise  comme  dissolvant  et  altérant  pour  enlever  les  sels 
calcaires  dans  les  tissus  qui  en  possèdent  normalement  ou  patho- 
logiquement. 

L*acide  acétique  est  également  employé  pour  précipiter  le  carmin 
de  sa  dissolution  ammoniacale  dans  les  préparations  par  imbibi- 
tions  et  les  injections. 

On  s'en  sert  aussi  dans  l'étude  des  dépôts  d'u rates,  de  phos- 
phates et  de  carbonates  calcaires  des  urines,  dans  celle  du  tartre 
dentaire,  etc. 

Des  mélanges  acétiques, 

«^98.  [1  est  souvent  utile  pour  certaines  recherches  spéciales 
de  faire  agir  l'acide  acétique  étendu  de  divers  autres  liquides  sur 
des  organes  qu'on  y  met  en  macération  pendant  quelques  heures  ou 
quelques  jours  avant  d'en  exécuter  des  coupes  ou  autres  prépara- 
tions, pour  la  peau,  Tinlestin,  etc.;  il  faut  parfois  faire  sécher 
Torgane  qui  s'est  gonflé  et  a  pris  de  la  transparence  par  macéra- 
tion avant  de  pratiquer  les  coupes  minces  que  l'eau  gonfle  et 
rend  de  nouveau  translucides. 

Quelques  gouttes  de  cet  acide  par  50  grammes  d'eau  suffisent  pour 
rendre,  au  bout  de  quelques  jours  le  tissu  cellulaire  assez  transpa- 
rent pour  qu'on  puisse  très-bien  voir  par  exemple,  les  ganglions 
nerveux  placés  sous  la  muqueuse  intestinale,  et  dans  les  couches 
musculaires  (Auerbach)  de  l'intestin  le  long  des  vaisseaux,  etc. 
Pour  bien  reconnaître  des  fibres  musculaires  lisses,  Moleschott  a 
employé,  pendant  quelques  minutes,  l'acide  acétique  dans  les  pro- 
portions de  i  ou  1  1/2  p.  100.  L'acide  acétique  fort,  pesant  1,070 
spécifiquement,  est  mùlô  avec  l'eau  dans  les  proportions  suivantes  : 
eau,  99,  ou  98  1/2;  acide  1  à  i  1/2. 

Ce  même  observateur  a  également  proposé  le  mélange  suivant 
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dont  je  me  suis  servi  utilement  pour  étudier  les  coupes  de  la  peau 
et  de  Fintestin  de  divers  vertébrés  : 

1  partied'acide  acétique  monohydraté  ; 

i  partie  d*alcool,  d'une  pesanteur  spécifique  de  0,815; 

2  parties  d'e^u  distillée. 

599.  Acide  acétique  et  acide  azotique,  glycérine,  alcool,  —  Beale 
recommande  d'ajouter  un  peu  d'acide  azotique  au  mélange  d'alcool 
et  d'acide  acétique,  quand  on  fait  des  recherches  sur  des  parties 
épithéliales.  On  doit  également  ici  varier  le  mélange  selon  les  be- 
soins. La  formule  qu'il  a  donnée  est  la  suivante  : 

Eau 50  grammes. 

Glycérine 60      — 

Alcool 6)      — 

Acide  acétique 6      — 

Acide  azotique 3      — 

400.  Acide  acétique  et  alcool,  —  Une  partied'acide  dans  trois 
d'alcool  donnent  un  liquide  qui  durcit  et  rend  transparents  les  tis- 
sus de  la  moelle  épinière,  des  ganglions,  en  peu  d'heures.  Ce  pro- 
cédé proposé  par  Clarke,  utilisé  par  Schultze  peut  aussi  être  em- 
ployé pour  l'étude  des  tissus  riches  en  fibres  élastiques. 

401.  Acide  acétique  et  glycérine,  —  L'acide  acétique  mêlé  de 
parties  à  peu  près  égales  de  glycérine  est  très-utile  pour  l'étude  et  la 
conservation  des  acariens  et  autres  articulés  microscopiques. 
Beale  recommande  ce  mélange  pour  l'examen  de  beaucoup  de  tissus 
peu  transparents  en  le  faisant  dans  des  proportions  variables  que 
l'expérience  apprend  à  déterminer  au  fur  et  à  mesure  des  recher- 
ches exécutées. 

Acide  chlorhydrique. 

402.  L'acide  chlorhydrique  peut  être  employé  comme  isolant  et 
comme  altérant. 

Comme  isolant,  sa  principale  application  est  celle  qui  concerne 
l'étude  de  la  terminaison  des  nerfs  dans  les  muscles  ;  ici  on  prend 
une  solution  de  1  partie  d'acide  pour  1000  parties  d'eau  et  on  laisse 
macérer  pendant  vingt-quatre  heures.  Comme  isolant,  il  a  été  utilisé 
par  Henle  pour  étudier  les  canaux  excréteurs  du  rein  :  on  pourra 
employer  à  cet  effet  1  p.  d'acide  chlorhydrique  pour  2  à  3  d'eau. 

Comme  altérant,  la  solution  faible  d'acide  chlorhydrique  sert 
pour  faire  disparaître  le  tissu  lamineux  et  mettre  en  évidence 
les  fibres  élastiques,  etc. 

L'acide  chlorhydrique  concentré  agissant  pendant  3à  4  jours,  ou 
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dilué  agissant  pendant  5  à  Sjourspermetd'étudier  la  substance  gela, 
tineuse  des  os,  celle  de  l'ivoire  des  dents.  A  chaud  et  sur  des  coupes 
minces  Tacide  dilué  dissout  rapidement  les  sels  et  la  substance 
organique,  la  paroi  des  tubes  de  la  dentine  exceptée. 

On  peut  encore  s'en  servir  pour  dissoudre  les  substances  calcaires 
dans  les  tissus  normaux,  les  productions  pathologiques  qui  ^n 
sont  incrustées,  dans  divers  calculs  et  concrétions,  etc.  11  est  dans 
ce  but -fréquemment  employé  en  anatomie  animale  et  végétale. 

403.  L*acide  chlorhydrique,  devenu  jaune  au  contact  des  matières 
organiques  ou  par  son  exposition  à  la  lumière,  dilué  par 2  à  5  fois 
au  moins  de  son  volume  d*eau  met  en  évidence  d'une  manière  très- 
nette  les  fibres-cellules  des  tissus  qui  en  renferment  dans  les 
embryons  des  vertébrés  et  des  invertébrés.  Ces  fibres  deviennent 
assez  faciles  à  isoler  dans  les  tissus  qui  ont  séjourné  quelques  heu- 
res dans  l'acide  dilué  comme  il  vient  d'être  dit,  mais  un  séjour 
trop  prolongé  les  ramollit  ou  les  rend  friables. 

L*acide  chlorhydrique  peut  être  utilisé  aussi  pour  rendre  évident 
le  contenu  des  navicules  vivantes  et  sa  disposition,  parce  qu'il  le 
bleuit  on  le  rend  vert  en  même  temps  qu'il  fait  cesser  les  mouvements 
propres  de  ces  cellules  végétales. 

Acide  azotique. 

404.  L'acide  azotique  ou  nitrique  peut  être  considéré  comme 
isolant,  comme  altérant,  comme  durcissant  et  comme  colorant. 

Gomme  isolant,  il  a  été  employé  par  Kùhne  pour  étudier  les  fibres 
musculaires,  après  mélange  avec  du  chlorate  de  potasse;  il  devient 
également  isolant  en  faisant  disparaître  le  tissu  lamineux  s'il  est 
très*dilué  de  manière  à  être  altérant  de  ce  dernier  tissu.  Il  sert 
ainsi  à  chercher  les  terminaisons  nerveuses  dans  les  muscles. 

Il  a  été  utilisé  comme  colorant  grâce  à  sa  propriété  de  teinter 
en  jaune  les  substances  albuminoîdes  des  tissus  animaux,  l'utri* 
cule  azoté  et  le  noyau  des  cellules  végétales.  Son  emploi  le  plus  fré- 
quent est  pour  isoler  les  fibres  musculaires  lisses  et  pour  enlever 
les  substances  calcaires  déposées  dans  les  tissus. 

Pour  isoler  les  muscles  lisses  on  se  sert  de  cet  acide  dilué  dans 
les  proportions  suivantes  : 

Eau 400 

Acide  azotique 100 

Dans  ce  cas  au  bout  de  quelques  jours  de  macération  les  fibres 
lisses   s'isolent  avec  la  plus  grande  facilité.  En  essayant  Tacide  azo- 
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tique  sur  les  muscles  lisses  de  Tintestin,  nous  avons  pu  nous  con- 
vaincre que  ce  réactif  permet  d'isoler  avec  la  plus  grande  facilité 
les  glandes  de  Lieberkûhn,  en  conservant  tout  à  fait  intact  le  revê- 
tement épithélial. 

L* acide  azotique,  dans  les  proportions  de  4  à  5  parties  pour  iOO 
parties  d'eau  ou  environ,  a  de  tout  temps  été  employé  comme  dur- 
cissant dés  tissus  musculaires  et  surtout  nerveux,  et  comme  gon- 
flant et  ramollissant  le  tissu  lamineux  de  manière  à  permettre  la  fa- 
cile dissection  des  nerfs  et  des  muscles.  Il  durcit  et  colore  un  peu 
la  substance  amorphe  du  tissu  nerveux  gris  central  prise  en  masse 
ou  sur  les  coupes.  Il  la  sépare  nettement  ainsi  du  tissu  lamineux 
névrilémalique  ou  autre  avec  lequel  on  l'a  parfois  confondue  systé- 
matiquement à  rencontre  des  faits  les  plus  évidents. 

Il  sert  aussi,  comme  on  vient  de  le  voir,  pour  enlever  les  substances 
calcaires  soit  à  l'état  de  phosphates,  soit  à  Tétat  de  carbonates  ;  il 
suffit  de  placer  l'os,  le  cartilage  incrusté  de  sels  calcaires,  une 
pièce  pathologique  ayant  sul}i  l'incrustation  crétacée  dans  Tacide 
nitrique  dilué  (ac.  nitrique  10,  eau  100)  pour  que,  après  quelques 
jours  de  macération,  on  obtienne  l'effet  désiré.  On  peut  ainsi  isoler 
les  corpuscules  osseux,  les  canalicules  dentaires,  dissoudre  cer- 
tains calculs,  etc. 

L'acide  nitrique  peut  encore  être  utilisé  pour  constater  la  pré- 
sence de  la  matière  colorante  de  la  bile  dans  un  tissu  quelconque 
Nous  parlerons  plus  loin  du  fréquent  emploi  de  cet  acide  en  anato- 
mie  végétale. 

Mélanges  nitro-chlorhydriques . 

• 

405.  En  mélangeant  à  parties  égales  approximativement  l'acide 
azotique  et  Tacide  chlorhydriqiie  et  en  mettant  une  portion  de  ce 
mélange  dans  au  moins  5  à  6  parties  d'eau,  on  obtient  un  liquide 
qui  conserve  longtemps  le  ti^su  musculaire  de  la  vie  végétative,  le 
tissu  nerveux  central  qu'il  durcit,  etc.  11  permet  ensuite  d'isoler 
aisément  les  fibres-cellules  du  premier  et  celles  des  vaisseaux  san- 
guins, celles  des  capillaires  surtout.  Ce  mélange  peut  être  utilisé 
de  la  môme  manière  pour  la  recherche  des  fibres  musculaires  chez 
les  invertébrés,  mais  il  faut  en  augmenter  la  dilution  dans  des  pro- 
portions que  rexpériencc  apprend  seule  à  déterminer. 

Mélanges  diacide  azoU^ue  et  de  sels  de  potasse. 

406.  En  ajoutant  du  chlorate  de  potasse  à  de  l'acide  azotique 
monoliydraté  ordinaire»  t)n  obtient  un  liquide  dangereux  à  manier 
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parce  qu'il  est  détonant;  plus  ou  moins  étendu  d'eau,  il  a  servi 
à  Kûhne  à  isoler  les  fibres  musculaires  et  à  étudier  la  terminaison 
des  nerfs.  Oh  a  proposé  l'emploi  d'un  mélange  d'acide  azotique  et 
de  chlorure  de  potassium  plus  ou  moins  dilué,  pour  étudier  les 
tubes  urinifères.  [1  n'a  guère  d'avantage  sur  le  mélange  nitro- 
chlorhydrique. 

Acide  sulfurique, 

407.  L'acide  sulfurique  peut  être  utilisé  comme  isolant,  comme 
altérant,  comme  durcissant. 

Comme  isolant  on  s'en  sert  avec  avantage  dans  l'étude  des  poils 
et  des  ongles,  et  en  général  des  substances  cornées.  Ce  réactif 
permet  en  effet  d'isoler  les  cellules  de  l'ongle,  et  pour  cela  il  suffit 
de  faire  macérer  l'ongle  dans  l'acide  sulfurique  concentré.  Dans 
ce  cas  il  est  bon  de  chauffer  légèrement,  ce  qui  amène  l'isolement 
des  cellules  beaucoup  plus  rapidement  que  si  on  avait  agi  à  la 
température  ordinaire.  Ce  qui  vient  d'être  dit  pour  l'ongle,  s'ap- 
plique à  l'étude  de  l'épiderme  et  de  la  substance  corticale  des  poils. 
Il  gonfle  d'une  manière  remarquable  les  cellules  épithéliales 
et  rend  leur  noyau  très-pâle  ou  le  dissout  tout  à  fait. 

Comme  isolant  et  altérant  en  même  temps,  on  peut  le  prendre 
pour  faire  disparaître  le  tissu  lamineux;  à  cet  effet,  on  fait  macérer 
dans  l'acide  sulfurique  très-étendu.  M.  Schultze  l'a  employé  comme 
durcissant  en  mêlant  1  à  10  gouttes  d'acide  concentré  à  50  grammes 
d'eau  ;  il  le  conseille  pour  étudier  certaines  parties  des  organes 
nerveux  centraux,   et  les  glandes  lymphatiques. 

D'après  les  essais  que  nous  avons  faits  avec  ce  réactif,  il  nous  pa- 
raît donner  des  résultats  satisfaisants. 

On  peut  se  servir  de  l'acide  sulfurique  pour  enlever  les  sels  cal- 
caires, mais  il  donne  rapidement  de  nombreux  cristaux  aciculaires 
de  sulfate  de  chaux,  qui  gênent  l'examen  de  la  préparation,  et  font 
qu'on  doit  lui  préférer  les  acides  étudiés  plus  haut. 

L'acide  sulfurique  est  aussi  utilisé  comme  réactif  colorant  quand 
il  est  associé  soit  au  sucre,  soit  à  l'iode. 

408.  Nous  nous  réservons  de  parler  de  son  emploi  fréquent 
dans  l'étude  des  tissus  végétaux  en  traitant  des  applications  du  mi- 
croscope à  la  botanique. 

Nous  avons  déjà  dit  que  convenablement  étendu,  il  gonfle  les 
fibres  lamineuses  et  leurs  faisceaux,  en  pâlissant  un  peu  les  fibres 
élastiques  qui  les  accompagnent.  Nous  avons  signalé  en  même 
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temps  (p.  287)  la  cause  chimique  de  ces  modifications  physiques. 
Le  pouvoir  réfringent  de  l'acide  sulfurique  monohydraté  est  de 
0,612. 

Son  action  sur  la  substance  des  diverses  espèces  d'éléments  ana- 
tomiques,  les  fibres  élastiques  exceptées,  fait  qu'on  l'emploie  parti- 
culièrement dans  les  cas  où  l'on  veut  distinguer  lés  granules  de 
noir  de  fumée  et  de  charbon  proprement  dit  dans  le  poumon,  dans 
les  glandes  lymphatiques,  etc.,  de  ceux  du  pigment  mélanique 
des  grains  d'hématosine,  etc. 

Nous  reviendrons  plus  loin  sur  l'influence  de  l'acide  sulfurique 
plus  ou  moins  étendu  d'eau  et  chauffé,  en  parlant  de  la  coclion  des 
tissus  dans  divers  liquides.  En  effet,  si  l'on  soumet  pendant  vingt- 
quatre  heures  un  fragment  de  tissu  lamineux  à  l'action  de  l'acide 
sulfurique  affaibli,  10  grammes  sur  1,000  grammes  d'eau,  on  le 
verra  se  dissoudre  à  une  température  de  55  h  40  degrés  centi- 
grades et  prendre  la  forme  d'une  colle.  On  peut,  par  ce  moyen, 
isoler  d'autres  éléments  constitutifs  du  tissu  cellulaire  en  procé- 
dant avec  précaution.  Une  ébuUition  prolongée  plus  ou  moins, 
suivant  les  circonstances,  de  quelques  minutes  en  général,  active 
considérablement  cette  préparation. 

Acide  osmique  ou  hyperosmique, 

409.  On  ne  connaît  comme  on  sait,  qu'un  acide  osmique  (OsO^). 
Il  est  employé  comme  réactif  en  anatomie  depuis  quelques  années 
seulement.  11  est  appelé  à  rendre  de  grands  services  en  histologie, 
tant  humaine  que  comparée,  car  il  a  déjà  conduit  à  de  bons  ré- 
sultats depuis  qu'on  l'utilise. 

Les  effels  qu'on  peut  obtenir  à  l'aide  de  ce  réactif  sont  com- 
plètement liéb  à  la  manière  dont  on  s'en  sert  ;  ici  plus  qu'ailleurs 
il  est  important  d'apporter  une  grande  attention  aux  degrés  de 
concentration  de  la  solution  et  au  temps  durant  lequel  on  laisse 
l'objet  en  contact  avec  le  réactif. 

L'acide  hyperosmique  est  colorant  et  durcissant;  ce  sont. du 
moins  de  ses  propriétés  les  deux  dont  on  tire  parti.  Comme  colo- 
rant, on  peut  dire  que  c'est  surtout  sur  les  corps  gras  que  l'acide 
hjTperosmique  agit;  on  obtient  une  coloration  noire  très-intense 
de  ces  principes.  11  peut  également  être  employé  à  colorer  les 
muscles  et  les  épithéliums. 

Pour  donner  une  idée  exacte  de  l'utilité  de  ce  composé,  il  suffira 
d'indiquer  les  travaux  dans  lesquels  on  l'a  essayé  avec  succès.  Les 
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résultats  les  plus  remarquables,  obtenus  à  l'aide  de  ce  réactif,  sont 
relatifs  au  système  nerveux  central  et  périphérique. 

Si  on  agit  sur  les  cellules  nerveuses  de  la  moelle  é]piniëre 
comme  Schultze  Ta  fait,  on  obtient  dans  ces  éléments  une  apparence 
fibrillaire  se  continuant  dans  les  prolongements,  et  qu'on  retrouve 
du  reste  dans  le  cylindre  de  l'axe  lui-même  ;  le  même  résultat  est 
obtenu  par  l'acide  chromique  tiès-dilué,  ou  le  bichromate  po- 
tassique. L'action  sur  les  fibres  nerveuses  à  moelle  est  certainement 
la  plus  remarquable;  dans  ce  cas  on  voit  ces  fibres  se  colorer  en 
noir,  et  par  ce  moyen  on  peut  les  suivre  avec  beaucoup  de  facilité 
jusqu'au  moment  où  elles  abandonnent  la  gaîne  médullaire  près 
de  leur  terminaison.  A  ce  moment  on  constate  l'effet  de  Tacide 
hyperosmique  sur  le  cylindre-axe,  et  l'apparence  fibrillaire  décrite 
par  Schultze.  Cette  réaction  nous  a  p^mis  de  déterminer  le 
point  où  les  nerfs  atteignent  les  corpuscules  de  Pacini,  et  le  mode 
de  terminaison  de  l'extrémité  de  la  fibre  dans  le  renflement  terminal. 

Les  résultats  les  plus  intéressants  ont  été  obtenus  par  M.  Schultze 
dans  l'examen  de  la  structure  de  la  rétine;  voici  comment  on  doit 
l'employer  dans  ce  dernier  cas.  Si  on  laisse  macérer  seulement  pen- 
dant une  demi-heure  à  deux  heures,  on  se  sert  d'une  solution  de  1/4  à 
1  partie  d'acide  pour  100  d'eau  ;  si  on  veut  laisser  do  dix  à  vingt- 
quatre  lioures  on  prendra  la  solution  de  1/5  à  i /10  p.  100;  on  voit  donc 
que  la  concentration  de  la  solution  doit  être  en  raison  inverse  du 
temps  d'action.  Nous  forons  remarquer  que  pour  obtenir  de  bons 
et  rapides  effets  de  l'acide  hyperosmique ,  il  est  presque  néces- 
saire de  sui\Te  à  des  temps  très-rapprochés  l'action  du  réactif,  et 
alors  on  trouve  facilement  le  meilleur  mode  d'emploi  do  ce  com- 
posé quant  à  sa  concentration  et  à  la  durée  de  l'action  sur  un 
tissu  donné. 

La  solution  faible  d'acide  osmique  a  permis  A  Pfl figer  de  suivre 
la  terminaison  des  nerfs  dans  le  foie,  et  leurs  connexions  avec  les 
cellules  enchymaliques  glycogénes. 

Nous  nous  sommes  servi  de  l'acide  hyperosmique  pour  exa- 
miner la  terminaison  des  nerfs  dans  le  bec  du  canard  ;  il  nous 
suffira  d'indiquer  la  méthode  que  nous  avons  suivio  pour  mon- 
trer la  manière  d'utiliser  ce  réactif.  On  prend  la  peau  du  bec  d'un 
animal  fraîchement  tué  (nous  ne  saurions  trop  recommander 
de  prendre  toujours  dos  organes  aussi  frais  que  possible),  qu'on 
met  dansime  solution  de  i  partie  d'aride  pour  500  d'eau,  pendant 
quinze  k  vingt-quatre  heures.  On  voit  a'ore  comme  premier  phéno- 
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mène  que  ce  fragment  de  peau  est  durci  suffisamment  pour  per- 
mettre de  faire  des  coupes  très-minces.  Sur  une  coupe  on  reconnaît 
de  suite  que  l'action  du  réactif  s'est  portée  sur  les  nerfs,  sur  leurs 
organes  terminaux  et  sur  Tépiderme,  qui  est  coloré  très-fortement; 
le  tissu  connectif  est  contracté  mais  faiblement  coloré  ;  si  on  est 
dans  un  endroit  où  il  y  a  des  vésicules  adipeuses,  celles-ci  se  mon- 
trent alors  sous  forme  de  sphères  complètement  noires.  Au  lieu  de 
laisser  macérer  comme  nous  venons  de  l'indiquer,  on  peut  faire  Ses 
coupes  minces  sur  l'organe  frais  et  les  plonger,  pendant  un  temps 
court  dans  une  solution  de  1/2  à  i  p.  100,  et  on oblienlles mêmes  ré- 
sultats. Il  y  a  peut-être  avantage  à  faire  ainsi,  parce  qu'on  peut 
suivre  l'action  du  réactif  sous  le  microscope. 

L'emploi  de  l'acide  hyperosmique  a  un  désagrément  qu'il  est  bon 
de  signaler,  c'est  qu'il  donne  quelquefois  une  opacité  très-grande 
aux  tissus,  et  que  par  suite  il  devient  nécessaire  de  recourir  à  l'acide 
acétique  et  à  la  glycérine  pour  faire  la  préparation  ;  il  est  cependant 
des  cas  où  on  ne  peut  agir  de  la  sorte  et  où  il  faut  absolument  faire  la 
préparation  dans  l'eau  ou  dans.la  solution  elle-même. 

Signalons  comme  exemple  les  corpuscules  de  Pacini  du  mé- 
sentère du  chat  sur  lesquels  ce  réactif  permet  de  découvrir  la 
structure  du  renflement  terminal  de  la  fibre  nerveuse,  structure 
qui  disparait  instantanément  par  l'addition  d'acide  acétique  ou 
de  glycérine. 

410.  Comme  colorant  et  durcissant,  l'acide  hyperosmique  a  été 
utilisé  par  Eimer  pour  l'étude  de  l'épilhélium  de  l'intestin,  et  des 
rapports  des  cellules  dites  caliciformes  avec  l'intérieur  des  villosi- 
tés.  Cet  auteur  place  l'intestin  dans  une  solution  à  1  p.  100  pen- 
dant vin^-quatre  heures  et  pratique  des  coupes  minces. 

L'emploi  de  l'acide  hyperosmique  doit  certainement  donner  de 
bons  effets  avec  une  quantité  d'organes,  et  on  ne  saurait  trop 
en  recommander  l'usage  à  ceux  qui  veulent  étudier  des  termi- 
naisons nerveuses.  Cependant,  nous  n'avons  pu  obtenir  des  ré- 
sultats nets  sur  les  nerfs  des  Mollusques  acéphales,  mais  cela  tient 
probablement  à  ce  que  nos  essais  concernant  la  concentration  de 
la  solution,  n'ont  pas  été  assez  nombreux. 

.  Lorsqu'on  a  traité  la  moelle  épinière  par  Tacide  osmique,  on 
peut  la  faire  durcir  dans  l'alcool,  et  pratiquer  des  coupes  minces  qui 
doivent  être  imbibées  avec  le  carmin,  de  telle  façon  que  les  cellules 
nerveuseà  et  les  cylindres-axes  se  montrent  colorés  en  rouge  et 
la  gaînelnédullaire  des  nerfs  en  noir.  On  peut  utiliser  très-souvent 
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cette  double  coloration  c'est-à-dire  que  tout  organe  traité  par  l'acide 
osmique  peut  être  coloré  par  le  carmin,  et  il  est  certain  que  cette 
méthode  conduira  à  de  bons  résultats. 

Acide  borique. 

4il.  Cette  substance  a  été  employée  récemment  par  Basch.  La 
solution  à  1  p.  100,  agissant  pendant  vingt-quatre  heures,  fait 
apparaître,  sur  les  cellules  épithélialcs  prismatiques  et  sur  celles 
de  la  voûte  palatine  et  de  la  langue,  Taspect  d'orifices  arrondis. 

Acide  oxalique, 

412.  L'usage  de  l'acide  oxalique,  a  été  proposé  par  H.  Schullze. 
11  emploie  une  solution  saturée  et  froide  d'acide  oxalique,  celle-ci 

rend  transparent  le  tissu  connectif.  Cette  solution  conserverait  in- 
tacts, d'après  cet  auteur,  les  éléments  délicats  du  système  nei*veux. 
U  est  en  effet  favorable  à  la  recherche  des  cylindres-axes  terminaux 
des  nerfs  dans  la  peau,  les  muqueuses,  etc.  M.  Schultze  conseille 
aussi  la  solution  d'acide  oxalique  dans  l'alcool. 

H.  Hanvier  l'a  utilisé  pour  faire  apparaître  les  noyaux  dans  les 
cellules  préalablement  imprégnées  par  le  nitrate  argenlique. 

Acide  tartrique, 

413.  L'acide  tartrique  en  solution  concentrée  ou  plus  ou  moins 
diluée  agit  sur  le  tissu  lamincux  qu'il  rend  transparent,  à  peu  près 
comme  le  fait  l'acide  acétique  étendu.  11  n'attaque  pas  les  parois 
propres,  ni  les  épithèliums  glandulaires  qu'il  rend  au  contraire  plus 
grenus  et  plus  opaques.  11  peut  par  suite  être  employé  avantageuse- 
ment pour  faire  macérer  les  organes  dont  on  veut  étudier  ensuite 
les  petites  glandes  ou  les  grosses  glandes  elles-mêmes  dont  il  rend 
les  culs-de-sac  plus  faciles  à  observer. 

Acide  formique. 

414.  L'acide  formique  a  été  employé  en  solutions  plus  ou  moins 
concentrées  dans  ces  dernières  années  pour  remplacer  l'acide  acé- 
tique. Il  agit  comme  lui  sur  le  tissu  lamineux,  etc. 

Acide  plienique,  ^ 

415.  L'eau  contenant  de  1  à  5  pour  iOO  ou  môme  pour  300  d'a- 
cide phénique  ne  sert  pas  directement  aux  observations  microsco- 
piques, mais  elle  est  utilisée  pour  conserver  sans  putréfaction  pen* 
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dant  des  mois  les  organes  dont  on  désire  voir  les  tissus  tels  qu'ils  sont 
à  l'état  frais.  11  suffit  pour  cela  de  tenir  les  pièces  entourées  d'un 
linge  mouillé  de  ce  liquide  dans  un  vase  fermé,  contenant  en  outre 
un  peu  de  celte  solution  sur  une  hauteur  de  1  centimètre  au  plus. 

On  peut  encore  placer  simplement  la  pièce  sur  des  étoupes 
ou  sur  un  chiffon  imbibé  de  ce  mélange  et  tenir  le  tout  dans  un  fla- 
con bouché  de  manière  à  ce  que  l'acide  conservateur  ne  s'évapore 
pas  trop  vite.  (Lemaire,  Lister.) 

L'eau  phéniquée  dans  la  proportion  de  1  à  5  parties  d'acide  phé- 
nique  pour  1000  parties  d'eau  peut  servir  de  liquide  conservateur 
pour  les  coupes  microscopiques  dos  tissus  végétaux.  Une  plus  forte 
proportion  d'acide  coagule  et  altère  la  disposition  du  contenu  azoté 
des  cellules. 

ARTICLE   IV.    —    DE    l'eMPI.OI    I»E     l'aCIDE   CHROMIQUE   ET   DES   CHROMATES 

DE   POTASSE. 

416.  L'emploi  de  l'acide  chromique  en  anatomie  générale  a  été 
fait  pour  la  première  fois  par  Hannover  en  1840.  Depuis  lors  cet 
emploi  est  devenu  familier  à  tous  les  anatomistes  qui  en  font  un 
fréquent  usage.  (Voy  aussi  la  première  édition  de  cet  ouvrage,  1849, 
p.  229-'J50.) 

11  peut  être  utilisé  comme  agent  inoffensif,  comme  altérant, 
colorant,  dissociant  et  durcissant.  Sous  ce  dernier  point  de  vue  son 
usage  a  marqué  un  des  plus  importants  progrès  qu'aient  fait  les 
procédés  qu'exige  l'étude  de  l'histologie,  en  permettant  de  rendre 
tous  les  tissus  assez  consistants  pour  qu'ils  puissent  être  ramenés 
à  l'état  de  coupes  transparentes,  permettant  de  constater  la  forme, 
le  volume  et  l'arrangement  réciproque  réel  des  parties  constituan- 
tes invisibles  à  l'œil  nu  dans  la  profondeur  de  presque  tous  les 
organes. 

A.  Acide  chromique  considéré  comme  liquide  inoffensif, 

417.  Dans  un  sens  absolu  on  ne  peut  considérer  l'acide  chromi- 
que comme  liquide  inoffensif  ;  il  possède  pourtant  la  propriété  re- 
marquable et  très-utilisée  en  micrographie  de  conserver  les  élé- 
ments très-délicats  comme  ceux  du  système  nerveux.  11  peut  être 
considéré  encore  comme  inoffensif  en  ce  sens  que  la  coagulation 
qu'il  produit  ne  déforme  pas  considérablement  les  éléments  soumis 
à  son  action;  mais  cependant,  outre  la  coagulation  produite,  il  y  a 
une  combinaison  chimique  c|ui  amène  un  changement  dans    la 
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transparence  des  objets.  Son  action  dans  ce  cas  doit  être  décrite  à 
propos  de  l'acide  chromique  considéré  comme  isolant. 

On  peut  remployer  en  solution  très-faible,  1  p.  5000  p.  d'eau, 
comme  liquide  remplaçant  soit  Teau,  soit  Teau  albuminée,  pour 
f^ire  les  préparations  extemporanées,  et  il  donne  dans  ce  cas  de  fort 
bons  résultats.  Nous  nous  en  servons  journellement  pour  faire  les  pré- 
parations microscopiques  quelles  qu'elles  soient  ;  il  faut  toujours 
avoir  sur  la  table  de  travail  un  flacon  contenant  cette  solution. 

B.  Acide  chromique  employé  pour  isoler  les  éléments. 

418.  Pour  employer  l'acide  chromique  comme  isolant,  on  se  sert 
de  solutions  aqueuses  faibles  variant  de  i  p.  2500  à  1  p.  5000  et  on  . 
laisse  macérer  le  tissu  pendant  vingt-quatre  à  quarante-huit  heures 

à  la  température  ordinaire.  11  a  été  employé  de  lasorte  par  Deiters, 
M.  Schultze  et  autres  dans  les  investigations  délicates  sur  les  centres 
nerveux  et  les  terminaisons  des  nerfs  des  organes  des  sens.  F*flùger, 
Letzerich  et  Boll  s'en  sont  servi  avec  avantage  pour  montrer  les  rap- 
ports des  fibres  nerveuses  avec  la  membrane  propre  des  glandes 
salivaires  (Pflùger),du  testicule  (Letzerich),  de  la  glande  laci*ymale 
(Boll).  Nous  en  usons  continuellement  pour  préparer  les  épithé- 
liums  délicats,  et  il  nous  a  donné  d'excellents  résultats  pour 
étudier  les  corps  cyathiformes  qu'on  rencontre  dans  les  organes 
tactiles  des  poissons. 

Quant  au  mode  d'application  de  cette  solution  faible  *  d'acide 
chromique,  il  est  indispensable  d'apporter  une  grande  attention  à 
la  quantité  de  liquide  employée  et  A  la  durée  de  son  action.  Pflûger 
dans  ses  recherches  surles  nerfs  des  glandes  salivaires  recommande 
de  laisser  macérer  pendant  vingt-quatre  heures  une  glande  sous-  . 
maxillaire  do  lapin,  par  exemple,  dans  une  quantité  d'eau  suffisante 
pour  la  recouvrir,  liquide  auquel  on  ajoute  o  à  6  gouttes  de  solution 
chromique  del  partie  pour  5500  d'eau  à  i  partie  pour  5000.  Cette 
méthode  sert  à  déterminer  le  rappoit  dos  nerfs  avec  la  paroi  pro- 
pre des  culs-de-sac.  Nous  verrons  que  la  même  solution  employée 
d'une  façon  différente  constitue  un  moyen  de  durcissement. 

419.  Comment  l'acide  .chromique  en  dissolution  agit-il  sur  les 
tissus  pour  amener  la  dissociation  des  éléments  sans  les  altérer? 
voici  ce  que  nous  pensons  à  cet  égard  : 

Outre  la  coagulation  que  produit  le  liquide  mis  en  contact  avec 
un  élément  anatomique  encore  vivant,  Vacide  se  combine  avec  la 
substance  même  des  éléments  et  il  se  produit  ici  une  véritable  com- 
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binaison  chimique  ;  de  là  résulte  un  corps  n'ayant  ply s  exactement 
la  même  composition  élémentaire  que  les  tissus  vivants.  Cette 
coagulation  diffère  de  la  coagulation*  ordinaire  produite  par  la 
mort  en  ce  que  les  éléments,  changés  chimiquement  par  fixation 
de  quelque  composé  chromique  ne  sont  plus  aussi  facilement  impré- 
gnés par  l'eau  et  par  là  même  ne  peuvent  plus  être  gonflés  et 
déformés.  L'acide  chromique  agissant  ainsi  sur  les  éléments  figurés, 
Teau  n'imprègne  que  les  intervalles,  et  par  suite  la  dissociation  de- 
vient plus  facile.  Cette  coagulation  et  cette  combinaison  des  élé- 
ments sont  la  cause  de  la  coloration  légère  et  de  l'accentuation 
des  contours  qu'on  observe  sur  les  tissus  délicats,  tels  que  les 
épithéliums  prismatiques  de  Tintestin,  des  fosses  nasales,  et  sur- 
tout sur  les  cellules  glandulaires  mis  par  lumière  transmise. 

La  solution  à  i  pailie  d'acide  pour  5000  d'eau  dissocie  très-bien 
les  cellules  nerveuses  de  la  moelle  épinière;  elle  permet  de  les  sé- 
parer de  la  masse  granuleuse  très-complètement,  et  en  ménageant 
avec  facilité  les  prolongements  même  très>délicats.  H.  Schultze  est 
arrivé  à  montrer  l'existence  d'un  état  fibrillaire  dans  l'intérieur 
des  grosses  cellules  nerveuses  par  cette  méthode. 

C.  Acide  chromique  comme  agent  coloranl, 

420.  On  ne  peut  pas  dire  rigoureusement  que  l'acide  chro- 
mique puisse  être  regardé  comme  colorant  simplement  les  élé- 
ments ou  tissus  ;  toujours  à  côté  de  la  coloration  produite  se 
manifestent  la  propriété  d'isolement,  ou  celle  de  durcissement.  On 
utilise  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  propriétés  combinées  à  celle 
de  la  coloration,  suivant  chaque  cas  spécial  et  selon  le  but  qu'on 
se  propose  d'atteindre. 

Un  exemple  fixera  mieux  la  pensée  et  indiquera  de  suite  ce 
dont  il  s'agit  :  Veut-on  étudier  les  épithéliums  délicats,  s'altérant 
très-vite,  et  conserver  leurs  formes  normales  :  deux  cas  peu- 
vent se  présenter:  !•*  on  veut  les  voir  isolés;  2®  on  veut  les  voir 
en  place  et  étudier  les  rapports  qu'ils  présentent  entre  eux. 
Dans  chacun  de  ces  cas,  on  devra  employer  des  solutions  à  des 
degrés  divers  de  dilution,  et  surtout  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long. 

Dans  le  premier  cas,  les  solutions  faibles,  agissant  pendant 
vingt-quatre  heures,  donneront  les  meilleurs  résultats;  dans  le 
second ,  des  solutions  plus  concentrées ,  agissant  plus  long- 
temps, réussiront  mieux.  Notons  cependant  que,  dans  la  plupart  des 
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expériences,  les  éléments  deviennent  trop  opaques  lorsqu'on  les  duN 
cit;  ils  nécessitent,  pour  être  examinés,  des  coupes  extrêmement 
minces  ou,  à  défaut  de  celles-ci,  l'usage  des  moyens  voulus  pour 
rendre  transparente  une  préparation  d'une  certaine  épaisseur, 
celui  de  la  glycérine  par  exemple;  telle  est  le  cas  des  coupes  de  la 
muqueuse  nasale,  de  la  rétine  et  des  organes  parenchymateux. 

il  est  cependant  des  circonstances  dans  lesquelles  la  coloration 
unie  au  durcissement  sert  à  différencier  entre  eux  deux  éléments 
ou  tissus,  alors  que  d'autres  moyens  ne  donnent  que  des  résul- 
tats peu  avantageux.  C'est  ainsi  que  dans  la  capsule  surrénale 
durcie  par  l'acide  chromique  on  distingue  immédiatement  la 
ligne  de  démarcation  entre  la  substance  médullaire  et  la  substance 
corticale,  par  l'effet  seul  de  la  coloration  ;  la  substance  médullaire 
se  colore  en  brun  foncé;  la  substance  corticale  se  colore  peu;  or, 
par  les  autres  méthodes  soit  de  durcissement,  soit  de  coloration, 
la  délimitation  nette  entre  les  deux  substances  est  très-difficile. 
Les  faits  que  nous  venons  de  signaler  s'appliquent  également  à 
l'usage  des  chromâtes  et  de  la  solution  de  Millier. 

L'emploi  de  l'acide  chromique  comme  colorant  est  surtout 
utile  lorsqu'on  veut  étudier  des  éléments  isolés,  normalement  pAles, 
réfractant  peu  la  lumière,  facilement  altérables.  Il  en  est  égale- 
ment qu'on  voit  déjà  très-bien  en  employant,  soit  l'eau,  soit  l'iod- 
sérum  comme  véhicule,  qui  se  distinguent  beaucoup  mieux  après 
une  macération  dans  la  solution  chromique  ;  à  cet  égard,  on  ne 
saurait  trop  recommander  l'emploi  de  l'acide  chromique  comme 
colorant  aux  personnes  qui  doivent  faire  des  démonstrations  his- 
tologiques  et  aux  commençants. 

Prenons,  par  exemple,  répithêlium  à  cils  vibratiles  des  mam- 
mifères ou  dé  la  grenouille  :  on  voit  facilement  les  cils  quand  le 
mouvement  vibratoire  existe  encore  ;  mais  alors  on  ne  distingue 
nettement  ni  la  bnse  des  cellules  portant  les  cils,  ni  toujours 
les  cils  eux-mêmes;  si  on  isole  les  cellules,  il  faut  déjà  une 
certaine  habitude  du  maniement  du  microscope  et  surtout  des 
effets  de  lumière  pour  bien  saisir  les  filaments  vibratiles  avec  tous 
leurs  caractères;  il  est  surtout  souvent  difficile  de  les  montrer  à 
des  personnes  inexpérimentées.  Si  on  fait  macérer  la  muqueuse  dans 
l'acide  chromique,  le  tout  devient  aisé  à  voir,  et  on  peut  môme 
employer  la  glycérine  comme  véhicule,  ce  qui  permet  en  outre  de 
faire  des  préparations  bonnes  à  conserver  pendant  un  temps  plus 
ou  moins  long. 
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.  Ces  données  s'appliquent  également  à  répithélium  des  fosses 
nasales ,.  dans  lequel  on  distingue  alors  parfaitement  les  carac- 
tères décrits  parSchultze;  Tépithélium  intestinal,  les  cellules  ner- 
veuses, etc,  sont  dans  le  même  cas. 

421.  Nous  devons  examiner  ici  sur  quelles  parties  se  fixe 
principalement  Tacide  chromique  comme  colorant  et  coagulant, 
car  nous  croyons  que  le  résultat  obtenu  est  dû  à  ces  deux  pro- 
priétés du  réactif.  L^acide  chromique  et  les  chromâtes  en  général 
se  fixent  plutôt  sur  tel  élément  que  sur  tel  autre;  suivant  la  consti- 
tution intime  de  chacun.  La  preuve  de  l'exactitude  de  cette  manière 
devoir  est  facile  à  donner  :  si  on  examine  l'action  de  l'acide  chromi- 
que sur  Tépiderme  on  constate  que  les  cellules  les  plus  superficielles 
sont  peu  ou  pas  colorées,  tandis  que  les  cellules  profondes  et  sur- 
tout celles  dites  du  corps  muqueux  sont  fortement  influencées 
par  le  réactif,  à  tel  point,  que  les  cellules  les  plus  profondes,  pour 
être  examinées,  nécessitent  des  coupes  très-minces  rendues  trans- 
parentes par  différents  véhicules. 

Nous  pourrions  ajouter  que  plus  les  éléments  se  montrent 
granuleux  à  Tétat  frais,  plus  ils  fixent  Tacide  chromique  et  même 
ils  sont  d'autant  plus  attaqués  qu'ils  se  rapprochent  davantage 
de  l'état  embryoïmaire.  Nous  avons  du  reste  conslalé  égale- 
ment ce  fait  sur  les  cellules  des  cartilages  de  certains  animaux  non 
entièrement  adultes,  lorsqu'on  les  examine  près  du  périchondre, 
et  là  encore  l'acide  chromique  permet  de  distinguer  nettement  la 
limite  séparant  le  cartilage  proprement  dit  du  tissu  lamineux  du 
périchondre.  11  faut  encore  signaler  que,  dans  les  éléments  où  le 
noyau  a  disparu,  dans  les  cellules  épidermiques  superficielles  par 
exemple,  la  coloration  est  presque  nulle. 

Si  nous  traitons  des  éléments  nerveux,  les  cellules  surtout,  avec 
l'acide  chromique  modérément  concentré,  nous  voyons  de  suite 
que,  comme  pour  la  coloration  par  le  carmin,  le  noyau  est  la  pre- 
mière partie  affectée,  il  devient  beaucoup  plus  granuleux  qu'à  l'étal 
normal;  le  nucléole  reste  transparent.  Si  la  macération  se  pro- 
longe, le  corps  de  la  cellule  devient  lui-même  granuleux  et  se  colore  ; 
le  nucléole  au  contraire  reste  toujours  transparent  et  incolore. 

Une  des  actions  manifestes  de  l'acide  chromique  comme  colorant 
se  fait  sentir  sur  les  muscles  de  la  vie  de  relation  qu'il  rend  plus 
opaques ,  et  chez  lesquels  les  stries  transversales  on  longitudi- 
nales se  montrent  avec  beaucoup  de  netteté. 

Remarquons  ici  qu9  l'acide  chromique  est  un  des  meilleurs  réac- 
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tifs  pour  montrer  la  décomposition  possible  des  faisceaux  striés 
en  fibrilles.  La  macération  dans  la  solution  chromique,  ou  dans  celle 
dite  de  Mùller,  est  aussi  très-bonne  pour  vérifier  les  travaux  de 
Conheim  sur  les  fibres  musculaires;  elle  remplace  parfaitement  le 
sérum,  le  sel  de  cuisine  et  Tacide  acétique  faible. 

D.  Acide  chromique  employé  comme  altérant. 

422.  L'acide  chromique  employé  comme  altérant  peut  agir  de 
plusieurs  façons. 

Un  premier  cas  se  présente,  c'est  celui  où  Tacide  chromique  agit 
comme  les  acides  chlorhydrique,  acétique,  etc.,  sur  les  substances 
calcaires,  tant  à  fétat  de  carbonates  qu'à  Télat  de  phosphates,  soit 
en  dégageant  l'acide  carbonique  et  se  substituant  à  lui,  soit  en 
dissolvant  les  phospliales.  Cette  propriété  est  utilisée  en  microsco- 
pie  pour  enlever  la  substance  calcaire,  des  os,  par  exemple,  et  des 
incrustations  ou  dépôts  calcaires  pathologiques.  L'acide  chromique 
teint  en  jaune  la  substance  organique  qu'il  laisse,  comme  il  le  fait 
pour  toutes  les  substances  analogues. 

Un  second  cas  est  celui  dans  lequel  l'acide  chromique  sert  d'isolant, 
c'est-à-dire  permet  de  dissocier  avec  facilité  des  éléments  qui,  nor- 
malement, hont  Irès-adhérents  et  très-peu  sépaiables,  sans  leur  faire 
subir  de  graves  altérations,  par  exemple,  les  cellules  nerveuses.  Ce 
fait  est-il  dû  à  l'acide  chromique  lui-môme? nous  ne  le  croyons  pas 
et  nous  serions  tentés  de  dire  qu'ici  l'action  isolante  est  due,  comme 
nous  l'avons  vu  plus  haut,  à  l'imbibition  de  certaines  substances 
par  l'eau,  l'acide  chromique  se  fixant  peu  ou  lentement  sûr  elles. 

Nous  retrouvons  encore  l'acide  chromique  comme  altérant,  lors- 
que nous  examinons  l'influence  de  différents  autres  réactifs  sur  des 
substances  ayant  préalablement  macéré  dans  sa  solution.  Le  tissu 
connectif  nous  en  offre  un  exemple  curieux.  On  sait  que  ce  tissu, 
traité  par  l'acide  acétique,  est  rendu  homogène  ;  or  ce  même  tissu, 
traité  antérieurement  par  l'acide  chromique,  est  difficilement  atta- 
quable par  l'acide  acétique,  l'acide  sulfurique  étendu,  etc.,  et 
encore  faut-il,  pour  que  cette  action  ait  lieu,  que  celle  de  l'acide 
chromique  ait  été  passagère. 

E.  Acide  chromique  comme  durcissant, 

425.  L'usage  de  l'acide  chromique  comme  durcissant  doit  être 
considéré  sous  plusieurs  rapports.  Nous  parlerons  en  premier  lieu 
d'une  méthode  particulière  peu  employée  jusqu'à  ce  jour  et  que 
nous  considérons  conune  très-importante,  à  cause  de  son  utilité 
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pour  étudier  des  parties  molles,  dont  les  éléments  sont  facilement 
altérables  et  qu'on  veut  observer  dans  leur  état  presque  normal. 

Pflûger  est  le  premier,  croyons-nous,  qui  ait  érigé  en  méthode,  Tu- 
sage  de  Tacide  chromiquc  faible  comme  durcissant.  11  a  suivi,  à  Taide 
de  ce  réactif,  les  nerfs  des  glandes  salivaires  quant  à  leur  rapport 
avec  les  cellules  épithéliales.  Après  lui,  BoU  et  Letzerich  ont  employé 
la  même  méthode  pour  étudier  les  nerfs  des  glandes  lacrymales 
et  du  testicule;  nous  avons  nous-mêmes  procédé  ainsi  pour  exa 
miner  des  épithéliums  délicats  et  des  terminaisons  nerveuses,  et 
toiyours  avec  de  bons  ré.sultats.  Nous  ne  saurions  faire  mieux  que 
de  décrire  le  procédé  de  Pflûger,  en  indiquant  les  précautions 
indispensables  pour  réussir  dans  certains  cas  énoncés  avec  beau- 
coup de  soin  par  ce  savant.  Pflûger  a  employé  Tacide  chromique 
de  la  façon  suivante  :  les  animaux  dont  il  veut  étudier  les  glandes 
aalivaires  sont  tués  par  hémorrhagie,  par  section  des  vaisseaux  du 
cou  pour  ne  pas  avoir  de  convulsions  ;  les  glandes  sont  enlevées 
avec  précaution,  de  façon  à  ne  leur  faire  subir  aucun  tiraillement  et 
placées  ensuite  dans  la  solution  chromique,  dans  un  flacon  bien 
bouché,  lia  solution  employée  est  celle  de  i  parlie  pour  5500  à 
5000  parties  d'eau  ;  6  à  8  gouttes  sont  versées  sur  une  glande  salivaire 
(sous-maxillaire)  du  lapin  mise  dans  l'eau.  Cette  donnée  peut  servir 
à  évaluer  la  quantité  nécessaire  pour  un  autre  organe,  si  toute- 
fois cependant  il  n'est  pas  trop  volumineux.  On  laisse  agir  pendant 
une  à  deux  heures  ;  au  bout  de  ce  temps,  dans  le  plus  grand  nom- 
bre des  cas,  les  glandes  sont  suffisamment  dures  pour  qu'on  puisse 
y  pratiquer  des  coupes  même  très-minces.  On  dissocie  ensuite 
celles-ci  avec  précaution  en  faisant  aussitôt  la  préparation  avec  de 
nouvelles  parties  de  la  solution  chromique.  Il  faut  éviter  toute  es- 
pèce de  compression,  et  on  y  arrive  en  plaçant  sous  le  verre  mince  des 
bandelettes  de  papier  qui  ne  peuvent  servir  qu'un  petit  nombre  de 
fois  parce  qu'elles  s'imprègnent  d'acide  chromique  et,  par  là,  ren- 
forcent la  solution  dans  les  dernières  préparations  pour  Texamen 
desquelles  on  en  fait  usage. 

424.  Les  solutions  variant  de  1  partie  d'acide  chromique  pour 
100  et  jusqu'à  iOOO  parties  d'eau  sont  celles  dont  on  use  essen- 
tiellement comme  agent  durcissant  proprement  dit  ;  on  place  dans 
cette  liqueur  des  fragments  peu  volumineux  du  tissu  a  étudier,  en 
commençant  par  une  solution  faible;  au  bout  de  deux  à  trois  jours 
on  les  met  dans  une  liqueur  plus  concentrée.  Les  pièces  peuvent 
rester  indéfiniment  dans  la  solution  chromique  ;  mais  alors,  pour 
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empêcher  la  formation  des  moisissures,  on  ajoute  quelques  gouttes 
d'alcool  camphré,  de  benzine  ou  d'acide  phénique.  Au  lieu  de  lais- 
ser les  pièces  dans  Tacide  chromique  indéfiniment,  on  peut  les 
retirer  au  bout  de  quinze  à  vingt  jours  et  les  conserver  dans 
l'alcool  médiocrement  concentré. 

Il  est  important  de  n'employer  que  des  fragments  de  tissus  peu 
volumineux,  car,  s'ils  sont  trop  gros,  l'acide  chromique  ne  pénètre 
pas  dans  leur  intérieur;  on  trouve  alors  la  couche  superficielle 
durcie  et  le  centre  complètement  altéré  et  ramolli  ;  on  a  conseillé, 
dans  le  cas  où  on  veut  durcir  des  pièces  volumineuses,  de  les  injec- 
ter préalablement  avec  la  solution  chromique. 

425.  Bien  que  les  chromâtes  de  potasse  ne  rentrent  pas  dans  le 
groupe  des  agents  chimiques  acides  dont  traite  ce  chapitre,  nous 
pensons  qu'il  est  utile  de  parler  ici  de  leur  emploi,  pour  mieux 
faire  ressortir  les  analogies  et  les  différences  que  présente  leur 
action  compara!  ivement  à  celle  de  l'acide  chromique. 

F.  Bichromate  ou  chromate  rouge  de  potasse. 

426.  Le  bichromate  potassique  possède  toutes  les  propriétés  de 
l'acide  chromique  et  tout  ce  quia  été  dit  précédemment  de  TutilUé 
de  ce  dernier  s'applique  à  celui-là.  Ce  sel  employé  seul  en  solution 
dans  l'eau  est  isolant  quand  la  solution  est  faible,  et  on  met  cette 
propriété  en  usage  pour  étudier  les  cellules  nerveuses,  la 
rétine,  etc. 

Comme  l'acide  chromique,  il  est  colorant,  et,  comme  tel,  il  peut 
être  utilisé  exactement  dans  les  mêmes  cas  que  lui. 

Comme  durcissant,  le  bichromate  potassique  peut  être  employé 
en  solution  faible  ou  en  solution  relativement  concentrée.  Ici  les 
régies  données  à  propos  de  l'acide  chromique  sont  tout  à  fait  ap- 
plicables. 

Solutions  faibles  :  1/2  à  1  partie  de  sel  pour  100  parties  d'eau. 

Solution  plus  concentrée  jusqu'à  3  parties  pour  100  parties  d'eau. 

Le  bichromate  potassique  peut  être  mis  en  usage  seul  ou  associé 
à  d'autres  substances  comme  par  exemple  le  sulfate  de  soude  (li- 
quide ou  liqueur  de  Mûller). 

Eau 100  parties. 

Bichromate  potassique  solide.   .   .   .     2à3     — 
Sulfate  de  soude 1  — 

Cette  solution  de  Mùller  conserve  parfaitement  les  éléments  ner- 
veux, ceux  surtout  de  la  rétine  et  les  éléments  glandulaires.  Ivanofl  a 
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porté  à  3  p.  100  la  quantité  de  sulfate  de  soude  pour  conserver 
aussi  longtemps  qu'on  le  veut  les  yeux  et  les  organes  nerveux  sur 
lesquels  on  pratique  ensuite  les  coupes,  lorsqu'il  est  besoin  de 
les  étudier.  Pour  les  yeux  des  grands  mammifères  et  les  grosses 
pièces,  il  faut  réduire  la  quantité  d*eau  à  80  parties  pour  que  le 
durcissement  et  la  conservation  soient  convenables.  On  a  ainsi  un 
de$  meilleurs  liquides  conservateurs  de  laboratoire  et  des  plus  faci- 
les à  manier,  surtout  pour  la  conservation  des  tissus  morbides. 

Nous  nous  servons  habituellement  des  solutions  de  bichromate 
de  préférence  à  celle  de  Tacide  chromique  parce  qu'il  nous  a  paru 
donner  de  meilleurs  résultats. 

Chromate  neutre  ou  chromate  jaune  de  potasse. 

437.  Ce  chromate  de  potasse  peut  être  utilisé  comme  le  précédent, 
mais  il  faut  l'employer  à  dose  de  moitié  à  1  ou  2  fois  plus  forte.  On 
obtient  un  licjuide  très-convenable  pour  durcir  tous  les  nerfs  péri- 
phériques et  les  ganglions  destinés  à  être  préparés  en  coupes  min- 
ces en  mettant  2,  3  ou  4  parties  de  ce  sel  et  2  parties  de  sulfate 
de  soude  dans  100  ou  80  parties  d*eau. 

428.  Nous  nous  sommes  servi  également  d'une  solution  de  chro- 
mate neutre  potassique  acidifiée,  et  voici  une  formule  qui,  pour  le 
durcissement,  nous  a  donné  des  résultats  satisfaisants. 

Eau  distillée 200  parties. 

Chromate  jaune  de  potasse 2à5     — 

Acide  nitrique 1  — 

C'est  là  en  fait  un  mode  d'association  du  nitrate  de  potasse  et  de 
L'acide  chromique.  Ce  mélange  est  des  plus  favorables  au  durcisse- 
ment et  à  la  mise  en  évidence  des  terminaisons  nerveuses  dans  les 
muqueuses  des  organes  des  sens  de  l'homme  et  des  divers  animaux 
vertébrés  et  invertébrés. 

▲RTICLB  V.  —  DES    LIQUIDES   ALCALIKS   SERVAKT  COHVB   MOYEN   d'ÉTUDE 
ET  POUR   LES   PRÉPARATIOIIS   MICROSCOPIQUES. 

Potasse. 

429.  On  emploie  la  potasse  en  bâton  du  commerce,  en  solution 
concentrée  ou  étendue  dans  une  plus  ou  moins  grande  quantité 
d'eau.  En  général,  on  ne  tient  pas  compte  de  la  quantité  de  carbo- 
nate qui  s'y  produit  par  absorption  de  l'acide  carbonique  de  l'air  ; 
il  est  cependant  nécessaire  de  la  conserver  dans  des  flacons  bien 

G.  hqttM.  —  Microicope.  30 
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bouchés.  Les  eflets  de  la  potasse  sont  variables  surtout  à  cause  des 
degrés  de  concentration  de  la  solution. 

Les  dissolutions  de  potasse  attaquant  rapidement  les  bouchons 
de  liège  ainsi  que  les  bouchons  de  verre  qu'elle  soude  au  goulot 
du  flacon ,  il  faut  Tavbir  en  petits  morceaux  dans  un  flacon 
bien  clos  dont  elle  ne  touche  pas  le  bouchon.  L'on  prend  en- 
suite un  des  petits  fragments  pour  en  faire  la  solution  toutes  les  fois 
qu'on  en  a  besoin,  soit  dans  un  verre  à  expérience,  soit  sur  le  porte 
objet  suivant  les  nécessités  dé  son  emploi. 

430.  Là  potasse  considérée  comme  réactif  en  histologie  est  iso- 
lante, altérante,  ou  dissolvante. 

Son  action  sur  les  cellules  de  Tongle  est  altérant  et  à  la  fin  dis- 
solvante ;  en  effet,  si  on  place  un  fragment  d'ongle  dans  une  solu- 
tion concentrée  de  potasse,  on  voit  les  cellules  se  gonfler  et  se  mon- 
trer sphériques  avec  leur  noyau,  plus  tard  grâce  à  Taction  prolon- 
gée, elles  tendent  à  disparaître.  Elle  agit  de  même,  mais  plus  rapi- 
dement sur  les  diverses  sortes  de  cellules  épidermiques. 

La  solution  généralement  employée  est  de  55  p.  de  potasse  pour  100 
d'eau  et  le  temps  d'action  est  d'un  qiurt  d'heure  à  une  demi-heure. 

Cette  méthode  sert  à  isoler  les  éléments  nerveux,  même  délicats 
comme  les  cellules  olfactives  d'après  la  méthode  de  M.  Schuhze. 

Pfiûger  et  Boll  s'en  sont  servis  récemment  pour  chercher  la 
terminaison  des  nerfs  dans  les  glandes  en  grappe.  Pflûger  dit 
de  laisser  les  glandes  salivaires  dans  Ta  solution  de  potasse  pen- 
dant une  demi-heure  et  on  reconnaît  que  la  réaction  est  à 
point,  à  la  coloration  brune  que  prennent  les  tissus  ;  il  ajoute 
que  pour  s'assurer  du  temps  suffisant  d'action,  il  faut  examiner 
les  artères  dont  les  muscles  lisses  sont  alors  très-nettement  limi- 
tés et  brillants.  U  donne,  avec  Paulsen,  ce  moyen  comme  le  plus 
facile  pour  rendre  évidents  les  fibres-cellules  et  leurs  granules. 

En  dissolution  faible,  la  potasse  tend  à  dissoudre  les  élé- 
ments sur  lesquels  on  l'applique.  Nous  aurons  à  parler  plus  loin  de 
son  emploi  fréquent  en  histologie  végétale. 

Soude  caustique. 

43i .  L'usage  de  sa  solution  concentrée  n'a  aucun  avantage  sur 
celui  de  la  solution  potassique.  Dans  un  liquide  composé  de  10 
parlies de  soude  en  poids,  pour  100  d'eau,  les  tissus  musculaires, 
dermique,  etc.,  deviennent  plus  transparents  ce  qui  permet  de 
mieux  suivre  les  tubes  nerveux. 
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La  solution  de  soude  sus-indiquéc  ou  même  de  carbonate  de  soude 
à  des  degrés  de  concentration  que  l'expérience  apprend  à  déterminer 
rend  transparents  beaucoup  de  tissus  et  en  particulier  ceux  des  em- 
bryons de  vertébrés  et  d'invertébrés.  Comme  d'autre  part  elle  n'atta- 
que pas  les  pièces  squelettiques  calcaires  ou  chitineuses  de  ces  ani- 
maux, elle  est  d'un  grand  secours  dans  l'étude  de  ces  parties  en  voie 
d'évolution.  Les  pièces  peuvent  être  ensuite  conservées  dans  l'alcool 
un  peu  étendu  d*eau  qui  n'enlève  plus  leur,  transparence  aux  tissus 
ainsi  traités.  C'est  de  la  sorte  que  Carpenter  a  préparé  et  conservé 
les  embryons  des  Comatules  {Apiocrynites,  Adinocrynites^  etc.)  qui 
ont  été  l'objet  de  ses  belles  recherches. 

Mélange  d* alcool  et  de  soude, 

452.  Beale  a  obtenu  des  effets  remarquables  avec  un  mélange  de 
8  à  10  gouttes  d'une  solution  concentrée  de  soude  caustique  avec  50 
grammes  d'alcool.  Beaucoup  de  tissus  y  acquièrent  peu  à  peu 
un  durcissement  considérable  et  de  la  transparence.  Ce  mélange 
convient  plus  particulièrement  dans  les  recherches  sur  les  dépôts 
calcaires  des  productions  pathologiques,  des  ossifications  embryon- 
naires, etc.  Sous  l'influence  de  ce  liquide,  les  tissus  les  plus  déli- 
cats et  les  plus  variés  deviennent  transparents,  sans  qu'il  se  mani- 
feste le  moindre  changement  dans  les  productions  calcaires.  On 
parvient  ainsi  à  apercevoir  avec  beaucoup  de  facihté  les  moindres 
points  d'ossification.  Un  embryon,  par  exemple,  qui  a  séjourné  pen- 
dant quelques  jours  dans  ce  mélange  se  conserve  ensuite  très-bien 
dans  l'alcool.  Beale  s'en  est  servi  avec  avantage  dans  les  recher- 
ches qu'il  a  faites  sur  le  foie. 

Ammoniaque  liquide. 

455.  L'ammoniaque  liquide  est  utilisée  en  micrographie  dans 
les  mêmes  cas  que  la  soude  et  la  potasse,  seulement  son  action  est 
un  peu  moins  énergique.  On  s'en  sert  surtout  pour  donner  de  la 
transparence  à  certaines  préparations  épaisses,  etc. 

Elle  sert  à  dissoudre  le  carmin  et  peut  être  également  employée 
pour  neutraliser  des  acides  qu'on  aurait  introduits  dans  une  pré^ 
paration  comme  par  exemple  lorsqu'on  agit  par  l'acide  acétique 
sur  le  tissu  lamineux  et  qu'on  veut  faire  reparaître  les  fibrilles  qui 
avaient  disparu.  L'ammoniaque  sert  aussi  deréactif  pour  distinguer 
les  leucocytes,  qu'elle  dissout  rapidement,  des  épithéliums  qu'elle  ne 
fait  que  pâlir  ou  n'attaque  même  presque  pas^ 
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Dujardin  a  montré  qu'on  peut  s'en  servir  d'une  manière  analogue 
et  très-utilement  dans  Tétudedes  infusoires,pour  dissoudre  certaines 
partiesde  leur  corps,  leurscils,  etc.,  àFexclusion  des  autres  parties, 
telles  que  les  téguments  et  pièces  squelettiques.  Elle  peut  être  uti- 
lisée dans  le  même  but  pour  l'étude  des  articulés  microscopiques^ 
tels  que  les  Rotifères,  les  embryons  des  crustacés,  etc.,  dont  elle 
dissout  les  cils,  les  parties  molles,  dissocie  les  amas  de  gouttes 
graisseuses,  puis  laisse  intacts  les  téguments  et  autres  organes 
chitineux. 

L'ammoniaque  est  par  suite  très-employée  dans  les  études  de  ce 
genre  pour  mettre  en  évidence  un  certain  nombre  de  dispositions 
anatomiques  difficiles  ù  voir  et  pour  résoudre  directement  ou  non 
des  questions  touchant  la  nature  et  les  propriétés  physiologi- 
ques de  divers  êtres  microscopiques. 

C'est  ainsi  par  exemple  qu'elle  fait  cesser  les  mouvements  des  di- 
verses sortes  d'Oscillaires  colorées  ou  incolores,  des  Navicules,  des 
zoospores  des  algues  dont  elle  dissout  les  cils,  sans  attaquer  leur 
enveloppe  hyaline,  qu'elle  rend  plus  évidente  ;  elle  reste  au  con- 
traire sans  influence  sur  le  mouvement  brownien  des  granulations 
moléculaires  diverses  qu'on  trouve  dans  presque  toutes  les  prépa- 
rations de  ces  divers  corps  et  autres.  Elle  immobilise  aussi 
les  Spirillum ,  les  Vibrio  caienula ,  les  bactéries  sans  les 
dissoudre  alors  qu'elle  dissout  les  Monas^  les  Amibes,  comme  les 
infusoires  animaux  bien  déterminés,  ainsi  que  les  spermatozoïdes. 

ARTICLE.     VI.    —   DES   SOLUTIONS    SALINES   SERVANT   COMME   MOYEN    d'ÉTODS 
ET   DE    PRÉPARATION    DES   ÉLÉMENTS   ANATOMIQUES   ET   DES   TISSUS. 

43i.  On  peut  dire  d'une  manière  générale  que  les  solutions  sali- 
nes neutres,  à  bases  alcalines  servent  rarement  en  anatomie  gé- 
nérale, mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  divers  sels  à  base  métal- 
lique. 

Chlorure  de  sodium. 

435.  En  dehors  des  cas  où  l'on  se  sert  de  la  solution  plus  ou 
moins  concentrée  de  ce  sel  comme  moyen  de  conservation  des  tis- 
sus, elle  n'est  guère  employée  que  comme  réactif  dans  l'étude  des 
hématies,  des  leucocytes,  et  des  infusoires.  Seule  ou  mêlée  d'eau 
sucrée,  de  blanc  d'œuf  elle  sert  parfois  à  conserver  pendant  quel- 
ques jours  les  préparations  fraîches  de  ces  éléments  et  d'autres. 
Cohnheim  l'a  choisie  pour  étudier  les  muscles  striés.  1  à  4  par- 
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ties  de  chlorure  de  sodium ,  en  poids,  3  à  6  parties  de  blanc 
d'œuf,  avec  30  à  50  parties  d'eau,  forment  un  sérum  artificiel 
utile  pour  ces^ diverses  études.  (Voyez  aussi  p.  241,  275  et  277.) 

Sulfate  et  phosphate  de  soude. 

436.  Leurs  solutions  servent  comme  celles  du  chlorure  de  so- 
dium  de  réactif  dans  Tétude  de  quelques  éléments  tels  que  les 
leucocytes  qu'elles  resserrent  sans  les  altérer  à  proprement  parler. 
Elles  conservent  aussi  les  hématies  sans  les  modifier  notahlement 
quand  on  prend  une  solution  de  10  p.  100  de  sel  au  moins  pour 
100  d'eau. 

Chlorure  de  calcium  et  chlorure  de  zinc. 

437.  La  solution  de  chlorure  de  calcium,  proposée  par  Strauss- 
Durckhcim  pour  la  préparation  et  la  conservation  des  muscles  des  in- 
sectes dans  la  proportion  de  1  partie  sur  5  d'eau,  est  parfois  employée 
dans  quelques  recherches  spéciales  sur  les  fibres  musculaires.  C'est 
surtout  comme  liquide  conservateur  des  préparations  des  tissus 
végétaux  qu'elle  est  utilisée.  La  solution  adoptée  générale^nent  est 
celle  de  Schacht  à  1  partie  de  sel  pour  3  d'eau. 

La  solution  de  chlorure  de  zinc  s'emploie  dans  les  mêmes  pro- 
portions et  dans  les  mêmes  circonstances. 

Azotate  d'argent. 

438.  Tous  les  observateurs  qui  ont  connu  F.  Ihijardin  savent 
qu'il  se  servait  non-seulement  de  l'acide  azotique  et  de  la  teinture 
d'iode  pour  colorer  les  tissus  et  les  substances  albuminoîdes  des 
animaux  et  des  plantes,  pour  distinguer  leurs  parties  les  unes  des 
autres,  mais  encore  de  l'azotate  d'argent,  du  nitrate  acide  de  mercure 
et  du  chlorure  d'or.  Aussi  est-on  étonné  de  voir  que  dans  son  ma- 
nuel du  microscope  il  n'entre  dans  aucun  des  détails  qu'il  signalait 
en  montrant  ses  préparations,  et  qu'il  se  borne  à  dire  que  :  «  Les  sels 
d*or,  d'argent  et  de  mercure  pourront  aussi,  dans  certains  cas,  être 
employés  pour  colorer  fortement  des  tissus  animaux  ou  végétaux  et 
rendre  leur  étude  plus  facile,  i  (Observateur  au  mtcro8cof>e.  Paris, 
1843,  in-12,  p.69.) 

439.  Le  nitrate  argentique  n'a  été  beaucoup  employé  dans 
ces  dernières  années  que  depuis  les  travaux  de  His,  Coccius,  et 
von  Recklin^hausen. 

Au  contact  des  éléments  anatomiques  il  se  décompose  et  passe  à 
l'état  de  chlorure  d'argent,  ce  même  chlorure  soumis  à  l'action 
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de  la  lumière  se^décompose,  et  laisse  l'argent  libre  à  l'état  métal- 
lique ;  de  là,  la  coloration  produite  par  le  nitrate  d'argent.  Mais,  à 
côté  de  cette  propriété  de  coloration,  il  ne  faut  pas  oublier  qu'au 
contact  des  tissus  il  les  coagule  et  les  durcit.  Au  premier  abord,  en 
examinant  Faction  de  ce  réactif  sur  les  cellules  épithéliales, 
on  est  tenté  de  croire  qu'il  n'agit  que  superficiellement,  que 
la  surface  seule  est  atteinte,  imbibée  par  le  liquide,  et  cela  se 
comprendrait  grâce  à  l'action  coagulante  de  l'acide  du  sel  d'ar- 
gent qui  rend  nécessairement  l'imbibition  profonde  difficile  ;  mais 
les  recherches  de  Grandry  sur  le  système  nerveux  ont  prouvé  que 
l'action  du  réactif  ne  se  borne  pas  à  la  surface  et  qu'il  agit  dans  la 
profondeur  des  éléments-;  comment  en  effet  expliquer  que  dans 
certains  cas,  en  agissant  sur  les  cellules  nerveuses  avec  le  nitrate 
d'argent,  on  puisse  trouver  une  de  ces  cellules  complètement 
divisée  en  deux  parties  par  un  plan  coloré  passant  à  travers  toute 
l'épaisseur  du  corps  de  celle-ci.  liCS  mêmes  faits  se  constatent  sur 
le  cylindre-axe. 

Nous  croyons  que  l'action  plus  ou  moins  pénétrante  du  nitrate 
argentique  est  liée  à  la  manière  dont  on  l'emploie  et  surtout  au 
temps  pendant  lequel  on  laisse  agir  la  solution  dans  l'obscurité, 
c'est-à-dire  quand  on  n'a  pas  une  couche  d'argent  métallique  s' op- 
posant à  l'imbibition.  11  y  a  par  suite  deux  manières  d'employer  le 
nitrate  d'argent  ;  une  première  consiste  à  exposer  les  objets  à  la 
lumière  en  même  temps  qu'on  fait  agir  la  solution  argentique  ; 
dans  une  seconde  au  contraire,  on  laisse  à  l'obscurité  la  prépara- 
tion pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  puis  ensuite  on  la 
soumet  à  T influence  de  la  lumière. 

L'application  la  plus  habituelle  de  l'azotate  d'argent  est  faite 
à  l'étude  des  èpithèliums  délicats,  et  a  surtout  pour  résultat  de 
faire  voir  les  épilhéliums  des  vaisseaux  capillaires,  des  conduits 
biliaires  (Ch.  Legros),  etc. 

Les  règles  à  suivre  pour  se  servir  avantageusement  du  nitrate 
argentique  soit  dans  l'étude  des  èpithèliums,  soit  dans  celle  du 
tissu  connectif ,  sont  difficiles  à  donner  d'une  façon  précise.  Von 
Recklinghausen  recommande  des  solutions  faibles  (1  partie  pour 
400  parties  d'eau,  pour  600  ou  pour  800). 

His  a  exposé  à  la  lumière  des  coupes  de  cornée  imprégnées  de 
nitrate  d'argent  et  placées  dans  une  solution  de  sel  de  cuisine, 
d'acétate  d'ammoniaque  ou  d'humeur  aqueuse. 

Recklinghausen  recommande  pour  obtenir  de  bons  cITets  une 
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solution  faible  de  sel  de  cuisine.  His  au  contraire  recommande 
une  solution  concentrée. 

Cb.  Schmidt  s*est  servi  avec  avantage  de  la  solution  à  1  p.  500  pour 
étudier  l'épithélium  pulmonaire  en  prenant  des  organes  tout  à  fait 
frais.  H,  Legros  a  réussi  à  montrer  très-bien  les  épithéliums  vascu- 
laires  en  injectant  dans  les  vaisseaux  soit  de  la  glycérine,  soit  une 
solution  de  gélatine  à  laquelle  il  ajoutait  une  petite  quantité  d*a- 
•zotate  d'argent  (i  pour  400).  Cet  habile  anatomiste  a  prouvé  en 
outre  que  ce  moyen  fait  voir  fréquemment  les  fibres-cellules  des 
vaisseaux  avec  leurs  contours  aussi  accusés  que  ceux  des  épithé- 
liums. Il  signale  le  nitrate  argentique  comme  un  des  meilleurs 
moyens  pour  démontrer  la  forme  et  les  rapports  réciproques  des 
fibres-cellules.  Injecté  dans  les  tubes  des  glandes  en  grappes,  il  en 
met  également  bien  en  évidence  les  épithéliums. 

Arnstein  s'est  servi  du  nitrate  d'argent  pour  montrer  les  cellules 
dites  caliciformes  de  l'intestin;  voici  comment  on  peut  procéder 
dans  ce  cas  chez  la  grenouille  par  exemple  :  il  suffit  d'enlever  un 
fragment  d'intestin,  de  le  remplir  d'une  solution  argentique  au 
400",  puis  de  l'ouvrir  au*  bout  de  quelques  minutes  et  de  le  laisser 
exposé  à  la  lumière. 

Une  remarque  à  faire  à  propos  des  épithéliums  traités  par  le  pi- 
trate  argentique,  c'est  qu'il  amène  la  disparition  des  cils  si  on 
agit  sur  l'épithélium  vibratile. 

Fromman,  a  déterminé  à  Taidedu  nitrate  d'argent,  la  disposition 
de  la  substance  amorphe  interposée  aux  tubes  de  la  moelle  épinière 
et  en  se  servant  d'organes  congelés.  Il  signale  aussi  son  action  sur 
le  cylindre-axe. 

440.  Nous  avons  employé  ce  sel  de  la  façon  suivante  : 

Les  organes  à  étudier  sont  enlevés  aussitôt  que  possible  après 
la  mort,  et  alors  plongés  dans  une  solution  de  nitrate  argentique 
cristallisé  au  400*.  Nous  ferons  remarquer  ici  qu'il  est  impor- 
tant de  toujours  prendre  les  organes  très-frais,  pour  ainsi  dire 
vivants  lorsqu'on  veut  obtenir  de  bons  résultats  d'argent,  quelle 
que  soit  du  reste  la  méthode  employée.  Après  l'immersion  dans 
la  solution  argentique  nous  plaçons  les  pièces  dans  l'obscu- 
rité pendant  un  temps  plus  ou  moins  long  ;  puis  nous  expo- 
sons à  l'action  de  la  lumière;  lintensité  de  celle-ci  a  une 
grande  influence,  et  les  résultats  sont  toujours  obtenus  beaucoup 
plus  rapidement  et  plus  sûrement  par  une  lumière  intense.  La 
concentration  de  la  solution  argentique  a  aussi  son  importance 
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pour  nous  ;  dans  nos  recherches  sur  le  système  nerveux  la  solution 
au  400^  nous  a  semblé  la  meilleure,  cependant  on  peut  réussir 
avec  des  solutions  plus  concentrées  ou  plus  faibles.  Fromman  a 
employé  la  solution  au  300*  pour  les  nerfs.  Par  cette  méthode  on 
obtient  une  striation  particulière  sur  le  cylindre-axe,  et  sur  les 
cellules  nerveuses.  Dans  celles-ci  le  noyau  reste  incolore  et  visible 
sous  forme  d'une  tache  blanche.  (Voy.  Grandry,  Journal  d'anato- 
mie  et  de  phyiiologie,  1869;  p.  29),  pi.  XI.) 

M.  Ranvier  a  fait  l'application  du  nitrate  argentique  à 
Tétude  des  productions  pathologiques,  et  voici  les  règles  qu'il 
donne  à  ce  propos.  Il  faut  que  la  tumeur  ait  été  enlevée  sur  le 
vivant  et  qu'elle  soit  étudiée  peu  d'heures  après  son  extirpa- 
tion. Avec  un  rasoir  mouillé  dans  l'eau  distillée  on  pratique 
des  sections  bien  nettes  et  comprenant  des  blocs  qui  sont  im- 
médiatement placés  dans  une  solution  au  300*.  Au  début  de 
l'imprégnation,  il  est  bon  d'agiter  la  portion  de.  tumeur  avec 
un  instrument  non  métallique,  de  manière  à  chasser  le  dé- 
pôt qui  forme  un  nuage  à  la  surface  de- la  pièce.  Au  bout  de 
quelques  minutes,  l'imprégnation  est  obtenue  et  se  traduit  par  une 
-coloration  noirâtre,  s'il  y  a  eu  exposition  au  soleil.  Cette  dernière 
condition  est  favorable,  mais  non  indispensable.  On  retire  alors  la 
pièce,  on  la  lave  à  l'eau  distillée,  et  avec  le  rasoir  mouillé  dans 
l'eau  distillée  on  pratique  une  section  qui  doit  comprendre 
la  couche  imprégnée  seulement.  Cette  section  est  rendue  très- 
facile  parce  que  le  nitrate  d'argent  ayant  durci  toutes  les  parties 
qui  ont  été  imprégnées,  la  main  de  l'opérateur  se  trouve 
guidée.  Les  coupes  ainsi  obtenues  sont  placées  dans  la  glycérine  ; 
exposées  de  nouveau  à  la  lumière  solaire,  elles  peuvent  être  ensuite 
colorées  au  carmin  et  soumises  à  Faction  de  l'acide  oxalique  ;  on 
peut  aussi  les  placer  dans  du  picro-carminate  d'ammoniaque. 

M.  Ranvier  donne  en  même  temps  un  procédé  pour  faire  appa- 
raître les  noyaux  dans  les  tissus  imprégnés  d'abord  par  le  nitrate 
d'argent.  Pour  arriver  à  ce  but,  il  faut  après  avoir  imprégné  la 
préparation  la  colorer  dans  une  solution  de  carmin  dont  l'ammo- 
niaque a  été  neutralisée  par  l'acide  oxalique,  la  laver  à  l'eau  dis- 
tillée et  l'examiner,  soit  dans  une  solution  d*acide  oxalique  h  5 
parties  d'acide  pour  100  d'eau,  soit  dans  un  liquide  formé  de  gly- 
cérine et  de  la  solution  précédente  à  parties  égales. 
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Chlorure  d'or, 

441.  On  emploie  généralement  comme  sel  d  or  dans  les  recher- 
ches microscopiques  le  chlorure  d*or,  mais  on  peut  cependant  le 
remplacer  par  le  sel  double  soit  d*or  et  de  potassium,  soit  d'or  et 
de  sodium  ;  nous  avons  obtenu  dans  ces  cas  les  mêmes  réactions 
qu'avec  le  sel  d'or  simple,  et  il  y  a  avantage  à  se  servir  des  sels 
doubles,  parce  que  ceux-ci  se  rencontrent  dans  le  commerce  à  l'état 
de  pureté  plus  parfaite. 

Les  sels  dW  ont  été  utilisés  dans  ces  dernières  armées  par 
Cohnheim  et  autres  observateurs  pour  suivre  la  terminaison  des 
nerfs  ;  les  résultats  les  plus  intéressants  ont  été  obtenus  sur  la  cor- 
née, les  muscles  viscéraux  et  la  peau. 

Cohnheim,  pour  étudier  les  nerfs  avec  le  chlorure  d'or,  place  les 
organes  pendant  un  certain  temps  dans  la  solution  aurique,  puis  les 
lave  à  Feau  et  les  place  ensuite  dans  l'acide  acétique. 

KôUiker  a  modifié  la  méthode  de  Cohnheim  et  procède  de  la  façon 
suivante  :  il  place  la  cornée  dans  une  solution  aurique  de  i  /4  à 
1/2  p.  100  et  la  laisse  à  l'obscurité  pendant  3/4  à  une  heure,  puis 
la  met  dans  l'eau  et  l'expose  à  la  lumière  pendant  un  à  deux  jours. 

Lahgerhaus,  en  suivant  le  procédé  de  Cohnheim,  est  arrivé  à  dé^ 
terminer  la  terminaison  des  nerfs  dans  la  peau  de  l'homme. 

Nous  nous  sommes  servis  du  chlorure  d'or  et  de  potassium  pour 
étudier  la  terminaison  des  nerfs  dans  les  corpuscules  de  Pacini  et 
dans  la  peau  du  bec  du  canard,  et  voici  ce  que  nous  avons  obtenu. 
L'épiderme  se  colore  très-fortement  et  devient  presque  complète- 
ment opaque,  des  dépôts  d'or  réduit  en  grande  quantité  se  trouvent 
dans  le  tissu  connectif,  les  troncs  nerveux  sont  très-colorés  en 
violet  foncé,  et  on  peut  s'assurer  que  c'est  le  cylinder-axis  qui 
est  coloré,  ce  que  démontrent  du  reste  les  recherches  de  Cohn- 
heim et  autres.  Quant  aux  corpuscules  terminaux  on  voit,  lors- 
que l'action  n'est  pas  trop  intense,  la  fibre  centrale  teintée  en  violet 
sous  forme  d'une  ligne  nettement  limitée  ;  mais  lorsque  l'action 
est  prolongée,  iout  le  centre  du  corpuscule  de  Pacini  devient  forte- 
ment coloré  en  violet,  de  telle  façon  qu'on  pourrait  croire  que  tout 
le  centre  est  l'épanouissement  de  la  fibre  nerveuse  qui  alors  se 
montre  sous  forme  de  pédicule. 

Gerlach  s'est  servi  du  chlorure  d'or  pour  l'étude  des  centres  ner- 
veux, voici  comment  il  procède  :  un  morceau  de  moelle  ou  de  cer- 
veau est  placé  dans  une  solution  de  1  à  2  p.  100  de  bichromate  am- 
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monique  et  y  est  laissé  pendant  trois  à  six  semaines.  On  pratique 
des  coupes  minces  qui  sont  placées  dans  une  solution  de  1  partie  de 
chlorure  d*or  et  de  potassium  dans  10,000  parties  d'eau  acidulée 
avec  de  l'acide  acétique  ou  de  Tacide  chlorhydrique,  et  on  trouve 
après  dix  à  douze  heures  la  substance  blanche  colorée  en  lilas,  la 
substance  grise  au  contraire  est  restée  incolore.  Âpres  cela  cet  au- 
teur fait  subir  aux  coupes  une  préparation  spéciale  pour  les  placer 
dans  le  baume  du  Canada.  Par  ce  procédé  les  cellules  nerveuses 
sont  peu  colorées.  Pour  les  rendre  plus  apparentes,  Gerlach  place 
les  coupes  dans  une  solution  de  chlorure  d*or  additionnée  d'une 
solution  faible  d*azolate  d'uranium  ou  de  chlorure  de  palladium  et 
les  y  laisse  pendant  cinq  à  six  heures. 

Azotate  d'uranium. 

442.  Kukchin  s'est  servi  de  l'azotate  d'uranium  pour  étudier  les 
glandes  lymphatiques  et  les  autres  glandes  sans  conduits  excré- 
teurs. On  place  l'organe  dans  une  solution  aqueuse  à  5  à  iO  parties 
de  sel  pour  100  d'eau,  puis  on  les  place  dans  une  solution  aqueuse 
de  1  p.  100  de  cyanure  ferroso-potassique  pandant  cinq  à  quinze 
minutes.  On  pratique  ensuite  les  coupes  voulues  pour  l'examen  de 
la  structure  de  ces  organes. 

Chlorure  de  palladium . 

443.  Le  chlorure  de  palladium  a  été  préconisé  dernièrement  par 
F.  E.  Schultze,  qui  l'a  surtout  appliqué  à  l'étude  du  muscle  ciliaire. 

Il  faut  lui  ajouter  4  à  6  gouttes  d'acide  chlorhydrique  par  litre 
d'eau  ;  une  petite  quantité  d'acide  libre  est  du  reste  nécessaire 
pour  l'examen  d'organes  constiJLués  principalement  par  du  tissu 
connectif. 

La  solution  employée  généralement  est  1  partie  de  sel  pour 
800  parties  d'eau.  On  place  dans  le  liquide  des  morceaux  de  tissus 
irais  de  la  grandeur  d'un  haricot  ;  l'action  est  généralement  obte- 
nue au  bout  de  deux  à  trois  jours,  mais  on  peut  laisser  macérer 
plus  longtemps  sans  inconvénient. 

On  voit  que  le  résultat  est  tel  qu'on  doit  le  désirer,  quand  les 
tissus  ont  acquis  la  consistance  qui  permet  de  faire  des  coupes 
facilement;  il  y  a  d'un  tissu  à  l'autre  une  coloration  jaune  ou 
brune  foncée.  Le  contenu  granuleux  des  éléments  se  colore  par- 
tout en  jaune  foncé  ou  brun,  les  muscles  lisses  en  jaune  paille, 
les  muscles  striés  en  jaune  brun  et  les  tubes  nerveux  à  moelle  en 
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noir  d*encre  ;  le  tissu  lamineux  reste  incolore;  on  peut  cependant 
le  colorer  ultérieurement  par  le  carmin,  de  sorte  que  Tassocia- 
tion  des  deux  méthodes  de  coloration  rende  encore  plus  nette  la 
diffèrentiation  optique  des  tissus. 

n  faut  avoir  soin  de  traiter  les  coupes  pendant  plusieurs  heures 
par  Teau  distillée  pour  enlever  Texcés  de  clilorure  de  palladium, 
sans  cela  le  tout  serait  coloré  en  noir  uniforme  lorsqu'on  aurait  mis 
la  préparation  dans  la  glycérine. 

Il  est  à  remarquer  qu'il  y  a  certains  tissus  dans  lesquels  la  péné- 
tration du  liquide  est  difficile  :  tels  sont  le  système  nerveux  cen- 
tral, les  épithéiiums  stratifiés,  et  surtout  les  tissus  cornés. 

Sulfate  de  fer  et  Cyanure  ferrico-iHitaisique;  etc. 

444.  Leber  a  préconisé  les  précipitations  métalliques  dans  l'in- 
.  térieur  des  tissus  en  faisant  agir  une  première  substance  sur  Un  or- 
gane, puis  ajoutant  une  nouvelle  solution  d'une  substance  formant 
un  précipité  avec  la  première. 

Il  s*est  servi  de  la  méthode  suivante  pour  la  cornée  des  gre- 
nouilles :  on  place  cet  organe  pendant  cinq  minutes  dans  une  solu- 
tion de  i/2  à  1  p.  100  d'un  sel  ferreux,  puis,  dans  une  solution  de 
cyanure  ferrico-potassique.  On  teint  aussi  en  bleu  la  substance 
intermédiaire  et  on  laisse  incolore  lescellules,  les  canaux  elles  nerfs. 

Il  conseille  aussi  le  sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque  (2  p.  lOQ); 
on  traite  ensuite  par  lecyanure  ferrico-potassique  (5  p.  100)  :  ce  qui 
donne  une  coloration  brun  rouge. 

A  côté  de  ces  substances  Leber  parle  encore  de  beaucoup  d'autres 
précipitaticuis  métalliques  peu  utiles  du  reste.  (Voy.  Arch.  fur, 
pathohgischen  Anatomie,  XIV,  3,  500-516.) 

Perchîorure  de  fer, 

445.  Le  perchîorure  de  fer  a  été  employé  conune  durcissant 
pour  la  rate  par  Biilroth,  mais  on  choisit  maintenant  de  préfé- 
rence pour  cet  organe  l'alcool  et  Tacide  chromique.  M.  Vulpian 
(i85<>)  l'a  proposé  comme  agent  durcissant  et  conservateur  des  tissus 
nerveux. 

On  peut  s'en  servir  pour  coaguler  le  sang  dans  les  vaisseaux,  de 
façon  à  obtenir  pour  ainsi  dire  les  capillaires  injectés  naturelle- 
ment ;  ce  procédé  est  applicable  à  rétudc  de  certaines  tumeurs 
érectiles,  du  tissu  pulmonaire  sain  ou  malade  de  l'homme,  et  de 
divers  animaux.  Les  solutions  employées  sont  faites  à  l'aide  du 
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percblorure  de  Ter  médicinal  étendu  d'eau,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  la 
couleur  du  vin  de  Malaga.  En  deux  ou  trois  heures  le  durcissement 
peut  être  suffisant  pour  qu'il  soit  possible  de  pratiquer  des  coupes 
du  tissu.  Plus  étendu  d'eau  encore,  il  peut  servir  à  la  conservation 
des  pièces  pathologiques  dont  il  ne  rétracte  pas  les  éléments,  telles 
sont  les  tumeurs  d'origine  épithéliales,  glandulaires,  etc. 

Chlorure  mercurique  (deuto-chlorure  ou  bichlorure 

de  mercure,  sublimé), 

446.  Ce  sel  autrefois  employé  en  solution  aqueuse  ou  alcoolique 
à  divers  degrés  de  concentration  pour  durcir  les  tissus  nerveux, 
dont  il  permet  ensuite  de  voir  aisément  le  cylindre-axe,  n'est  que 
rarement  utilisée  actuellement.  Il  sera  question  de  ce  corps  dans  la 
section  suivante,  en  tant  que  liquide  conservateur  utilisé  seul  ou 
associé  au  chlorure  de  sodium. 

ART.  VII. —   DES  AGENTS  ESSENTIELLEMENT  COLORAUTS, 

447.  Parmi  les  éléments  anatomiques  de  chaque  tissu  il  en  estqui 
sont  réfractaires  à  toute  action  tinctoriale,  tandis  que  d'autres  s'im- 
prègnent de  certaines  matières  colorantes,  d'où  résultent  des 
différences  très-nettes  entre  eux.  C'est  pourquoi  les  colorations 
sont  d'un  grand  secours  dans  les  recherches  histologiques,  comme 
l'a  montré  le  professeur  Gerlach. 

Teinture  ammoniacale  de  carmin. 

448.  Le  carmin,  à  l'état  de  dissolution,  est  l'agent  colorant  par 
excellence,  dont  l'usage  en  anatomie  a  été  introduit  pas  Gerlach  en 
i858.  Grâce  à  cette  propriété,  il  différentie  les  éléments  en  colo- 
rant les  uns  et  non  les  autres  ;  il  est  donc  isolant  comme  l'acide 
acétique  lors(|ue  celui-ci,  en  rendant  homogènes,  hyalines  les 
fibrilles  du  tissu  lamineux,  laisse  voir  les  fibres  élastiques  dans  la 
peau,  les  séreuses,  etc. 

Le  carmin  agit  principalement  d'abord  sur  les  noyaux ,  puis 
ensuite  sur  tous  éléments  dont  le  corps  est  granuleux  comme  les 
cellules  nerveuses,  etc.  On  l'emploie  donc  pour  colorer  ces 
espèces  d'éléments,  pour  distinguer  parfaitement  les  glandes  dans 
le  tissu  connectif,  pour  juger  dans  certains  cas  du  degré  d'alté- 
ration d'une  cellule  épithéliale  glandulaire  d'après  la  facilité  avec 
laquelle  elle  se  colore  par  le  carmin.  Quand,  en  effet,  les  gra- 
nulations intra  ou  extra-cellulaires  sont  graisseuses,  elles  ne  fixent 
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que  peu  ou  pas  le  carmin,  et  dans  ce  cas  lorsqu'on  ne  voyait  plus 
le  noyau  d*une  cellule,  celui-ci  apparaît  immédiatement. 

449.  Il  importe  de  n'employer  que  les  dissolutions  peu  riches  en 
ammoniaque.  Celles  qui  réussissent  le  mieux  doivent  élre  préparées 
aiiisi  qu'il  suit  : 

On  prendra  quelques  centigrammes  de  carmin,  qu'on  mêlera  à 
une  trentaine  de  grammes  d'eau  distillée,  puis  on  y  ajoutera  quel- 
ques gouttes  d'ammoniaque.  Une  partie  du  carmin  est  dissoute  et 
traverse  le  filtre  avec  tout  le  liquide.  Une  autre  portion  non 
dissoute  reste  sur  le  filtre  et  peut  être  employée  à  divers  usages. 
II  est  bon  de  laisser  la  solution  une  demi-journée  et  même  une 
journée  entière  à  l'air  sous  une  cloche,  afin  défaire  volatiliser  toute 
l'ammoniaque.  Si,  au  bout  de  quelque  temps,  on  remarque  qu'il 
s'est  formé  un  précipité  granuleux  de  carmin,  il  suffira  d'ajouter 
une  seule  goutte  d'ammoniaque  pour  en  amener  la  dissolution. 
(Frey.)  Ce  mélange  sera  employé  tel  quel  ou  versé,  par  gouttes, 
dans  de  l'eau,  et  l'on  obtiendra  à  volonté  une  coloration  en  rouge, 
ayant  Tintensité  voulue. 

Dans  les  recherches  sur  les  parties  délicates,  on  ajoute  utilement 
à  cette  matière  colorante,  une  quantité  de  glycérine  égale  en- 
viron à  celle  de  la  solution  précédente. 

Avec  des  teintures  chargées  de  carmin  quelques  minutes  suf- 
fisent pour  colorer,  tandis  qu'une  immersion  de  plusieurs  heures 
et  même  d'un  jour  est  nécessaire  quand  on  emploie  des  teintures 
faibles.  Nous  recommandons  spécialement  les  solutions  faibles 
qui  permettent  de  bien  suivre  Faction  du  carmin,  et  ainsi  on 
arrive  à  de  meilleurs  résultats  qu'en  employant  les  solutions  con- 
centrées, qui  colorent  le  tout  d'une  façon  intense  dans  un  temps 
relativement  court. 

On  peut  colorer  par  le  carmin  soit  des  objets  frais,  soit  des 
objets  durcis  par  l'alcool  et  par  l'acide  chromique,  ou  par  un  autre 
moyen  ;  il  faut  remarquer  que  dans  ce  cas,  mieux  vaut  l'alcool 
que  l'acide  chromique.  On  peut  se  servir  du  carmin  pour  faire 
des  colorations  doubles,  comme  par  exemple  dans  le  cas  d'objets 
durcis  par  Tacide  picrique.  On  fait  aussi  des  imbibitions  au  car- 
min d'organes  injectés  soit  en  bleu,  soit  en  'jaune ,  etc. 

Lorsqu'un  objet  est  coloré  par  le  carmin  on  peut  ajouter  de 
l'acide  acétique  pour  précipiter  le  corps  colorant  dans  l'intérieur 
des  éléments. 

450.  Gerlach  a  donné  le  procédé  suivant  pour  les  imbibitions  par 
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U^^rmin  :  30  grammes  d*eau  auxquels  on  ajoute  i\  3  gouttes  de 
solution  ammoniacale  concentrée  de  carmin  ;  on  laisse  les  coupes 
pendant  deux  à  trois  jours  dans  cette  liqueur  ;  on  peut  employer 
d'après  ce  savant  une  solution  concentrée  de  carmin,  et  y  plonger 
les  pièces  quelques  instants.  Après  cela  on  lave  à  Teau , 
puis  on  traite  par  Tacide  acétique  pur  ou  alcoolisé,  ou  par  la 
glycérine  et  l'acide  acétique. 

Frey  recommande  la  solution  ci-contre  :  15  à  30  centigrammes 
de  carmin  sont  dissous  dans  la  quantité  d*ammoniaque  voulue 
pour  avoir  une  liqueur  complètement  neutre,  et  on  mêle  à  «^0  gram- 
mes d'eau  distillée  ;  on  filtre,  et  on  ajoute  30  grammes  de  glycé- 
rine, puis  8  à  10  grammes  d'alcool  fort.  Un  fragment  de  tissu  de- 
Seurera  plus  ou  moins  longtemps  dans  celte  solution,  selon  que 
Ile-ci  aura  plus  ou  moins  de  puissance  colorante;  avec  des 
teintures  chargées  quelques  minutes  suffisent  pour  colorer,  tan- 
dis qu'une  immersion  de  plusieurs  heures  est  nécessaire  quand 
on  emploie  des  teintures  faibles.  Après  avoir  retiré  le  tissu  coloré, 
on  le  lave  soit  avec  de  Teau  pure,  soit  avec  de  l'eau  légèrement 
acidulée  (2  à  3  gouttes  d'acide  acétique  pour  30  grammes  d'eau). 

45t.  Thiersch  préconise  une  solution  dont  voici  la  formule  : 

Carmin 1  f^ramme. 

Borax 4       — 

Eau 56       ~ 

Le  même  auteur  conseille  encore  la  solution  suivante  : 

Carmin i  gramme. 

Acétate  d'ammoniaque  liquide 1        — 

Eau  distillée 5        — 

On  mélange  cette  solution  à  une  autre  composée  de  1  partie 
d'acide  oxalique  pour  22  parties  d'eau  ;  on  filtre,  et  on  ajoute 
12  parties  d'alcool  pur. 

S'il  arrive  que  le  mélange  ainsi  préparé  ait  un  ton  orange  au 
lieu  de  la  couleur  rouge  du  carmin,  on  diminue  l'action  d'une  trop 
grande  quantité  d'acide  oxalique,  en  laissant  tomber  goutte  à 
goutte  de  l'acétate  d'ammoniaque,  jusqu'à  ce  que  la  solution  ait 
acquis  le  degré  de  teinte  carminée  voulu  Toutefois,  on  peut  aussi 
se  servir  de  cette  teinture  jaune  pour  colorer.  Si,  dans  la  suito,  il 
se  forme  un  précipité  de  cristaux  d'oxalale  d'ammoniaque,  ce  qui 
a  lieu  lorsqu'on  ajoute  à  la  solution  de  l'acétate  d'ammoniaque  li- 
quide ou  de  TalcooL  on  filtrera  le  tout  une  seconde  fois* 
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D*après  les  e^nences  de  Thiersch,  cette  teinture  colore,  d  une 
manière  égale,  en  une  à  trois  minutes,  sans  donner  lieu  à  des  gonfle 
menis  des  cellules  épithéliales.  Après  avoir  obtenu  la  coloration,  on 
enlève  la  matière  colorante  restée  à  la  surface,  avec  un  mélange  d'en- 
Tiron  80  parties  d*alcool  et  de  20  parties  d*eau.  Si  la  coloration  est 
trop  foncée,  on  lave  le  tissu  dans  une  solution  d'alcool  et  d*acide 
oialique  ou  d*acide  borique.  (Thiersch,  dans,  H.  Frey,  le  Micro- 
Mcope^  trad.  par  Spillmam,  1867,  p.  167.) 

462.  Beale  donne  les  solutions  suivantes  : 

Première  solution. 

Carmin 50  cenligr. 

Acétate  d'ammoniaque  liquide  concentré..  30  centigr. 

Glycérine. .   .  .  .' 60  grammes. 

Alcool 15       — 

Deuxième  solution. 

Carmin 10  cenligr. 

Ammoniaque  caustique 2  centigr. 

Glycérine 60  grammes. 

Eau 60       — 

Alcool 25       — 

Pour  préparer  ces  liquides  le  carmin  est  divisé  en  petites  par- 
celles, puis  mêlé  avec  l'ammoniaque  ou  son  acétate  dans  un 
verre  à  réactifs  et  dissous  à  chaud.  Au  bout  d'une  heure,  cette  so- 
lution est  froide,  et  une  partie  de  l'ammoniaque  s'est  évaporée.  On 
y  ajoute  alors  l'eau,  la  glycérine  et  l'alcool  ;  on  filtre,  ou  bien, 
après  un  repos  de  plusieurs  heures,  on  sépare  du  dépôt  la  partie 
claire  de  ce  mélange  pour  s'en  servir.  La  coloration  a  lieu  par  im* 
bibition  dans  les  difTérentes  parties,  en  un  temps  qui  est  loin 
d'èlre  toujours  le  même. 

Teinture  au  carmin  bleu. 

453.  Carmin  bleu  ou  bleu  de  carmin  est  le  nom  commercial  du 
précipité  obtenu  en  versant  de  la  potasse  dans  le  sulfate  d'indigo 
dit  bleu  de  Saxe. 

Thiersch  a  recommandé  le  mélange  suivant  : 

Acide  oxalique,  1  partie, 

Eau  distillée,  22  à  50  parties. 

Bleu  de  carmin,  quantité  sufGsante  pour  amener  la  saturation. 

L'alcool  peut  entrer  dans  cette  solution.  Si  la  couleur  bleue  est 
en  excès,  on  y  remédiera  avec  une  solution  d'acide  oxalique  dans 
de  l'alcool.  Cette  matière  colore  vite  par  imbibition  et  d'une 
manière  uniforme.  Elle  sert  à  teinter  en  bleu  la  masse  des  tissus  in* 
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jectés  en  rouge  au  carmin,  etc.  Elle  convient  aussfpour  colorer  les 
cylindres-axes,  ainsi  que  les  cellules  des  ganglions,  du  cerveau'^  et 
de  la  moelle  épinière,  préalablement  durcis  dans  l'acide  chromîque. 

Teinture  à  la  fuchsine  ou  rouge  d'aniline. 

454.  On  sait  que  la  base  connue  sous  le  nom  de  rosaniline  (C"  H^'  Az  ^. 
Hoffmann),  en  combinaison  avec  les  acides,  constitue  les  différents 
rouges  d'aniline.  Le  plus  employé  est  la  fuchsine  qui  a  été  le  pre- 
mier rouge  découvert  par  Verguin,  de  Lyon,  en  1859.  Frey  en 
prépare  ainsi  une  teinture. 

Fuchsine  cristallisée,  1  centigramme. 
Alcool  absolu,  de  20  à  30  gouttes. 
Eau  distillée,  15  centimètres  cubes. 

Il  résulte  de  ce  mélange  une  belle  solution  rouge.  Elle  colore, 
presque  instantanément,  et  sans  rien  altérer  tous  les  tissus  ani- 
maux. Elle  convient,  d'une  manière  spéciale,  pour  Tétude 
des  couches  épithéliales,  de  la  membrane  hyaloîde,  du  cristallin  et 
du  corps  vitré. 

Un  peu  étendue  d'eau,  cette  même  solution  colore,  dans  Tespace 
d'une  demi-heure,  les  cellules  à  cils  vibratiles  des  grenouilles  sans 
que  le  mouvement  des  cils  cesse  un  instant.  On  voit  également  des 
globules  sanguins  se  colorer,  mais  d'une  manière  lente.  Cette 
même  solution  est  d*un  usage  excellent  pour  la  coloration  des  cel- 
lules ganglionnaires  et  celle  des  éléments  cellulaires  des  glandes 
lymphatiques;  mais,  par  contre,  elle  parait  convenir  beaucoup 
moins  pour  les  cartilages  et  le  tissu  osseux.  Les  tubes  nerveux, 
après  une  immersion  de  plusieurs  heures,  deviennent  légèrement 
rouges,  et  leurs  cylindres-axes  deviennent  sensiblement  plus  foncés. 

La  solution  de  fuchsine  produit  des  effets  supérieurs,  sous  beau- 
coup de  rapports,  à  ceux  obtenus  avec  le  carmin.  La  promptitude, 
l'uniformité  de  la  coloration,  telles  sont  les  qualités  qui  la  rendent 
précieuse  quand  il  s'agit  de  démonstrations  instantanées  et  pour 
cx)]orer  des  cellules  pâles,  délicates,  qui  deviennent  ainsi  plus 
distinctes  sans  subir  d'altération  ;  mais  l'alcool  absorbe  promp- 
temenl  la  matière  colorante.  On  ne  peut  pas  en  conserver  les 
préparations  dans  le  baume  du  Canada.  (Frey.) 

Teinture  au  bleu  d'aniline  ou  azurite  du  commerce. 

455.  Le  bleu  ordinaire  d'aniline  (les  bleus  d'aniline  sont  des 
combinaisons  d'aniline  avec  divei^  acides)  ne  se  dissout  pas  dans 
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Tetit.  En  le  traitant  avec  l'acide  sulfurique,  on  en  retire  la  partie 
bleue  qui  est  soluble.  On  dissoudra  simplement  ce  bleu  dans  de 
l'eau  jusqu*â  ce  qu*on  ait  obtenu  la  teinte  foncée  du  cobalt,  ou 
bien  on  recourra  au  mélange  dont  voici  Tindication  : 

Bleu  d'aniline  soluble,  3  centigrammes» 
Eau  distiUée,  25  centimètrea  cubes. 
Alcool,  20  à  25  gouUes.  ^ 

Ce  liquide  a  réellement  les  avantages  que  Frey  lui  attribue.  11 
colore  surtout  en  bleu  vif,  et  en  quelques  minutes,  les  tissus 
préparés  dans  Talcool;  il  faut  un  peu  plus  de  temps  pour  les 
objets  préparés  avec  l'acide  chromique.  On  conserve  cette  cou- 
leur dans  l'eau,  dans  Talcool  et  dans  la  glycérine  ;  elle  n'est  point 
altérée  par  l'addition  d'un  liquide  acide  ou  alcalin.  Les  glandes  lym- 
[ribaiiques,  la  rate,  et  plus  particulièrement  des  coupes  du  cerveau 
et  de  la  moelle  épiniére,  prennent,  sous  son  influence,  un  bel  as- 
pect. (Frey.) 

456.  Les  hieus  précédents,  celui  d'aniline  surtout,  ainsi  que  l'in- 
digo pulvérulent,  servent  non-seulement  dans  les  conditions  précé- 
dentes, mais  encore,  tenus  en  suspension  dans  l'eau  pure  ou  un  peu 
albumineuse,  ils  servent  dans  les  expériences  sur  la  circulation.  In- 
jectés dans  une  veine  on  voit  leurs  globules  circuler  avec  ceux  du 
sang.  (Voyez  p.  83.) 

457.  L* indigo  et  le  carmin,  en  suspension  dans  Teau,  etc.,  ont 
aussi  été  recommandés  par  Dujardin  pour  étudier  la  direction  des 
mouvements  des  cils  vibratiles  épîthéliaux  et  des  infusoires,  ainsi 
que  comme  moyen  de  coloration  du  tube  digestif  des  animaux  mi« 
Oroscopiques  qui  les  avalent. 

Hématine  ou  hématoxyline. 

458.  C.  F.  HûUer  s'est  servi  de  cette  substance  dans  ses  recher^ 
ches  sur  la  cornée.  C'est  la  matière  colorante  du  bois  de  Campéche, 
découverte  par  M.  Chevreul  et  appelée  par  lui  hématine  en  1814. 

On  prend  une  petite  quantité  de  solution  d'bématoxyline  dans 
l'alcool  absolu  et  on  la  mélange  à  une  solution  d'alun  (3  d'alun  ; 
eau  50)  ;  on  obtient  de  cette  façon  une  liqtleur  violette  dans  laquelle 
il  sulfit  de  laisser  les  coupes  pendant  dix  à  vingt  minutes,  pourobte- 
nir  TefTet  désiré. 

459.  lie  suc  des  Vaécinitlnii  celui  de  la  Canneberae  en  pàrticiilier 
(Yaccinium  oxycoccos.  L.),  colore  très-bien  les  cellules  nerveuses^ 

RoMX.  —  Microscope.  SI 
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surtout  celles  qui  sont  isolées.  (Roudanowski.  Journal  d*anatomie 
etdephyiiologie,  Paris,  1865,  in-8%  p.  227.) 

Acide  picrique. 

460.  Schwarz  a  préconisé,  le  premier  Temploi  de  Tacide  picri- 
que associé  au  carmin  pour  étudier  les  muscles  de  Tintestin,  de  la 
rate,  des  glandes  lymphatiques  et  .des  autres  organes.  Les  substances 
amorphesnc  sont  pas  coioréesparTacide  picrique;  les  cellules  épithé- 
liale^,  les[cellules  glandulaires,  les  muscles  lisses  et  striés  et  les  fi- 
bres nerveuses  prennent  au  contraire  une  teinte  jaune  soufre.  Voici 
la  méthode  suivie  par  cet  observfiteur  : 

Les  organes  qu'on  veut  observer,  sont  placés  dans  un  mélange 
de  1  partie  de  créosote,  10  de  vinaigre,  ^0 d'eau,  pendant  un  temps 
court,  puis  desséchés.  On  pratique  ensuite  des  coupes  minces 
qui,  après  macération  dans  une  solution  faible  de  carmin, 
sont  placées  dans  leau  acidulée.  Après  la  coloration  par  le  carmin* 
on  laisse  pendant  deux  heures  dans  une  solution  d*acide  picrique 
(0«',066  acide  picrique;  pour  400  deau).  Une  solution  de  0k%02 
d*acide  pricrique  dans  100  grammes  de  glycérine  agit  en  deux 
ou  trois  secondes.  Après  l'action  de  l'acide  picrique,  on  rend 
les  coupes  transparentes  par  la  créosote,  et  on  les  place  dans  le 
vernis. 

Pour  obtenir  une  coloration  verte,  la  solution  d'acide  picrique 
dans  la  glycérine  est  additionnée  d'une  certaine  quantité  de  décoction 
deboisdeCampéche,  à  laquelle  on  ajoute  1  p.  1000  de  chromate  neu- 
tre de  potasse.  (Éd.  Schwarz,  Ueber  eine  Méthode  doppelter  Farbung 
mikroskopischer  objecte  und  ihre  Anwendung  zur  Vntersuchung  der 
Musctdatur  der  DarmtrakteSy  der  Milz^  Lymphdrûsen  und  anderer 
Organe.  Sitzungsbericht  der  Wiener  .\kademie.  1867,  in-8,  t.  LV, 
première  partie,  p.  671.) 

Depuis  lors,  M.  Ranvier  a  indiqué  l'acide  picrique  comme  dur- 
cissant et  alors  on  l'emploie  en  solution  concentrée.  Ce  médecin 
pense  que  pour  qu'un  tissu  prenne  une  consistance  convenable,  il 
faut  qu'il  contienne  beaucoup  de  sang,  car  le  durcissement  sem- 
ble dépendre  surtout  de  la  coagulation.  Après  macération  même 
prolongée,  les  éléments  distincts  ne  sont  pas  soudés  entre  eux, 
comme  il  arrive  avec  l'alcool  et  l'acide  chromique.  L'albumine  et 
les  autres  substances  protéiques,  qui  entrent  dans  la  constitution 
des  cellules,  n'y  forment  pas  de  précipité  granuleux,  de  sorte  que 
les  noyaux  des  éléments  cellulaires  restent  apparents.  Les  globules 
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rouges  du  sang  y  conservent  leur  forme,  et  demeurent  trës-recon- 
naissables.  Cet  observateur  le  conseille  surtout  dans  l'étude  du  pou* 
mon  à  Tétat  normal  et  pathologique,  les  reins  congestionnés,  les 
tumeurs  télangiectasiques  et  surtout  les  nouvelles  formations  de  ca- 
pillaires. En  le  faisant  agir  sur  le  tissu  osseux,  il  enlève  les  sels  cal- 
caires et  conserve  les  autres  principes.  Dans  le  cartilage,  il  fait 
apparaître  un  noyau  dans  l'intérieur  de  chaque  cellule.  Les  solutions 
d*acide  picrique  donnant  facilement  lieu  à  la  formation  des  champi- 
gnons, on  obvie  à  cet  inconvénient  en  fermant  les  flacons  avec  un 
bouchon  arrosé  d'alcool  camphré. 

H.  Ranvier,  sous  le  nom  dç  picro-carminate  d'ammoniaque,  ajoute 
de  la  solution  de  carmin  à  l'acide  picrique  jusqu'à  ce  que  la  liqueur 
prenne  la  teinte  du  jus  de  groseille  et  obtient  un  liquide  colorant 
pour  l'étude  des  éléments  délicats. 

Teinture  d'iode,  glycérine  et  eau  iodées,  eau  bromée. 

461.  Les  teintures  aqueuse  et  alcoolique  d'iode  sont  surtout  em- 
ployées en  raison  de  la  couleur  bleue  qu'elles  donnent  à  l'amidon 
et  à  la  cellulose  des  jeunes  cellules  végétales,  de  même  qu'à  celle 
des  cellules  du  bois  ou  du  liber  des  plantes  textiles  débarrassées  de 
leurs  principes  incrustants  par  la  potasse  ou  des  lessivages  répétés. 

Leur  usage  est  fréquent  dans  cet  ordre  d'études.  Il  Test  encore 
dans  l'étude  des  spermatozoïdes  des  plantes  et  des  animaux,  ainsi 
que  des  infusoires  que  l'iode  employé  en  faible  quantité  tue  ;  en 
même  temps  il  jaunit  leur  tissu  comme  il  le  fait  pour  toutes  les 
substances  azotées;  il  jaunit  également  leurs  cils  vibratiles  en  les 
rendant  rigides,  bien  évidents  et  permet  de  mieux  voir  leur  direc- 
tion droite  ou  spirale,  leur  longueur  et  leurs  insertions.  A  cet  égard, 
ce  réactif  et  l'eau  bromée  sont  d'une  grande  utilité.  Depuis 
que  j'en  ai  proposé  l'emploi  dans  ce  but  dans  la  première  édi- 
tion de  cet  ouvrage  (1849),  l'eau  iodée  a  été  recommandée  de  nou- 
veau par  divers  observateurs  et  en  particulier  par  M.  Balbiani. 
(Journal  danaUmie  et  de  physiologie,  1868,  p.  567.)  L'eau  iodée 
montre  aussi  que  ces  organes  sont  en  général  terminés  par  une  ex- 
trémité mousse  et  non  effilée  en  pointe.  Elle  permet  de  déterminer 
nettement  et  vite  les  régions  où  ils  existent  et  celles  sur  lesquelles 
ils  manquent,  ainsi  que  leur  absence  sur  certains  corps  régulière- 
ment mobiles,  tels  que  les  Navicules,  les  Oscillaires,  etc. 

Ces  teintures  sont  également  employées  pour  rendre  évidents 
l'utricule  azoté  et  son  noyau  qu'il  jaunit  et  rétracte  dans  les  cellules 
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végétales.  Elles  sont  très-utiles  à  cet  égard,  pour  mettre  en  évi- 
dence la  structure  cellulaire  en  montrant  la  disposition  du  contenu 
azoté  dans  les  algues  oscillaires  incolores,  les  Leptothrix,  etc.,  con- 
tenu qu'elle  jaunit  sans  colorer  le  tube  mince  extérieur. 

462.  La  meilleure  solution  d*eau  iodée  est  celle  qui  se  compose 
de  5  à  10  centigrammes  d*iode  solide,  et  de  15  à  20  centigrammes 
d'iodure  de  potassium  pour  50  grammes  d'eau. 

L'eau  bromée  peutêtre  préparée  de  la  même  manière  en  rempla- 
çant riodure  par  le  bromure  de  potassium. 

463.  La  glycérine  iodée  est  souvent  utile  pour  Tétude  des  cellu- 
les des  plantes  ;  quand  on  veut  déterminer  immédiatement  si  elles 
contiennent  ou  non  des  granules  d*amidon,  la  coupe  du  tissu  frais 
est  placée  de  suite  dans  une  goutte  de  ce  liquide. 

Ce  liquide  se  prépare  en  mêlant  une,  deux  ou  trois  parties  d'eau 
iodée  à  de  la  glycérine  ou  en  tenant  un  petit  fragment  d'iode  au 
fond  d*un  flacon  de  glycérine,  étendue  d'un  peu  d'eau. 

464.  La  teinture  alcoolique  d'iode  donne  après  l'action  de  Ta- 
cide  sulfurique,  une  teinte  violacée  particulière  à  la  substance  azo- 
tée formant  les  concrétions  microscopiques,  dites  amyloïdes,  des 
centres  nerveux,  du  rein,  des  glandes  lymphatiques,  etc.  Elle  est 
par  suite  employée  dans  ces  condition^.  Elle  donne  au  contraire  une 
teinte  d'un  jaune  brim  particulier  aux  concrétions  azotées  prosta- 
tiques, ainsi  qu'à  la  plupart  des  substances  azotées  dites  albumi- 
noîdes. 

465.  Eau  bromée,—  En  plaçant  une  grosse  goutte  de  brome  dans  un 
flacon  plein  d'eau  distillée,  on  obtient  une  dissolution  de  ce  métal- 
loïde, analogue  à  l'eau  iodée,  et,  dont  on  se  sert  de  la  même  ma- 
nière, mais  seulement  pour  colorer  en  jaune  brun  les  éléments 
anatomiques  azotés,  leurs  cils  vibratiles,  etc.»  et  les  rendre  plus 
nettement  visibles. 

Liqueur  azoto-mercurique  ou  de  Millon, 

466.  On  a  depuis  longtemps  employé  le  nitrate  acide  de  mer^ 
Cure  médicinal  ou  d'autres  azotates  comme  réactif,  pour  colorer 
les  substances  albUminoïdes.  Au  lieu  du  nitrate  de  mercure,  quel- 
ques auteurs  proposent  le  nitrite  d* oxyde  mercurique.  Ort  emploie 
exclusivement  aujourd'hui  la  liqueur  azoto-mercurique  ou  réactif 
de  Millon  qu'on  obtient  en  dissolvant  du  mercure  dans  lin  poids 
égal  d'acide  azotique  à  un  équivalent  et  demi  d'eau  ;  la  réaction  s'é- 
tablit à  froid,  à  la  fin  on  chauffe  pour  achever  la  dissolution  du  mé- 
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tal.  On  étend  ensuite  la  liqueur  de  deux  volumes  d*eau,  pour  un 
Tolume  de  dissolution  mercurielle.  (Hillon,  18i9  ) 

On  s*en  sert  surtout  en  anatomic  botanique,  on  place  les  coupes 
des  tissus  frais  dans  quelques  gouttes  de  ce  liquide  et  au  bout  d*un 
quart  d'heure,  ou  rapidement  si  on  chaufTe  à  100  degrés  environ, 
il  colore  en  rouge  vif  les  substances  albuminoides,  à  Texclusion  des 
autres.  Le  coton,  les  fécules  et  la  gomme  sont  colorés  en  rose  par 
eet  agent  que  les  nitrates  mcrcuroux  etmercurique  ne  remplacent 
pas.  En  ajoutant  de  Tacide  nitreux  h  ces  azotates,  on  a  une  réaction 
analogue;  mais  moins  nette. 


CHAPITRE  III 

Pm  «fcats  pbjsiqoM  employés  Mois  oa  associes  aox  résotifs  cUsdqms*. 

ART.    I.    —   DE   LA   COHGÉLATIOlf. 

467.  La  congélation  est  un  moyen  de  durcissement  qu'on  peut 
employer  avec  succès,  mais  les  conditions  dans  lesquelles  nous  nous 
trouvons  dans  notre  pays  nous  permettent  rarement  son  emploi.  Il 
faut  en  effet  agir  par  une  température  de  5  degrés  au-dessous  de 
zéro  au  moins,  laisser  les  objets  longtemps  exposés  au  froid,  faire 
les  coupes  avec  le  rasoir  à  la  même  température  que  Torgane  et 
pratiquer  les  autres  manœuvres  sur  la  préparation  à  une  basse 
température.  Nous  ne  pouvons,  en  général,  obtenir  ces  conditions 
qu'à  Taide  des  mélanges  réfrigérants. 

Roudano\vski  a  utilisé  avec  avantage  les  basses  températures 
des  hivers  de  la  Russie  et  de  la  Sibérie  pour  étudier  les  centres 
nerveux  laissés  à  une  température  de  15  à  6  degrés  au-dessous  de 
zéro.  11  recommande  de  ne  pas  descendre  au-dessous  de  cette  der- 
nière tejnpérature.  Fn)mmann  a  aussi  employé  la  congélation  et  le 
nitrate  d'argent  pour  étudier  la  substance  amorphe  de  la  moelle 
épiniére.  La  congélation  pourrait  servir  d'isolant  en  ramenant  les 
organes  congelés  <^  une  température  plus  élevée,  mais  les  altérations 
élémentaires  qui  surviennent  sont  trop  considérables. 

ART.    II.    —    DK    LA   COCTION. 

i^S.Coction  dans  Veau,  —  L'eau  bouillante  peut  être  employée 
<  Par  MM.  Grandry  (de  Liège)  et  Ch.  Roliin. 
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comme  coagulant  et  durcissant.  Deux  cas  peuyent  se  présenter  : 
1®  l'action  dure  peu  de  temps  ;  2®  l'action  est  prolongée. 

La  coction  peut  être  momentanée,  ou  on  peut  se  borner  à  la  pro- 
jection instantanée  dans  l'eau  chaude.  Dans  ce  cas  on  durcit  et  on 
gonfle  le  tissu  lamineux  et  beaucoup  d'autres  parties  du  corps; 
cela  permet  de  pratiquer  des  coupes  qui  peuvent  rendre  des  ser- 
vices pour  l'examen  de  leur  ensemble. 

Malgré  Tinconvénient  dû  à  la  coagulation  des  éléments  et  à 
l'opacité  qu'ils  ont  acquise,  il  est  possible,  par  exemple,  d'étudier 
avec  assez  de  détail  la  structure  du  derme  à  Taide  de  la  coc- 
tion non  prolongée;  remarquons  ici  que  l'épiderme  se  détache 
avec  le  corps  muqueux  et  laisse  le  derme  complètement  à  nu.  Le 
durcissement  des  tissus  musculaires  et  de  divers  tissus  glandulai- 
res jetés  quelques  instants  dans  l'eau  bouillante  peut  être  assez 
considérable  pour  permettre  d'en  faire  des  coupes  et  peut  parfois 
être  utilisé. 

C'est  par  la  coction  dans  l'eau  portée  jusqu'à  Tébullition,  ou  en 
iesjetant  dans  l'eau  bouillantequeSwammerdam  et  Rusconi  durcis- 
saient les  œufs  de  batraciens,  pour  les  disséquer  ou  en  faire  des 
coupes.  Ce  moyen  peut  encore  être  employé  non-seulement  sur  ces 
œufs,  mais  sur  ceu^  des  insectes,  de  quelques  annélides,  etc. 

La  coction  prolongée  sert  à  enlever  les  matières  gélatineuses 
dans  les  tissus  qui  en  contiennent  et  comme  un  certain  nombre  d'é- 
léments ne  sont  pas  attaqués,  il  s'ensuit  qu*on  les  obtient  complè- 
tement isolés;  on  isole  de  cette  façon  les  fibres  élastiques  du  derme, 
les  cellules  du  cartilage,  etc. 

Coction  dans  des  liquides  acides, 

469.  Au  lieu  de  soumettre  les  tissus  à  l'action  de  l'eau  chaude,  on 
peut  en  cuire  de  petits  fragments  dans  un  tube  contenantde  Teau 
acidulée.  On  relire  le  tube  de  dessus  la  lampeàalcoollorsqu'j^nvoit, 
au  bout  de  quelques  minutes  à  peine,  le  tissu  devenu  assez  transpa- 
rent, sans  qu'il  soit  trop  ramolli,  ce  que  Texpérience  seule  ap- 
prend à  déterminer  convenablement» 

Ce  moyen  est  des  plus  utiles  pour  suivre  la  distribution  des  nerfs 
et  même  des  capillaires,  dans  les  cloisons  des  tissus  tendineux,  fi- 
breux et  autres.  (V.  les  recherches  de  M.  Sappey  sur  ce  sujet,  1867.) 

Il  Test  également  pour  étudier  la  disposition  des  fibres  élastiques 
comparativement  dans  les  diverses  artères  et  veines,  dans  le  derme, 
dans  le  chorion  des  muqueuses,  les  aponévroses,  etc. 
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On  doit  employer  surtout  de  Teau  contenant  1  ou  S  parties  d*a- 
sulfurique  pour  100  d*eau.  On  peut  porter  en  certains  cas  la 
quantité  d'acide  jusqu'à  10  p.  100.  L'expérience  conduit  rapide- 
ment à  Toir  quelles  sont  les  proportions  qui  doivent  être  adoptées 
dans  chaque  ordre  de  recherches. 

Pour  quelques  tissus,  quand  ils  sont  incrustés  de  sels  calcaires 
particulièrement,  on  peut  utiliser  les  acides  chlorhydrique  ou 
antique  dans  les  mêmes  proportions  à  peu  près. 

n  faut  au  contraire  employer  de  cette  manière  l'acide  tartrique 
ou  l'adde  acétique  dilués  quand  on  veut  étudier  les  glandes,  les 
follicules  pileux,  etc.,  dans  l'épaisseur  ou  au-dessous  des  tégu- 
ments muqueux  et  cutanés.  L'acide  sulfurique  réussit  du  reste  é^^ 
lement  pour  cet  ordre  de  préparations  préliminaires  ainsi  prati-- 
quèes,  qui  sont  très-utiles  dans  les  recherches  d*anatomie  comparée. 
Elles  ne  le  sont  pas  moins  dans  beaucoup  d*études  anatomo-pa* 
thologiques,  en  raison  de  ce  que  l'acide  sulfurique  très-étendu 
gonfle  et  rend  translucide  le  tissu  lamineux  chaufTé  quelques  ins- 
tants dansce  liquide  et  cela  sans  qu'il  attaque  notablement  les  ca- 
pillaires et  les  globules  rouges  qui  les  remplissent.  On  peut  ainsi 
étudier  très-utilement  l'état  de  ces  conduits  dans  les  tissus  enflam- 
més, comparativement  à  ceux  qui  ne  l'ont  pas  été. 

Il  est  des  circonstances  dans  lesquelles  la  coction  dansTeau  pure 
ou  acidulée  peut  être  poussée  jusqu'à  liquéfaction  ou  dissolution 
complète  de  certaines  portions  comme  les  fibres  lamineuses,  afin  de 
n'avoir  plus  que  les  parties  non  attaquées  par  ces  agents  comme  la 
trame  élastique  du  derme,  des  artères,  etc.  On  peut  isoler  ainsi  les 
tubes  de  l'ivoire  dentaire  sur  les  coupes  de  dents  débarassés  à  froid 
de  leurs  sels  calcaires.  Mais  ici  et  pour  les  coupes  des  os  dont  on 
veut  isoler  la  capsule  des  osteoplastes  avec  leurs  canalicules,  il  vaut 
parfois  mieux  chauffer  le  fragment  de  tissu  dans  une  grosse  goutte 
d'eau  sur  le  port^bjet  lui-même. 

Les  cartilages  et  les  fibro-cartilages,  ainsi  que  la  cornée  et  divers 
organes  chitineux  des  invertébrés  traités  de  la  sorte,  montrent  plus 
facilement  qu'auparavant  plusieurs  des  particularités  de  leur  tex- 
ture. 

470.  La  coction  des  tissus  dans  divers  liquides  est  fréquemment 
nécessaire  en  anatomie  végétale.  11  en  sera  question  à  propos  de 
chacun  des  cas  particuliers  qui  en  exigent  l'emploi. 
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ART.    m.    —    DE    LA    DESSICCATION. 

471.  La  dessiccation  peut  être  employée  comme  moyen  de  dur- 
cissement en  histologie,  pour  déterminer  des  détails  de  texture  sur 
les  tendons,  les  muscles,  la  peau,  le  poumon  surtout  après  son 
insufflation,  les  artères,  les  veines,  etc.  Elle  permet  d'observer  les 
rapports  des  éléments  constituant  un  tissu  ou  un  organe,  mais 
elle  ne  peut  servir  en  aucune  façon  pour  Tétude  des  éléments  qui 
sont  très^dëformés  et  auxquels  on  ne  parvient  pas  toujours  à  rendre 
Teau  qu'on  leur  a  enlevé. 

Pour  faire  sécher  les  tissus,  on  en  place  des  fragments  sur  des 
planches  de  liège  ou  de  bois  et  on  laisse  le  tout  à  la  température 
ordinaire  à  Tair  libre  ;  on  peut  aussi  les  mettre  au  soleil. 

Des  moyens  rapides  de  dessiccation  peuvent  aussi  être  employés, 
comme  par  exemple  quand  on  place  l'objet  suspendu  dans  un 
flacon  contenant  du  chlorure  de  calcium  solide.  On  a  eu  recours 
également  à  la  pompe  pneumatique  et  à  Tacide  sulfurique. 

Lorsque  les  objets  sont  desséchés  on  pratique  des  coupes  minces 
avec  un  rasoir,  et  ces  coupes  sont  placées  dans  la  glycérine  éten- 
due d'eau  ou  dans  l'eau  légèrement  acidulée  par  l'acide  acétique 
qui  les  ramollit  et  tend  à  leur  rendre  leur  forme  primitive.  On  peut 
préalablement  les  colorer  par  le  carmin. 

Il  y  a  dans  Texamen  des  coupes  d'objets  desséchés,  difTérentes 
choses  qui  peuvent  embarrasser  les  commençants  ;  elles  tiennent  à 
la  coupe  elle-même  et  à  son  imbibition  plus  ou  moins  complète.  On 
observe  souvent  des  lignes  brillantes,  des  irisations,  une  apparence 
de  non-homogénéité  ;  elles  sont  dues  à  la  surface  de  la  coupe  qui 
n'est  pas  plane,  mais  déchiquetée,  ou  à  sa  non-imbibition  par  l'eau. 

On  peut  dessécher  des  organes  injectés,  en  faire  des  coupes  et  les 
placer  dans  le  baume  ou  térébenthine  du  Canada,  soit  pour  les  con- 
server à  l'état  de  préparations  transparentes,  soi^  pour  en  obtenir 
d*opaques. 

Procédé  de  dessiccation  du  professeur  BrunetH, 

472.,  Parmi  les  procédés  de  dessiccation  permettant  de  faire  d'ex- 
cellentes coupes  minces  pour  étudier  la  texture  des  organes,  en 
même  temps  que  la  conservation  indéfmie  de  ceux-ci  dans  leur  in> 
tégrité,  comme  pièces  des  musées,  on  ne  saurait  trop  recommander 
la  remarquable  méthode  du  professeur  Brunetti,  de  Padoue. 

Voici  en  quoi  consiste  cette  méthode,  qui  s'applique,  du  reste,  à  la 
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préparation  du  cadavre  tout  entier  comme  à  celle  d*une  simple  pièce 
anatomique. 

Elle  comprend  diverses  opérations  : 

1*  Le  lavage  qui  se  fait  à  l'aide  d*injections  d'eau  pure  dans  les 
vaisseaux  et  les  canaux  excréteurs  ;  on  entraîne  ainsi  au  dehors  le 
sang  et  les  autres  liquides  qui  sortent  par  leurs  voies  particulières, 
suivant  que  l'injection  a  eu  lieu  dans  les  artères,  les  veines  ou  les 
canaux  excréteurs.  On  injecte  ensuite  de  l'alcool  pour  achever  d'en- 
lever l'eau  qui  est  restée  dans  les  vaisseaux.  Cette  injection  a  pour 
but  d'empêcher  la  putréfaction  qui  résulterait  de  la  présence  de 
Teau  dans  les  tissus,  et  de  préparer  les  voies  aux  autres  substances 
douées  de  la  propriété  d'arrêter  la  décomposition  putride.  On  sait 
que  le  tannin  jouit  à  un  degré  éminent  de  cette  propriété  ;  or  son 
action  s'exerce  non-seulement  sur  la  peau,  mais  encore  sur  tous  les 
autres  tissus,  excepté  la  graisse. 

i^  Le  dégraissage  doit  donc  précéder  la  tanniâcation.  Il  est  pra- 
tiqué à  l'aide  de  l'éther  sulfurique.  La  durée  de  cette  opération 
varie  entre  deux  et  dix  heures.  L'éther  est  injecté  dans  les  vais- 
seaux, et  pénètre  ainsi  dans  la  trame  des  tissus,  qu'il  débarrasse  de 
leur  graisse. 

3<^  La  tanniflcationy  ou  préparation  parle  tannin,  s'opère  lorsque 
l'on  a  préalablement  enlevé  l'éther  par  les  lavages  répétés.  Le  tan- 
nin est  dissous  dans  l'eau  distillée  bouillante,  et  la  solution  est  in* 
jectée  dans  les  artères,  les  veines  et  les  canaux  excréteurs. 

4®  La  dessiccation  s'effectue  avec  de  Tair  chaud  et  desséché  à 
l'aide  de  chlorure  de  calcium.  Cet  air  n'entoure  pas  seulement  les 
parties  extérieures,  il  est  poussé  encore  à  l'intérieur  des  tissus  par 
le  moyen  d'une  pompe  aspirante  et  foulante,  qui  porte  par  les  vais- 
seaux un  courant  continu  d*air  comprimé  à  la  pression  de  plusieurs 
atmosphères.  L'air  arrive  jusqu'aux  réseaux  les  plus  déliés  des 
vaisseaux  capillaires,  traverse  leurs  parois,  pénètre  dans  toutes  les 
cavités,  s'insinue  dans  les  interstices,  chassant  devant  lui  tous  les 
liquides  qu'il  remplace.  Grâce  à  lui,  les  vaisseaux  gardent  leur  état 
normal  de  dilatation,  comme  s'ils  étaient  encore  parcourus  par  les 
liquides.  (Brunetti,  Congrès  médical  de  Paris,  1867  et  France  mé- 
dicale, Paris,  1867,  m-W) 
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QUATRIÈME  SECTION 

DE  U  PRÉPARATION  ET  DR  LA  CONSERVATION  DES  OBJETS 

MICROSCOPIQUES. 

473.  Il  est  facile  de  comprendre  que  la  manière  de  procéder 
dans  l'exécution  d*une  préparation,  est  entièrement  subordonnée 
à  la  nature  simple  ou  complexe,  à  Tétat  d'isolement  ou  d'associa- 
tion des  parties,  dont  on  doit  étudier  les  caractères  individuels, 
les  mouvements  ou  l'arrangement  réciproque. 

Quand  ce'  sont  des  parties  simples  que  l'on  veut  voir,  comme  des 
globules  du  sang,  des  cellules  d'épithéliums,  des  cellules  végé- 
tales, etc.,  les  procédés  diffèrent  naturellement  selon  que  ces 
éléments  sont  naturellement  isolés  et  libres,  ou  qu'ils  sont  adhérents 
les  ims  aux  autres  et  ont  besoin  ou  non,  pour  être  vus,  d'être 
préalablement  dissociés.  Dans  ce  dernier  cas,  les  procédés  ont  es- 
sentiellement pour  but  d'amener  artificiellement  les  cellules,  les 
fibres,  les  vaisseaux,  etc.,  cohérents  à  cet  état  libre  où  se  trouvent 
naturellement  les  grains  de  pollen,  les  spores,  les  globules  du 
sang,  et  autres  éléments  anatomiques. 

Enfin  quand  ce  sont  des  parties  complexes,  telles  que  des  tissus 
ou  encore  des  organes  de  petit  volume  comme  des  glandules,  etc.; 
l'exécution  des  préparations  diffère  "selon  qu'ils  sont  demi-solides, 
solides  avec  plus  ou  moins  de  dureté,  comme  dans  le  cas  de  toutes 
les  pièces  squelettiques. 

Dans  le  premier  cas,  il  s'agissait  d'isoler  le  corps  à  étudier  de 
ceux  qui  l'environnent  avec  ou  sans  adhérence,  afin  de  le  placer 
dans  des  conditions  de  visibilité  permettant  l'examen  des  carac- 
tères d'ordres  divers  qu'il  présente.  Dans  celui-ci,  il  faut  ame- 
ner les  parties  complexes  à  un  état  de  visibilité  telle ,  par  lu- 
mière transmise,  que  la  forme  et  l'arrangement  réciproque  des 
parties  simples  qui  les  composent  puissent  être  déterminés. 

Rendre  visibles  les  corps,  soit  par  isolement,  soit  par  réduction 
en  couches  assez  minces  pour  qu'elles  soient  translucides,  et 
savoir  déterminer  la  nature  spécifique  de  chaque  corps  simple  ou 
complexe  par  l'étude  de  leurs  caractères  propres,  sont  en  effet  deux 
ordres  d'opérations  fort  distinctes,  que  les  anatomistes  doivent 
pouvoir  accomplir  avec  une  égale  habileté  ;  ils  doivent  surtout  se 
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garder  de  confondre  ces  deux  choses  et  de  croire  que  lorsque  Tun  de 
ces  deux  ordres  de  conditions  est  rempli,  l'autre  Test  également  ou 
n'a  aucunement  besoin  de  l'être.  Rien  de  plus  commun  en  effet,  et 
pourtant  de  plus  nuisible  pour  la  science  que  de  prendre  le  pro- 
cédé qui  permet  d'apprendre  pour  le  savoir  réel  qu'il  aide  à  ac- 
quérir. C'est  là  une  question  de  principe  qui  semble  des  plus 
élémentaires  et  qui  est  en  effet  des  plus  nettes,  mais  qui,  faute 
d'être  bien  déterminée,  fait  croire  à  certains  esprits  empiriques  que 
toute  l'anatomie  et  la  physiologie  normales  et  pathologiques  gi- 
sent dans  une  question  de  procédé,  adopté  à  l'exclusion  des  autres 
par  tel  ou  tel  de  ces  investigateurs.  On  ne  saurait  dire  combien 
est  grand  le  nombre  des  erreurs  que  fait  journellement  commettre 
ce  vice  de  méthode,  et  combien  de  travaux  cette  confusion  rend 
nuls  ou  seulement  bons  à  être  recommencés. 

474.  Ajoutons  que  selon  la  nature  normale  ou  morbide,  cristalline 
ou  organisée  du  corps  qu'il  s'agit  de  préparer,  l'extraction,  l'isole- 
ment, la  réduction  à  l'état  de  lames  transparentes,  et  la  prépara- 
tion proprement  dite  se  font  naturellement  en  suivant  des  pro- 
cédés très-divers.  Mais  quelle  que  soit  celte  nature,  ces  procédéssont 
toujours  fondés  :  i®  sur  ce  qu'on  sait  déjà  de  la  constitution  de 
l'objet  solide  ou  liquide  dont  on  relire  cette  partie  ;  2*  sur  ce  que 
l'on  sait,  ou  ce  que  l'on  suppose  touchant  les  caractères  de  celle-ci. 
L'opération  est  naturellement  plus  facile  quand  on  connaît  déjà  ces 
caractères,  comme  p^r  exemple  ce  qui  altère,  ou  au  contraire  ce  qui 
conserve  les  corps  qu'il  s'agit  d'observer.  Dans  le  cas  où  les  attri- 
buts de  celui-ci  ne  sont  pas  encore  connus,  il  y  a  plus  de  difficulté  en 
raison  des  tâtonnements  par  lesquels  on  est  obligé  de  passer.  En  tout 
cas,  il  y  a  toujours  lieu  de  tenir  compte  de  ces  deux  circonstances, 
savoir  :  celle  dans  laquelle  la  nature  du  corps  qu'il  faut  préparer 
est  déjà  connue,  et  celle  dans  laquelle  elle  ne  l'est  pas  encore. 

Quand  au  manuel  opératoire,  il  parait' difQcile  tant  qu'on  ne  l'a 
pas  exécuté,  mais  chacun  des  procédés  qui  à  la  lecture  semblait 
d'abord  inexécutable,  devient  facile  après  un  très-petit  nombre  d'es- 
sais, sauf  les  cas  où  l'on  recherche  quelque  disposition  anatomique 
spéciale  et  encore  inconnue. 

475.  Le  contenu  du  paragraphe  précédent  montre  nettement 
quelles  doivent  êtres  les  divisions  de  cette  section. 

Quelle  que  soit  du  reste  la  diversité  des  arrangements  réciproques 
des  parties  simples,  auxquelles  sont  immanentes  les  propriétés  dont 
les  actes  qui  nous  frappent  directement  sont  la  résultante,  la  ma- 
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nière  d'exécuter  les  préparations  qui  montrent  ces  parties  et  leurs 
arrangements,  est  tellement  subordonnée  à  la  nature  géométrique 
ou  physique  de  celles-là  (comme  leur  volume,  leur  forme  ou 
leur  consistance  par  exemple)  que  les  procédés  se  trouvent  être  les 
mêmes  pour  des  parties  douées  d'actions  physiologiques  très- 
diverses.  De  là  vient  aussi  que  la  description  de  ce  que  présentent 
de  commun  les  procédés  à  employer  dans  les  préparations  en 
général,  se  réduit  à  un  nombre  de  données  relativement  assez 
restreint. 


CHAPITRE  PREMIER 

Préparaflon  des  corps  microscopiques  nafaroUement  Isolés  Issiibs  des  antres. 


476.  Faire  une  préparation  des  corpuscules  invisibles  à  Tœil  nu, 
naturellement  isolés  les  uns  des  autres,  consiste  à  en  prendre  une 
petite  quantité  que  Ton  délaye  dans  de  Peau,  de  la  glycérine,  ou 
autre  véhicule  ne  les  dissolvant  et  ne  les  attaquant  pas,  préalable- 
ment placé  sur  le  porte-objet. 

C'est  ainsi  que  l'on  procède  quand  ils  forment  un  amas  pulvé- 
rulent, comme  les  grains  de  pollen,  les  spores,  les  sporanges,  les 
paraphyses,  les  mycéliums,  etc.,  de  beaucoup  de  plantes,  comme  les 
poils  des  plantes  et  des  articulés,  les  écailles^de  lépidoptères,  les 
poussières  proprement  dites,  etc.  Il  est  nécessaire  que  la  propor- 
tion des  corps  solides,  par  rapport  au  liquide,  soit  asisez  faible 
pour  que  les  premiers  ne  se  touchent  pas,  au  moins  dans  la  plus 
grande  partie  de  la  préparation,  afin  que  les  contours  de  la  plupart 
d'entre  eux  soient  nettement  visibles.  L'expérience  seule  conduit  à 
bien  faire  la  préparfition,  à  cet  égard,  pour  chaque  espèce  d'objets 
étudiés;  elle  s'acquiert  du  reste  rapid<îment. 

Il  est  bon  parfois  d'examiner  à  un  faible  gro.ssissemenl  l'ensemble 
delà  préparation  avant  delà  recouvrir  d'une  lamelle  mince.  Mais 
pour  en  faire  un  examen  définitif  et  prolongé,  il  faut  la  recouvrir 
de  celle-ci.  Si  le  liquide  employé  ne  s'étend  pas,  jusqu'aux  bords  de 
cette  lamelle  on  en  ojoute  un  peu.  Si  au  contraire,  il  les  dépasse 
trop  on  l'enlève  en  Pétalantsur  leporte-objet  oumieuxen  le  pompant 
par  capillarité  avec  du  papier  brouillard,  un  pinceau  ou  le  bout  d'un 
chiffon  d'étoffe  de  chanvre  ou  de  coton.  Quand  on  a  mis  trop  des  cor- 
puscules solides  entre  les  lames  de  verre,  comme  en  général  le  fluide 


PRÉPARATION  DES  CORPS  NATURELLEMENT  ISOLÉS.  333 

les  entraineaVec  lui,  on  les  retire  parce  moyen,  sbit directement,  soit 
en  syoutant  du  liquide  à  la  préparation  par  le  côté  opposé  à  celui  où 
on  le  pompe.  Quand  les  corpuscules  sont  flottants  dans  le  liquide 
où  ils  se  sont  développés,  comme  les  infusoires  animaux  ou  végé- 
taux, les  gouttelettes  graisseuses  et  résineuses  du  latex,  du  chyle, 
du  lait,  etc.,  les  éléments  anatomiques  de  la  lymphe,  du  sang,  des 
mucus, du  pus,  etc.,  il  suffit  de  prendre  une  goutte  de  ces  fluides 
à  Taide  d'une  baguette  de  verre,  d*un  tube  ou  d'une  pipette  selon 
les  cas,  et  de  la  placer  sur  le  porte-objet.  On  la  couvre  ensuite 
d'une  lamelle  dont  Tépaisseur  sera  appropriée  au  grossissement  de 
l'objectif  qu'on  veut  employer.  Si  le  liquide  ne  s'étend  pas  au  des- 
sous de  toute  la  lamelle  on  pourra  en  ajouter  ,  et  on  en  pompera 
l'excès  comme  il  a  été  djt  plus  haut  si  le  fluide  déborde  trop  la 
lame  supérieure.  Dans  ce  cas  en  effet,  pendant  les  mouvements  de 
glissements  imprimés  au  porte-objet  sur  la  platine,  le  liquide  peut 
toucher  l'objectif,  s'interposer  à  lui  et  à  la  lamelle  mince,  de  ma- 
nière à  gêner  l'observation  ou  même  à  attaquer  la  monture  de 
celui-là,  si  le  fluide  employé  est  acide. 

Quand  ces  corpuscules  sont  trop  nombreux  et  se  touchent  de 
manière  à  nuire  à  leur  propre  examen,  on  les  écarte  en  enlevant 
une  certaine  quantité  d'entre  eux  par  les  moyens  qui  viennent 
d'être  indiqués  (p.  532).  On  peut  parfois  les  chasser  auparavant 
sur  le  bord  de  la  lamelle  en  pressant  sur  le  centre  de  celle-ci.  Mais 
ce  moyen  n'est  pas  applicable  aux  éléments  qui  sont  mous  et  s'a- 
platissent aisément.  Il  faut  alors  les  écarter  en  ajoutant  un  excès 
de  quelque  liquide  qui  ne  les  altère  pas,  conune  de  l'eau  s'il 
s'agit  des  infusoires,  de  quelques  épithéliums,  une  sérosité  dé- 
pourvue  de  particules  en  suspension,  si  on  étudie  des  globules  du 
sang,  des  leucocytes,  des  épithéliums,  des  spermatozoïdes,  etc  , 
(voy.  sur  ces  liquides,  p.  274  à  275).  L'excès  du  liquide  surajouté 
peut  être  pompé  comme  nous  l'avons  dit,  et  avec  lui  sont  entraînés 
quelques-uns  des  éléments  surabondants. 

477.  Avant  d'observer  les  particules  en  suspension  dansun  liquide, 
il  est  souvent  nécessaire  d'attendre  qu'elles  se  soient  déposées  contre 
les  parois,  ou  au  fond  du  vase*  Car,  dans  cet  ordre  d'examen,  ce  n'est 
pas  le  fluide  que  l'on  étudie  à  l'aide  du  microscope,  mais  les  solides 
qu'il  contient. 

C*est  ce  qu*on  ést  obligé  de  faire  dans  Tétudé  des  corps  repro- 
ducteurs et  dés  premières  phases  de  la  réproductiorl  de  beaucoup 
de  cryptogames,  et  d'animaUx  invertébrés  d'eail  doilcé  et  marins  ; 
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d'animaux  et  de  plafittes  unicellulaires,  d'humeurs  saines  ou  mor- 
bides, comme  les  mucus,  les  sérosités,  le  sang,  la  lymphe,  les 
urines,  le  liquide  spermalique,  etc. 

Pour  cela,  on  les  place  dans  une  éprouvette  ou  mieux  dans  un 
verre  à  expérience  conique,  et  on  attend  que  le  dépôt  se  soit  formé, 
ee  qui  a  lieu  plus  ou  moins  lentement  selon  la  nature  organisée  ou 
cristalline  des  corps. 

Quand  les  éléments  placés  dans  un  liquide  ont  ainsi  formé  une 
couche  ou  un  dépôt  contre  les  parois  ou  au  fond  du  vase,  comme 
les  dépôts  muqueux  ou  urinaires,  les  cristaux  des  liquides  qu'on 
évapore,  etc.,   certains  ferments,  et  autres  matières   que  nous 
venons  de  citer,  on  les  enlève  par  le  raclage  avec  quelque  spa- 
tule ou  aiguille  courbe  appropriée  ;   on  peut  aussi  le  faire  par 
aspiration  avec  un  tube  ou  une  pipette,  etc.,  et  on  dépose  sur 
le  porte-objet  une  goutte  du  mélange  qu'ils   forment  avec   le 
liquide  où  ils  étaient.  Il   faut  parfois  prendre  tel  ou  tel  objet 
dans  ce  dépôt  en  se  guidant  avec  la  loupe  pour  diriger  les  pipettes. 
On  recouvre  alors  le  tout  d'une  lame  de  verre  avec  ou  sans  addi- 
tion du  fluide  où  ils  siégeaient  ou  de  quelque  autre  substance 
inoffensive.   Si  ces  corps  sont  trop  abondants,  on  se  débarrasse 
de  l'excès  comme  nous  venons  de  Tindiquer  (p.  332).   Quand 
les  corpuscules  examinés  ne  sont  pas  friables,  ni  faciles  à  écra- 
ser, on  peut  se  débarrasser  de  cet  excès  en  faisant  glisser  la  la- 
melle sur  le  porte-objet,  jusqu'à  ce  qu'on  voie  qu'elle  a  laissé 
sur  son  trajet  assez  de  corpuscules  pour  que  ceux  qui  restent  sous 
elle   soient   isolés  et  forment  une  préparation  convenablement 
transparente. 

11  est  un  certain  nombre  de  cas,  que  l'expérience  seule  apprend 
à  déterminer,  dans  lesquels  on  peut  se  débarrasser  ^e  l'excédant 
des  corpuscules  de  la  préparation,  en  appuyant  sur  elle,  soit  parce 
qu'ils  sont  assez  résistants  pour  que  ceux  qui  restent  ne  s'écrasent 
ou  n'éclatent  pas,  s'il  s'agit  de  cristaux,  soit  parce  que  quelque 
corps  étranger  plus  volumineux  que  ceux  qu'on  étudie  protège 
ceux-ci.  On  peut  même  souvent  procéder  ainsi  à  plusieurs  reprises 
pour  la  même  préparation,  en  étudiant  les  globules  rouges  du  sang, 
pour  détruire  par  exemple,  les  piles  qu'ils  forment  au  bout  de  quel- 
ques instants  dans  le  plasma. 

11  est  utile  de  profUer  des  mouvements  imprimés  à  certains  élé- 
ments pour  mieux  les  étudier,  parce  qu'en  roulant  ils  se  présentent 
à  l'observateur  sous  toutes  leurs  faces  successivement,  ce  qui 
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permet  de  voir  exactement  leur  forme,  et  la  distribution  dans  leur 
épaisseur  des  granules  qu'ils  renfennent. 

478.  Hors  des  circonstances  sus-indiquées,  il  faut  ordinairement 
éviter  de  presser  sur  (a  lamelle,  ou  même  de  la  laisser  tomber  trop 
brusquement  sur  la  goulle  de  liquide.  11  faut  la  poser  doucement,  soit 
horizontalement,  soit  obliquement  par  un  de  ses  bords  avant  les  au- 
tres. En  d'autres  cas,  on  aura  soin  de  prévenir  sa  chute  brusque  en 
la  retenant  avec  une  aiguille  placée  sous  elle.  Pour  cela  on  prend 
les  lamelles  délicatement  avec  des  pinces  fines  ou  avec  les  doigts  ; 
il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  toucher  les  deux  faces  pour  éviter  de 
les  tacher  du  résidu  de  la  sueur  évaporée,  ou  de  la  graisse  qui  reste 
souvententre  les  sillons  épidermiques  de  la  pulpe  des  doigts.  Ces 
taches  gênent  en  efTet  l'observation  ou  mâme  radhésion  parfaite 
du  ciment,  quand  il  s'agit  d'une  préparation  &  conserver. 

479.  Au  nombre  des  parties  naturellement  isolées  les  unes  des 
artres  que  l'on  peut  être  appelé  à  préparer  en  procédant  comme  il 
vient  d'être  dit  en  parlant  des  éléments  anatotniques,  il  faut  ranger 
beaucoup   de  petits  organes  caduques  Fig.  97  • 

des  vertébrés  et  des  invertébrés.  Tels 
sont  les  poils  des  animaux  et  des  plan- 
tes, les  petites  plumes,  les  écailles  des 
papillons,  les  soies  et  les  acicules  de 
diverses  annélides,  etc.  On  les  prépa- 
rera dans  la  glycérine  avec  où  sans  al- 
cool, etc.,  selon  qu'ils  sont  enduits  ou 
non  de  substances  grasses,  permettant 
qu'ils  soient  mouilles  plus  ou  moins 
complètement  sans  adhésion  de  bulles 
d'air  microscopiques. 

Sur  divers  animaux  ces  parties  ca- 
duques, qu'on  peut  préparer  et  observer 
comme  il  vient  d'être  dit,  sont  repré- 
sentées par  les  pellicules  de  l'êpiderme 
cutané,  par  les  lambeaux  d'épiderme  ou  épilhélium  qui  se  déta* 
dient  de  la  surface  du  corps  des  balracien^j  (fig.  97),  etc. 

'  Portion  de  lamben  tpidcrmtque  d(  ti  Crei 
qmniè  de  )■  surricr  du  corpa.  Il  monlre  li  tabi 
Ters  le  cenire  leur  noyiu  nucléole,  a  b  porlion 
nulH  indiquut  Itt  lignei  de  t^mentitian  de  la 
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CHAPITRE  II 

PrépanitioD  des  animaux  et  des  végétanx  nioroBcopiqiiaa. 

480.  C*est  à  propos  des  corps  naturellement  séparés  les  uns  des 
autres  qu*il  faut  parier  du  mode  de  préparation  le  plus  général  des 
êtres  mentionnés  ici. 

Toute  la  préparation  consiste  à  les  prendre  avec  des  instruments 
appropriés,  tels  que  tubes,  ou  pipettes,  s*ils  sont  dans  Teau,  ai- 
guilles, pinceaux,  etc.,  s'ils'sont  à  la  surface  des  corps  solides  ou 
mélangés  d'autres  corpuscules  dans  la  vase,  les  mousses,  les 
algues,  etc.  Dans  ces  derniers  cas,  s'il  s'agit  de  très-petits  articulés, 
de  larves,  d*œufs,  d'embryons,  d'algues,  de  petits  champignons, 
dç  pro-embrj'ons  des  cryptogames,  etc.,  il  est  souvent  ulile  d'hu- 
mecter avec  de  l'eau,  delà  glycérine,  de  la  solution  de  gomme, etc., 
les  instruments  destinés  à  enlever  les  êtres  que  l'on  veut  saisir  et 
transporter  individuellement  à  l'exclusion  de  tels  ou  tels  autres.  11 
est  impossible  ici  de  donner  autre  chose  que  des  indications  gé- 
nérales, chacun  devant  s'ingénier  à  choisir  ou  inventer  le  moyen 
lephis  convenable,  c'est-à-dire  le  plus  en  rapport  avec  la  nature 
des  corps  à  examiner  et  avec  le  point  de  vue  sous  lequel  on  désire 
les  étudier. 

C'est  pour  cet  ordre  d'opérations  préalables  exécutées  dans  des 
détritus  divers,  des  croûtes,  des  poussières,  dans  la -vase,  le  sable, 
etc.,lqu*il  faut  agir  sous  la  loupe,  ou  sous  le  microscope  à  dissection 
ou  encore  sous  le  microscope  composé  à  l'aide  d'un  faible  gros- 
siselément  et  du  prisme  redresseur,  qui  là  est  d'un  grand  secours. 
Après»  avoir  étalé  sur  un  large  porte-objet  les  matières  dans 
lesquelles  on  veut  faire  un  triage,  on  va  cueillir  en  quelque  sorte  et 
enlever  à  l'aide  d'Une  aiguille  droite  ou  courbe  ou  d'un  pinceau 
ainài  humecté  d'un  liquide  gluant  les  acariens,  les  annélidës,  les 
infusoires  même,  ou  les  œufs,  les  embryons,  les  larves^  les  spiculeS) 
les  pièces  squcletii(|ues,  les  dépouilles  ou  les  parties  de  tels  et  tels 
de  ces  êtres  pour  les  porter  tantôt  morts,  tant<^t  vivants  sur  le  porte- 
objet  approprié  à  la  préparation  que  l'on  veut  faire  et  examiner. 
On  les  place  ainsi  en  nombre  voulu,  et,  de  tel  ou  tel  sexe,  de  tel  ou 
tel  âgé  qu^il  convient. 

Geilx  dés  êtres  dont  il  vient  d'être  question  qui  sont  trés-minces 
comme  beaucoup  d'infusoires,  quelques  vers,  des  ovules,  des  algues 
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des  acariens  sarcoptides  et  autres  peuvent  être  placés  sur  le  porte- 
objet  ordinaire  dans  un  des  liquides  appropriés  à  leur  observation  à 
l'état  vivant  ou  à  leur  conservation  en  préparation.  Parfois  seule- 
ment il  est  nécessaire  d*empécher  la  pression  du  porte-objet  par 
Imterposition  de  quelque  corps  étranger,  comme  un  morceau  de 
poil,  d*ongle,  de  corne,  de  plume,  etc. 

Pour  les  gros  infusoires,  beaucoup  d'annélides,  d*œufs,  d'em- 
bryonSy  de  larves  et  de  jeunes  d'animaux,  et  de  plantes,  vivant  dans 
Teauounon,  il  faut  recourir  à  Temploi  des  porte-objets  creusés  d'une 
petite  cuT^te  (page  229),  ou  encore  de  ceux  sur  lesquels  on  a  collé 
une  cellule  (page  23i). 

Il  en  doit  être  particulièrement  ainsi  quand  on  veut  en  faire  des 
préparations  à  conserver.  On  place  alors  le  corps  dont  il  s'agit  dans 
l'un  des  liquides  appropriés  à  leur  nature  dont  il  sera  parlé  plus 
loin.  • 

481.  Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  surtout  dans  les  diverses  circon- 
stances dont  il  vient  d'être  question,  pour  les  préparations  des 
ovules,  des  embryons,  des  larves,  etc.,  qu'il  importe  de  ne  pas  trop 
les  comprimer,  et  de  ne  pas  les  écraser.  En  posant  sur  eux  le  cou- 
vre-objet, il  faudra  donc  opérer  avec  lenteur  et  précaution,  qu'on 
veuille  ou  non  la  cimenter  ensuite.  C'est  dans  ces  cas-là  aussi  que 
lorsqu'on  ne  veut  qu'étudier,  sans  conserver  en  collection  ces  êtres, 
on  se  sert  du  compresseur  dont  la  vis  permet  de  maintenir  le  corps, 
vivant  ou  non,  dans  une  goutte  de  liquide  entre  deux  lames  de  verre, 
sous  la  compression  voulue  pour  amener  un  certain  degré  de  trans- 
parence ou  même  de  le  fixer  sans  aucune  compression. 


CHAPITRE  III 

De  la  préparalloa  de«  parltea  WÊkwomooflUpÊBm  uékértmÊ^m  tes 


482.  La  manière  de  procéder  dans  l'exécution  des  préparations 
de  parties  microscopiques  adhérant  les  unes  aux  autres,  est  très- 
différente  dans  les  conditions  dont  il  s'agit  ici,  de  ce  qu'elle  est 
dans  les  précédentes.  Les  difficultés  sont  plus  grandes  dans  ces 
dernières  circonstances  en  ce  que  les  manœuvres  déjà  décrites, 
bien  que  devant  finalement  être  toujours  accomplies,  ont  besoin 
d'être  précédées  d'une  série  d'autres  manœuvres. 

Celles-ci  sont  naturellement  très*diverses,  parce  qu'il  faut  né- 

C.  Rom.  —  Microscope.  22 
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cessairement  qu'elles  soient  en  rapport  avec  la  nature  simple  ou 
complexe,  avec  les  attributs  physiques,  chimiques  et  organiques 
des  corps  à  observer. 

Toutes  ont  pour  but  d'arriver  à  rendre  le  corps  en  question  visi- 
ble à  l'aide  de  la  lumière  transmise  par  le  miroir  du  microscope, 
sauf  un  très-petit  nombre  de  cas,  aGndevoir,  quand  il  est  d'organi- 
sation complexe,  par  quels  éléments  anatomiques  il  est  composé  et 
quel  est  larrangement  réciproque  de  ceux-ci  ;  afin  de  connaître  ses 
attributs  effectifs,  et  sa  structure  spécialement,  s'il  est  simple.  Car 
une  fois  un  corps  organique  rendu  visible,  il  faut  toujours  en  ar- 
river à  voir  quelles  sont  les  parties  simples  qui  le  composent  et 
quels  sont  les  caractères  spécifiques  et  distinctifs  de  celle-ci.  Hors 
de  là,  J'anatomie  reste  livrée  à  l'arbitraire  de  toutes  les  hypothèses 
qui  se  peuvent  émettre,  ou  à  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  borné  dans 
le  simple  examen  des  dispositions  géométriques  ou  physiques, 
souvent  bizarres  ou  élégantes  des  corps  microscopiques. 

483.  On  peut  dire  d'une  manière  générale  : 

1^  Que  risolement  des  organes  microscopiques  et  des  petits  appa- 
reils destinés  à  être  disposés  en  préparations  transparentes  ou  opa- 
ques sur  le  porte-objet,  se  fait  par  dissection  opérée  à  Tœil  nu,  à 
la  loupe  ou  avec  un  microscope  approprié  ;  instruments  sous  les- 
quels on  procède  par  section,  traction,  déchirure  ou  dilacération, 
comme  dans  beaucoup  d'autres  dissections  ordinaires; 

2"*  Que  l'arrangement  réciproque  des  éléments  anatomiques  dans 
chaque  tissu,  que  les  rapports  et  les  autres  dispositions  des  divers  tis- 
sus dans  chaque  organe  et  des  petits  organes  les  uns  avec  les  autres, 
se  constatent  à  Taide  de  coupes  ou  sections  pratiquées  de  manière 
à  rendre  ces  parties  assez  minces  pour  qu'elles  soient  susceptibles 
d'être  conservées  en  préparations  translucides,  permettant  de  voir 
les  dispositions-  précédentes  ; 

3®  Que  les  caractères  individuels  et  spécifiques  des  éléments 
constituant  les  diverses  parties  dont  il  est  question,  ne  peuvent  être 
observés  que  sur  des  coupes  du  genre  de  celles  qui  viennent  d'être 
mentionnées  quand  il  s'agit  de  tissus  des  plantes  et  de  tissus  durs 
des  animaux  ;  souvent  même  il  faut  arriver  à  leur  isolement  par 
dilacération,  avec  ou  sans  l'emploi  des  réactifs  chimiques  et 
de  la  chaleur.  Pour  la  plupart  des  tissus  mous,  la  connaissance 
de  ces  éléments  (qui  domine  la  détermination  de  la  nature  des 
parties  complexes)  ne  peut  être  obtenue  qu'après  leur  isolement, 
ici  par  dissection^  là  par  dilacération  et  aussi  par  raclage  pour  quel- 
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qaes-uns.  C*est  alors  que  la  préparation  s'achèye  encore  par  des 
'  manœuvres  semblables  à  celles  dont  il  a  été  question  dans  les  chapi- 
tres précédents  et  qui  consistent  en  une  disposition  convenable 
des  parties  isolées  dans  un  liquide  approprié,  entre  le  porte-objet 
et  une  lame  mince. 

"  Il  est  faci'e  de  comprendre  que  dans  bien  des  cas  ces  divers  pro- 
cédés doivent  être  employés  successivement  pour  arriver  à  faire 
une  préparation  susceptible  d'être  examinée. 

Encore  une  fois  enfin,  il  faut  savoir  distinguer  ici  ce  qui  touche 
k  préparation,  de  ce  qui  concerne  les  parties  qu'elle  doit  nous 

i£  mettre  è  portée  de  voir,  et  l'étude  des  attributs  de  ces  dernières. 

^   Il  faut  savoir,  par  exemple,  que  pour  être  utilisée  autrement  que 

-     eomme  objet  commercial,  la  préparation  d*un  organe  microsco^ 
pique  ou  d*un  tissu  ne  peut  être  observée  avec  fruit  que  si  Ton 
.,  connaît  déjà  les  éléments  qui  les  composent  et  dont  cette  prépara- 
tion doit  précisément  nous  faire  voir  Tarrangement  réciproque. 

ART.    I*'.    —  DBS   DISSECTIONS   MICROSCOPIQOES. 

48i.  Le  nombre  des  circonstances  dans  lesquelles  on  est  oblige 
de  recourir  à  la  dissection  sous  le  microscope,  tant  pour  faire  l'a- 
natomie  descriptive  des  organes  trop  petits  pour  'être  bien  vus  à 
Tœil  nu,  que  pour  arriver  à  faire  des  préparations  transparentes 
devant  être  examinées  à  un  fort  grossissement  est  trés-considé- 
rabie. 

Toute  étude  de  la  structure  intime  des  organes  des  invertébrés 
de  petit  volume,  et  des  embryons  d'un  grand  nombre  de  vertébrés, 
exige  comme  pour  les  plus  grands  animaux,  qu'ils  aient  été  dissé- 
qués au  point  de  vue  de  Tanatomie  descriptive,  aûnque  Ton  sache 
bien  d'où  viennent  les  éléments  anatomiques  qu'on  porte  sous  le 
microscope. 

Cette  dissection  se  fait  sous  la  loupe,  le  doublet,  le  microscope 
à  dissection,  ou  le  microscope  à  observation,  à  l'aide  d'un  faible 
grossissement  et  du  prisme  redresseur. 

Le  prisme  redresseur  de  Nacliet  pouvant  s'appliquer  â  tous  les 
microscopes,  est  de  beaucoup  le  plus  commode. 

Au  moyen  de  ce  prisme,  doit  la  construction  repose  sur  une 
observation  très-curieuse  qu'on  doit  à  Amici,  on  peut  disséquer 
sur  toute  espèce  de  microscope.ayec  la  plus  grande  facilité  ;  on  le 
place  simplement  sur  roculaire*  et  les  imagés  sont  complétemeni 
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redressées.  On  peut  aussi  se  servir  de  son  prisme  redresseur  per- 

%fec(ionnë  combiné  avec  un  oculaire  pour  don- 
ner un  plusgi'tod  champ  (fig.  98). 
Quand  la  préparation  doit  être  eiécutée  h 
l'aide  de  la  lumière  réfléchie,  on  fixe  l'animal 
ou  l'organe  avec  des  épingles,  ou  des  épines, 
sur  une  plaque  de  liège,  de  cire,  ou  autre  sub- 
stance (vny.  p.  S58),  soit  à  nu,  soit  dans  un  ba- 
■^-^,  _  J  quel  ou  cuvette  à  dissection,  pouvant  être  rera- 
_  pli  de  liquide  suivant  ce  que  permet  ou  exige  là 

prinnF  ndmteur  de  nature  des  tissus  à  préparer. 

Ouandia  transparence  des  animaux,  des  em- 
bryons particulièrement  ou  des  organes  étudiés  s'y  prèle,  on  les 
dissèque  i  l'aide  de  la  lumière  transmise  en  les  tenant  sur  une 
lame  de  verre  ou  dans  un  verre  de  montre. 

Toutes  ces  dissections  s'exûculent  par  incisions,  tractions,  dé- 
chirures à  l'aide  des  ciseaui,  microtomes,  scalpels,  aiguilles  droites 
ou  courbes,  et  pinces,  dont  il  a  été  question  plus  haut.  Ces  ma- 
nœuvres varient  naturellement  selon  qu'il  s'agit  de  mettre  à  nu  des 
cordons  nerveux,  des  ganglions,  des  muscles,  des  glandes,  des 
conduits,  ou  de  séparer  ks  unes  des  autres  des  membranes, 
comme  sur  les  œuîs  des  vertébrés,  etc. 

Dans  tous  les  cas,  leur  but  est  l'isolement  des  organes  pour  en 
voir  le  volume,  la  forme,  les  connexions  et  la  couleur;  puis  on 
peut  alors  les  enlever  en  tolalilè  ou  en  partie  avec  des  ciseaux  et 
des  pinces  ou  par  simple  traction  pour  les  étaler  sur  la  lame 
porte-objet  dans  un  liquide  approprié.  On  les  recouvre  avec  une 
lamelle  mince  pour  les  observer  sous  le  microscope  composé, 
à  l'aide  de  grossissements  plus  ou  moins  puissants,  comme  ou  le 
fait  pour  les  corpuscules  naturellement  isolés.  On  peut  ensuite  <  î- 
mentpr  le  couvre-objet  pour  faire  du  tout  une  préparation  de  col- 
lection, ou  au  contraire  soumettre  l'organe  à  la  dilacéralion,  etc. , 
pour  isoler  et  mieux  voir  les  éléments  anatomiques  composant  son 
tissu. 

Les  dissections  microscopiques  de  ce  genre  doivent  être  exécutées 
souvent,  non-seulement  sur  des  embryons  ou  d'autres  êtres  de 
petit  volume,  animaux  ou  végétaux,  mais  encor.*  sur  des  produits 
morbides.  C'est  comme  il  vient  d'être  indiqué  qu'il  est  utile  de 
procéder  pour  isoler  les  petite  vaisseaux  dilatés  de  différentes 
manières,  des  tumeurs  érectiles  (lig.lS,  p.  73),  des  centres  nerveux 
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(flg.  9^,  etc.,  dont  on  «eut  faire  des  préparations  destinées  i  être 
étudiées  à  ud  grossissement  plus'  ou  moins  fort.  Quand  les  tissus 
sont  mous,  quand  les  parties  ft  isoler  ne  tranchent  pas  par  leur 
couleur  sur  le  reste  de  la  masse,  il  vaut  mieux  faire  la  dissection 
par  transparence  sur  une  lame  de  verre  en  se  servant  de  pinces, 
d'aiguiUesdroitesoucourbesetdes  ciseautàmanche(fig.l6,p.36), 
Fi»,  se  ■ 


instruments  à  l'aide  desquels  on  saisit,  tire  et  sépare  les  portions 
qu'on  doit  préparer  isolément  ensuite.  Le  nombre  des  cas  dexe 
genre  est  trop  considérable,  tant  en  ce  qui  touche  les  parties 
nonnales,  telles  que  les  villosités,  les  papilles,  les  acini  glandu- 
laires, les  conduits  eicréteurs,  etc.,  qu'en  ce  qui  regarde  les  pro- 
duits morbides  pour  qu'il  soit  possible  de  les  énumérer. 

iH5.  C'est  par  l'usage  alternatif  du  scalpel  et  desciseaui,  ou  du 
mi«rolQme(p.76),  en  pratiquant  des  incisions,  que  l'on  coramencerii 


■  CipiMii 
'    bilnrcltion  (c);  gnaÙBso» 
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les  dissections.  On  emploiera  nécessairement  des  scalpels  et  des  ci- 
seaux d'une  forme  appropriée,  à  la  forme  et  au  volume  de  Tobjet 
que  Ton  dissèque.  Il  ne  restera  plus  qu*à  séparer  les  parties  incisées, 
à  les  fixer  à  l'aide  d*épingles  ou  autres  moyens,  à  mesure  qu'elles 
8*écartent  et  flottent  dans  Teau. 

Si  Ton  veut  ensuite  extraire  de  petits  objets  pour  les  soumettre  à 
d'autres  dissections,  à  l'aide  des  aiguilles  emmanchées  on  les  mettra 
en  évidence,  puis  les  saisissant  avec  des  presselles  fines,  on  les  sé- 
parera avec  des  ciseaux  à  ressort  (fig.  16,  p.  76),  ou  de  petits  scal- 
pels. 8i  l'objet  est  mou,  s'il  s'agit  d'un  mollusque,  d'une  larve  d'in- 
secte, ou  autre  corps  de  même  nature,  c'est  par  déchirements  et 
avec  des  aiguilles  droites  et  courbes  que  Ton  opérerales  dissections, 
quand  la  nature  du  corps  permet,  par  sa  consistance,  d'isoler  les 
organes  que  l'on  veut  étudier.  Dans  certaines  de  ces  opérations, il 
est  avantageux  de  laisser  macérer  quelque  temps  les  objets  que 
l'on  doit  disséquer,  dans  un  des  liquides  durcissants  que  nous 
avons  indiqués.  L'expérience  seule  apprend  quels  sont  ceux  qu'il 
faut  choisir  dans  chaque  cas  particulier.  C'est,  en  grande  partie»  . 
par  des  tractions  méthodiques,  que  l'on  obtient  les  meilleurs  ré- 
sultats, et  que  Ton  met  en  évidence  dans  les  bourgeons,  les  boutons, 
et  les  ovaires  véj^^étaux  leurs  parties  constituantes.  Les  coupes  en 
tranches  minces  dans  différents  sens  devront  être  aussi  nécessai- 
rement employées. 

Les  organes  ou  les  appareils  retirés  du  corps  de  certains  articu- 
lés, des  mollusques,  etc.,  se  dissèquent  parfois  sur  la  platine  du 
microscope  simple,  sur  un  disque  de  glace  que  l'on  y  adapte  à  cet 
effet.  On  se  sert  des  doublets,  avec  des  grossissements  variables 
depuis  dix  fois  jusqu'à  soixante  et  plus  ;  mais,  dans  ce  cas,  il  faut  une 
certaine  habileté,  qu'on  n'acquiert  qu'après  de  nombreuses  mani- 
pulations. On  peut  aussi,  sur  la  platine  des  microscopes  simples  ou 
à  dissection,  avec  de  faibles  lentilles,  disséquer  d'assez  gros  objets; 
mais,  lorsqu'ils  sont  trop  volumineux,  l'emploi  du  porte-loupe  et  de 
la  loupe  achromatique  dite  de  Brûcke  (p.  117),  est  bien  préférable. 

Swammerdam  disséquait  les  petits  insectes  sur  une  table  de  cui- 
vre construite  par  Musschenbroeck.  Sur  cette  table,  deux  bras  mo- 
biles étaient  destinés,  l'un  à  maintenir  l'objet,  l'autre  à  porter  la 
lentille  ou  le  microscope  construits  avec  le  plus  grand  soin.  Leurs 
foyers  ainsi  que  leurs  dimensions  étaient  variables.  Swammerdam 
commençait  ses  observations  avec  les  plus  faibles  grossissement 
dont  il  augmentait   progressivement  la  puissance.   Il   employait 
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aussi  de  petits  tubes  de  verre  effilés,  aussi  minces  que  des  soies* de 
porc.  Ils  lui  servaient  à  insuffler  les  petits  vaisseaux,  à  les  isoler 
ou  a  les  injecter  avec  des  liquides  de  différentes  couleurs  ;  il  fai- 
sait périr  ses  insectes  en  les  plongeant  dans  de  l*alcool,  de  Teau  ou 
de  l'essence  de  térébenthine  qui  empêchaient  la  putréfaction,  aug- 
mentaient la  solidité  des  parties  molles  et  facilitaient  leur  dissec* 
tien. 

Quand  il  avait  fendu  les  téguments  avec  les  ciseaux  et  noté  attenti- 
vement tout  ce  qu'il  remarquait  d*abord,  il  enlevait  avec  soin  et  len- 
tement les  divers  organes  après  les  avoir  préalablement  isolés  avec 
des  pinceaux  fins,  de  la  graisse  abondante  qu'on  rencontre  dans  les 
insectes  et  dont  la  dissection  entraîne  souvent  l'altération  des  parties 
voisines.  Cette  manœuvre  est  plus  facile  lorsqu'on  la  pratique  sur 
les  insectes  à  l'état  de  nymphe. 

Parfois  il  plongeait  les  viscères  dans  l'eau  et  les  agitait  douce- 
ment pour  mettre  en  évidence  les  trachées  qu*il  parvenait,  par 
ce  moyen,  à  isoler  des  parties  environnantes  sans  les  altérer. 
11  nettoyait  souvent  les  viscères  en  dirigeant  sur  eux  le  jet  d'eau 
d'une  seringue,  puis  il  insufflait  les  trachées  et  les  faisait  sécher  pour 
de  nouvelles  observations.  C'est  à  lui  qu'on  doit  le  procédé  consis- 
tant à  ponctionner  les  insectes,  les  chenilles,  etc.,  avec  une  aiguille 
et,  après  avoir  chassé  tous  les  fluides  par  une  légère  pression,  à  les 
insuffler  avec  des  tubes  très-fins  ;  on  les  fait  sécher  ensuite  à  l'ombre 
et  on  les  enduit  d'une  couche  d'essenee  d'aspic  (Lavandula  spica^ 
DC),  tenant  en  dissolution  une  petite  quantité  de  résine  ;  ces  pré- 
parations retiennent  longtemps  leurs  formes  naturelles.  Pour  enlever 
l'enveloppe  extérieure  des  chenilles  au  moment  où  elles  se  dispo- 
saient à  filer,  il  les  suspendait  par  leur  fil  et  les  plongeait  subitement 
dans  de  l'eau  bouillante  d'où  il  les  retirait  aussitôt.  Le  tégument  se 
détachait  alors  avec  la  plus  grande  facilité  et  il  enlevait  sans  peine  les 
débris  de  l'enveloppe,  en  plaçant  la  chenille  dans  un  mélange  à  par- 
ties égales  d*esprit-de-vin  et  de  vinaigre  distillé,  qui  augmentait  la 
solidité  des  parties.  C'est  au  moyen  de  ce  procédé,  qu'il  démontrait 
l'emboîtement  du  papillon  dans  la  nymphe  et  de  cette  dernière 
dans  la  chenille. 

Ces  divers  procédés  plus  ou  moins  modifiés  suivant  l'ordre  de  re- 
cherches que  1  on  veut  faire,  et  les  instruments  répandus  de  no& 
jours  sont  encore  ceux  que  l'on  emploie  souvent. 
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d'animaux  et  de  pla'iltes  unicellulaires,  d'humeurs  saines  ou  mor- 
bides, comme  les  mucus,  les  sérosités,  le  sang,  la  lymphe,  les 
urines,  le  liquide  spermatique,  etc. 

Pour  cela,  on  les  place  dans  une  éprouvelte  ou  mieux  dans  un 
verre  à  expérience  conique,  et  on  attend  que  le  dépôt  se  soit  formé, 
€e  qui  a  lieu  plus  ou  moins  lentement  selon  la  nature  organisée  ou 
cristalline  des  corps. 

Quand  les  éléments  placés  dans  un  liquide  ont  ainsi  formé  une 
couche  ou  un  dépôt  contre  les  parois  ou  au  fond  du  vase,  comme 
les  dépôts  muqueux  ou  urinaires,  les  cristaux  des  liquides  qu'on 
évapore,  etc.,   certains  ferments,  et  autres  matières  que  nous 
venons  de  citer,  on  les  enlève  par  le  raclage  avec  quelque  spa- 
tule ou  aiguille  courbe  appropriée  ;   on  peut  aussi  le  faire  par 
aspiration  avec  un  tube  ou  une  pipette,  etc.,  et  on  dépose  sur 
le  porte-objet  une  goutte  du  mélange  qu'ils   forment   avec   le 
liquide  où  ils  étaient.  11   faut  parfois  prendre  tel  ou  tel  objet 
dans  ce  dépôt  en  se  guidant  avec  la  loupe  pour  diriger  les  pipettes. 
On  recouvre  alors  le  tout  d'une  lame  de  verre  avec  ou  sans  addi- 
tion du  fluide  où  ils  siégeaient  ou  de  quelque  autre  substance 
inoffensive.   Si  ces  corps  sont  trop  abondants,  on  se  débarrasse 
de  l'excès  comme  nous  venons  de  l'indiquer  (p.  332).    Quand 
les  corpuscules  examinés  ne  sont  pas  friables,  ni  faciles  à  écra- 
ser, on  peut  se  débarrasser  de  cet  excès  en  faisant  glisser  la  la- 
melle sur  le  porte-objet,  jusqu'à  ce  qu'on  voie  qu'elle  a  laissé 
sur  son  trajet  assez  de  corpuscules  pour  que  ceux  qui  restent  sous 
elle   soient   isolés  et  forment  une  préparation  convenablement 
transparente. 

Il  est  un  certain  nombre  de  cas,  que  l'expérience  seule  apprend 
à  déterminer,  dans  lesquels  on  peut  se  débarrasser  de  l'excédant 
des  corpuscules  de  la  préparation,  en  appuyant  sur  elle,  soit  parce 
qu'ils  sont  assez  résistants  pour  que  ceux  qui  restent  ne  s'écrasent 
ou  n'éclatent  pas,  s'il  s'agit  de  cristaux,  soit  parce  que  quelque 
corps  étranger  plus  volumineux  que  ceux  qu'on  étudie  protège 
ceux-ci.  On  peut  même  souvent  procéder  ainsi  à  plusieurs  reprises 
pour  la  même  préparation,  en  étudiant  les  globules  rouges  du  sang, 
pour  détruire  par  exemple,  les  piles  qu'ils  forment  au  bout  de  quel- 
ques instants  dans  le  plasma. 

11  est  utile  de  profiler  des  mouvements  imprimés  à  certains  élé- 
ments pour  mieux  les  étudier,  parce  qu'en  roulant  ils  se  présentent 
à  l'observateur  sous  toutes  leurs  faces  successivement,  ce  qui 
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permet  de  voir  exactement  leur  forme,  et  la  distribution  dans  leur 
épaisseur  des  granules  qu'ils  renferment. 

478.  Hors  des  circonstances  sus-indiquées,  il  faut  ordinairement 
éfîter  de  presser  sur  la  lamelle,  ou  même  de  la  laisser  tomber  trop 
brusquement  surla  goutte  de  liquide.  Il  faut  la  poser  doucement,  soit 
horizontalement,  soit  obliquement  par  un  de  ses  bords  avant  les  au- 
tres. En  d'autres  cas,  on  aura  soin  de  prévenir  sa  chute  brusque  en 
la  retenant  avec  une  aiguille  placée  sous  elle.  Pour  cela  on  prend 
les  lamelles  délicatement  avec  des  pinces  fines  ou  avec  les  doigts  ; 
■I  faut  avoir  soin  de  ne  pas  loucher  les  deux  faces  pour  éviter  de 
les  tacher  du  résidu  de  la  sueur  évaporée,  ou  de  la  graisse  qui  reste 
souvent  entre  les  sillons  épidermiques  de  la  pulpe  des  doigts.  Ces 
taches  gênent  en  effet  l'observation  ou  même  l'adhésion  parfaite 
du  ciment,  quand  il  s'agit  d'une  préparation  à  conserver. 

479.  Au  nombre  des  parties  naturellement  isolées  les  unes  des 
artres  que  l'on  peut  être  appelé  h  préparer  en  procédant  comme  il 
vient  d'être  dit  en  parlant  des  éléments  anatoraiques,  il  faut  ranger 
beaucoup   de  petits  organes  caduques  Fig.  91  ' 

des  vertébrés  et  des  invertébrés.  Tels 
sont  les  poils  des  animaux  et  des  plan- 
tes, les  petites  plumes,  les  écailles  des 
papillons,  les  soies  et  les  acicules  de 
diverses  annélides,  etc.  On  les  prépa- 
rera dans  la  glycérine  avec  où  sans  al- 
cool, etc.,  selon  qu'ils  sont  enduits  ou 
non  de  substances  grasses,  permettant 
qu'ils  soient  mouillés  plus  ou  moins 
complètement  sans  adhésion  de  bulles 
d'air  microscopiques. 

Sur  divers  animaux  ces  parties  ca- 
duques, qu'on  peut  préparer  et  observer 
comme  il  vient  d'être  dit,  sont  repré- 
sentées par  les  pellicules  de  fépiderme 
cutané,  par  les  lambeaux  d'épiderme  ou  épithélium  qui  se  déta- 
chent de  la  surface  du  corps  des  batraciens  (fig.  97),  etc. 

mi  que  rit    U  Cretiouilic  commune,  nitoraLlement  dst- 
■atnUnee  OiMinenl  grenue  de)  celtnietel 

Il  lei  lignet  de  tegmentilion  de  la  coucbe'  épltbéliale  en  cellulei. 
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CHAPITRE  II 

PrépamlioB  des  animainc  et  éam  végétauc  nioroaoopiiiiiMi. 

480.  C'est  à  propos  des  corps  naturellement  séparés  les  uns  des 
autres  qu*ii  faut  parler  du  mode  de  préparation  le  plus  général  des 
êtres  mentionnés  ici. 

Toute  la  préparation  consiste  à  les  prendre  avec  des  instruments 
appropriés,  tels  que  lubes,  ou  pipettes,  s'ils  sont  dans  Teau,  ai- 
guilles, pinceaux,  etc.,  s'ils'sont  à  la  surface  des  corps  solides  ou 
mélangés  d'autres  corpuscules  dans  la  vase,  les  mousses,  les 
algues,  etc.  Dans  ces  derniers  cas,  s'il  s'agit  de  très-petits  articulés, 
de  larves,  d'œufs,  d'embryons,  d'algues,  de  petits  champignons, 
de  pro-embrj'ons  des  cryptogames,  etc.,  il  est  souvent  utile  d'hu- 
mecter avec  de  l'eau,  de  la  glycérine,  de  la  solution  de  gomme,  etc., 
les  instruments  destinés  à  enlever  les  êtres  que  l'on  veut  saisir  et 
transporter  individuellement  à  l'exclusion  de  tels  ou  tels  autres.  11 
est  impossible  ici  de  donner  autre  chose  que  des  indications  gé- 
nérales, chacun  devant  s'ingénier  à  choisir  ou  inventer  le  moyen 
le  plus  convenable,  c'est-à-dire  le  plus  en  rapport  avec  la  nature 
des  corps  à  examiner  et  avec  le  point  de  vue  sous  lequel  on  désire 
les  étudier. 

C'est  pour  cet  ordre  d'opérations  préalables  exécutées  dans  des 
détritus  divers,  des  croûtes,  des  poussières,  dans  la  vase,  le  sable  » 
etc.,;qu*il  faut  agir  sous  la  loupe,  ou  sous  le  microscope  à  dissection 
ou  encore  sous  le  microscope  composé  à  l'aide  d'un  faible  gros- 
sissement et  du  prisme  redresseur,  qui  là  est  d'un  grand  secours. 
Après»  avoir  étalé  sur  un  large  porte-objet  les  matières  dans 
lesquelles  on  veut  faire  un  triage,  on  va  cueillir  en  quelque  sorte  et 
enlever  à  l'aide  d'Une  aiguille  droite  ou  courbe  ou  d'un  pinceau 
aink\  humecté  d'un  liquide  gluant  les  acariens,  les  annèlidés,  les 
infusoires  même,  oU  les  œufs^  les  embryons,  les  larves^  les  spicules» 
les  pièces  squeletiiques,  les  dépouilles  ou  les  parties  de  tels  et  tels 
de  ces  êtres  pour  les  porter  tantôt  morts,  tantôt  vivants  sut*  le  porte- 
objet  approprié  à  la  préparation  que  l'on  veut  faire  et  examiner. 
On  les  place  ainsi  en  nombre  voulu,  et^  de  tel  ou  tel  sexe,  de  tel  ou 
tel  âgé  qu^il  convient. 

Geilx  dés  êtres  dont  il  vient  d'être  question  qui  sont  trés-minces 
comme  beaucoup  d'infusoires,  quelques  vers,  des  ovules,  des  algues 
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des  acariens  sarcoptides  et  autres  peuvent  être  placés  sur  le  porte- 
objet  ordinaire  dans  un  des  liquides  appropriés  à  leur  observation  à 
Tétat  vivant  ou  à  leur  conservation  en  préparation.  Parfois  seule- 
ment il  est  nécessaire  d*empécher  la  pression  du  porte-objet  par 
Tinterposition  de  quelque  corps  étranger,  comme  un  morceau  de 
poil,  d'ongle,  de  corne,  de  plume,  etc. 

Pour  les  gros  infusoires,  beaucoup  d*annélides,  d  œufs,  d'em- 
bryons, de  larves  et  de  jeunes  d'animaux,  et  de  plantes,  vivant  dans 
reauounon,  il  faut  recourir  à  Temploi  des  porte-objets  creusés  d'une 
petite  cuT^te  (page  229),  ou  encore  de  ceux  sur  lesquels  on  a  collé 
une  cellule  (page  33i). 

Il  en  doit  être  particulièrement  ainsi  quand  on  veut  en  faire  des 
préparations  à  conserver.  On  place  alors  le  corps  dont  il  s'agit  dans 
l'un  des  liquides  appropriés  à  leur  nature  dont  il  sera  parlé  plus 
loin.  • 

481.  Quoi  qu'il  en  soit,  c*est  surtout  dans  les  diverses  circon- 
stances dont  il  vient  d'être  question,  pour  les  préparations  des 
ovules,  des  embryons,  des  larves,  etc.,  qu*il  importe  de  ne  pas  trop 
les  comprimer,  et  de  ne  pas  les  écraser.  En  posant  sur  eux  le  cou- 
vre-objet, il  faudra  donc  opérer  avec  lenteur  et  précaution,  qu'on 
veuille  ou  non  la  cimenter  ensuite.  C*est  dans  ces  cas-là  aussi  que 
lorsqu'on  ne  veut  qu'étudier,  sans  conserver  en  collection  ces  êtres, 
on  se  sert  du  compresseur  dont  la  vis  permet  de  maintenir  le  corps, 
vivant  ou  non,  dans  une  goutte  de  liquide  entre  deux  lames  de  verre, 
sous  la  compression  voulue  pour  amener  un  certain  degré  de  trans- 
parence ou  même  de  le  fixer  sans  aucune  compression. 


CHAPITRE  III 

De  la  préyaralioa  des  parties  mieromecfj^Upmu  adhtfraBles  laa 


482.  La  manière  de  procéder  dans  l'exécution  des  préparations 
de  parties  microscopiques  adhérant  les  unes  aux  autres,  est  très- 
différente  dans  les  conditions  dont  il  s'agit  ici,  de  ce  qu'elle  est 
dans  les  précédentes.  Les  difGcultés  sont  plus  grandes  dans  ces 
dernières  circonstances  en  ce  que  les  manœuvres  déjà  décrites, 
bien  que  devant  finalement  être  toujours  accomplies,  ont  besoin 
d'être  précédées  d'une  série  d'autres  manœuvres. 

Celles-ci  sont  naturellement  trës^verses,  parce  qu'il  faut  né- 

C  Rom.  —  Microscope.  22 
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faite  à  froid,  puis  à  l'aide  d*un  pinceau,  on  en  passe  une  très-faible 
couche  sur  les  surfaces  de  la  coupe  d'os,  on  laisse  sécher  deux  heu- 
res, ensuite  on  prépare.  Pour  les  tranches  de  dents  et  des  objets 
d'une  dureté  analogue,  on  les  obtient  en  sciant  ces  corps  avec  une 
scie  fine,  ou  mieux  à  l'aide  d'un  fil  de  fer  fin  tendu  sur  uu  arc 
et  de  Témeri.  La  coupe  est  amincie  ensuite  sur  une  meule  ou  sur 
un  plateau  de  verre  avec  du  grès.  L'épaisseur  désirable  étant 
obtenue,  on  achève  l'usure  de  la  coupe  sur  un  plan  en  cuivre  ou  en 
verre,  en  la  maintenant  avec  un  liège  et  en  se  servant  des  émeris, 
10,  20,  50.  On  peut  la  polir  sur  du  drap  enduit  de  rouge  anglais 
mouillé  d'un  peu  d'eau.  Le  drap  doit  être  collé  sur  une  surface 
plane. 

.  11  faut  une  certaine  habitude  pour  donner  une  égale  épaisseur  à 
toute  la  coupe,  ce  qui  s'obtient  en  pressant  avec  le  liège  d'une  ma- 
nière uniforme  sur  toute  la  tranche,  mais  sans  presser  trop  fort. 
Cela  est  surtout  difficile  quand  on  amincit  des  lames  d'organes 
formés  de  tissus  ayant  chacun  une  consistance  différente,  comme 
on  le  voit  sur  les  dents  pour  la  dureté  de  l'émail  par  rapport  à  celle 
de  l'ivoire  et  du  cortical  osseux. 

Les  difficultés  sont  plus  grandes  encore  quand  les  organes  durs 
sont  aréolaires,  etc.,  pourvus  ou  non  d'une  couche  périphérique 
plus  ou  moins  résistante  que  le  tissu  interposé,  comme  jon  le  voit 
pour  la  couche  compacte  des  os  par  rapport  au  tissu  spongieux  sous- 
jacent,  pour  les  piquants  et  la  carapace  des  échinodermes,  les  po- 
lypiers, les  valves  des  Bahnes,  etc.  Dans  ces  circonstances  avant  de 
pratiquer  la  coupe  à  la  scie  ou  après  que  celle-ci  est  faite,  il  faut 
remplir  les  canaux  ou  les  alvéoles  du  tissu  par  de  la  cire,  de  la  pa- 
raffine, du  blanc  de  baleine,  delà  gomme  ou  de  la  gélatine,  glycé- 
rinées  ou  non,  que  l'on  laisse  durcir  plus  ou  moins.  Les  parties 
friables  étant  ainsi  soutenues,  on  procède  à  l'amincissement  comme 
il  a  été  dit  plus  haut.  On  enlève  ensuite  la  malière  surajoutée  en 
laissant  séjourner  la  coupe  à  froid  ou  à  chaud  dans  de  l'alcool,  du 
sulfure  de  carbone,  ou  deTéther,  etc.,  pour  le  premier  cas,  dans 
l'eau  pour  le  second  ;  cela  fait,  on  peut  procéder  à  Texainen  de  la  pré- 
paration ou  à  sa  consei*vation.  11  va  sans  dire  que,  souvent,  il  faut 
examiner  la  coupe  sous  un  faible  grossissement  pendant  qu'on 
l'amincit,  pour  voir,  si  son  usure  est  égale  ou  non,  si  elle  s'est  bri- 
sée, etc. 

489.  Il  ne  faut  pas  oublier  du  reste  qu'on  peut  obtenir  autre- 
ment encore  des  lames  minces  des  os,  des  dents  et  de^  divers  tissus 
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durs  indiqués  plus  haut,  sinon  de  manière  à  pouvoir  les  conserver 
en  collection,  mais  au  moins  de  façon  à  pouvoir  en  déterminer  ra- 
pidement les  caractères  essentiels  et  la  nature  anatomique.  Pour 
cela,  on  enlève  des  coupes  minces  avec  un  scalpel  fort  et  bien  tranr 
chant,  avec  une  gouge,  un  ciseau  à  main  ou  de  graveur  sur 
bois,  etc.  Bien  que  fendillées  parfois  sur  une  partie  de  leur  étendue 
et  roulées  en  copeau,  ces  coupes  peuvent  encore  être  étalées  dans 
Teau  ou  la  glycérine  et  bien  étudiées  après  avoir  été  recouvertes 
d'une  lame  minte.  Lors  même  que  le  tissu  est  frais  et  humide,  il  est 
souvent  utile  de  Thumecter,  ainsi  que  l'instrument  tranchant,  avec 
de  l'eau,  de  la  glycérine,  de  Teau  gommée  ou  gélatinée,  afin  d'en  di- 
minuer la  friabilité  et  de  retenir  la  coupe  sur  l'instrument. 

Ces  précautions  sont  indispensables  si  les  tissus  sont  aréolaires 
et  surtout  s*iis  sont  secs.  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  même  le»  lais- 
ser s*humecter  pendant  quelques  moments  au  contact  des  liquides 
précédents. 

Coupes  des  parties  de  consistance  cornée  ou  ligneuse, 

490.  Pour  pratiquer  des  coupes  des  diverses  sortes  de  bois,  de 
beaucoup  de  noyaux,  de  téguments,  des  fruits  ou  des  graines,  de 
certains  cotylédons  ou  albumens  de  celles-ci,  des  cornes,  des  ongles, 
des  piquants  cornés,  des  plumes,  des  téguments  chitincux  des 
insectes,  de  certaines  écailles,  de  la  coque,  des  œufs  de  reptiles, 
de  poissons  plagiostomes,  etc.,  on  se  sert  des  couteaux,  scalpels  et 
rasoirs  indiqués  ailleurs  (page  255).  Après  avoir  bien  fixé  Tor- 
gane  entre  le  pouce  et  l'index,  ou  en  le  maintenant  avec  les  doigts 
et  les  ongles  contre  une  plaque  de  liège,  de  caoutchouc,  d*ébène  ou 
d'autre  bois,  on  enlève  une  coupe  dans  le  sens  voulu.  La  répétition 
de  ces  manœuvres,  conduit  seule  peu  à  peu  à  donner  aux  sections 
l'épaisseur  et  la  grandeur  convenable.  Pour  la  plupart  de  ces  tissus, 
il  est  utile  d'en  humecter  et  d'en  ramollir  la  surface  avant  de  faire 
'a  coupe  pour  éviter  qu'elle  ne  se  roule  trop  en  cornet  et  ne  se  fen. 
dille.  L'eau,  la  glycérine,  la  salive,  ou  une  solution  alcaline  peu- 
vent servir  à  cet  effet.  Ici  encore  l'expérience  seule  apprend  à  choisir 
le  liquide  et  le  degré  d'humectation  nécessaires  pour  arriver  à  faire 
de  bonnes  tranches  selon  qu'il  s'agit  de  telle  ou  telle  partie  orga- 
nique. 

Pour  pratiquer  ces  coupes,  on  se  sert  souvent  d'un  élau  à  main  à 
la  surface  des  mors  duquel  on  fait  dépasser  le  tiss\i  qu'on  veut 
trancher  et  protégé  au  besoin  par  deux  lames  de  sureau  ou  de  liège 
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fin.  On  rafTranchit  d*un  premier  coup  du  rasoir  qu'on  a  mouillé 
ou  non  selon  les  ca«,  et,  d  un  second  coup,  on  enlève  la  tranche 
mince.  On  trouve  en  outre  chez  les  fabricants  d'instruments  de  chi- 
rurgie divers  appareils  destinés  à. fixer  les  rameaux  des  plantes,  les 
organes  des  animaux  de  consistance  cornée,  avec  une  vis  micromé- 
trique qui  les  pousse  ;  de  cette  manière  d'un  coup  de  rasoir  ou  d'un 
tour  de  couteau  à  guillotine  qui  leur  est  adapté  on  enlève  une  tranche 
d'une  épaisseur  voulue  et  mesurée  par  la  hauteur  dont  on  a  fait 
avancer  la  vis  et  l'objet  qu'elle  diasse  devant  elle.  (Yoy.  pages  248 
et  253.) 

Les  divers  procédés  qui  vienncoit  d'être  décrits  sont  aussi  ceux 
qu'on  met  en  œuvre  pour  faire  des  sections  des  tissus  cartilagineux, 
de  beaucoup  d'organes  fibreux,élastiques  et  chitineux  de  consistance 
cartilagineuse,  frais  ou  préalablement  desséchés. 

L'exécution  de  ces  coupes  ne  présente  difficulté  que  lorsqu'il  s'a- 
git d'en  faire  qui  emportent  à  la  fois  le  cartilage,  par  exemple,  et 
un  tissu  moins  homogène,  moins  ferme,  comme  le  périchondre,  des 
ligaments,  etc.C'estalorsque  la  dessiccation  préalable  est  utile,  sauf 
à  humecter  ensuite  la  coupe  avec  de  l'eau  pure  ou  glycérinée,  etc. 
La  difficulté  est  plus  grande  encore  quand  le  tissu  le  moins  dur 
est  entouré  d'une  couche  plus  ferme  et  friable  comme  la  couche 
osseuse  périphérique  du  squelette  des  plagiostomes,  ou  si  au  con- 
traire il  englobe  un  point  d'ossification,  comme  on  le  voit  sur  le 
fœtus  des  vertébrés. 

C'est  pourtant  toujours  le  procédé  qui  vient  d'être  indiqué  ou 
quelqu'un  des  précédents  que  l'on  emploie;  seulement  il  faut  un  peu 
plus  d'habitude  et  manquer  un  plus  grand  nombre  d'essais  avant 
d'obtenir  une  section  convenable,  sans  trop  de  ruptures  du  tissu  le 
plus  dur  et  le  plus  friable.  11  est  bon,  dans  ces  circonstances,  d'hu- 
mecter, les  tissus  friables  surtout,  avec  de  la  glycérine  ou  de  la  gé- 
latine glycérinée. 

491 .  Pour  faire  des  coupes  des  poils,  des  crins,des  filaments  de  lin, 
de  chanvro,  de  coton,  etc.,  on  en  forme  des  faisceaux  que  l'on  ramène 
à  un  degré  de  compacité  analogue  à  celui  des  parties  indiquées  plus 
haut  en  les  imbibant  d'une  solution  concentrée  de  gomme  ou  de  gé- 
latine. On  laisse  sécher  et  on  répète  celte  opération,  au  besoin,  jus- 
qu'à ce  que  l'ensemble  forme  un  cylindre  ou  un  prisme  compacte 
sur  lequel  on  pratique  des  coupes  minces  à  l'aide  du  rasoir  ou  de 
l'un  des  instruments  indiqués  plus  haut.  On  soutient  le  cylindre  en 
l'appliquant  contre  une  plaque  de  bois  ou  de  caoutchouc,  ou  en 
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le  fixant  dans  la  rainure  creusée  dans  un  cylindre  de  bois  tendre  ou 
de  moelle  de  sureau.  On  délaye  les  coupes  dans  Teau  qui  dissout  la 
substance  agglutinante  et  on  choisit  les  tranches  minces  qu'on 
réunit  sur  l'endroit  de  la  plaque  dans  la  glycérine  ou  quelque  autre 
liquide  approprié  à  leur  étude  ou  à  leur  conservation  en  prépara-  • 
tion  de  collection.  (Voy.  Dujardin,  Observateur  au  microscope^ 
1843,  p.  115.) 

Du  reste,  pour  ces  préparations  encore,  il  est  mieux  de  s*en 
procurer  de  toutes  faites  pour  Tétude,  chez  les  préparateurs  et  de 
ne  donner  son  temps  à  leur  exécution  que  lorsque  l'on  se  propose 
de  poursuivre  quelque  recherche  scientifique  spéciale  exigeant 
qu'on  les  exécute  soi-même.  Parmi  les  cas  de  ce  genre  auxquels  ce 
procédé  est  applicable,  il  faut  citer  celui  des  grains  de  pollen,  des  . 
spores  des  Fougères,  des  Lycopodiacées  et  d'autres  cryptogames  qui, 
aiiv^i  agglutinés,  peuvent  être  tranchés  en  coupes  ou  segments 
minces  de  sphères,  permettant  d'en  bien  étudier  les  paroiset  même 
le  contenu.  Seulement,  il  est  utile  alors  de  rendre  la  solution  de 
gomme  moins  cassante  par  l'addition  d'un  peu  de  glycérine. 

ART.    III.    —   DE   l'exécution   DES   COUPES    MIKCES 
SUR   I«ES   TISSUS  DURCIS  ^ 

492.  Nous  avons  déjà  dit  que  lorsqu'on  veut  voir  les  éléments  en 
place  et  surtout  examiner  leurs  rapports  entre  eux,  il  faut  presque 
toujours  pratiquer  des  coupes  minces  des  organes,  à  moins  que 
ceux-ci  ne  soient  suffisamment  transparents  pour  ^tre  observés 
entiers  avec  ou  sans  action  des  réactifs. 

Pour  faire  les  coupes,  nous  nous  servons  toujours  de  rasoirs  à 
lames  plates,  minces,  de  façon  que,  lorsque  Ton  Iranche,  on  est 
beaucoup  plus  certain  de  marcher  horizontalement  et  d'obtenir 
ainsi  une  épaisseur  égale  dans  toute  l'étendue  de  la  coupe.  Il  faut 
avoir  toujours  soin  que  le  rasoir  soit  parfaitement  affilé  et  surtout 
ne  soit  pas  ébréché,  parce  que,  sans  cela,  on  brise  chaque  fois  les 
tranches  d'une  certaine  étendue  quand  elles  sont  minces. 

On  peut  avoir  à  faire  des  coupes  au  rasoir  sur  des  objets  frais 
et  mous  ou  sur  des  objets  durcis  ;  le  plus  souvent  on  les  fait  sur  des 
tissus  qui  ont  séjourné  dans  les  liquides  durcissants,  parce  qu'il  est 
toujours  difficile  d'enlever  des  pellicules  minces  et  homogènes  sur 
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des  organes  frais,  à  moins  qu'ils  n'aient  par  eux-mêmes  une  con- 
sistance suffisante,  comme  le  cartilage,  par  exemple. 

* 

Exécution  des  coupes  à  l'aide  du  rasoir, 

495.  Pour  pratiquer  les  coupes  sur  des  objets  durcis  on  commence 
d'abord  par  faire  une  section  nette  et  plane  de  Tobjet  que  Ton 
veut  étudier  de  façon  à  égaliser  complètement  la  surface.  Cela  fait, 
on  prend  le  tissu  entre  les  doigts  de  la  main  gauche  et  on  cher- 
che à  enlever  des  tranches  minces  avec  le  rasoir  en  dirio:eant  le 
tranchant  de  celui-ci  vers  soi  ou  en  sens  opposé  ;  les  deux  manières 
sont  employées,et  ici  encore  tout  est  question  d'habitude.  11  est  bon  de 
mruiller  le  rasoir  et  Tobjet,  sans  cela  les  coupes  se  fractionnent  le 
plus  souvent.  Quand  on  a  affaire  à  des  organes  durcis  artificielle- 
ment, il  est  nécessaire  que  ceux-ci  ne  soient  pas  trop  durs,  sans 
cela,  ils  deviennent  cassants. 

Les  coupes  sont  <:énéralement  faciles  à  exécuter  sur  des  objets 
durcis,  et  on  prend  vite  Thabitude  de  les  faire  minces  et  larges  en 
nombre  assez  considérable  en  peu  de  temps,  soit  qu'il  s'agisse  de 
trancher  les  tissus  durcis  séparément  de  quelque  animal  veriébré, 
soit,  au  contraire,  que  Ton  ait  affaire  à  des  animaux  entiers  durcis, 
comme  des  embryons  ou  les  œufs  des  premiers,  ou  comme  des  mol- 
lusques, des  annélides,  etc.,  dont  on  veut  étudier  les  organes 
dans  leurs  rapports  réciproques,  etc. 

494.  Lorsqu'on  veut  exécuter  des  sections  de  membranes  minces 
comme  la  rétine  par  exemple,  on  suit  le  procédé  suivant  :  on  fait 
durcir  la  rétine  dans  la  solution  de  Huiler,  etc.,  puis  on  l'étalé  sur 
une  plaque  d'ébéne,  de  plomb  laminé,  de  caoutchouc  durci, et  alors 
on  pratique  une  section  nette  avec  le  rasoir,  en  appuyant  Textrémité 
de  celui-ci  sur  la  plaque  et  imprimant  un  mouvement  de  bascule; 
cette  première  coupe  faite,  on  cherche  en  déplaçant  le  rasoir  à  en 
exécuter  une  seconde,  et  si  le  mouvement  de  déplacement  a  été  suf- 
fisfimment  petit,  on  obtient  une  bonne  section  ti^ansversale  de  la 
rétine.  On  s'habitue  bientôt  à  répéter  rapidement  cette  manœuvi^e 
et  à  obtenir  des  coupes  de  toutes  les  parties  voulues  de  l'organe. 
Ce  procédé  est  applicable  non-seuloment  aux  membranes,  mais  à 
toute  portion  d'organe  réduit  en  lame.  On  peut  dire  que  l'étude  de 
la  rétine  et  des  autres  membranes  minces,  comme  la  pituitaire, 
etc.,  n'offre  plus  de  difficulté,  depuis  que  ce  procédé  est  devenu 
familier  aux  anatomistes. 

Comme  liquide  additionnel  à  employer  pour  faire,  la  préparation 
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on  se  sert,  en  général,  de  glycérine  pure  ou  diluée  à  cause  de  la 
perte  de  transparence  qu*ont  subi  les  éléments  par  la  coagulation 
et  l'action  du  réactif. 

495. 11  existe  un  grand  nombre  de  tissus  des  végétaux  phanéro- 
games (moelle,  ovaires,  fruits,  graines,  etc.)  et  cryptogames  surtout, 
tels  que  lesbasidiomycéteset  les  ascomycètes,  les  lichens,  beaucoup 
d'algues  dont  les  tissus  ont  une  consistance  analogue  à  celle  des 
tissus  animaux  durcis  par  l'alcool,  1  acide  chromique,  les  chromâ- 
tes, etc.  Dans  toutes  ces  circonstances,  l'exécution  des  coupes  per- 
mettant l'étude  de  leurs  tissus  et  de  leurs  organes  reproducteurs  se 
fait  en  suivant  les  procédés  qui  viennent  d'élre  décrits  avec  ou  sans 
dilacération  ou  dissociation  consécutive,  suivant  les  cas,  se  faisant 
sous  le  ipicroscope  à  dissection  ou  sous  la  loupe  montée.  La  tranche 
portée  dans  une  goutte  de  liquide  conservateur  approprié  est  recou- 
verte ensuite  d'une  lamelle  mince  pour  être  examinée,  cimentée  ou 
non,  comme  pour  toutes  les  préparations  précédentes. 

Que  les  tissus  animaux  aient  été  durcis  par  l'un  ou  l'autre  des 
agents  indiqués  précédemment  (p.292et  suiv.),ou  par  la  dessiccation 
avec  ou  sans  traitement  préalable  par  l'acide  acétique,  comme  on 
le  fait  parfois  pour  la  peau,  quelques  muqueuses,  etc.,  le  procédé 
reste  au  fond  le  même.  Dans  ces  dernières  conditions,  il  est  ordi- 
nairement utile  d'humecter  la  surface  que  Ton  va  trancher  avec  de 
l'eau,  de  la  salive  ou  de  la  glycérine.  Quelques  essais  montrent 
vite  quels  sont  les  cas  dans  lesquels  il  faut  ou  ne  faut  pas  procéder 
ainsi. 

Exécution  des  coupes  d'organes  très^petUs  ou  irès-délicats, 

496.  Il  est  des  organes  délicats  et  compliqués  des  vertébrés  et  des 
invertébrés  surtovt,  il  est  aussi  de  ces  derniers  pris  en  entier  et 
des  embryons  qui  durcis,  ou  non,  ne  peuvent  être  tranchés 
en  coupes  minces  qu*aprés  avoir  été  consolidés,  si  Ton  peut 
dire  ainsi,  par  quelques  moyens  mis  en  œuvre  avant  l'emploi  du 
rasoir.  Le  principal  consiste  à  plonger  ces  appareilsou  ces  animaux 
dans  une  solution  concentrée  de  gomme  arabique^  de  manière  à  ce 
que  celle-ci  pénétre  le  mieux  possible  entre  les  parties  à  élayer.  Il 
faut  ajouter  quelques  gouttes  de  glycérine  à  la  solution  de  gomme^ 
pour  qu'elle  ne  soit  pas  trop  friable,  et  n'éclate  pas  sous  le  tran- 
chant du  rasoir.  On  laisse  la  gomme  se  dessécher  dans  une  capsule 
ou  autre  vase  permettant  de  re^rer  aisément  la  masse  consolidée. 
On  saisit  aloi^  celle^i  entre  les  doigts  dé  la  main  gauche^  et  on 
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pratique  les  coupes  voulues,  en  tirant  le  rasoir ,  le  tranchant 
tourné  vers  soi  ou  en  sens  inverse,  selon  les  circonstances  et  la 
nature  des  organes.  On  fait  tomber  ensuite  la  coupe  dans  une  quan- 
tité  d'eau  suffisante  pour  dissoudre  la  gomme  sur  le  porte-objet 
même  qui  doit  servir.  On  pompe  alors  celte  eau  qu'on  remplace 
par  le  liquide  conservateur  voulu,  sans  déranger  les  organes  dont 
on  veut  étudier  la  structure,  quand  il  s'agit  par  exemple  de  coupes 
du  co]:ps  des  embryons,  de  certains  mollusques,  des  papilles,  etc. 
On  recouvre  enfin  le  tout  de  la  lamelle  mince. 

Ce  procédé  sert  encore  à  montrer  nettement  la  disposition  et  la 
structure  des  villosités  et  des  plis  des  muqueuses,  celle  des  pièces 
de  l'appareil  de  Todorat  chez  les  petits  mammifères,  de  Toreille 
interne  (Lœwenberg),  et  autres  encore. 

11  est  également  applicable  à  l'exécution  des  coupes  des  champi- 
gnons basidiosporés  de  petit  volume,  de  quelques  lichens  et  mousses, 
des  ovaires  avec  leurs  ovules  sur  quelques  phanéroganes,  des  grains 
de  pollen,  des  grosses  spores,  etc. 

Du  reste  ce  procédé  comme  beaucoup  d'autres,  se  prête  à  des 
applications  variant  presqu'en  nombre  infmi ,  à  nieaure  qu'on 
en  use  davantage  et  qu'on  l'applique  à  des  recherches  plus  di- 
verses. Ainsi  on  peut,  de  même  que  les  suivants,  l'employer  pour 
faire  de  très-belles  coupes  du  corps,  de  la  tête  et  des  yeux,  des 
insectes  mous,  tels  que  les  diptères,  les  larves  et  les  chenilles,  les 
nymphes,  les  helminthes,  les  annélides,  qu'il  est  utile  de  laisser 
auparavant  durcir  dans  l'acide  chromique,  le  chromate  de  po- 
tasse, l'alcool,  etc. 

497.  Ce  procédé  est  également  applicable  à  l'exécution  des  cou- 
pes minces  sur  les  œufs  et  les  embryons  durcis  des  batra- 
ciens, -des  poissons,  des  insectes,  etc.  MaiSf  pour  ces  der- 
niers, il  vaut  mieux  les  englober  dans  une  petite  masse  de 
stéarine  pure  ou  mêlée  de  cire,  et  mieux  encore  dans  de  la  paraf- 
fine fondue.  Après  la  solidification  de  ces  matières,  l'on  pratique 
les  coupes  selon  celui  des  méridiens  de  l'ovule  qui  est  le  plus  con- 
venable pour  voir  telle  ou  telle  partie  de  l'embryon,  ainsi  que 
premier. 

On  peut  aussi  fixer  l'œuf  avec  ces  substances  dans  l'excavation 
d'un  morceau  de  moelle  de  sureau  en  lui  donnant  d'avance  la  po- 
sition qui  convient  le  mieux  pour  la  coupe  qu'on  se  propose  de 
faire.  On  fait  tomber  les  coupes  dans  un  verre  de  montre  plein 
d'essence  de  térébenthine,  qui  dissout  la  paraffine  ou  la  stéarine,  et 
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on  les  reprend  ensuite  avec  un  pinceau  pour  les  placer  sur  le  porte- 
objet.  On  s'habitue  vite  à  ces  maniements  délicats. 

498.  Les  agents  durcissants  qui  rendent  possible  rexécution  de 
ces  manœuvres  sont  aussi  des  agents  conservateurs  ;  ils  offrent 
par  suite  de  grands  avantages  dans  les  recherches  embryogéniques 
faites  à  l'aide  de  coupes  destinées  à  montrer  les  rapports  récipro- 
ques de  chacun  des  nouveaux   organes  qui  apparaissent  et  de 
ceux  qui   grandissent.  Ces  avantages  consistent  en  ce  que  Ton 
peut  de  jour  en  jour  ou  à  des  intervalles  de  temps  plus  rappro- 
chés encore  y  plonger  successivement  des  séries  d'œufs  de  ba- 
traciens, de  poissons,  de  mollusques,  d'annélides,  d'insectes,  etc., 
ayant  tous  au  début  été  fécondés  en  même  temps  pour  pratiquer 
sur  eux  à  loisir  les  coupes  voulues  pour  leur  étude.  On  sait  en  effet 
qu'il  est  des  périodes  du  développement  de  certains  organes  qui 
sont  si  rapides  qu*on  n'a  pas  encore  eu  le  temps  de  disséquer 
d^observer  et  de  dessiner  l'embryon  de  la  première  que  déjà  il  fau- 
drait se  mettre  à  examiner  celui  de  la  seconde;  d'où  l'obligation 
fréquente  de  renoncer  à  cet  examen  pour  le  faire  lorsqu'une  nou- 
velle ponte  de  la  même  espèce  en  fournit  l'occasion. 

499.  Pour  fixer  solidement  les  ganglions  nerveux  de  manière 
que  le  rasoir  puisse  les  couper  précisément  dans  le  sens  qui  sem- 
blera le  plus  avantageux  pour  l'étude,  soit  en  long,  soit  en  tra- 
vers, voici  les  procédés  employés:   après  avoir  retiré  le  frag- 
ment de  tissu,   le  ganglion,  etc.,*de  la  solution  qui    a  servi 
à  le  durcir,  on  le  dispose  en  étendant  ses  parties  sur  du   pa- 
pier buvard,  où  on  le  laisse  sécher  à  l'air  libre  pendant  une  heure 
ou  deux.  Lorsque  sa  surface  est  bien  privée  d'humidité,  on  le 
trempe  dans  de  la  paraffine  fondue,  dont  la  température  de  fusion 
(42')  n'est  pas  assez  élevée  pour  en  altérer  la  substance  ;  puis  on 
le  retire  immédiatement  pour  laisser  solidifier  à  sa  surface  une 
première  couche  de  paraffine.  En  trempant  ainsi  le  même  organe 
à  plusieurs  reprises,  on  obtient  bientôt  un  petit  bloc  de  paraffine 
contenant  le  tissu  à  trancher,  dont  on  connaît  la  position  exacte, 
c'est-à-dire  qu'on  sait  où  sont  ses  faces,  ses  extrémités,  les  points 
d'émergence  de  ses  principales  branches,  s'il  s'agit  d'un  ganglion 
nerveux,  etc.  Ce  bloc  de  paraffine  est  encore  trop  petit  pour  être 
tenu  facilement  entre  les  doigts  ;  on  le  fixe  alors  au  moyen  d'un 
peu  de  la  même  substance  fondue  sur  un  bouchon  de  liège,  ou  on 
le  dispose  dans  la  cavité  d'un  tube  en  laiton,  et  on  y  coule  autour 
du  ganglion,  etc.,  une  certaine  quantité  de  paraifine  fondue.  Après 
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la  solidification  de  celle-ci,  on  relire  du  tube  une  petite  bougie 
contenant  à  une  de  ses  extrémités  Torgane  disposé  dans  le  sens 
précis  où  l'on  veut  pratiquer  les  coupes. 

^  Au  lieu  de  paraffine,  on  peut  se  servir  de  divers  encollages  (que 
l'on  trouve  à  acheter  chez  H.  Bourgogne  à  Paris),  au  moyen  des- 
quels on  colle  les  organes  à  couper  sur  du  liège  ou  sur  de  petits 
morceaux  de  bois  tendre.  Il  faut  toujours  appliquer .  sur  Tobjet 
plusieurs  couches  de  ces  encollages,  lesquelles  demandent  plusieurs 
heures,  quelquefois  plusieurs  jours  pour  sécher  ;  tandis  que  la  pa- 
raffine est  immédiatement  solide,  et  ce  procédé  dû  à  Polaillon  a  au 
ipoins  l'avantage  d'être  expéditif. 

Ces  encollages  ont  généralement  pour  base  des  mélanges  de 
solutions  concentrées  de  sucre  ou  de  gomme  avec  de  la  gélatine 
dissoute. 

500.  Les  coupes  que  Ton  peut  faire  à  main  levée ,  suffisantes  pour 
l'étude  de  la  plupart  des  tissus,  sont  souvent  défectueuses  pour  celle 
du  tissu  ganglionnaire.  En  effet,  il  s'agit  non-seulement  d'avoir 
une  tranche  très-mince,  mais  encore  de  l'avoir  souvent  dans  une 
grande  étendue,  afin  qu'elle  comprenne  les  nerfs  qui  s'irradient 
du  ganglion,  et  que  l'on  puisse  suivre,  s'il  est  possible,  la  marche 
des  tubes  nerveux  entre  les  cellules  ganglionnaires  et  leur  conti- 
nuité avec  ces  éléments  anatomiques.  Pour  obvier  à  cette  imper- 
fection de  la  main,  M.  Polaillon  a  fait  construire,  par  MM.  Robert 
et  Collin,  un  microtome  qui  ne  diffère  de  celui  de  Follin  que  par 
la  facilité  avec  laquelle  on  fixe  dans  son  intérieur  l'objet  à  couper. 

Nous  venons  de  parler  de  la  manière  de  faire  de  petites  bougies 
cylindriques  de  paraffine  avec  un  ou  plusieurs  ganglions  nerveux, 
par  exemple,  pris  dans  cette  substance.  Le  calibre  des  moules  de 
laiton  qui  servent  à  les  fabriquer  est  égal  au  calibre  du  tube 
de  ce  microtome  de  Polaillon,  de  sorte  que  les  bougies  entrent 
exactement  dans  ce  tube.  Une  de  leurs  extrémités  (celle  qui  ne 
contient  pas  le  tissu,  le  ganglion,  etc.,)  repose  sur  une  sorte 
piston  de  cuivre  fixé  à  la  vis  micrométrique,  piston  qui  monte  avec 
cette  vis,  et  par  suite  pousse  le  cylindre  de  paraffine,  dont  l'autre 
extrémité  (celle  qui  contient  le  ganglion)  arrive  au  niveau  d'un 
plan  d'acier  poli. 

Supposez  qu'on  fasse  glisser  une  lame  bien  affilée  sur  ce  plan^ 
on  coupera  tout  ce  qui  le  dépassera  ;  si  on  fait  monter  la  vis  mi^^ 
cromètrique  d'un  trentième  ou  d'un  cinquantième  de  millimètre, 
^extrémité  de  la  bougie  fera  saillie  au-dessus  du  plan  d'une  quan- 
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tité  correspondante,  et  si  on  rase  ce  plan  avec  la  lame  d'un  cou- 
teau, on  aura  une  coupe  de  la  paraffine  et  de  l'objet  qu'elle  contient, 
d'une  épaisseur  égale  au  vingtième  du  millimétré.  La  paraitine  se 
casse  et  se  pulvérise,  mais  la  coupe  de  Tobjet  reste. 

On  peut  remplacer  le  cylindre  de  paraffine  par  un  petit  cylindre 
de  moelle  de  sureau  ou  bois  tendre  de  même  diamètre  ;  à  une  de 
ses  extrémités,  on  fixe  le  ganglion  par  un  encollage,  on  place  tout 
le  petit  système  dans  le  microtome,  puis  on  pratique  les  coupes 
comme  je  viens  de  le  dire. 

La  méthode  des  coupes,  dans  l'étude  de  presque  tous  les 
tissus,  des  ganglions  en  particulier,  doit  toujours  être  con- 
trôlée par  celle  des  dilacérations,  si  Ton  ne  veut  s'exposer  à  des 
erreurs.  C'est  ainsi  que  M.  Roudanowski  (1865),  qui  n'a  étudié 
qfbe  des  coupes  faites  dans  un  seul  sens,  a  cru  voir  des  anastomo- 
ses entre  les  cellules  ganglionnaires,  au  moyen  de  prolongements 
qu'elles  s'enverraient  réciproquement,  anastomoses  qui  n*ont  été 
signalées  que  par  lui  et  que  nous  n'avons  pu  retrouver.  (Polaillon, 
Étude  sur  les  ganglions  nerveux,  in  Journal  de  fanatomie  et  de  la 
physiologie.  Paris,  1866  ;  p.  135.) 

De  r exécution  et  de  la  préparation  des  coupes  des  organes  entiers 

tels  que  les  doigtSy  etc. 

501 .  Des  organes  entiers,  tels  que  les  doigts  de  Thomme,  et  de 
divers  autres  animaux,  les  membres  des  fœtus  ou  de  petits  marami^ 
fères,des  oiseaux,  etc.,  plongés  dans  les  mélanges  acétiques  (p.288), 
eu  nitro-chlorhydriques  (p.  291),  peuvent  au  bout  de  plusieurs  jours 
ou  de  plusieurs  semaines,  et  après  dessiccation  à  l'air  libre,  être  ré- 
duits en  coiipesminces.  On  pratique  ces  coupes  à  l'aide  des  appareils 
à  trancher  décrits  précédemment  (p.  248  et  p.  253).  Les  os  privés  de 
leur  phosphate  calcaire  se  laissent  sectionner  sans  difficulté.  Ces 
coupes  sont  des  plus  utiles  pour  étudier  les  rapports  des  ongles 
avec  les  papilles  de  la  matrice  onguéale,  la  situation  réelle  des 
glandes  sudoripares,  le  mode  d'union  des  ligaments  aux  os  ou  aux 
cartilages,  les  rapports  des  surfaces  articulaires  entre  elles  et  avec 
les  synoviales,  etc. 

On  trouve  du  reste  des  coupes  de  ce  genre  très-bien  faites  parmi 
les  préparations  que  H.  Bourgogne  livre  séparément  ou  en  collec- 
tion méthodiques. 

Une  fois  exécutées,  ces  coupes  doivent  être  gonflées  et  rendues 
transparentes  par  un  séjour  de  quelques  heures  au  moins,  dans 
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l*eau  glycérinée,  et  conservées  ensuite  dans  un  mélange  formé 
de  2  parties  de  glycérine ,  1  d'eau ,  et  1  environ  d*acide  acé* 
tique. 

ART.    IV.    —  DE   LiSOLEMENT   DES  ÉLÉMEiNTS  ÀKATOHIQUES 

PAR   DlLACÉRÀTIOlf  ^ 

502^  La  nécessité  de  bien  connaître  individuellement  les  caractères 
de  chacune  des  espèces  d'éléments  anatomiques  qui  entrent  dans  la 
composition  d'un  tissu  pour  se  rendre  un  compte  exact  de  leur  ar-» 
rangement  réciproque  dans  celui-ci  rend  indispensable  leur  isole- 
ment dans  un  grand  nombre  de  circonstances.  Il  en  est  ainsi»  non- 
seulement  dans  l'étude  des  parties  élémentaires  des  animaux,  mais 
encore  dans  celle  des  plantes,  bien  qu'ici  les  coupes  permettent 
assez  ordinairement  de  voira  la  fois  les  caractères  des  cellules  et 
leurs  relations.  Toutefois,  pour  étudier  les  cellules  du  liber,  les 
laticifères,  les  cellules  du  tissu  de  beaucoup  de  champignons,  etc., 
il  faut  les  dissocier  et  les  isoler  par  dilacéralion,  après  avoir  enlevé 
par  déchirure  ou  à  l'aide  d'une  coupe  mince  une  petite  portion  du 
tissu. 

L'expérience  montre,  dans  ce  cas  et  dans  beaucoup  d'autres  en- 
core, que  la  dilacéralion  et  le  raclage  même  ne  sont  pour  bien  des 
tissus  qu'un  moyen  de  les  réduire  en  lames  plus  minces  que 
celles  que  donnent  les  coupes,  plus  transparentes  par  suite,  mais 
d'une  moindre  étendue,  ne  montrant  que  les  rapports  des  éléments 
entre  eux,  mais  non  ceux  d'organes  microscopiques  plus  ou  moins 
rapprochés  les  uns  des  autres,  ce  à  quoi  les  coupes  servent  sur- 
tout. 

503.  D'une  manière  générale,  pour  étudier  individuellement  les 
éléments  anatomiques  des  animaux,  la  première  condition  à  rem- 
plir quand  on  fait  une  préparation  destinée  à  être  portée  sous  le  mi. 
croscope,  c'est  d'isoler  avec  soin,  parla  dissection,  l'organe donton 
veut  examiner  le  tissu,  afin  de  savoir  au  juste  d'où  vient  le  corpus- 
cule que  Ton  a  sous  les  yeux,  et  ne  pas  donner  de  détermination 
vicieuse.  Cette  remarque  est  surtout  applicable  aux  études  em- 
bryogéniques,  d'anatomie  comparée  et  d'anatomie  pathologique, 
très-souvent  c'est  sous  la  loupe  ou  le  microscope  à  dissection  qu'il 
faut  faire  cette  dissection  préalable.  11  faut  ensuite  prendre  avec  de 
petits  ciseaux  une  minime  quantité  seulement  du  tissu  que  l'on 

*  Par  MM.  Grandry  (de  Uége)  et  Ch.  Robin. 
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porte  sur  le  porte-objet^^  prëalablem^t  bien  essuyé  et  sur  lequel  on 
«mis  une  goutte  du  liquide  dans  lequel  doit  être  faite  la  dissocia- 
tion par  dilacération  isolante.  Celle-ci  s'exécute  le  plus  souvent 'en 
fixant  avec  Taiguille  à  manche,  que  tient  la  main  gauche,  le  frag- 
ment du  tissu  pendant  qu'avec  l'aiguille  de  l'autre  main  qu'on  im- 
plante dans  celui-ci  on  le  divise  en  parcelles  plus  petites.  Souvent 
c'est  la  main  gauche  qui  est  obligée  d'exécuter  les  mouvements 
qu'a  d'abord  faits  la  main  droite,  et  vice  versa.  On  continue  ainsi 
jusqu'à  réduction  en  particules  presque  invisibles  à  l'œil  nu  et  en 
tenant  les  aiguilles  presque  perpendiculaires  uu  sous  l'inclinaison 
donnée  à  une  plume  quand  on  écrit. 

.Le  liquide  dans  lequel  on  doit  faire  la  dilacération  maintient  les 
particules  en  suspension  et  empêche  leur  tléformation.  11  est  en 
outre  indispensable  pour  empêcher  des  bulles  d'air  de  rester  inter- 
posées entre  ces  parties  et  les  lamelles  de  verre,  ce  qui  masque  les 
éléments  anatomiques  et  gêne  ou  même  rend  impossible  l'observa- 
tion. 11  fait  de  la  préparation  un  tout  homogène  que  la  lumière  tra- 
verse plus  facilement,  sans  rencontrer  des  surfaces  libres  sur  les- 
quelles elle  se  réfléchit. 

Dans  la  grande  majorité  des  cas,  on  peut  se  servir  d'eau  pour 
préparer  ainsi  les  solides  organiques,  parce  que  la  plupart  sont  in- 
sensibles à  son  action.  Elle  est  très-utile  lorsqu'il  s'agit  de  se  dé- 
barrasser des  g'obules  sanguins.  Dans  ce  ras  même,  et  lorsque  des 
éléments  insolubles  dans  un  réactif,  comme  les  fibres  élastiques, 
certains  épithéliums,  le  myolème,  sont  masqués  par  d'autres  qui 
sont  attaquables,  tels  que  les  fibres  de  tissu  lamineux  ou  muscu- 
laire, on  se  sert  directement  d'acide  acétique  étendu  pour  y  prati  • 
quer  la  dissociation.  Nous  avons  déjà  dit  que  lorsqu'on  prépare  des 
éléments  nnatomiques  attaquables  par  l'eau,  il  faut  se  servir 
d'autres  liquides,  et  nous  avons  noté  quels  sont  ceux  qu'il  faut 
choisir  (voy.  p.  274).  Pour  quelques  tissus  normaux  ou  pathologi- 
ques, il  suffit  de  racler  avec  un  scalpel  sur  une  coupe  fraîche  de 
l'organe  pour  en  exprimer  le  suc,  ou  en  détacher  quelques  particu- 
les. Ce  procédé  peut  être  employé  pour  délacher  les  parcelles 
d'épiderme  et  d'épiihélium  et  mêmes  leurs  cellules,  ainsi  que  les 
ovules  de  l'ovaire  de  beaucoup  de  mammifères. 

504.  Il  semble  aux  commençants  que  de  si  petits  fragments  ne  peu- 
vent rien  montrer  de  bien  concluant,  la  dilacération  devant  rompre 
les  cellules  ou  les  fibres  qu'il  s'agit  d'observer;  mais  l'expérience 
prouve  que  ce  procédé  si  simple  montre  mieux  ces  parties  que  d'au- 
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très  moyens  plus  longs  et  plus  minutieux.  De  plus  elle  prouve  que 
les  cellules  sont  trop  petites  pour  pouvoir  subir  alors  l'action 
du*  tranchant  de  Tinstrument,  et,  lors  même  que  quelques-unes 
soient  rompues,  ce  qu'on  peut  constater  parfois,  il  en  reste  tou- 
jours assez  d'entières  pour  permettre  une  étude  complète.  Quant 
aux  fibres,  leurs  extrémités,  coupées  ou  rompues,  offrent  souvent 
des  caractères  utiles  à  connaître,  et  elles  sont  ordinairement  en- 
core assez  longues  pour  dépasser  la  largeur  du  champ  du  micro- 
scope, et  même  pour  qu'on  ne  puisse  en  déterminer  la  longueur. 

La  dilacération  doit  être  faite  avec  soin,  comme  une  sorte 
de  dissection  minutieuse,  quand  il  s'agit  des  acini  des  glandes,  des 
corpuscules  ganglionnaires,  etc.,  qui  sont  assez  gros  pour  être  dé- 
truits par  le  raclage.  Il  est  cependant  des  glandes  en  grappe,  sur- 
tout hypertrophiées  et  la  glande  tliyréoïde,  dans  lesquelles  ce  der- 
nier procédé  suffit  pour  montrer  les  culs-de-sac  ou  les  vésicules. 
Hais,  pour  la  plupart  des  glandes,  pour  les  bulbes  pileux,  il  faut, 
par  une  dissection  préalable,  isoler  Tacinus  à  étudier  ou  le  bulbe, 
et  l'enlever  avec  des  ciseaux  courbes,  ou  les  obser\'er  sur  les  coupes 
faites  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut. 

C'est  particulièrement  dans  l'exécution  des  préparations  de  ce 
genre  qu'il  faut  éviter  de  prendre  des  fragments  de  tissu  de  trop 
grandes  dimensions,  faute  ordinairement  commise  par  les  com- 
mençants. Souvent  même,  pendant  la  dissociation,  particulièrement 
quand  on  opère  sur  des  tissus  qui  se  gonflent  au  contact  de  l'eau, 
on  est  obligé  de  repousser  une  partie  des  petits  morceaux  qu'on  a 
placé  sur  le  porte-objet  pour  achever  l'opéralionen  n'utilisant  que 
la  plus  petite  partie  ainsi  réservée. 

11  faut  se  garder  de  dilacérer  à  sec  les  fragments  ou  les  coupes 
des  tissus  et  de  mettre  la  goutte  du  liquide  additionnel  après  la 
dissociation  seulement.  Lorsqu'on  met  le  fragment  à  dilacérer  dans 
le  liquide  avant  la  dissociation,  celle-ci  parait  plus  difficile,  les  par- 
ties détachées  venant  toujours  se  replacer  à  côté  des  portions  non 
dilacérées,  mais  cela  est  un  bien  moindre  inconvénient  que  celui  qui 
est  produit  par  la  dessiccation  plus  ou  moins  grande  de  l'objet  pen- 
dant qu'on  agit  sur  lui  sans  fluide.  Dans  ce  dernier  cas  les  éléments 
adhèrent  à  la  lame  de  verre  et,  lorsqu'on  dépose  le  liquide  addi- 
tionnel, il  mouille  difflcilement  les  parties  isolées  ou  les  mouille 
incomplètement.  On  obtient  alors  des  images  très-peu  nettes,  des 
phénomènes  de  réflexion  lumineuse  qui  nuisent  beaucoup  à  l'ob- 
servation et  qui  peuvent  même  deVenir  des  causes  d'erreur. 


DISSOGUnON  A  L'AIDE  DU  PINGSAU.  550 

•  Au  liea  de  prendre  an  fragment  de  tissu,  on  peut  faire  un^  coupe 
la  plus  mince  possible  de  celui-ci  et  la  dilacérer  ensuite  ;  c'est  k 
procédé  que  nous  suivons  de  préférence.  On  doit  généralement  dis- 
socier le  plus  possible,  mais  il  est  certains  cas  où  Ton  doit  appor- 
ter la  plus  grande  attention  en  dissociant  ;  c*est  lorsqu'on  a  affaire 
à  des  tissus  formés  d'éléments  d*un  grand  volume  à  détails  déli- 
cats et  fragiles  comme  le  sont  par  exemple  les  grosses  cellules  ner- 
veuses du  cervelet  et  autres. 

505.  Outre  ces  moyens  de  dissociation,  il  y  a  ceux  qu'on  n'emploie 
généralement  qu'après  l'action  de  réactifs  et  surtout  de  Tacide  chro* 
mique  faible.  Pour  les  cellules  nerveuses  de  la  moelle  épiniére,  par 
exemple,  nous  avons  toujours  très-bien  réussi  de  la  manière  suivante  ; 
on  prend  un  fragment  de  moelle  qui  a  macéré  dans  Tacide  chrorai- 
que  faible  et  on  le  place  sur  la  lame  porte- objet,  en  ajoutant  une  as- 
sez grande  quantité  de  liquide  additionnel,  alors,  avec  le  plat  d'un 
scalpel  ou  un  objet  plat  quelconque,  on  frappe  doucement  sur  le 
fragment  de  tissu  ;  de  cette  façon,  on  élimine  très-facilement  la  ma- 
tière granuleuse  en  enlevant  le  liquide  à  l'aide  de  papier  buvard  et 
le  renouvellant  plusieurs  fois.  Un  autre  moyen  consiste  dans  l'emploi 
du  pinceau.  Pour  cela  on  prend  un  fragment  de  tissu  ou  une  coupe 
mince  qu'on  met  dans  une  grande  quantité  de  liquide  additionnel 
et  on  place  le  pinceau  perpendiculairement  à  l'objet,  puis  on  frappe 
sur  celui-ci  en  exécutant  des  mouvements  précipités,  sans  être  trop 
violents: 

506.  Nous  voyons  en  résumé  que  les  objets  quels  qu'ils  soient,  pour 
être  soumis  à  l'examen  microscopique,  ont  besoin  de  subir  une 
préparation  variant  suivant  le  volume,  la  consistance  les  propriétés 
optiques  et  autres  de  l'objet.  11  faut,  en  d'autres  termes,  qu'il  soit 
apte  ou  rendu  apte  à  être  placé  sur  la  lame  porte-objet  et  recouvert 
d'une  lamelle  mince  pour  être  ensuite  porté  sur  la  platine  et  mis  au 
foyer  de  l'objectif. 

Certaines  manœuvres  de.  la  préparation  sont  communes  à  celle 
de  tous  les  corps  et  nous  citerons  en  premier  lieu  la  fiiation 
de  ce  dernier,  d'une  façon  quelconque  et  la  mobilité  de  l'appareil 
sur  lequel  il  est  fixé.  Hais,  en  dehors  des  points  communs  à  toutes 
les  préparations  microscopiques,  on  peut  donner  une  idée  d'ensem- 
ble du  modîu  faciendi  de  celle-ci  de  la  manière  suivante  : 

A.  Préparations  extemporanées  ;  1"  à  sec;  2*  avec  liquide  addi- 
tionnel. 

B.  Préparations  non  extemporanées  ;  1°  à  sec  ;  2®  avec  isolement 
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des  parties  à  Tétat  frais;  3^  avec  ou  sans  isolement  des  parties  après 
durcissement  de  Tôbjet. 

ART.   V.    —  DE   l'isolement   DBS  ÉLÉMENTS  ANATOMIQUES 
PAR   INFILTRATION   HTDROTOMIQUE. 

507.  Parmi  les  moyens  qui  peuvent  être  employés  pour  arriver  à 
voir  exactement  à  la  fois  ce  que  sont  les  éléments  anatomiques  et 
quel  est  leur  arrangement  réciproque,  il  faut  noter  spécialement  les 
dispositions  naturelles  et  les  procédés  artificiels  qui  tiennent  ces 
parties  écartées  les  unes  des  autres,  tout  en  conservant  leurs  rap- 
ports essentiels. 

Le  type  des  dispositions  naturelles  de  ce  genre  se  rencontre  dans 
le  tissu  de  plusieurs  organes  des  acaléphes  dont  les  fibres  et  les 
cellules  sont  tenues  écartées  par  une  assez  grande  quantité  de  ma- 
tière amorphe  hyaline.  Les  coupes  pratiquées  à  Taide  d'un  rasoir 
ou  de  ciseaux  permettent  d'observer  les  parties  élémentaires  dans 
leurs  rapports  naturels  et  de  bien  voir  leurs  caractères  individuels, 
sans  dilacération  et  sans  autre  isolement  que  celui  qui  résulte  de 
l'interposition  de  la  matière  amorphe  transparente  qui  les  tient  à  la 
fois  réunis  et  écartés. 

Il  est  d'autres  invertébrés  encore  chez  lesquels  des  particularités 
de  texture  de  cet  ordre  peuvent  être  mises  à  profit  d'une  manière 
analogue  pour  l'étude  des  éléments  qui  les  composent  et  de  l'ar- 
rangement réciproque  de  ceux-ci.  11  en  est  encore  de  même  sur  un 
certain  nombre  de  vertébrés,  ainsi  que  je  l'ai  signalé  depuis  long- 
temps à  propos  du  tissu  connectif  ou  lamineux  dii  rostre  des  pois- 
soins  cartilagineux  (Annales  des  sciences  naturelles^  Paris,  1847, 
in-8,  t.  VII,  p.  279),  de  celui  des  embryons  de  poissons,  de  batra- 
ciens et  de  reptiles. 

Là  et  dans  les  tissus  pathologiques  aux  éléments  anatomiques  fi- 
gurés desquels  l'interposition  d'une  substance  amorphe  hyaline 
donne  l'état  dit  colloïde  les  coupes  du  tissu  frais  pratiquées  au  rasoir 
ou  à  l'aide  des  ciseaux  courbes,  peuvent  permettre  de  faire  les 
mêmes  observations.  Souvent  elles  montrent  non-seulement  les  di- 
vers éléments  nucléaires,  cellulaires  et  fibreux  du  tissu,  mais  en- 
core les  capillaires,'  remplis  ou  non  de  globules  sanguins,  les 
leucocytes  inclus  dans  cette  matière  amorphe,  etc.  Elles  permettent 
de  bien  voir  les  rapports  des  uns  avec  les  autres,  des  noyaux  et 
des  cellules,  par  exemple,  avec  les  fibres  au  milieu  des  mailles 
que  circonscrivent  celles-ci. 
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508.  On  peut  obtenir  artiAciellement  un  isolement  analogue  des  fi- 
bres et  des  vaisse&ux  du  tissu  lamineux,quî  permet  d*enbien  voir  la 
structure,àraide  de  rAycfrotomte.(Lacaucbie.)  On  sait  que  ce  procédé 
consiste  à  injecter  de  l'eau  dans  les  vaisseaux  des  animaux  verté- 
brés jusqu'à  ce  que  le  liquide,  traversant,  par  exemple,  les  parois 
des  capillaires  et  s'interposant  aux  éléments  anatomiques,  les  écarte 
en  rendant  le  tissu  transparent  et  rénitent. 

Les  petits  organes  formés  d*éléments  anatomiques  opaques, 
comme  les  lobules  adipeux,  les  filets  nerveux,  ou  très-cohérents  et 
ne  8ê  laissant  pas  écarter  par  Teau,  comme  les  faisceaux  des  tissus 
élastiques  et  fibreux,  comme  les  petites  glandes  ou  les  acini  des 
glandes  composées  deviennent  alors  évidents  au  sein  du  tissu  trans- 
parent. 11  est  possible  ensuite  de  faire  des  coupes  de  ce  dernier  avec 
des  ciseaux,  etc.,  ou  de  prendre  isolément  les  petits  organes  dont 
il  vient  d*èlre  question  et  que  le  gonflement  du  tissu  lamineux  d'in« 
terposition  écarte  les  uns  des  autres. 

Dans  ces  dernières  circonstances  et  pour  étudier  aussi  les  diver- 
ses variétés  que  présente  la  texture  des  tissus  lamineux,  muscu- 
laires de  la  vie  végétative,  etc.,  il  faut  injecter  ainsi  jusqu'à  pro- 
duction de  Tœdème  une  solution  de  gélatine  au  lieu  d*eau.  Lors- 
qu'après  son  infiltration  la  gélatine  s*est  solidifiée,  elle  permet  de 
faire  dçs  coupes  à  Taide  du  rasoir  et  des  ciseaux  qu'on  place  dans 
l'eau  ou  dans  la  gélatine  glycérinée  dont  il  sera  question  plus  loin. 
Les  préparations  ainsi  faites  laissent  bien  voir  la  situation  relative 
des  éléments  dans  les  tissus  lamineux,  glandulaires,  musculai- 
res, etc.,  que  l'on  a  ainsi  amené  à  l'état  collaide  à  l'aide  d'une  sub- 
stance translucide  qui  ne  s'écoulant  pas  comme  l'eau  maintient  Té- 
cartemént  des  parties.  Elles  laissent  aussi  constater  mieux  que  les 
autres  moyens  quelle  est  la  proportion  des  éléments  anatomiques 
accessoires  par  rapport  aux  éléments  fondamentaux  isolés  les  uns 
des  autres  par  le  procédé  ci-dessus. 

ART.    VI.    —   PRÉPARATION   DES  OBJETS  A  l'ÉTAT   SEC  ^. 

509.  Les  procédés  que  réclament  les  préparations  d'objets  secs  exi- 
gent plutôt  du  soin  et  de  la  patience  qu'une  grandehabileté,  et  toute 
personne  qui  voudra  s'en  occuper  avec  un  peu  d'assiduité  parvien- 
dra aisément  à  de  bons  résultats. 

Les  objets  seuls  qui  peuvent  se  trouver  alti^rés  par  la  présence 

*  Par  MM.  Grandry  (de  Liège)  et  Cb  .Robin. 
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des  liquides  devront  être  conservés  à  l*ëtat  sec  ;  on  sait  qu'ils  sont 
peu  nombreux.  La  première  méthode  employée  consistait  à  main- 
tenir  l'objet  dans  une  fiche  d'ivoire  ou  autre  substance  entre  deux 
petites  rondelles  de  mica;  mais  ce  moyen  ne  mettant  pas  les 
objets  complètement  à  l'abri  de  l'air,  a  dû  être  rejeté  ;  du  reste^ 
l'emploi  du  mica  présentait  de  grands  inconvénients,  car  non- 
seulement  cette  substance  est  très-fragile,  mais  encore  plus  ou 
moins  couverte  de  raies  dont  le  nombre  s'augmente  par  le  frotte- 
ment. 

Pour  les  corps  d'une  certaine  épaisseur,  on  collait  sur  le  porte- 
objet  une  bande  de  papier  ou  d'étain  plus  ou  moins  forte,  au 
centre  de  laquelle  on  ménageait  une  ouverture  appropriée.  Cette 
ouverture  se  pratique  à  l'aide  d'un  emporte-pièce;  on  doit  donc  en 
avoir  de  différents  diamètres  si  on  use  de  ce  procédé,  aujourd'hui 
peu  employé.  La  petite  cavité  formée  par  l'épaisseur  du  papier  en 
contact  avec  le  porte-objet  forme  la  cellule  destinée  à  recevoir  l'obr 
jet.  Pour  clore  ce  réservoir,  il  suffit  de  superposer  une  lamelle 
mince  que  l'on  maintient  en  la  lutant  à  l'aide  des  moyens  indiqués 
aux  chap.  V  et  VI  de  cette  section.  Aujourd'hui  on  remplace  ces  cel- 
lules en  papier  par  celles  dont  il  a  été  question  page  231 . 

5i0.  Pour  coller  ce  papier,  les  étiquettes  de  ces  prépara- 
tions, etc.,  on  peut  se  servir  de  la  colle  de  M.  Jackson,  indiquée  par 
Quekett,  et  qui  est  composée  de  : 

Gomme  adragante  en  poudre i  once. 

—       arabique 2    — 

Sucre  blanc • 2    — 

Le  tout  est  dissous  dans  une  quantité  suffisante  d'eau. 

On  achète  chez  les  papetiers  une  colle  en  fiacon,  dite  colle  blanche 
de  Gaudin,  qui  remplit  très-bien  les  mêmes  usages  et  autres  analo- 
gues. 

511.  Pour  certaines  préparations  à  l'état  sec,  après  avoir  déposé 
l'objet  sur  la  lame,  on  met  dans  un  petit  espace  en  rapport  avec  la  la- 
melle à  recouvrir  quelques  petits  fragments  de  baume  du  Canada, 
préalablement  épaissi  ou  presque  desséché  au  bain-marie  ;  on  re- 
couvre le  tout  d'une  lamelle  et  l'on  chauffe  légèrement  avec  la 
lampe  à  alcool  ;  le  baume  se  liquéfie,  et  en  appuyant  légèrement,  on 
fait  adhérer  les  lames  ensemble;  il  se  forme  delà  sorte  un  petit  cadre 
résineux  qui  sèche  promptemenl  et  qui  préserve  pour  toujours  l'ob- 
jet du  contact  de  l'air. 
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Pour  les  écailles  des  lépidoptères,  des  podurelles,  des  lépismes, 
des  poissons,  etpour  un  grand  nombred'infusoires  fossiles,  etc.,  etc., 
ce  moyen  est  employé  par  les  préparateurs. 

Pour  conserver  les  cristaux,  on  peut  se  servir  des  moyens  in- 
diqués ci*dessus,  mais  celui  de  Darker  est  préférable. 

Son  procédé  consiste  à  prendre  deux  lames  de  glace  taillées  en 
biseau,  de  manière  à  produire  par  leur  rapprochement  une  goût, 
tière  que  l'on  peut  combler  pour  maintenir  les  lames.  Ayant  mis 
une  goutte  de  solution  saline  entre  les  deux  lames,  on  laisse  cris- 
talliser ou  Ton  active  la  cristallisation  à  Taide  de  la  chaleur  ;  cela 
fait,  il  ne  reste  plus  qu'à  couler  dans  la  gouttière  lun  des  luts  in* 
diqués  dans  le  chapitre  suivant. 

La  méthode  de  Darker  est  très-bonne,  aussi  pour  conserver  à  l'é* 
tat  sec  des  tranches  minces  de  bois,  d*os,  des  échantillons  minera- 
logiques,  etc. 

512.  Les  préparations  à  sec  peuvent  être  transparentes  ou  opa- 
ques et  on  les  place  suivant  les  cas  sur  un  fond  noir  et  ne  laissant 
nullement  passer  la  lumière,  ou  sur  une  lame  transparente.  Il  est 
très-important  de  placer  les  préparations  qu'on  veut  examiner  par 
lumière  directe  ou  réfléchie  par  une  loupe  sur  un  fond  complètement 
opaque,  à  cause  des  effets  produits  même  par  une  faible  lumière 
traversante  ;  ainsi  le  tissu  osseux  sec,  dont  les  ostéoplastes  sont 
remplis  d*air  montre  ces  cavités  parfaitement  noires  et  nettement  li- 
mitées quand  il  y  a  absence  totale  de  lumière  traversante,  et  dans  le 
cas  inverse,  on  les  voit  grises,  mal  délimitées,  et  présentant  par 
suite  une  image  très-désagréable  à  l'œil.  (Voy.  pages  345  à  346.)  - 


CHAPITRE  IV 

D«s  matières  dmitiiiéas  à  la  oonaervatloa  d«s  objets  préparéa 

et  de  leur  «a^plol. 

513.  Le  sujet  traité  dans  ce  chapitre  est  très-différent,  ainsi 
qu'on  le  comprend  aisément,  de  celui  dans  lequel  il  a  été  question 
des  agents  chimiques,  qui,  en  raison  de  l'action  qu'ils  exercent 
sur  tels  éléments  anatomiques  et  non  sur  tels  autres,  servent  à 
faire  distinguer  ceux-ci  de  ceux  qui  appartiennent  à  quelque 
espèce  différente ,  mais  pouvant  leur  ressembler  plus  ou  moins, 
quant  à  la  forme^  au  volume,  etc. 
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▲BT.    I.   —  DES  TÉRÉBENTHINES. 

514.  Térébenthine  ou  baume  du  Canada.  La  substance  vendue 
dans  le  commerce  sous  ce  nom  est  la  plus  ordinairement  em- 
ployée de  toutes  celles  qui  servent  pour  conserver  les  prépara- 
tions microscopiques. 

Mais  il  importe  de'  savoir  qu'elle  n'a  pas  la  composition  des 
baumes,  et  constitue  au  contraire  une  térébenthine. 

Là  térébenthine  du  Canada  est  produite  au  Canada  par  XAbie» 
balsamea^  Miller,  qui  a  de  grandes  analogies  avec  le  sapin  ar- 
genté ou  commun  (Abies  pectinataDC).  Elle  a  été  employée  d'a- 
bord en  1832  par  New  et  Bond,  préparateurs  de  Londres,  à  la 
place  de  la  térébenthine  de  Venise  dont  l'usage  avait  été  introduit 
par  Lebaillif  en  1825,  comme  moyen  de  conserver  et  de  sceller  les 
préparations. 

Elle  est  liquide,  presque  incolore,  nébuleuse,  lorsqu'elle  est  ré- 
cente, mais  tout  à  fait  transparente,  si  elle  est  ancienne.  En  qua- 
rante-huit heures,  elle  se  dessèche  à  l'air  si  elle  est  en  couches 
minces.  11  faut  trois  à  quatre  jours  au  moins  pour  qu'il  en  soit  ainsi 
d'une  couchs  épaisse  d'un  millimètre  ou  environ.  Sa  surface  se 
dessèche  dans  les  bouteilles  incomplètement  pleines,  et  la  masse 
prend  alors  une  teinte  d'un  jaune  doré  de  plus  en  plus  foncée.  La 
chaleur,  en  chassant  son  essence  l'amène  à  l'élat  de  masse  rési- 
neuse de  cette  couleur.  Sou  indice  de  réfraction  est  de  1,532. 

La  térébenthine  du  Canada  est  imparfaitement  soluble  dans 
l'alcool,  mais  elle  se  dissout  bien  dans  le  chloroforme;  son  odeur 
est  suave. 

Quand  elle  durcit  trop  dans  les  flacons  des  laboratoires,  on  la 
ramollit  avant  de  s'en  servir  à  l'aide  d'un  peu  de  chloroforme. 

515.  La  térébenthine  du  sapin  (Abies  pectinatalfC.),  vendue  sous 
les  noms  de  térébenthine  de  Venise  et  parfois  d'AUace  ou  de  Stras- 
bourg^ a  exactement*  les  mêmes  propriétés  que  la  précédente,  et 
peut  être  employée  à  sa  place.  C'est  la  térébenthine  dite  au  citron 
dans  quelques  pharmacies,  en  raison  de  son  odeur.  Elle  contient 
des  traces  d'acide  succinique. 

516.  La  térébenthine  de  Bordeaux  (du  Pinus  maritima  Miller), 
qui  se  durcit  plus  vite  que  les  précédentes  n'est  pas  employée  à 
cause  de  sa  couleur. 

51 7.  La  térébenthine  du  Mélèze  (Larix  europœa  DC),  ou  térében- 
thine fine  ordinaire  des  pharmacies,  dite  aussi  des   Vosges  et  de 
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Strasbourg f  vient  généralement  de  la  Suisse  ou  de  la  Savoie. 
Elle  ne  sèche  pas  à  Tair,  en  sorte  que,,  lorsqu'on  s'en  sert,  il  faut 
cimenter  les  préparations  comme  si  on  employait  un  liquide  pro- 
prement dit. 

518.  La  térébenthine  on  baume  du  Canada  sert  surtout  pour  la 
préparation  des  pièces  très-opaques  auxquelles  on  veut  donner  de  la 
transparence.  (Voy.  aussi  pages  345  à  546). 

Toute  coupe  ou  autre  préparation  doit,  avant  d'être  mise  dans 
la  térébenthine  du  Canada,  être  soumise  à  une  dessiccation  préa- 
lable. On  peut  recourir,  à  cet  effet,  à  la  chaleur  dun  bain-ma- 
ric,  ou  bien  exposer  la  préparation  à  l'action  desséchante  de  l'acide 
sulfurique  ou  du  chlorure  de  calcium  et  à  d'autres  procédés  encore. 
(Voy  p.  328.)  11  est  des  objets  qui  peuvent  être  plongés  ensuite  pen- 
dant  quelques  minutes  dans  l'essence  ^e  térébenthine.  S'il  y  a  de 
Fair  à  Tintèrieur  de  la  pièce,il  faudra  un  temps  plus  long  et  quel- 
quefois même  on  se  verra  obligé  de  chauffer. 

L'immersion  dans  le  baume  de  l'objet  dont  on  désire  assurer  la 
conservation  se  fait  ainsi  :  après  avoir  bien  essuyé  le  porte-objet,  on 
Texpose  à  la  chaleur  d'une  lampe  à  l'esprit^de-vin,  pour  la  chauf- 
fer modérément  et  en  évitant  avec  soin  une  température 
élevée.  On  prend  ensuite,  avec  la  pointe  d'une  baguette  de 
verre,  une  goutte  de  la  térébenthine  qu*on  dépose  sur  la  lame. 
Le  liquide  s'étend,  et,  dans  les  circonstances  heureuses,  forme 
une  masse  homogène,  sans  bulles  de  gaz.  S'il  en  restait  (et  il  s'en 
forme  un  nombre  considérable  quand  le  baume  se  trouve  sur  une 
lame  trop  chauffée),  on  les  louche  avec  la  pointe  d'une  aiguille 
chaude  pour  les  faire  éclater,  ou  bien  on  les  attire,  à  l'aide  d'une 
aiguille  froide,  jusqu'au  bord  de  la  goutte  de  baume.  Après  cela,  on 
place  dans  celui-ci  l'objet  à  conserver  ;  puis  on  saisit,  pour  la  se- 
conde fois,  la  tige  de  verre  garnie  de  térébenthine  pour  en  étendre 
une  couche  très-mince  sur  la  face  supérieure  de  l'objet.  En  agissant 
avec  promptitude,  ou. bien  en  chauffant  légèrement,  on  verra  bien- 
tôt le  baume  ajouté  en  dernier  lieu  s'unir  à  celui  qui  a  été  placé 
d'abord  sur  le  porte-objet.  On  prend  ensuite,  à  l'aide  d'une  pince, 
le  couvre-objet  qu'on  a  eu  soin  de  nettoyer  ou  de  chauffer  légère- 
ment, et  on  le  laisse  tomber  sur  l'objet  recouvert  de  baume,  en  ayant 
soin  de  commencer  par  appuyer  le  bord  opposé  à  celui  qui  a  été 
saisi  avec  la  pince  sur  le  porte-objet.  On  abaissera  peu  à  peu  la  la- 
melle qui  avait  au  commencement  une  position  inclinée,  jusqu'à 
ce  qu'elle  couvre  le  tout  horizontalement.  On  peut  encore  à  ce  mo- 
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ment  chasser  quelques  bulles  de  gaz  isolées  au  delà  des  bords  de  la  , 
lamelle,  en  soulevant  avec  précaution  un  côté  de  celle-ci,  pourvu, 
toutefois,  que  Tobjel  introduit  dans  le  baume  soit  capable  de  sup- 
porter une  certaine  pression.  Arrivé  à  ce  point,  on  examine  la  pré- 
paration àTaide  d'un  grossissement  faible.  Si  on  découvre  encore 
quelques  bulles  de  gaz,  ce  qu'on  aura  de  mieux  à  faire  sera  de  placer 
l'objet  couvert  d'une  cloche  sur  un  support  chauffé,  et  de  Ty  lais^ 
ser  pendant  des  heures  entières;  on  donne  ainsi,  en  même  temps, 
de  la  consistance  à  la  térébenthine.  Ce  dernier  procédé  pourra  être 
également  employé  avec  avantage  dans   d'autres  circonstances. 

(Frey.) 
Si  la  quantité  de  térébenthine  a  été  trop  grande,  oncherche  à  en 

diriger  une  partie  vers  les  bords  du  couvre-objet,  ou  bien  même 
on  la  laisse  s'écouler  au  delà.  Quand  le  baume  sera  durci,  on  en- 
lèvera le  superflu  avec  la  lame  d'un  couteau;  puis  on  nettoiera  la 
surface  du  verre  avec  un  morceau  de  linge  trempé  dans  de  l'essence 
de  térébenthine  ou  dans  de  la  benzine. 

Le  durcissement  de  la  térébenthine  enveloppant  l'objet  ne  3*0- 
père  que  très-lentement  à  Tintérieur.  Souvent  elle  est  dure  à  la  cir^ 
conférence  depuis  des  jours  et  des  semaines,  tandis  qu'elle  est  en- 
core fluide  au  centre  ;  une  manœuvre  maladroite  pourrait,  dans  ce 
cas,  faire  glisser  le  couvre-objet  et  détruire  la  préparation.  C'est 
alors  qu'il  est  bon  de  fixer  ce  dernier  avec  un  ciment,  ou  avec 
deux  à  trois  gouttes  de  cire  à  cacheter. 

Nous  avons  dit  plus  haut  comment  il  faut  procéder  pour  empêcher 
la  térébenthine  du  Canada  de  pénétrer  dans  les  canaux  de  Havers, 
dans  les  ostéoplastes  et  leurs  canalicules  radiés,  dans  les  canali- 
cules  de  Tivoire,  etc.,  lorsqu'on  en  place  les  coupes  dans  cettesub- 
stance.  (Voy.  p.  545.) 

Les  précautions  dont  il  s'agit  ici  doivent  être  également  prises 
pour  la  préparation  de  ces  pièces,  lorsqu'au  lieu  de  la  térébenthine 
utilisée  comme  qu*il  vient  d'être  dit,  on  emploie  sa  solution  dans 
le  chloroforme. 

Solution  de  térébenthine  au  chtorofofme. 

5i9.  Cette  solution  s'obtient  en  mélangeant  du  chloroforme  à 
la  térébenthine  du  Canada,  jusqu'à  ce  que  le  tout  ait  la  consistance 
d'un  sirop  épais.  On  a  ainsi  une  substance  dans  laquelle  on  peut 
Conserver  les  pièces  durcies,  les  injections,  toutes  les  parties  habi- 
tuellement mises  dans  les  térébenthines.  Hais  elle  a  le  grand  avan- 
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lage  de  poofoir  être  employée  à  froid  et  d'être  bien  plus  facile  à 
manier  que  celles-ci.  Il  est  bon  de  mettre  assez  de  la  solution 
sur  le  porte-objet,  pour  quelle  déborde  la  lamelle  minct?  et  fasse 
dment  périphérique  en  se  desséchant.  Si,  pendant  le  dessèche- 
ment, la  diminution  de  volume  est  assez  grande  pour  que  Tair 
entre  sous  la  lamelle  mince,  on  ajoute  une  ou  deux  gouttes  de 
cette  substance. 

Cette  solution  qui  pénètre  bien  les  tissus  est  très-utile  aussi  pour 
conser? er  les  pièces  solides  des  articuKs  et  môme  les  animaux  en- 
tiers qui  sont  d'un  très-petit  volume,  qu'ils  aient  ou  non  été  préa- 
lablement conservés  dans  l'alcool.  C'est  avec  la  gélatine  ghcérinée 
dont  il  sera  question  plus  loin  et  les  mélanges  de  glycérine  avec 
l'alcool,  l'acide  acétique,  etc.,  un  des  liquides  conservateurs  les 
plus  utiles  et  qu'il  importe  le  plus  d'avoir  habituellement  sur  la 
table  de  travail. 

dment  à  la  renne  ou  colophane  de  la  térébenthine  du  Canada. 

(Hepworth  ) 

530.  Faire  sécher  au  feu  du  baume  du  Canada  pur,  jusqu'à  ce 
qu'il  soil  dur  comme  de  la  glace.  On  le  dissout  ensuite  dans  du 
chloroforme  pur  ou  encore  dans  de  T  essence  de  térébenthine  recti- 
fiée. Le  chloroforme  est  préférable.  Une  solution  un  peu  épaisse  du 
baume  du  Canada  dans  le  chloroforme  donne  un  lut  meilleur  encore 
que  le  bUume  de  Judée  pour  entourer  la  lame  mince  dans  un  grand 
nombre  de  préparations.  (Lockart-Clarkes,  Rutherford,  Tuke,  etc.) 
11  s'emploie  de  la  même  manière  et  donne  un  ciment  incolore  ou 
à  peu  près. 

Cette  solution  conserve  beaucoup  de  tissus.  Elle  peut  être  em- 
ployée comme  véhicule  conservateur  et  comme  ciment  tout  à  la  fois. 

A  l'aide  d'un  pinceau,  ou  d'une  tige  en  verre,  on  dépose,  goutte  à 
goutte,  un  peu  de  cette  solution  froide  sur  la  lame  de  verre  ;  on  y 
place  l'objet  en  imbibant  les  surfaces  libres  et  on  le  couvre.  11  s'in- 
troduit parfois,  par  suite  de  l'évaporation  du  chloroforme,  un  peu 
d'air  entre  la  bande  et  le  couvre-objet,  tn  inclinant  le  porfe-r>bjet, 
on  ^oute  encore  quelques  gouttes  de  solution,  jusqu'à  ce  que  UjuU' 
la  coupe  soit  bien  enveloppée. 

Emploi  det  solutions  de  térébenthines  et  de  résinf.». 

531.  Pour  Conserver  dans  les  solutionn  pr/rcéd^nf»»'*  ou  mhuf  d«n« 
lés  tértilienthineB  des  partiesmolles,  gorgées  deliquidf(»ionr.hffrrh«'ra 
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d'abord  à  débarrasser  ces  préparations  de  Teauqu* elles  contiennent, 
en  y  faisant  pénétrer  un  fluide  capable  de  former  un  mélange  avec 
elle;  puis  ce  premier  fluide  sera  remplacé  par  un  autre,  et  ainsi  de 
suite  jusqu'au  moment  où  les  matières  précédentes  pourront  les 
mouiller  et  y  rester.  Les  coupes  minces  de  la  moelle  épiniëre, 
du  rein  ou  de  la  raie,  de  l'intestin,  dont  les  vaisseaux  sanguins  ou 
les  vaisseaux  lymphatiques  ont  été  injectés,  celles  du  cerveau 
ou  d'une  glande  lymphatique,  etc.,  doivent  être  privées  d*eau 
pour  éviter  les  contractions  occasionnées  par  la  dessiccation  sim- 
ple ;  pour  cela  on  placera  l'objet,  pendant  une  demirjoumée  et 
même  pendant  une  journée  entière,  dans  de  i*alcool  très-fort,  ou, 
ce  qui  est  préférable,  dans  l'alcool  absolu. 

En  sortant  Tobjet  de  l'alcool  absolu,  on  le  plonge  pendant  une 
âemi-heure  dans  de  l'alcool  méthylique  très-concentré  (toutefois 
cette  dernière  partie  du  procédé  n^est  pas  indispensable).  On  éli- 
mine ainsi  l'eau  qui  est  remplacée  par  l'alcool.  On  retire  la  prépa- 
ration de  lalcool  méthylique;  on  la  reçoit  sur  un  flltre  et  on  la  dé- 
pose dans  l'essence  de  térébenthine  au  moment  même  de  l'évapo- 
ration.  Au  bout  de  quelques  heures,  tout  l'alcool  méthylique  est 
chassé  par  l'essence,  et  l'objet  se  trouve  en  état  d'être  mis  dans 
une  solution  au  chloroforme  de  baume  du  Canada.  C'est  à  ce  degré, 
en  général,  qu'il  faut  sécher  toutes  les  parties  injectées  avant  de  les 
enfermer  dans  cette  solution.  On  réussit  à  conserver  ainsi  beaucoup 
de  détails  histologiques,  même  répithélium  prismatique  et  d'autres 
cellules  fort  délicates  qu'on  peut  rendre  plus  distinctes  encore,  à 
l'aide  de  la  coloratioti  par  le  carmin  ou  le  bleu  d'aniline.  Toutes 
les  injections  transparentes  à  la  gélatine,  s'y  conservent  bien.  Frey 
conseille  d'ajouter  une  goutte  d'acide  acétique  à  l'alcool  employé 
à  chasser  l'eau  des  parties  injectées  avec  le  bleu  de  Prusse. 

522.  Pour  monter  les  objets  avec  du  baume  du  Canada,  il  est 
convenable  d'avoir  quelques  instruments  très-simples  dont  l'emploi 
évite  des  pertes  de  temps  et  de  la  peine.  Comme  source  de  chaleur» 
la  lampe  à  esprit-de-vin  est  ce  qu'il  y  a  de  mieux,en  ce  qu'elle  est  très- 
facile  à  régler  et  qu'elle  ne  donne  pas  de  fumée.  Quand  on  a  à  pré- 
parer beaucoup  d'objets  à  la  fois,  il  est  commode  de  se  servir  ou 
bien  d'un  bain-marie  couvert  d'une  lame  métallique  ou  bien  d'une 
plaque  de  métal  soutenue  au-dessus  de  la  lampe  à  alcool,  à  une 
distance  telle  que  sa  température  ne  dépasse  pas  cent  degrés. 
Frederick  Marshalle  a  fait  connaître  la  disposition  suivante, 
qui  lui  parait  la  plus  commode.  Un  bain-marie  en  étain  est  dis- 
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posé  de  manière  à  permeltre  qu*on  pose  au-dessus  un  support 
plat,  pour  recevoir  la  lame^  ou  bien  encore  qu'on  puisse  mettre  à 
l'intérieur  un  flacon  à  large  ouverture  contenant  le  baume.  Lors- 
qu'on porte  le  bain  à  la  température  de  100®,  ce  dernier  se  liquéfie 
sans  qu'il  se  forme  de  bulles  d'air,  et  la  lame  est  maintenue  suf- 
fisamment chaude  pendant,  qu'on  achève  la  préparation.  Sans 
renouveler  l'eau  du  bain-marie,  on  peut  préparer  10  à  12  objets. 
En  marquant  sur  le  support  le  contour  de  la  lame  et  son  centre  on 
voit  de  suite,  à  quel  endroit  du  verre  il  faut  placer  l'objet.  Pour 
tenir  la  lame  de  verre,  quand  on  la  chauffe  sur  la  lampe,  ou  qu'on 
la  refroidit  ensuite  et  pour  exercer  en  même  temps  une  pression 
convenable,  sur  le  couvre-objet  on  peut  employer  un  appareil  ingé- 
nieux que  H.  James  Smilh  a  nommé  instiiiment  à  préparations. 
Il  se  compose  d'une  lame  de  cuivre  dont  les  bords  sont  relevés 
et  sur  laquelle  peut  reposer  la  lame  dé  verre.  Au  centre  de  ce 
support  est  un  orifice  circulaire  assez  grand  qui  permet  de  chauffer 
la  lame  de  verre  par-dessous.  Un  manche  sert  à  soutenir  la  lame  de 
cuivre.  Sur  ce  manche  et  dans  une  direction  parallèle  est  une  tige 
de  cuivre  terminée  d'un  cété  par  un  bouton  d'ivoire  qui  vient  se 
projeter  au  centre  de  l'orifice  circulaire,  et  fixée  de  l'autre  par  une 
articulation  à  une  oreille  que  porte  le  manche  de  la  lame.  Un  res- 
sort tend  à  écarter  la  tige  du  manche  de  l'appareil,  mais  une  bro- 
che filetée  fixée  vers  le  milieu  du  manche  la  traverse  librement,  et 
au  moyen  d'un  écrou,  l'on  peut  combattre  la  répulsion  exercée  par 
le  ressort,  rapprocher  autant  qu'on  veut  la  tige  du  manche  et  exer- 
cer sur  le  couvre-objet  une  pression  plus  ou  moins  énergique. 
On  peut  employer  aussi  la  pince  à  lame  de  Page  dont  Télasticité 
permet  de  serrer  convenablement  une  lame  d'une  épaisseur  ordL 
naire.  Deux  lames  de  bois  serrent  la  lame  de  verre,  et,  au  moyen 
d'un  pied  recourbé  en  cuivre,  l'appareil  repose  sur  la  table  et 
maintient  en  l'air  la  lame  de  verre  chauffée.  Cet  instrument  est 
particulièrement  avantageux  quand  le  baume  doit  être  déposé  sur 
la  lame,  et  s'y  solidifier  pour  y  fixer  des  corps  dont  on  veut  faire 
des  sections  très-fines. 

Outre  une  paire  de  pinces  d*acier  à  pointes  fines  pour  tenir  l'objet 
que  l'on  veut  préparer,  il  faut  en  avoir  une  autre  paire  plus  commune 
pour  tenir  le  verre  à  couvrir,  car  elle  peut  être  enduite  de  baume.  11 
est  indispensable  d'avoir  une  paire  de  fortes  aiguilles  emmanchées 
pour  manier  les  objets  et  pour  faire  disparaître  les  bulles  d'air. 

Lorsqu'on  veut  fixer  les  verres  à  couvrir,  et  qu'on  n'a  pas  lesins- 

C.  RoBiK   —  Microscope.  Si 
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truments  décrits  plus  haut,  si  Télasticité  du  baume  qui  se  refroidit 
ou  de  l'objet  y  font  quelque  obstacle,  on  peut  employer  avantageu- 
sement les  ressorts  que  fournissent  les  constructeurs  et  les  prépa- 
rateurs. Si  la  pression  n'est  pas  suffisante,  on  peut  avoir  recours 
à  une  petite  presse.  11  faut  avoir  bien  soin  de  faire  en  sorte  que  tous 
ces  objets  ne  retiennent  pas  de  baume,  car  autrement  les  verres  à 
couvrir  et  les  lames  se  tacheraient.  Le  moyen  le  plus  commode  pour 
nettoyer  les  aiguilles  est  de  les  chauffer  au  rouge  à  la  lampe, 
car  peu  importe  qu'elles  conservent  on  non  leur  trempe,  le  baume 
se  carbonise  et  on  peut  alors  facilement  l'enlever.  Les  pinces  de 
bois  ou  de  métal  doivent  être  nettoyées  avec  .de  l'essence  de  téré- 
benthine ou  [de  l'alcool  méthylique.  (Garpenter,  The  Microscope, 
London,lg68;in-i2,§i54.) 

ART.    II.    —  DES   MÉLANGES   GLYCÉRIIlis. 

523.  Nous  avons  déjà  dit  que  la  glycérine  mélangée  à  divers  au- 
tres agents  est  le  liquide  le  plus  employé  pour  la  conservation  des 
coupes  microscopiques.  Elle  sert  moins  souvent  peut-être  pour  con- 
server les  tissus  durs  que  la  térébenthine  du  Canada,  mais  elle  est 
d'un  emploi  plus  facile  et  peut  remplacer  celle-ci  pour  la  conserva- 
tion, de  toutes  les  parties  cornées,  chilineuses  (voy.  p.  280  à  281), 
siliceuses,  de  beaucoup  d'articulés,  d'annéUdes,  de  vers,  etc. 

C'est  par  conséquent  un  des  agents  conservateurs  les  plus  em- 
ployés. 11  ne  faut  toutefois  pas  omettre  de  signaler  qu'employée  pure 
pour  conserver  des  tissus  mous,  non  préalablement  durcis,  et  des 
articulés  microscopiques,  elle  donne  au  bout  de  quelques  mois 
un  ton  jaunâtre,  foncé  aux  parties  molles,  qui  ne  permet  plus  de 
distinguer  les  détails  de  structure  intérieure  et  qui  fait  qu'à  cet 
égard  les  préparations  finissent  par  être  totalement  perdues. 

Si  on  désire  conserver  longtemps  les  objets,  il  est  indispensable 
que  la  glycérine  soit  neutre,  dépourvue  d  eau  autant  que  possible, 
et  ne  contenant  point  de  sels  de  plomb.  Sans  mélange,  la  glycérine 
donne  aux  coupes  une  transparence  qui  parfois  devient  trop  forte 
au  bout  de  quelque  temps.  C'est  pourquoi  il  faut  ordinairement 
lui  ajouter  environ  partie  égale  (plus  ou  moins,  suivant  les 
circonstances)  d'eau  distillée  ou  camphrée.  On  peut  placer,  pendant 
quelques  jours,  les  objets  destinés  à  la  conservation  dans  un  petit 
vase  contenant  de  la  glycérine  pure  ou  un  mélange  de  glycérine  et 
d'eau,  pour  les  laver,  les  rapproprier  ;  cette  opération  fait  aussi 
connaître  le  degré  de  transparence  obtenu.  (Frey.) 
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On  enfermera  ensuite  l'objet,  en  suivant  les  procédés  habituels. 
En  se  servant  de  glycérine  qui  ne  s^évapore  pas,  il  n*est  nulle- 
ment nécessaire  de  se  hftter  de  cimenter  le  couvre-objet. 

Dans  beaucoup  de  cas,  il  est  utile  d'ajouter  deux  à  quatre  gouttes 
d'adde  acétique  ou  chlorhydrique  par  60  grammes  de  glycérine.  Les 
objets  ipjectès  au  carmin  ou  au  bleu  de  Prusse  exigent  cette  addi- 
tion, si  on  veut  éviter  que  ces  couleurs  ne  pâlissent  ou  ne  dispa* 
raissent  tout  à  fait. 

Glycérine  gélatinée. 

524.  n  est  difTérentes  préparations  de  gélatine  qui  constituent 
de  très-bons  moyens  de  conservation  des  tissus  végétaux  et  animaux. 
Ainsi  on  obtient  une  substance  qui  sert  à  la  fois  de  lut  et  de  matière 
conservatrice  en  mélangeant  une  solution  chaude  de  colle  de  poisson 
ou  ichlhyocoUe  dans  aussi  peu  d'eau  que  possible  à  un  volume  égal 
de  glycérine  ou  à  peu  prés  (de  6  à  8  parties  de  cette  solution  con- 
centrée pour  8  parties  de  glycérine  d'après  Roudanowski).  On  a  delà 
sorte  une  gelée  qu'on  liquéfie  à  une  légère  chaleur  ;  on  la  verse  goutte 
à  goutte  sur  la  préparation  quelle  qu'elle  soit,  ou  on  met  l'objet  à 
observer  ou  à  conserver  directement  dans  ce  liquide,  si  on  a  fondu 
la  gelée  sur  le  porte-objet.  On  place  ensuite  la  lamelle  mince.  La 
gelée  devient  assez  solide  par  le  refroidissement  pour  n'exiger  au- 
cune autre  occlusion  par  un  ciment.  Tous  les  tissus  animaux  se 
conservent  très-bien  dans  cette  matière.  Elle  est  très-utile  en  par- 
ticulier pour  conserver  les  coupes  de  tissus  injectés. 

Les  préparations  du  tissu  nerveux  non  colorées  parla  teinturede 
carmin  ou  de  cochenille  y  deviennent,  au  bout  de  quelques  mois, 
trop  diaphanes;  aussi  faut-il  les  colorer  ainsi  avant  de  les  mettre 
dans  ce  milieu.  (Roudano^ski,  Journal  d'anatonUeet  de  physiologie, 
Paris,  1865,in-8*,p.  227.) 

525.  Gomme  liquide  conservateur  d'un  grand  nombre  de  tîssusani* 
maux  et  végétaux  et  de  produits  en  dérivant,  on  peut  employa  le 
liquide  gélatine  de  Deane  composé  de  30  grammes  de  gélatine  ou 
d*ichthyocolle  dissous  à  chaud  dans  60  à  4  20  grammes  d'eau  distillée^ 
liquide  auquel  on  ajoute  120  grammes  de  glycérine,  ou,  en  d'autres 
termes,  i  partie  de  gélatine  pour  5  d'eau  environ  et4deglycérinei 

Beale  préconise  tin  mélange  de  glycérine  et  de  gélatine;  Farrants 
Un  mélange  de  glycéHnei  de  gomme  arabique  et  d'acide  arsénieiit 
à  parties  égales. 

Ml  Ch.  Légtoé  préparé  ainsi  qu'il  suit  un  mélange  de  ce  genre 
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pour  mon  laboratoire.  Il  fait  d'abord  une  solution  concentrée  de  gèr 
latine  (i  partie  de  gélatine  pour  2  parties  d'eau  distillée),  puis  une 
solution  saturée  d'acide  arsénieux. 

Alors  aune  température  de  55*  environ  il  mélange  à  parties  éga- 
les la  solution  de  gélatine,  la  solution  d'acide  arsénieux  et  la  gly* 
cérine  pure.  U  igoute  quelques  gouttes  d'une  solution  d'acide  phè- 
nique  et  passe  à  travers  une  flanelle.  Ce  composé  se  solidifie  en 
une  gelée  transparente  qui  se  liquéfie  à  une  faible  chaleur  et  s'em- 
ploie comme  la  gélatine  glycérinée,  dont  il  vient  d'être  question 
(p.  370).  11  est  bon  de  cimenter  les  préparations  ainsi  faites  pour 
empêcher  le  glissement  du  couvre-objet,  etc. 

Depuis  plus  de  deux  ans,  M.  Legros  conserve  des  tissus  embryon- 
naires, dans  ce  mélange  que  l'on  peut  employer  non-seulement  pour 
les  préparations  microscopiques,  mais  pour  la  conservation  des 
embryons,  des  ovules,  de  tous  les  tissus  délicats  des  vertébrés  et 
des  invertébrés,  des  Uelminles,  des  fragments  de  tumeurs,  etc. 
C'est  un  des  agents  conservateurs  qu'il  importe  le  plus  d'avoir  à 
demeure  sur  la  table  de  travail. 

Glycérine  gommée  ou  alcoolisée, 

526.  Le  mélange  de  gomme  et  de^  glycérine  forme  un  liquide  d'un 
emploi  facile  et  excellent  pour  conserver  des  animaux  microsco- 
piques ou  leurs  parties  et  surtout  la  plupart  des  tissus  et  des  organes 
provenant  des  plantes,  ainsi  que  les  infusoires  végétaux. 

Les  meilleures  proportions  sont  2  parties  de  solution  épaisse  de 
gomme  auxquelles  on  ajoute  à  peu  près  le  même  volume  d'eau  et 
1  partie  de  glycérine. 

En  faisant  un  mélange  analogue  dans  lequel  on  met  2  parties 
d'alcool  au  lieu  de  2  parties  de  gomme,  on  a  un  liquide  qui  con- 
serve, non-seulement  les  tissus  végétaux,  mais  leur  matière  colo- 
rante verte. 

Quant  aux  fluides  mentionnés  ci-après,  ils  ne  sont  pas  aussi  ha- 
bituellement employés  que  les  précédents  ;  plusieurs  même  ne  le 
sont  que  trés-exceptionnellement. 

Glycérine  et  acide  chromique  ou  bichromate  de  potasse. 

527.  Les  solutions  d'acide  chromique  et  de  bichromate  de  po- 
tasse, même  très-faibles,  fournissent  de  bonnes  liqueurs  conserva- 
trices en  y  ajoutant  de  la  glycérine  suivant  les  circonstances.  Le 
mélange  de  1  partie  d%  glycérine  et  de  i  partie  du  liquida 
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(¥.  p.  304),  parait  être  d'un  excellent  usage.  Ce  liquide,  même 
pur,  *est  très-propre  à  la  conservation  des  tissus  d'une  grandedéli- 
catesse;  on  y  garde  intactes,  par  exemple,  pendant  des  mois 
entiei*s,  des  cellules  épithéliales  à  cils  vibratilcs  (Frey),  des  tissus 
embryonnaires  et  quelques  organes  des  invertébrés. 

Liquides  glycérines  d'Ordonez, 
528.  Ordonez  a  publié,  dans  le  Guide  de  Vétudiant  micrographe 
deCh.  Chevalier  (1865),  les  formules  suivantes  des  liquides  qu'il 
employait  et  dont  j'ai  constaté  les  qualités  conservatrices,  tant  par 
l'emploi  que  j'en  ai  fait  que  sur  les  pièces  de  sa  collection. 

!•'  liquide. 

Glycérine  blanche 25  grammes. 

Eau  distillée * 10       — 

Tannin  en  poudre  cristalline 50  centigr. 

Filtrez. 

Ce  liquide  est  très-utile  pour  les  préparations  de  la  peau  ou  des 
glandes.  Au  bout  d'un  certain  temps,  les  éléments  anatomiques 
prennent  une  coloration  marron  plus  ou  moins  foncée;  mais  cette 
circonstance,  loin  d'élre  un  inconvénient,  facilite  Tétude  des  divers 
détails. 

2«  liquide. 

Glycérine  pure .'»  grammes. 

Eau  distillée 15       — 

Eau  camphrée 5       — 

Acide  acétique 5  gouttes. 

Filtrez  et  conserrez  dans  des  flacons  bien  bouchés. 

Ce  liquide  est  très-bon  pour  les  préparations  de  cartilages ,  de  la 
peau,  des  nerfs,  des  entozoaires,  etc. 

3*  liquide. 

Eau  distillée 15  grammes. 

Alcool  rectifié  créosote 1        — 

Eau  de  chaux 1       — 

Glycérine  pure 5       — 

Eau  camphrée 15       — 

Filtrez. 

Avec  ce  liquide,  on  peut  préparer  le  tissu  fibreux,  les  muscles, 
les  capillaires. 

4*  liquide, 

Fau  distillée S5  grammes. 

Glycérine. .  . , 1*      — 

Alcool  rectifié 1        — 

Solution  de  bichlorure  de   mercure 

•u  i(h 10  gouttes. 


Am^ 
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Avec  ce  liquide  ^^  on  peut  préparer  la  plupart  des  tissus, 
les  glandes»  les  nerfs,  etc.  U  sert  aussi  pour  les  produits  paûiolo- 
laques. 

5*  liquide. 

Eau  distillée. SO  grammes. 

Acétate  d'alumine 1       — 

Filtrez. 

Pour  la  conservation  des  coupes  des  tissus  colorés  par  la  solution 
de  carmin  et  pour  les  algues  colorées. 

6»  liquide. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Acide  arsénieux 5  cenligr. 

Faites  bouillir  et  filtrez.  Ajoutez  : 

Eau  distillée  légèrement  camphrée..  .    §0  grammes. 

Pour  la  préparation  de  la  plupart  des  tissus. 

?•  liquide. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Alcool  créosote - 1       — 

Filtrez. 

Pour  les  préparations  du  tissu  musculaire  pour  les  tendons, 
les  cartilages. 

8*  liquide. 

Eau  distillée 20  grammes. 

Chlorure  de  sodium 5  centigr. 

Eau  camphrée. i  gramme. 

Filtrez. 

Pour  la  préparation  des  épithéliums,  des  cellules  nerveuses. 

9»  liquide. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Glycérine 1        — 

Solution  aqueuse  d'acide  chromique.      1        — 

Eau  camphrée 5       — 

Filtrez. 

Pour  la  conservation  des  éléments  nerveux,  des  spermatozoïdes, 
des  cellules  à  cils  vibratiles»  pour  les  tissus  mous  des  inver- 
tébrés. 

ART.    m.   —  LIQUIDES  iaCOOLIQUES. 

Alcool  créosote, 

529.  Thwaites  a  indiqué  la  composition  d'un  liquide  qui  peut 
conserver  parfaitement  les  algues,  en  laissant  intacte  leur  matière 
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colorante  ou  endochrome.  Ce  liquide  peut  aussi  être  employé  pour 
les  autres  préparations  végétales  et  pour  quelques  tissus  animaux. 
Sa  composition  est  la  suivante  : 

On  prend  i4  grammes  d*eau  distillée,  à  laquelle  on  ajoute  1 
gramme  d'alcool,  et  Ton  sature  ensuite  ce  liquide  avec  la  créo- 
sote. On  agite  et  oh  laisse  reposer  quelques  jours. 

La  solution  terminée,  on  filtre  au  papier,  ou,  comme  l'indique 
Thwaites,  à  travers  de  la  craie  lévigée. 

Alcool  méthylique  et  créosote  de  Beale. 
530.  Ce  mélange  est  composé  de  : 

Créosote Sgi'amines. 

Alcool  méthylique 180       — 

Eau  distillée ...  2,000       -. 

Craie Quantité  suffisante. 

On  mêle  d'abord  l'alcool  méthylique  à  la  créosote  ;  ensuite  on 
ajoute  la  quantité  de  craie  nécessaire  pour  formçr  une  pâte  épaisse 
et  molle.  Cette  masse,  placée  dans  im  mortier,  arrosée  d'eau  en 
petite  quantité,  au  commencement,  et  longuement  broyée,  se  trou- 
vera enfin  unie  au  volume  d'eau  ci-dessus  indiqué.  Après  y  avoir 
ajouté  quelques  petits  morceaux  de  camphre,  on  laisse  reposer  le 
tout  pendant  quinze  ou  vingt  jours  dans  un  vase  légèrement  cou- 
vert. On  remuera  de  temps  en  temps  ce  mélange;  ensuite  on 
le  filtre  et  on  le  garde  dans  une  bouteille  hermétiquement 
bouchée. 

Fluide  de  Topping. 

551 .  Topping  conseille  de  se  servir  de  1  partie  d'alcool  absolu  sur 
5  parties  d'eau.  Pour  ménager  des  couleiurs  délicates,  il  dissout  i 
partie  d'acétate  d'alumine  dans  4  parties  d'eau  distillée.  Ce  dernier 
mélange,  additionné  d'une  partie  égale  de  glycérine  permet  de 
conserver  les  èoupes  des  tissus  injectés  au  carmin. 

ART.   IV.    —    LIQUIDES  SALIMS. 

Chlorure  mercurique  (deuùhchloriire  de  mercure  ou  bichhrurede 
mercure^  sublime')  ^  et  chlorure  de,  sodium. 

552.  Uarting  recommande  des  solutions  de  1  partie  de  sublimé 
dans  200  à  500  parties  d'eau  distillée  pour  conserver  les  globules 
de  sang.  Ceux  de  l'homme  et  des  mammifères  exigent  une  so- 
lution de  1/200*  de  sublimé;  ceux  des  oiseaux,  i/SGO*^;  ceux 
des  grenouilles,   1/400*.  Les  qualités  qu'il  trouve  à  ces  solutions 
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pour  conserver  des  fragments  de  cerveau,  de  moelle  épinière 
et  la  rétine,  nous  paraissent  moins  bien  justifiées  ;  par  contre,  elles 
convienneift  aux  cartilages,  aux  muscles  et  au  cristallin.  Toutes 
les  soli^tions  de  sublimé  ont  l'inconvénient  de  rendre  les  objets 
foncés,  moins  transparents.  (Frey.) 

Depuis  que  Queckett  a  recommandé  d*y  ajouter  de  une  à  plusieurs 
fois  autant  de  chlorure  de  sodium  que  de  sublimé,  on  a  varié  à  Tin- 
fini  dans  bien  des  laboratoires  ces  solutions  souvent  données 
comme  nouvelles.  C'est  surtout  dans  ces  proportions,  depuis  long- 
temps proposées  par  Pacini  et  Goadby  qu  elles  sont  utiles. 

Liquides  de  Pacini, 
53i .  Ils  sont  composés  de  la  manière  suivante  : 

A.  Premier  mélange. 

Sublimé i  partie. 

Chlorure  de  sodium, 2  parties. 

Glycérine (25- Baume)..   .   .       ....  13      — 

Eau  distillée H3      — 

On  laisse  ce  mélange  au  repos,  au  moins  pendant  deux  mois. 
Au  bout  de  ce  temps,  on  en  prend,  pourTusage,  1  partie  qu'on  mêle 
à  3  parties  d'eau  distillée,  et  on  filtre  au  papier. 

liOs  globules  de  sang  s'y  conservent  très-bien.  D'après  Pacini,  ce 
même  liquide  conserve,  à  un  égal  degré,les  nerfs,  les  ganglions,  la 
rétine,les  cellules  cancéreuses  et,  en  général,  tous  les  tissus  délicats. 

B.  Deuxième  mélange. 

Sablimé 1  partie. 

Acide  acétique 2  parties. 

Glycérine  (25»  Baume) 43      — 

Eau  distillée 215      — 

On  emploie  ce  deuxième  mélange  comme  le  précédent.  Il  ne 
conserve  intacts  que  les  leucocytes. 

La  remarquable  conservation  des  éléments  anatomiques  et  des 
tissus  les  plus  altérables  dans  les  liquides  de  Pacini  leur  a  valu 
une  réputation  des  mieux  justifiées  qui  me  les  ont  fait  préférer  à 
tous  les  autres  depuis  que  j'ai  reçu  de  cet  éminent  anatomiste  des 
préparations  qui  ne  seront  jamais  altérées. 

Depuis  1863,  en  effet,  je  conserve  des  globules  sanguins  entre 
deux  lames  lutées  comme  à  l'ordinaire  dans  un  liquide  composé  de  : 

C.  —  Sublimé 1  partie. 

Chlorure  de  sodium 2  parties. 

Eau , 200  parties. 
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Des  cellules  du  foie  et  des  culs-dc-sac  glandulaires  dans  : 

D.  —  Bichlorùre  de  mercure.  ...        i  partie. 

Chlorure  de  sodium.  ...        i  partie. 
Eau 100  parties. 

Des  cellules  épithéliales  normales  et  à  tous  les  degrés  de  Talté- 
ration  dite  cancéreuse,  dans  : 

E.  —  Bichlorùre  de  mercure.   ...        1  partie. 

Chlorure  de  sodium 2  partiiis. 

Eau 100      — 

534.  Liquide  de  Goadhy  (the  conserving  liquor  des  Anglais). 

Sel  de  cuisine.   . 120  grammes. 

Alun 60       — 

Sublimé 20  centigrammes. 

Eau  bouillante êVs  litres. 

Cette  composition  n'est  pas  propre  à  conserver  des  objets  mi- 
croscopiques transparents,  parce  que  la  préparation  s'assombrit  peu 
à  peu,  et  devient  bientôt  hors  d'usage.  Far  contre,  les  pièces  injec- 
tées opaques,  provenant  d'Angleterre,  et  conservées  dans  le  liquide 
dont  il  vient  d'être  question,  ne  laissent  rien  à  désirer.  (Frey.) 

Les  tissus  des  animaux  marins  se  conservent  très-bien  dans  le 
fluide  de  Goadby.  On  doit  à  ce  liquide  la  conservation  des  belles 
préparations  restant  incolores  et  d'aspect  vitré ,  d'Acaléphes  et 
autres  Polypes,  etc.,  qu'on  admire  dans  les  musées  anglais. 

Axotate  de  chaxix. 

535.  Un  gramme  de  ce  sel,  dissous  dans  5  grammes  d*eau  distillée, 
donne  une  solution  qui  conserve  fort  bien  la  fibre  musculaire.  Dans 
toutes  les  solutions,  on  doit,  autant  que  possible,  remplacer  Teau 
simple  par  l'eau  camphrée.  (Pour  \e  chlorure  de  calcium^s,  p.  309.) 

Carbonate  dépotasse. 

536.  La  solution  d'un  gramme  de  ce  sel  dans  50  grammes  d'eau 
a  été  employée  pour  conserver  les  cellules  nerveuses.  • 

Arséniate  dépotasse. 

537.  Sa  solution  est  ainsi  composée  : 

Eau 250  grammes. 

Arséniate  de  potasse 1        — 

Cette  solution  s'emploie  comme  la  précédente. 

Silicate  de  potasse  ou  verre  soluble. 

538.  Pour  préparer  les  objets  au  silicate  de  potasse,  on  met  la 
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pièce  humectée  d*eau  sur  le  porte-objet  ;  on  y  laisse  tomber  une 
goutte  du  liquide  puis  on  applique  la  lamelle.  Au  boutd*une  demi- 
heure,  le  produit  est  solidifié.  Le  pouvoir  réfringent  du  verre  solu- 
ble  est  à  peu  près  aussi  faible  que  celui  de  Teau. 

Les  parties  cornées,  les  nerfs,  les  muscles,  le  tissu  de  la  rétine,  se 
conservent  dans  cette  substance.  Mais  en  général,  il  se  trouble  et 
perd  les  préparations  au  bout  de  quelques  semaines.  Â  cet  égard, 
c'est  une  mauvaise  substance  qui  n*est  indiquée  ici  que  pour  mé- 
moire. C'est  surtout  comme  lut  ou  ciment  qu'on  l'utilise.  On  achète 
ce  liquide  tout  préparé  chez  les  marchands  de  produits  chimiques. 


CHAPITRE  V 

Dm  lots  oa  dineiite  employés  pour  soeUer  les  prépsrsttoas. 

539.  Lorsqu'un  objet  est  préparé,  recouvert  par  la  lamelle  mince 
reposant  directement  sur  celui-ci  et  sur  le  liquide  qui  doitleconser- 
ver  ou  sur  une  cellule  destinée  à  le  protéger,  on  fixe  cette  lamelle  à 
l'aide  d'un  ciment  qui,  en  se  desséchant,  empêche  le  glissement  de 
celle-ci  et  l'évaporalion  du  liquide.  Il  permet  ainsi  le  maniement 
et  la  conservation  des  préparations. 

Les  ciments  employés  sont  très-nombreux.  On  peut  les  jpréparer 
soi-même  ou  mieux  encore  en  acheter  une  provision  de  quelques 
centilitres,  chez  les  fabricants  de  produits  chimiques  ou  les  prépa- 
rateurs d'objets  microscopiques.  Ils  les  livrent  et  les  envoient  dans 
un  flacon  bas,  à  large  ouverture  bouchée  au  liège.  Si,  avec  le  temps, 
ils  durcissent  trop  ou  se  dessèchent,  on  les  ramollit  jusqu'à  consis- 
tance voulue  en  y  ajoutant  de  l'éther,  du  chloroforme,  de  la  ben- 
zine, de  l'essence  de  térébenthine  ou  quelqu'aulre  des  liquides  ser- 
vant à  les  préparer. 

i  °  Ciment  au  bitume  ou  asphalte  de  Judée. 

540.  Le  ciment  le  plus  anciennement  employé  et  qu'on  se  pro- 
cure le  plus  aisément  est  le  lut  Hoir,  ayant  une  consistance  cré- 
meuse. Il  se  compose  de  bitume  ou  asphalte  de  Judée  dissous  dans 
des  liquides  qui  varient  d'un  préparateur  à  l'autre.  En  Angleterre 
et  en  Allemagne  il  est  désigné  sous  le  nom  de  noir  de  Brunswick, 

Il  faut  savoir  qu'en  demandant  de  Y  asphalte  au  lieu  de  bitume  de 
Judée,  les  marchands  donnent  parfois  une  asphalte  d'origine  quel- 
conque, non  séparée  des  matières  terreuses  qui  l'accompagnent  et 
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dissolvant  mal  ou  ne  se  dissolvant  pas  dans  les  liquides  dont  il 
va  être  question. 

Pour  préparer  ce  lut  on  introduit  dans  un  flacon  à  large  ouver- 
ture^ bouchant  au  liège,  le  bitume  de  Judée  en  poudre  ou  concassé. 
Sur  le  bitume,  on  verse  un  volume  à  peu  près  égal  du  liquide  :  on 
bitse  digérer  un  ou  plusieurs  jours,  en  remuant  de  temps  en  temps 
à  l'aide  d'une  baguette,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  un  vernis  ou  sirop  très- 
épais  et  homogène. 

Comme  liquide  dissolvant,  on  recommande  les  essences  de  téré- 
benthine, de  spic  ou  aspic  (Lavandula  Spica^  DC.)  qui  bout  à  175*, 
de  mirbaneou  nitro-benzine  du  commerce;  elle  bout  h  210".  Mais 
comme  elles  s'évaporent  lentement,  il  faut  plus  de  deux  à  trois  jours 
pour  que  le  ciment  soit  assez  dur  pour  fixer  la  lame  de  verre.  On 
perd  ainsi  beaucoup  de  préparations  dans  les  dérangements  d'ob- 
jets si  fréquents  dans  les  laboratoires. 

La  benzine,  bouillant  à  86%  est  de  beaucoup  préférable  sous  ce 
rapport;  elle  donne  un  lut  assez  dur,  au  bout  de  six  à  dix  heures  en 
été,  de  vingt-({uatre  heures  en  hiver,  pour  que  la  préparation  puisse 
être  mise  en  boîte  après  ce  temps-là. 

Le  sulfure  de  cafbone  bouillant  à  ^o"",  pris  comme  dissolvant, 
donne  un  ciment  devenant  dur  plus  rapidement  encore.  Seule- 
ment il  a  l'inconvénient  de  se  fendiller  et  de  laisser  les  liquides  s'é- 
vaporer jusqu'à  perle  de  la  préparation.  Pour  empêcher  cet  acci- 
dent, on  peut  ajouter  au  bifume  de  la  térébenthine  de  Yeniseoix 
du  Canada,  dans  la  proportion  de  i  partie  de  celle-ci ,  pour  6  à  1 0  du 
premier.  On  a  ainsi  un  lut  tenace,  non  fragile  et  ne  se  fendillant  pas 
avec  le  temps  et  par  suite  ne  laissant  pas  fuir  le  liquide  de  la  prépa- 
ration, inconvénient  qui  se  présente,  si  on  ne  prend  que  du  bitume, 
sans  térébenthine. 

Sous  ce  rapport,  cette  addition  est  toujours  utile,  même  quand  on 
prend  de  la  benzine,  de  l'essence  de  térébenthine  qui  bout  à  156", 
ou  ses  analogues  pour  dissolvants.  Ces  derniers  dissolvants  sont  du 
reste  préférables  au  sulfure  de  carbone  quand  il  s'agit  des  pré- 
parations que  l'on  veut  garder  en  collection.  Les  autres  dissolvants 
employés  encore  sont  les  essences  de  lavande  {Lavanduia  rera,  DC), 
qui  bout  à  210»,  de  cilrou  qui  bout  à  175",  etc.  ;  l'huile  de  naphte 
ou  pétrole,  bouillant  de  80"  à  115%  celle  de  schiste,  etc. 

L'habitude  fait  vite  reconnaître  quel  est  le  degré  de  viscosité  que 
doit  consener  ce  ciment  pour  qu'il  soit  toujours  d'un  emploi  facile 
et  pour  qu'en  desséchant  il  ne  donne  pas  une  couche  tellement 
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mince,  qu'il  faille  en  ajouter  une  seconde.  Il  est,  du  reste,  souTent 
utile  d'ajouter  ainsi  une  deuxième  et  même  une  troisième  couche 
à  la  première,  quand  les  préparations  sont  épaisses  ou  doivent 
subir  de  fréquents  maniements. 

Ce  ciment  n'est  attaque  que  par  l'essence  de  térébenthine,  l'é- 
ther,  le  chloroforme  et  un  peu  par  les  huiles  grasses  et  par  Talcool. 
Il  ne  peut  par  conséquent  pas  servir  à  tenir  longtemps  bien  fixés 
les  verres  des  préparations  conservées  dans  ces  liquides. 

2<*  Vernis  noir,  dit  français  ou  du  Japon, 

54i .  C'est  un  vernis  à  la  résine  laque  ou  au  copal  dur  de  Mada- 
gascar ou  de  Zanzibar,  etc.,  rendu  soluble  dans  l'alcool  par  oxyda- 
tion à  l'air  selon  le  procédé  Durozier,  et  noirci  au  noir  de  fumée. 
On  rachète  chez  les  marchands  de  couleurs  et  de  vernis  qui  four- 
nissent les  carrossiers  et  on  s'en  sert  comme  du  précédent.  11  sèche 
vite  et  cimente  bien.  On  peut  le  rendre  moins  fluide  et  moins  cou- 
lant par  addition  d'une  certaine  proportion  du  précédent. 

3®  Vernis  à  la  laque, 

542.  Il  se  compose  d'une  dissolution  de  laque  du  commerce  dans 
l'alcool.  On  le  trouve  tout  préparé  chez  les  marchands  de  vernis, 
n  forme  un  bon  ciment,  se  desséchant  vite,  moins  salissant 
que  les  précédents,  mais  qui  exige  qu'on  passe  plusieurs  fois  de 
nouvelles  couches  sur  les  premières. 

4^  Ciment  ou  colle  des  doreurs  (Gold  size  des  xVnglais). 

543.  Pour  le  préparer ,  on  fait  bouillir,  pendant  tfois  heures, 
25  parties  d'huile  de  lin,  i  partie  de  minium  et  autant  de  terre 
d'ombre.  On  décante  la  portion  du  liquide  qui  est  claire,  puis  on  y 
ajoute  lentement  et  peu  à  peu,  partie  égale  de  céruse  et  d  ocre 
jaune  parfaitement  broyés,  en  remuant  le  mélange  sans  interrup- 
tion. On  fait  bouillir  de  nouveau,  on  décante  et  on  enferme  la  nux- 
tion  dans  une  bouteille.  On  s'en  sert  avec  un  pinceau,  et,  au  bout 
de  quelques  heures,  on  peut  donner  une  nouvelle  couche.  Les  pré- 
parations où  entre  cette  mixtion  seront  laissées  au  repos  pendant 
quelque  temps  avant  d'être  définitivement  cimentées.  (Beale,  The 
Microscope,  London,  in-8«;  i868,  p.  48.)  C'est  M.  Thwaites  qui  en  a 
proposé  l'emploi. 

5*  Ciment  blanc  de  Ziegler. 

544.  Ce  ciment,  perfectionné  par  Meyer  de  Francfort,  a  l'aspect 
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d'une  matière  an  peu  épaisse  ;  mais  il  est  facile  de  le  rendre  fluide  à 
volonté,  en  y  ajoutant  de  l'essence  de  térébenthine,  à  une  chaleur 
modérée.  Une  couche  très-mince,  déposée  au  pinceau,  suffit  aux 
préparations  conservées  dans  la  glycérine.  On  applique  ordinaire- 
ment une  couche  plus  épaisse,  en  forme  de  bordure,  autour  de  la 
lamellCf  boiidure  qui  sert  à  protéger  cette  dernière  sans  nuire  au 
bon  aspect  de  l'objet. 

Le  ciment  blanc  sèche,  en  général,  très-lentement,  aussi  est-il 
susceptible  de  s  affaisser  sous  une  certaine  pression,  même  après  des 
mois  entiers.  On  se  gardera  donc  de  superposer  les  préparations 
faites  à  son  aide,  et  l'on  évitera  tout  ce  qui  pourrait  déterminer  des 
adhérences.  Mais  cette  mixtion,  une  fois  solidifiée,  n'est  jamais  su- 
jette aux  gerçures,  aux  éclals,  ni  à  la  formation  de  fentes  ou  de 
trous.  Au  bout  de  quelques  jours,  on  peut  déjà  enlever,  avec  la  lame 
d'un  couteau,  lès  bavures  qui  se  trouvent  en  dehors  des  parties  ci- 
mentées. Quant  au  ciment  qui  se  serait  trop  étendu  sur  la  face  ex- 
térieur de  la  lamelle,  on  attendra  plusieurs  mois  avant  d'y  toucher. 
On  se  sert  de  l'essence  de  térébenthine  pour  nettoyer  les  pinceaux 
et  les  lames  de  verre  auxquels  il  adhère.  (Frey,  le  Microscope. 
Trad.  franc.  Paris  i867,p.  247.) 

6®  Vernis  coloré  de  Thiersch. 

545.  Quand  des  objets  ont  été  enfermés  dans  du  baume  de  Ca- 
nada pur  ou  chloroformé,  pendant  des  jours,  des  semaines  et  même 
des  mois,  on  les  entoure  d'une  bordure  de  solution  de  baume  dans 
le  chloroforme.  Plus  tard,  mais  jamais  avant  deux  ou  trois  jours,  on 
applique  une  dernière  couche.  Cette  couche  consiste  en  un  vernis 
colorèet  épais  de  gomme-laque,  indiqué  plus  haut  (g  542),  préparé  à 
l'esprit-de-vin,  chez  les  marchands  de  couleurs  et  de  drogueries.  On 
le  laisse  soigneusement  s'évaporer  jusqu'à  consistance  d'un  muci- 
lage peu  épais  ;  puis  on  le  colore  en  bleu  ou  en  jaune  avec  une  so- 
lution concentrée  et  filtrée  dans  l'alcool  absolu  de  bleu  d'aniline  ou 
degomme-gutte.  On  ajoute,  enfin,  environ  1 25  centigrammes  d'huile 
de  ricin  par  50  grammes  du  mélange  ci-dessus  décrit:  on  laisse 
encore  un  peu  s'évaporer,  et  on  conserve  le  tout  dans  un  vase  par- 
faitement fermé.  Si  la  concentration  devient,  par  la  suite,  un 
peu  trop  forte,  quelques  gouttes  d'alcool  absolu  suffiront  pour  y 
remédier. 

On  étend  ce  vernis,  avec  un  pinceau,  sur  les  bordures  de  baume 
de  Canada.  Il  durcit  au  bout  de  quelqu<*s  heures,  et  clôt  d'une 
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façon  élégante  et  hermétique  les  objets  conservés  au  moyen  de 
substances  résineuses.  Les  préparations  dans  les  liquides,  entourées 
de  colle  des  doreurs  anglais,  peuvent  très-bien  subir  cette  dernière 
opération,  en  employant  le  vernis  de  gomme-laque  coloré  en  bleu. 
(Frey,  loc.  cU.,  p.  248.) 

7®  LtU  ou  ciment  à  la  cire  à  cacheter. 

546.  La  cire  à  cacheter  fondue  à  la  bougie  peut  être  aisément 
employée  pour  cimenter  les  lames  de  verre  des  préparations  quand 
on  n'a  pas  d'autre  matière  sous  la  main. 

On  Ta  aussi  utilisée  comme  le  copal ,  en  dissolution  dans  Tal- 
cool,  Tessence  de  lavande,  etc.,  pour  former  un  vernis. 

En  résumé  te  plus  employé  des  ciments  est  le  premier  de 
ceux  qui  ont  été  décrits,  tel  que  le  vendent  les  préparateurs  et  les 
fabricants  de  produits  chimiques,  ou  rendu  non  susceptible  de  ger- 
çure par  un  peu  de  térébenthine.  Malgré  la  couleur  noire  du  bi- 
tume de  Judée,  qui  le  rend  salissant,  c'est  le  plus  commode,  le 
reste  n*étant  qu'une  question  de  préparation.  Pourtant  le  ciment  à 
la  térébenthine  du  Canada  séchée  et  dissoute  dans  le  chloroforme 
(v.  p.  367)  le  remplacera  peut-être  peu  à  peu. 


CHAPITRE  VI 

D«  rappUoaUoa  dM  dmants  mnicmr  des  préparailoiw 

à  oonaervflr. 

547.  Quand  une  préparation  est  faite  et  qu'on  veut  la  conserver, 
il  faut  en  fixer  le  verre  mince  ou  supérieur  sur  le  porte-objet  avec  le 
ciment  qu'on  aura  choisi,  qui  en  outre  empêche  l'écoulement  et  Té- 
vaporation  du  liquide. 

Avant  d'appliquer  cette  substance,  on  s'assurera  que  la  lamelle  est 
convenablement  placée  par  rapport  aux  objets,  ou  à  l'objet  qu'elle 
recouvre  et  par  rapport  aux  bords  de  la  bande  porte-objet.  On  fera  en 
sorte  que  le  liquide  conservateur,  sans  être  trop  abondant,  s'étende 
jusqu'aux  bords  de  la  lamelle  mince;  autrement  le  bitume  glisse- 
rait entre  les  2  lames,  et  pourrait  envelopper  quelqu*un  des  corpus* 
cules  qu'on  voulait  consener. 

Si  le  liquide  conservateur  a  mouillé  la  bande  porte-objet  trop 
au  delà  du  pourtour  de  la  lamelle  mince,  où  si  la  première  est  salie, 
on  l^essuie  et  la  nettoie  aVec  un  botit  de  chiffon  mouillé  d'alcool 
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pour  qne  l'adhésion  du  lut  au  verre  ne  soit  pas  empêchée  par  des 
corps  gras,  de  la  glycérine,  de  Teau  ou  autres  impuretés.  En  fai- 
sant bêla  on  évitera  de  dérangerla  lame  supérieure  et  avec  elle  l'ob- 
jet préparé  ;  si  on  la  dérange,  il  faut  avant  de  placerle  ciment,  s*as* 
surer  que  la  préparation  n'est  pas  abîmée. 

Cela  fait,  on  prend  une  goutte  du  lut  et  on  Tétale  autour  de  la  la* 
melle  mince,  en  faisant  en  sorte  qu'elle  empiète  sur  sa  face  supé- 
rieuTQ,  dans  une  étendue  d*un  millimètre  environ  et  davantage  si 
la  grandeur  de  l'objet  sousnjacent  à  conserver  le  permet.  Ihfaut 
ordinairement  prendre  plusieurs  gouttes  successivement  du  lut  plus 
ou  moins  visqueux  pour  achever  Tentourage  du  couvrô-ohjet.  On 
prend  soin,  en  promenant  autour  de  celui-ci  la  goutte  qu'on  étale 
ainsi  en  longueur,  de  ne  pas  le  faire  tourner,  quand  le  corps  pré- 
paré est  de  nature  à  être  altéré  par  ce  mouvement. 

Ce  sont  là  autant  de  choses  que  l'expérience  seule  peut  apprendre. 

D  ne  hxA  pas  craindre  de  mettre  la  couche  d'entourage  épaisse, 
parce  qu'ra  se  desséchant  elle  s'amincit  beaucoup. Cela  est  surtout 
nécessaire,  quand  le  corps  à  conserver  est  tel  qu'il  oblige  à  main- 
tenir une  couche  épaisse  de  liquide  conservateur  entre  les  deux 
lames  et  quand  des  fluides  très-volatils,  comme  l'acide  acétique,  etc., 
entrent  d9ns  la  composition  de  ce  dernier. 

Si,  au  bout  de  quelques  heures,  ou  de  quelques  jours  de  dessicca- 
tion, l'on  croit  la  couche  de  ciment  trop  mince,  on  en  peut  appli- 
quer une  deuxième  ou  une  troisième  couche.  C'est  là  presque  toujours 
une  bonne  précaution  à  prendre,  car  les  pièces  des  préparateurs  de 
profession  qui,  pour  plus  d'élégance,  ne  mettent  qu'une  seule  couche 
bien  régulière  de  lut  s'altèrent. souvent  au  bout  de  peu  d'années, 
par  évaporafion  du  liquide  conservateur,  malgré  que  le  bitume  ne 
soit  pas  fendillé. 

Quand  on  s'aperçoit  d'un  pareil  accident,  il  faut  remplacer  par  un 
liquide  conservateur  approprié  celui  qui  s'est  évaporé  et  étaler  une 
nouvelle  couche  de  ciment.  11  en  est  de  même  si  Ion  voit  que 
celui-ci  se  fendille  ;  mais  alors  il  faut  en  prendre  un  de  meilleure 
qualité  (voy.  p.  379). 

Lorsqu'en  se  desséchant  et  revenant  sur  lui-même  le  lut  fait  fuir 
une  ou  plusieurs  gouttes  du  liquide  conservateur  soit  stlr  le  couvre- 
objet,  soit  sur  le  porte-objet,  on  les  essuie  sans  écraser  la  prépara- 
tion, en  se  servant  d'un  linge  fin  ou  d'un  pinceau  mouillés  d'alcool 
et  on  place  là  une  petite  couche  de  ciment. 

Ajoutons  que^  lorsque  les  corps  conservés  tiennent  le  couvre^ob- 
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jet  très-écarté  du  porte-objet,  il  faut  se  servir  de  lut  moins  fluide 
qu'on  ne  le  fait  dans  d'autres  conditions.  Aulrement  il  file  en- 
tre les  2  lames  de  verre,  soit  de  suite,  soit  peu  à  peu  pendant  la 
dessiccation  et  souvent  gâte  la  préparation.  On  peut  éviter  cela  en 
mettant  un  premier  revêtement  très-mince  qui  se  dessèche  vite  et, 
au  bout  de  quelques  heures,  on  double  celui  ci  d'un  ou  de  plu- 
sieurs autres  successivement.  Quand  on  voit  pendant  la  dessiccation 
le  ciment  se  glisser  ainsi  entre  les  lames,  vers  Tobjel  à  conserver, 
on  perce  le  revêtement  du  côté  opposé  h  celui  où  se  produit  cette 
introduction  ;  on  place  ensuite  en  ce  point  une  goutte  de  liquide 
conservateur  et  on  la  fait  entrer  avec  précaution  en  soulevant  déli- 
catement un  peu  le  couvre-objet  avec  la  pointe  d'une  aiguille  à 
manche,  passée  au  travers  de  la  goutte  même.  Cette  réaddition  faite, 
on  essuie  l'excédant  du  fluide  avec  le  linge  alcoolisé ,  et  on  met 
là  du  lut  en  quantité  convenable. 

Oh  ne  placera  les  préparations  dans  les  bottes  à  collections  que 
lorsque  le  ciment  employé  sera  assez  sec  pour  que  les  doigts,  en 
appuyant  un  peu  sur  lui,  n'y  imprihient  plus  les  sillons  de  la  peau  : 
car  autrement  on  risque  de  voir  s'établir  des  adhérences  qui  altè- 
rent l'entourage,  s'il  vient  à  rester  au  contact  de  quelque  autre 
corps.  ♦ 

Pour  donner  plus  d'élégance  aux  .préparations  quelques  per- 
sonnes recouvrent  la  couche  du  lut  noir  de  poudre  d'or  fixée  avec  de 
la  gomme  ou  d'une  feuille  d'or,  ou  simplement  d'un  vernis  opaque 
brun  jaune  ou  rouge,  tel  que  ceux  qu'emploient  les  doreurs  et  les 
carrossiers. 

Il  est  utile  d'écrire  quelle  est  la  uature  de  l'objet  conservé  sur 
l'une  des  extrémités  du  porte-objet,  comme  le  font  les  préparateurs. 
Pour  cela  on  colle  une  étiquette  gommée  sur  cette  partie.  Il  vaut 
encore  mieux  écrire  directement  sur  le  verre  avec  une  pointe  de 
bois,  de  corne  ou  de  plume  trempée  dans  la  partie  la  plus  liquide 
du  ciment,  ou,  après  avoir  délayé,  avec  une  essence  ou  de  l'alcool, 
un  peu  de  ce  dernier  ciment.  L'encre  s'étalantet  ne  restant  pas  sur 
le  verre,  ne  doit  pas  être  employée.  On  peut  enlever  cette  inscription 
pour  la  changer,  s'il  y  a  erreur,  en  se  servant  d'essence  de  térében- 
thine ou  de  benzine  et  même  d'alcool,  comme  on  le  fait  pour  net- 
toyer les  verres  minces  et  autres  encroûtés  de  ciment.  On  peut  éga- 
lement tracer  cette  inscription  sur  le  verre  avec  une  pointe  de  dia- 
mant. 
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Iruiruments  servant  à  prendre  et  à  étendre  les  ciments, 

548.  Pour  prendre  les  gouttes  de  ciment  et  faire  Tentourage  on 
se  sert  d*une  allumette,  d'une  paille,  du  bout  d  une  plume  de  coq 
non  taillée,  ou  mieux  d'un  petit  pinceau  à  dessin,  emnianché.  11 
faut  a¥oir  soin  d*enlever  à  celui-ci  Tcxcédant  de  ciment  qu'il  garde 
lorsqu'on  cesse  de  s'en  servir,  parce  que  bientôt  ce  dernier  forme 
une  masse  qui  rend  impossible  un  nouvel  emploi  de  l'instrument. 
Le  même  pinceau  me  sert  depuis  plus  de  douze  ans,  parce  qu'au 
bout  de  son  manche,  j'ai  placé  un  petit  bouchon  qui  me  permet  de 
laisser  plonger  les  poils  du  pinceau  dans  de  l'essence  de  térében- 
thine tenue  au  fond  d'un  tube  étroit.  Pendant  les  jours  où  il  ne 
sert  pas,  celle-ci  renouvelée  de  temps  à  autre,  enlève  par  dissolu- 
lion  le  ciment  resté  sur  le  pinceau,  qui  demeure  ainsi  toujours 
mou  et  prêt  à  servir  ;  si  le  lut  n'est  pas  de  nature  à  se  mêler  à  l'es- 
sence de  térébenthine,  on  essuie  le  pinceau  avant  de  le  tremper  dans 
celui-là. 

Des  instruments  servant  à  étaler  les  objets  préparés  avant  ou 

après  r application  du  ciment. 

549.  Il  est  des  coupes,  des  portions  de  membranes,  et  autres  ob- 
jets, qui,  plongés  dans  le  liquide  conservateur,  tendent  àsecourber,  à 
se  plisser,  ou  qui  ne  restent  déplissés  et  convenablement  étalés 
qu'autant  qu'on  les  tient  comprimés  durant  quelques  heures  ou 
quelques  jours  avant  ou  pendant  l'application  et  la  dessiccation  du 
ciment.  Cette  opération  est  particulièrement  nécessaire  lors  de  la 
préparation  de  certains  annélides,  des  acariens,  des  petits  insectes, 
pour  tenir  leurs  membres  et  autres  appendices  étalés,  noa  fléchis 
sous  le  corps.  La  préparation  des  trachées  de  ceux-ci,  des  appareils 
digestifs  ou  autres  des  articulés  ou  des  mollusques  de  petit  volume, 
et  de  beaucoup  d'embryons  l'exigent  également. 

Pour  cela,  il  est  bon  d'avoir  des  disques  ou  de  petits  cylindres 
de  plomb,  de  plus  en  plus  lourds  et  assez  étroits  pour  pouvoir  être 
superposés  au  couvre-objet,  sans  dépasser  ses  bords  ou  même  sans 
toucher  le  ciment,  si  on  ne  s'en  sert  qu'après  la  lutation.  On  peut 
avoir  simplement  des  poids  ordinaires  en  laiton  de  2,  5,  10  et  20 
granunes. 

On  en  pose  un  sans  choc  sur  le  couvre-objet,  en  ayant  soin  de 
ne  pas  déranger  celui-ci.  L'expérience  seule  apprend  dans  quelles 
limites  il  faut  les  choisir  plus  ou  moins  lourds. 

Roinc .  —  Microscope.  25 
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On  se  sert  aussi,  dans  le  même  but,  de  diverses  sort^^  de  pinces  à 
pression  continue  qu*on  trouve  toutes  faites  chez  les  préparateurs 
d'objets  microscopiques,  ou  qu'on  fait  faire  chez  les  fabricants  de 
coutellerie  (voyez  encore  p.*369). 

Les  serres-fines  (p.  65)  et  les  autres  sortes  de  pinces  à  pres- 
sion continue  i)euvent  servir  de  modèle  ;  leurs  extrémités  doi 
vent  être  modifiées  et  disposées  en  forme  d*anneau  ou  de  bouton 
pressant  bien  d'aplomb  Tun  vers  l'autre. 


CHAPITRE  VII 

Des  boHsB  «I  das  moobtos  destinéa  à  wmmmrwmt  «t  à  transporter 

les  préparalloiis. 

550.  Ces  objets  se  trouvent  chez  les  opticiens,  ou  surtout  chez 
les  préparateurs  et  les  marchands  de  préparations. 

Les  boites  sont  formées  de  deux  étagères  en  échelle,  à  dépres- 
sion ou  entailles  également  espacées ,  hautes  de  2  à  4  millimètres, 
profondes  de  5  à  6  ;  elles  sont  placées  au  même  niveau,  en  face  l'une 
de  l'autre  aux  deux  côtés  de  la  boite,  de  manière  à  recevoir  les 
deux  extrémités  de  chaque  bande  ou  fiche,  et  à  maintenir  horizontale- 
ment la  préparation  qu'elle  porte.  La  profondeur  de  la  boite  et  de  ses 
étagères  étant  calculée  sur  la  largeur  de  la  bande,  comme  l'écarte- 
menl  de  celles-ci  sur  leur  longueur,  les  préparations  sont  fixées 
dès  que  le  couvercle  de  la  boite  est  fermé.  On  les  maintient  encore 
plus  immobiles  en  interposant  entre  le  couvercle  et  leur  bord 
un  morjceau  d'étoffe,  une  bande  de  caoutchouc,  d'ouate  ou  de  pa- 
pier mou.  Ces  boites  se  font  en  carton,  en  feuilles  de  bois  minces, 
vernies,  ou  couvertes  de  papier,  ou  de  cuir  collés,  en  gulta- 
percha,  etc. 

Pour  bien  des  objets,  il  est  nécessaire  que  les  préparations  puis- 
sent être  conservées  en  position  horizontale.  C'est  pour  cela  que 
la  meilleure  forme  donnée  à  ces  boites  est  celle  d'un  livre,  qui  per- 
met de  les  placer  dans  la  situation  occupée  par  un  volume  sur  un 
rayon  de  bibliothèque.  L'un  des  côtés  de  la  couverture  forme  cou- 
vercle, et,  en  s'ouvrant,  montre  le  bord  des  porte-objets  horizonta- 
lement rangés  en  nombre  proportionnel  à  la  hauteur  de  la 
boîte. 

Il  faut  avoir  en  outre  des  boîtes  plus  petites  pouvant  contenir 
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de  qmlré  à  six  préparations  et  destinées  au  transport  journalier  de 
celles^ 

551  •  Tout  le  monde  conhaît  les  belles  collections  de  préparations 
d'objets  les  plus  variés  que  livre,  depuis  1825,  M.  Bourgogne  père  S 
celles  qui  concernent  les  articulés  spécidement,de  son  fils,  Ôiarles 
Bourgogne',  et  celles  d'objets  anatomiques  variés  de  MM.  Bour- 
gogne frères  '.  C'est  généralement  dans  des  boiles  de  Tordre  de 
ceUes  dont  il  vient  d'être  question  qu  elles  sont  envoyées. 

On  fait  aussi  d'excellents  casiers  pour  le  transport  en  voyage,  et 
la  conservation  des  objets  préparés,  en  perçant  de  part  en  part 
dans- une  feuille  de  carton  d^une  grandeur  voulue,  épaisse  de 
S  à  4  millimètres,  des  fenêtres  de  la  forme  et  de  la  grandeur  des 
bandes  porte-objet.  On  colle  ce  carton  sur  un  autre  plus  mince, 
ce  qui  transforme  chaque  fenêtre  en  une  case  qui  reçoit  la  prépa- 
ratioUy  puis  en  repliant  le  reste  de  la  feuille  de  carton  mince  sur  le 
casier  formé  comme  on  vient  de  le  voir,  on  fait  à  celui-ci  un  cou- 
vercle. Plusieurs  casiers  ainsi  superposés  forment  un  paquet  qui 
permet  de  transporter  les  préparations  plus  facilement  que  dans 
les  boites  et  avec  autant  de  sécurité.  (Dujardin,  Observateur  au 
microêcape,  1843,  p.  71.) 

552.  Les  meubles  destinés  à  conserver  les  préparations  dans 
une  collection  particulière  ou  un  musée,  peuvent  être  commandés 
de  telle  ou  telle  grandeur  qu^il  est  besoin.  Ils  sont  composés  d'une 
série  de  petits  tiroirs  profonds  de  5  à  6  centimètres,  superposés, 
presque  contigus,  glissant  aisément,  dans  lesquels  les  préparations 
reposent  à  plat,  de  manière  à  ce  que  les  étiquettes  du  plus  grand 
nombre  possible  soient  vues  aisément.  Ces  tiroirs  sont  subdivisés 
par  des  bandelettes  de  bois,  de  carton,  etc.,  en  un  certain  nombre 
de  cases  rangées  en  séries  et  de  la  grandeur  des  bandes  porte- 
objet. 

Comme  dans  les  collections  nombreuses  on  peut  avoir  be- 
soin de  conserver  des  préparations  faites  sur  des  bandes  plus 
grandes  ou  plus  petites  que  celles  dont  les  dimensions  sont  habi- 
tuellement adoptées,  il  vaut  mieux  ne  pas  subdiviser  le  tiroir  en  un 
nombre  donné  de  cases.  On  ne  le  partage  que  dans  un  sens,  par  des 
baguettes  carrées  dont  Tépaisseur  de  1  centimètre  ou  environ  me- 
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rare  la  profondeur  du  tiroir.  Leur  écartemoit  est. r indiqué  par 
la  longueur  des  porte-objets  (de75  à. 80  millimètre^);  elles  sont 
clouées  sur  le  fond  du  tiroir  préalablement  tapissé  de  velours  oi} 
de  papier  velours.  Celui-ci  empêche  la  préparation  de  glisser  et 
permet  de  les  prendre  aisément.  Cette  disposition  fait  en  outre  que, 
non  -  seulement  les  préparations  ne  se  dérangent  pas  dans  le  va-et» 
vient  des  tiroirs,  mais  que,  par  suite  de  cela,  on  peut  les  placer  en 
long  ou  en  travers  selon  ce  qu'exige  la  grandeur  de  la  bande 
porte-objet.  Cette  disposition  adoptée  par  Quel^ett  dans  le  musée 
huntérien ,  à  Londres,  est  moins  coûteuse  que  le^  autres  et  la  meil- 
leure pour  les  collections  particulières,  comme  pour  les  musées.  On 
fait  aussi  des  boîtes  de  ce  genre  dont  le  fond  est  en  verre. 

Pour  ne  pas  comprimer  les  préparalions ,  Welker  a  proposé, 
en  1856,  de  coller  sur  le  porte-objet  des  baguettes  de  verre,  aussi 
longues  qu'est  large  ce  dernier,  et  larges  elles-mêmes  de  2  à  5 
millimètres.  Il  est  possible  encore  de  les  remplacer  par  des  baguettes 
semblables  en  bois  ou  en  carton.  On  peut  de  la  sorte  empiler  des 
porte-objets  et  les  ficeler  sans  comprimer  la  préparation. 


CINQUIÈME  SECTION 

DE  L'EMPLOI  DU  MICROSCOPE  EN  GÉNÉRAL. 

h53.  Il  est  un  certain  nombre  de  particularités  qui  sont  com- 
munes à  l'emploi  de  tous  les  microscopes  et  à  tous  les  genres  de 
recherches  que  les  commençants  doivent  connaître.  C'est  à  elles 
que  cette  section  sera  particulièrement  consacrée. 

Indiquons  de  suite  qu'il  est  indifférent  de  travailler  assis  ou  debout; 
les  habitudes  de  chacun,  doivent  seules  diriger  à  cet  égard  les  dis- 
positions des  tables  et  des  microscopes,  etc.  Pourtant,  lorsqu'on 
(  doit  étudier  plusieurs  heures  de  suite,  disséquer ,  dessiner  ou 
exécuter  d'autres  opérations  qui  exigent  que  l'avant-bras  ou  les 
coudes  reposent  sur  la  table  il  est  préférable  de  travailler  dans  la 
Station  assise. 

Ici  encore  il  faut  remarquer  que  la  manière  d'observer  qui  fatigue 
le  moins  et  permet  de  le  faire  le  plus  longtemps  consiste  à  laisser 
le  microscope  en  situation  verticale  et  à  le  mettre  assez  près  du  bord 
de  la  table  pour  qu'il  soit  possible  de  regarder  dans  le  tube  en 
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tin  pëlPbPlêle,  ett  k  taiant  è  peu  près  dans  la  position 
qu'elle  prend  qdind  on  lit.  La  lisière  d'une  casquette,  une  visière 
mtie  ou  noire  fixée  à  la  tête  avec  un  cordon  en  caoutchouc  sert  d'abats 
jour  pour  garantir  l'œil  de  l'introduction  d'autre  lumière  que  celle 
qui  traverse  le  tube. 

*  Cette  manière  d'observer  est  beaucoup  moins  fatigante  que  celle 
à  laquelle  obligent  les  microscopes  coudés  à  angle  droit  qui  lais*- 
sent  à  là  platine  sa  position  horizontale. 

Elle  ne  l'est  pas  plus  que  l'usage  de  la  direction  plus  ou  moins 
oblique  que  l'on  peut  donner  à  la  plupart  des  microscopes  actuels, 
en  Fftmce  comme  en*  Angleterre ,  et  qu'on  n'utilise  presque  jamais 
dans  les  recherches  proprement  dites.  Dès  que  Tinclinaison  dé- 
passe, en  efTet,  un  certain  degré,  on  ne  peut  plus  se  servir  d'objets 
préparés  dans  un  liquide,  les  corpuscules  glissant  entre  les  deux 
lames  de  verre  ainsi  que  le  fluide  et  même  le  couvre-objet ,  s'il 
s'agit  d'une  préparation  extemporanée  et  non  cimentée. 


CHAPITRE  !•' 
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ART.   I.   —  CROIX  DU  MICROSCOPE. 

554.  La  plupart  des  opticiens  construisent  actuellement  des  mi« 
croscopes  r^ondant  à  peu  près  à  toutes  les  exigences  de  Tobser^ 
vation. 

On  a  vu  déjà,  à  propos  de  la  partie  mécanique  de  l'instrument, 
quelles  sont  les  conditions  nécessaires  pour  qu'il  convienne  à  un 
examen  facile,  aussi  peu  fatigant  que  possible  et  permette  remploi 
des  réactifs  ;  on  peut  dire  que ,  pourvu  que  ces  conditions  soient 
remplies,  peu  importe  le  constructeur,  tant  que  les  observations 
n'exigent  que  l'emploi  de  grossissements  ne  dépassant  pas  300  dia« 
mètres. 

11  n'est  pas  rare  d'entendrQ.  dire  à  quelques  personnes  qu'elles 
n'ont  confiance ,  en  fait  d'observations  microscopiques,  qu'en 
celles  qui  ont  été  faites  avec  des  instruments  remplissant  telles  ou 
telles  conditions  optiques,  comme  celles  de  ne  recevoir  sur  le  miroir 
que  la  lumière  qui  a  traversé  une  glace  polie  dont  les  deux  faces  sont 
parallèles,  ou  qui  a  été  diaphragmée  de  telle  ou  telle  manière,  ou 
qui  vient  des  nuages  et  non  de  la  lampe,  etc. 
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C'est  là  une  exagération  de  l'importance  réelle  qu'il  faut  attacher 
à  tel  ou  tel  des  ordres  de  conditions  à  remplir  pour  toute  observa- 
tion méthodique.  Il  ne  faut  par  conséquent  pas  trop  se  laisser  impres- 
sionner par  des  louanges  exagérées  sur  la  supériorité  que  chacun  est 
disposé  à  attribuer  à  son  microscope  sur  les  autres,  ou  à  ceux  qui 
sont  sortis  des  mains  de  tel  ou  tel  fabricant  à  l'exclusion  de  tout 
autre. 

Il  y  a  cependant  quelquefois  des  différences  entre  des  objectifs  de 
même  force  faits  par  divers  opticiens,  sous  le  rapport  de  la  nature  de 
H  lumière,  de  la  netteté  des  contours,  etc.  Si  l'on  soupçonne  quelque 
chose  à  cet  égard,  il  est  difficile  de  s'en  assurer  soi-même,  à  moins 
d'avoir  une  grande  habitude  du  microscope.  Les  test-objets  ne  peu- 
vent servir  à  juger  de  la  valeur  d'un  système  optique  qu'autant 
qu'on  les  a  déjà  bien  étudiés  avec  divers  objectifs,  et  qu'on  les 
examine  comparativement  avec  d'autres  jeux  d'un  pouvoir  ampli* 
fiant  analogue,  à  celui  du  système  dont  on  veut  Térifier  la  valeur. 

Quant  à  la  largeur  du  champ  du  microscope  nous  savons  ce  qui  la 
détermine  (voy.  p.  128  à  129).  11  est  facile  de  la  mesurer  en  plaçant 
au  foyer  de  chaque  objectif,  associé  à  chaque  oculaire,  le  micromè- 
tre-objectif qui  indique  d'une  manière  précise  l'étendue  du  grand 
diamètre  de  ce  champ,  ce  qu'il  est  parfois  utile  de  connaître. 

Dans  le  choix  du  microscope  que  l'on  désire  se  procurer,  il  faut, 
comme  on  le  voit,  s'occuper  en  premier  lieu  du  modèle  de  l'instru- 
ment qui  peut  être  adopté,  des  pouvoirs  amplifiants  ou  mieux  des 
pièces  optiques  qui  doivent  l'accompagner  et  ensuite  du  fabricant 
chez  qui  il  faut  l'acheter. 

La  nécessité  de  donner  ces  renseignements  nous  oblige*naturel- 
lement  de  réunir  des  faits  que  nous  avons  déjà  indiqués  çà  et  là 
pour  la  plupart. 

L'obligation  où  se  trouvent  la  plupart  des  observateurs  de  voya- 
ger un  jour  ou  l'autre  en  emportant  leur  microscope,  de  le  placer 
pour  travailler  sur  une  table  haute  de  72  à  78  centimètres  que  l'on 
trouve  partout,  doit  faire  adopter  les  microscopes  qui  ont  une  hau- 
teur moyenne  de  50  à  58  centimètres^  lorsqu'ils  sont  disposés  pour 
l'observation,  tels  que  ceux  que  nous  avons  représentés  plus  haut 
(pagesl58, 155,  etc.).  Sous  ce  rapport,  les  instruments  faits  sur  ces 
modèles  sont  préférables  à  ceux  qui  ont  une  plus  grande  longueur, 
tels  que  le  sont  encore  les  principaux  microscopes  des  fabricants 
anglais,  qui  exigent  ordinairement  une  table  ouun  siège  d'une  hau- 
teur spéciale,  pour  que  le  travail  fait  à  leur  aide  puisse  être  facile  et 
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prolongé  sans  txop  de  fatigue.  Ces  remarques  montrent  qu'il  faut 
rejeter  les  microscopes  d'ua  volume  plus  grand  et  d'une  forme  plus 
compliquée  encore^  longtemps  employés  avant  Tintroduction  du 
modèle  de  Straus^Durckheim,  d*où  sont  dérivées  les  formes  actuel- 
lement adoptées  (voy.  p.  i40  et  14i,  fig.  50,  51,  52).  Les  conditions 
de  stabilité  de  l'instrument  nécessaires  pour  que  son  emploi  soit 
facile  feront  préférer  aussi  de  beaucoup  les  modèles  précédents  à 
pied  lourd  et  solide  aux  microscopes  anciens  et  à  ceux  des  opticiens 
anglais  dont  la  support  est,  soit  un  trépied  enlaiton,  soit  une  plaque 
de  cet  alliage,  à  trois  branches,  ou  circulaire  se  prêtant  trop  à  des 
oscillations  ou  à  un  renversement  sous  de  faibles  efforts. 
.  555.  Ce  sont  les  microscopes  tels  que  ceux  dits  de  grand  et  de 
moyen  modèle  dans  le  catalogue  de  MM.  Nachet  et  fils,  et  de  la  plu- 
part des  fabricants  qui  remplissent  le  mieux  ces  conditions,  qui 
sont  réellement  importantes.  D'un  autre  côté,  ces  microscopes 
qui  sont  inusables  et  naturellement  les  plus  chers  sont  accom- 
pagnés des  objectifs  et  des  autres  parties  principales  qu'exigent 
les  recherches  scientifiques  et  les  applications  pratiques  de  tout 
ordre.  Aussi,  c'est  un  de  ceux-là  que  l'on  devra  choisir  toutes  les 
fois  que  l'on  pourra  mettre  de  400  à  600  francs  à  l'achat  de  cet 
appareil. 

Dans  le  cas  contraire,  il  faut  se  procurer  l'un  des  microscopes  dits 
de  petit  modèle  ou  d'étudiants,  soit  droits,  soit  susceptibles  de 
s'incliner  comme  ces  grands  microscopes.  Cette  dernière  disposi- 
tion entraine  une  augmentation  de  prix  de  30  à  50  francs  ;  elle  n'est 
pas  indispensable  ;  certaines  personnes  même,  et  je  suis  du  nom- 
bre, ne  la  mettent  jamais  à  profit,  l'habitude  étant  plus  que  la  né- 
cessité dans  son  emploi.  Toutefois  il  est  des  observateurs  qui  trou- 
vent cette  inclinaison  très-commode. 

On  peut  pour  150  à  200  francs  avoir  un  microscope  suscepti- 
ble de  servir  à  toutes  les  observations  courantes  physiologiques, 
médicales  et  botaniques,  c'est-à-dire  possédant  trois  oculaires  et 
trois  objectifs,  tels  que  les  n<^  1, 5  et  5  de  Nachet  donnant  des  gros- 
sissements réellement  indispensables  pour  ces  études. 

Pour  la  plupart  des  observations  ordinaires,  de  simples  vérifica- 
tions concernant  l'étude  delà  chimie  et  de  l'histoire  naturelle  pro- 
prement dite,  on  peut  diminuer  le  nonU)re  des  objectifs  et  des  ocu- 
laires qui  permettent  de  graduer  les  pouvoirs  amplifiants,  et  réduire 
ainsi  ce  prix  à  70  ou  80  francs. 

Rien  n'empêche  de  se  procurer  ensuite  au  fur  et  à  mi  sure  qu'on 
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roir,  etc.  C'est  même  parce  que,  avec  autant  de  lumière  et  de  net- 
teté, les  objectifs  de  Nachet  offrent  pour  un  même  grossissement 
une  longueur  focale  sensiblement  supérieure  et  ceux  en  grand 
nombre  que  j'ai  pu  voir,  et  parce  qu'ils  sont  toujours  associés  à  une* 
partie  mécanique  soignée  d'une  manière  égale  dans  toutes  ^les  piè- 
ces du  microscope  que  je  n  ai  pas  cessé  de  les  reconnaître  con\iQi^e 
préférables  aux  autres  de  ceux  que  j'ai  essayés.  « .» 

Ce  qui  tend  seulement  à  faire  considérer  ces  parties  comme  d'une 
importance  secondaire,  c'est  que  le  nombre  de  celles  qu'on  manie 
incessamment  est  moindre  que  celui  des  pièxses  optiques  et  parce 
que  des  ouvriers  peuvent  être  chargés  de  leur  exécution. 

557.  Quanta  la  question  des  systèmes  optiques  et  des  grossisse- 
ments que  Ton  doit  songer  à  choisir  en  achetant  un  microscope,  les 
personnes  qui  ne  se  sont  pas  encore  servi  de  cet  instrument  devront 
savoir  d'abord  que  tout  grossissement  quelconque  dans  un  micro- 
scope résulte  de  la  combinaison  ou  emploi  simultané  nécessaire  d'un 
objectif  avec  un  oculaire.  En  supposant  donc  qu'on  choisisse  un 
microscope  avec  un  seul  objectif  fort  ou  faible,  comme  l'oculaire  est 
la  pièce  optique  de  beaucoup  la  moins  chère,  il  sera  toujours  utile 
de  prendre  avec  celui-là  trois  oculaires,  dont  le  pouvoir  amplifiant 
soit  gradué  de  telle  sorte  que  le  plus  fort  double  à  peu  près  la  gran- 
deur d'une  image  vue  avec  le  plus  faible,  et  que  l'autre  ait  un  gros- 
sissement intermédiaire. 

C'est  ainsi,  par  exemple,  que  des  trois  oculaires  qui  font  partie  des 
microscopes  de  Nachet  le  verre  frontal  du  n°  i  grossit  environ  5  fois, 
celui  du  n°  2  grossit  7  fois  et  demie  et  celui  du  n°  5  environ  i  0  fois. 
D'où  résulte  qu'après  avoir  examiné  un  corpuscule  avec  la  combi- 
naison de  l'objectif  qu'on  a  et  de  l'oculaire  1,  on  verra  celui-là  plus 
grand  du  double  en  remplaçant  ce  dernier  par  le  n**  5.  Il  est  même 
bon  de  commencer  toujours  l'examen  avec  l'oculaire  2  ou  intermé- 
diaire pour  voir  le  corps  étudié  moitié  plus  grand  ou  moitié  plus 
petit  à  volonté,  en  substituant  à  cet  oculaire  intermédiaire,  l'un  ou 
l'autre  des  extrêmes.  On  peut  dire  du  reste  d'une  manière  générale, 
qu'il  est  inutile  d'avoir  plus  de  trois  oculaires  gradués,  comme  on 
vient  de  l'indiquer  et  avec  un  verre  frontal  grossissant  pour  chacun 
dans  les  proportions  données  ci-dessus. 

Les  objectifs  qu'il  faut  demander  en  achetant  un  microscope 
devront  donc  être  aussi  de  grossissements  gradués  dans  les  mêmes 
proportions  approximativement,  si  l'on  en  peut  avoir  plusieurs. 

Le  pouvoir  amplifiant  du  plus  fort  de  ceux  qu'on  choisira,  sera 
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est  mobile  pour  rapprocher  ou  éloigner  la  préparation  deTobjectir, 
lequel  ici  reste  immobile  dans  la  mise  au  point.  Le  peu  de  stabilité 
que  présentent  bientôt  les  platines  de  ce  genre  est  un  grave  incon* 
*Yèiiimit. 

Toutes  les  fois  qu'un  microscope  devra  être  employé  dans  im 
laboratoire  de  recherches  ou  transporté  en  voyage  pour  des  études 
i  faire  dans  diverses  stations  maritimes  ou  autres,  on  devra  le  choi- 
sir autant  que  possible  dépourvu  de  ces  complications.  Elles  n'ont 
quelque  avantage  que  pour  les  amateurs,  pour  les  microscopes  de 
musée  ou  de  salon  destinés  à  observer  des  préparations  de  collec- 
tions faites  d'avance  ou  à  les  montrer  aux  personnes  inhabituées  à 
remploi  de  cet  instrument. 

Ken  que  presque  tous  les  grands  microscopes  anglais  présentent 
ces  compléments  que  rendent  presque  nécessaire  la  longueur  con- 
sidérable sinon  exagérée  de  leur  tube,  j'ai  entendu  H.  Bennett  et 
d*autres  savants,  ses  compatriotes,  dirigeant  des  laboratoires,  in- 
diquer les  avantages  des  instruments  plus  simples  dont  nous 
avons  parlé  comparativement  à  ces  derniers.  Les  microscopes 
de  grand  et  de  moyen  modèle  de  Nachet  peuvent  du  reste  recevoir 
une  double  phtine  munie  des  vis  de  rappel  et  des  liteaux  amenant 
le  mouvement  des  préparations  en  tous  sens.  On  se  procurera  au 
moment  voulu  cette  pièce  qui  se  pose  et  s'enlève  facilement  sur  la 
platine  de  recherches  en  verre  poli,  si  on  vient  à  en  avoir  besoin. 

556.  C'est  une  erreur  des  plus  notoires  que  de  dire  que  la  partie 
mécanique  d'un  microscope  doit  être  considérée  comme  chose  ac- 
cessoire et  d'une  importance  secondaire  dans  le  choix  d'un  instru- 
ment. 11  faut  au  contraire  lui  accorder,  non  pas  plus,  mais  autant 
d'attention  qu'aux  parties  optiques. 

H  suffit  pour  être  convaincu  de  la  vérité  de  cette  assertion  d'a- 
voir été  appelé  à  donner  un  avis  sur  les  causes  de  Timpossibilité 
ou  de  la  difficulté  de  travailler  avec  de  bons  objectifs,  impossi- 
bilité survenant  au  bout  d'un  an  ou  deux  sur  des  microscopes  dont 
la  vis  micrométrique,  le  haut  du  pignon,  la  colonne  du  pied,  etc., 
grippent  contre  les  pièces  sur  lesquelles  elles  doivent  glisser  à  frot- 
tement doux  et  régulier;  il  suffit  aussi  de  voir  les  instruments  dont 
la  vis  micrométrique  donne  des  ressauts  ou  des  pertes  de  temps 
pour  avoir  eu  un  ou  plusieurs  tours  inégalement  usés,  ou  parce 
que  le  support  du  tube  mal  vissé  est  décentré  ou  se  décentre 
à  chaque  mouvement  de  la  vis  micrométrique  ;  et  ainsi  des  autres 
causes  concernant  les  vis  des  objectifs,  les  mouvements  du  mi- 
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Après  ces  parties  optiques  essentielles  du  microscope,  sur  le 
nombre  et  le  pouvoir  amplifiant  desquelles  le  choix  peut  seul  va- 
rier, on  fera  bien  de  se  procurer  le  micromètre  oculaire,  le  mictOr 
mètre  objectif  et  une  pièce  à  éclairage  oblique. 

Des  objectifs  indispensables  aux  études  d*anaiomie  générale. 

958.  Tous  les  objectifs  indiqués  plus  haut  (p.  184)  ne  sont  pas 
également  indispensables.  Le  n"*  1  est  nécessaire  à  l'étude  des  in- 
jections pathologiques  de  certains  tissus,  quand  le  sang  s'est  coa* 
|[ulé  à  leur  intérieur  et  qu'on  peut  en  faire  une  préparation  visible 
par  transparence.  11  sert  à  Tétude  des  helminthes  et  autres  ani- 
maux de  petit  volume,  etc.,  pour  observer  les  glandes  sudoripares, 
sébacées,  les  gros  bulbes  pileux,  etc.  Ce  sont  surtout  les  n"**  2  et  3 
qui  sont  indispensables  dans  ces  derniers  exemples,  ainsi  que  pour 
l'étude  des  os,  des  dents,  du  tissu  adipeux,  de  plusieurs  autres  tis- 
sus animaux,  et  surtout  des  tissus  végétaux. 

On  peut  de  là  sauter  au  n"^  5,  qui  est  absolument  nécessaire  pour 
l'étude  de  tous  les  tissus  animaux  à  Fétat  normal  ou  à  Tétat  patholo- 
gique, de  beaucoup  de  tissus  végétaux,  des  infusoires,  etc.  La  plupart 
des  microscopes  ne  sont  pas  accompagnés  d'objectifs  plus  forts,  et 
les  grossissements  plus  élevés  que  celui  qu'on  obtient  avec  ce  der- 
nier (400  diamètres)  sont  produits  à  l'aide  d'oculaires  très-courts 
ou  par  un  corps  du  microscope  plus  allongé  qu'à  l'ordinaire. 

Ceux  de  Nachet  contiennent  en  outre  les  objectifs  n"^*  6,  7  et  8„ 
dont  le  dernier  a  un  grossissement  de  1,400  diamètres  réels.  Partkii' 
ceux-là,  le  n^  7  est  indispensable.  Ce  numéro  est  utile,  pour  l'étude 
des  spermatozoïdes  animaux  et  végétaux,  des  nématocystes ,  etc., 
des  épithéliums  des  glandes  vasculaires,  des  globules  du  sang,  et,  en 
pathologie,  pour  celle  de  beaucoup  de  lésions  glandulaires,  ner- 
veuses, etc.  Le  n?  6  peut  remplacer  les  n*"'  5  et  7  dans  certains  cas, 
mais  non  toujours,  et  celui-ci,  au  contraire,  peut  suppléer  ce  der* 
nier;  en  sorte  qu'on  doit  le  considérer  comme  indispensable,  sinon 
dès  le  principe  des  éludes  d'anatomie  générale,  au  moins  pour  la 
suite.  Quant  aux  n~  8,  9,  etc.  (voy.  p.  184),  ce  sont,  en  général,  des 
objectifs  de  luxe  dont  on  peut  se  passer  sans  préjudice,  bien  qu*au 
point  de  vue  scientifique  il  importe  de  les  connaître. 

Indication  des  principaux  constructeurs  de  microscopes. 

559.  Quant  à  la  question  de  savoir  chez  quel  fabricant  on  doit  se 
procurer  un  microscope ,  on  peut  dire  après  ce  qui  a  été  indiqué 
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phu  haut  spr  la  forme  et  le  volume  du  pied  de  Tinstniment  (p.  \  37 
et  suiir.)  que  cela  importe  peu  au  fond,  si  Ton  ne  veut  avoir  que  des 
objectifs, faibles.  L'exécution  des  objectifs  qui  ne  grossissent  pas  au 
delà  de  300  fois  est  en  effet  devenue  aujourd'hui  assez  facile  pour 
qu'il  y  ait  peu  de  différences  de  Tun  à  l'autre  de  ces  objectifs,  quel 
qoe  soit  le  fabricant  de  chez  qui  il  sort.  Ces  différences,  du  moins, 
tj/fjMsa^^s  telles,  qu'elles  puissent  influer  sur  la  facilité  de  l'emploi 
derimtrument  et  sur  la  nature  des  résultats  fournis  par  l'obser- 
vation. Hais  il  n'en  est  généralement  plus  de  même  quand  il  s'agit 
des  objectifs  plus  puissants.  11  faut  alors  s'adresser  à  des  fabri- 
canta, spéciaux  dont,  en  France,  les  principaux  sont  aujourd'hui, 
par  ordre  d'ancienneté,  Charles  Chevalier ,  Georges  Oberhaeuser, 
auquel  a  succédé  Hartnack,  Nachet  et  fils,  Yerrick,  etc. 

J'ai  déjà  dit  quelles  sont  les  conditions  d'ensemble  et  de  détail  que 
présentent  les  parties  optiques  et  mécaniques  des  microscopes  de 
HH.  Nachet  et  fils,  qui  font  que  je  leur  donne  la  préférence  (?oy. 
p.  i8S,  187,  etc.).  Ajoutons  à  cela  que,  plus  couramment  que  les 
autres  opticiens,  leurs  microscopes  sont  accompagnés  d'objectifs 
poissants,  dont,  depuis  1842  {Comptes  rendus  des  séances  de  V Aca- 
démie des  sciences,  Paris,  1842,  t.  XIY,  p.  817),  ils  ont,  a  l'exem* 
pie  des  artistes  anglais,  propagé  remploi,  mais  à  des  prix  moins 
élevés  de  la  moitié  aux  deux  tiers.  A  cet  égard  le  professeur  Frey 
remarque  avec  raison  que  les  instruments  de  grande  dimension, 
provenant  des  maisons  anglaises  coûtent  infiniment  plus  cher  que 
cefKZ  établis  par  les  constructeurs  allemands  ou  français.  Ainsi,  par 
exemple,  un  objectif  ayant  une  distance  focale  de  Vie  de  pouce,  se 
vend,  chez  Powell  et  Lealand,  à  Londres,  un  peu  plus  de  16  pounds 
(400  fr.),  tandis  qu'un  objectif  de  puissance  égale  et  à  immersion, 
le  nf  8  de  Nachet,  coûte  200  francs  ;  le  n<>  10,  objectif  tout  à  fait  ex- 
ceptionnel comme  qualité,  est  coté  500  francs  :  il  correspond, comme 
nous  l'avons  vu  (p.  184),  aux  objectifs  des  artistes  anglais  ayant  une 
distance  focale  de  un  50*  de  pouce. 

Aux  indications  précédentes,  qui  sont  données  d'après  ce  que  m'a 
prouvé  depuis  vingt-trois  ans  l'examen  d'un  grand  nombre  de  mi- 
croscopes et  l'enseignement  de  ce  qui  se  rapporte  à  l'emploi  de  cet 
instrument,  j'ajouterai  les  suivantes  empruntées  aux  professeurs 
H.  van  Heurck  et  H.  Frev. 

Les  personnes  qui  ne  voudraient  faire  que  des  observations  mi* 
croscopiques  passagères  ou  qui  désireraient  limiter  leur  dépense 
peuvent  très-bien  se  contenter  du  microscope  usuel  de  Chevalier  ou 
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des  autres  opticiens  accompagné  de  l'objectif  3.  Le  microscope  dit 
d'étudiant  du  même  constructeur,  accompagné  des  objectifs  2  et  5, 
des  oculaires  1  — .2  et  d'une  loupe  pour  les  corps  opaques,  ainsi 
que  le  microscope  correspondant  de  Nachet,  de  même  que  celui 
dit  à  petit  tambour,  de  Hartnack,  conviendra  parfaitement  à  ceux 
qui  commencent  les  observations  microscopiques,  il  peut  suffire  en- 
core pour  l'enseignement  usuel  dans  les  écoles. 

Hais,  pour  élucider  des  questions  nouvelles,  il  faudra  choisir 
soit  les  grands  ou  au  moins  les  moyens  microscopes  de  Nachet, 
soit  les  microscopes  de  Strauss-Durckheim,  de  Chevalier,  soit  le 
grand  modèle  de  Hartnack,  qui  tous  se  recommandent  par  des 
qualités  particulières. 

Chez  Nachet  l'on  aura  le  choix  entre  le  grand  microscope  complet 
du  prix  de  1,300  francs,  et  le  microscope  grand  modèle  droit  qui 
vaut  tout  autant  pour  les  observations  botaniques  et  ne  coûte  que 
600  francs.  Enfin,  à  moindre  prix.  Ton  pourra  prendre,  soit  le  micro- 
scope moyen,  modèle  droit  avec  5  objectifs,  parmi  lesquels  le  n®  7  à 
immersion  (380  fr.),  soit  le  microscope  modèle  droit  (125  fr.,  avec 
2  objectifs  n"**  1  et  3),  excellent  modèle  dont  la  partie  mécanique 
est  assez  finement  traitée  pour  porter  des  objectifs  forts  comme  les 
n**  6  ou  7  à  immersion;  son  prix,  avec  les  oculaires  complémen- 
taires, est  alors  de  290  francs.  On  pourra  prendre,  chez  Hartnack« 
le  petit  modèle  n®  8  à  base  en  fer  à  cheval  avec  les  objectifs  4, 7  et 
9,  ce  dernier  à  immersion  et  3  oculaires  dont  un  à  micromètre.  Le 
prix  en  est  de  375  francs.  On  fera  bien  d'y  joindre  Tobjectif  2 
et  de  le  compléter  par  l'acquisition  du  n®  14.  (Voy.  le  tableau 
p.  i8i.) 

Si  Ton  s'adresse  à  Chevalier,  on  pourra  prendre  le  petit  modèle 
à  platine  tournante  accompagné  des  objectifs  1,  3,  5  et  8,  à  immer- 
sion, et  de  la  chambre  claire  :  le  prix  s'élèvera  à  311  francs.  Mais 
celui  qui  voudra  Tinstrument  le  plus  parfait  de  ce  constructeur 
prendra  le  microscope  de  Strauss-Durckheim.  11  y  joindra  les  ob- 
jectifs i  —  3  —  5  —  7  —  9  ordinaires  et  8  et  10  à  immersion,  un 
micromètre  oculaire,  le  prisme  redresseur  et  la  chambre  claire.  La 
dépense  totale  s'élèvera  alors  à  766  francs. 

Parmi  les  opticiens  allemands,  Zeis,  à  léna,  a  construit  des  mi- 
croscopes compliqués.  Schacht  en  a  fait  un  grand  éloge.  Zeis  pos* 
séde  huit  modèles  divers  du  prix  de  8  à  55  thalers  (de  30  fr.  à 
206  fr.  25  c.).  Ses  objectifs  portent,  suivant  leur  force,  les  lettres 
A-F.  Le  premier  coûte  8  thalers  et  les  suivants  sont  de  8  à  15  tha- 
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lers  (deSO  fr.  à  56fr.  25),  jusqu'à  la  lettre  F,  qui  est  cotée  26  tha- 
1ers  (97  fr,  50).  Ce  dernier  objectif  est,  au  jugement  d'hommes 
compétents  (Schacht,  M.  Schultze),  une  combinaison  excellente. 
Les  oculaires  se  payent,  en  outre,  2  thalers  (7  fr.  50). 

C.  Kellner,  de  Wetzlar,  a  confectionné,  dans  ces  quarante  der- 
nières années»  des  instruments  qui  étaient  excellents  pour  leur 
époque.  Ses  successeurs,  Bethle  et  Rexroth  et,  aujourd'hui,  Lcitz, 
font  figurer  dans  leur  prix  courant  des  microscopes  depuis  35  jus- 
qu'à 140  thalers  (131  fr.  25  à  525  fr.). 

Schroeder,  à  Hambourg,  s'est  acquis  de  la  réputation  comme 
constructeur  de  microscopes  avec  objectifs  à  immersion  et  à  correc- 
tion. Ses  plus  forts  objectifs  ont  un  grand  angle  d'ouverture.  Le 
prix  des  montiures  varie  de  12  à  60  thalers  (45  fr.  à  225  fr.),  et 
celui  des  objectifs  de  14  à  20  thalers  (52  fr.  50  à  225  fr.).  Les  ob- 
jectifs à  immersion  coûtent  de  20  à  52  thalers  (75  fr.  à  120  fr.) 

Hasert,  à  Eisenach  a  construit  de  très-forts  objectifs  à  immer- 
sion qui  ont  été  très-vantés  par  quelques  personnes,  surtout  pour 
remploi  de  l'éclairage  oblique. 

La  plus  ancienne  maison  de  Berlin  est  celle  de  Schieck.  Il  com- 
bine toujours  de  faibles  objectifs  avec  des  oculaires  relativement 
puissants.  On  trouve  aussi  à  Berlin  le  constructeur  Bénéche. 

A  Munich,  la  maison  G.  et  S.  Merz  a  remplacé  celle  de  Fraun- 
hofcr  et  Utzschneider.  Ilarting  a  fait  l'éloge  de  nouveaux  objectifs  à 
correction,  construits  par  Merz.  L'angle  d'ouverture  de  l'objectif 
n®  6  avait  au  moins  90^  et  celui  de  l'objectif  n"*  7  allait  jusqu'à  lOi® 
(voy.  p.  183).  Une  autre  maison  de  Munich,  très  en  réputation,  est 
celle  de  Baader.  Les  petits  instruments  coûtent  45  florins. 

Le  premier  fabricant  de  Vienne  est  S.  Plœssl.  Ses  microscopes 
comptaient,  il  y  a  vingt  ans,  parmi  les  meilleurs  qui  fussent  alors 
connus. 

En  Italie,  les  excellents  instruments  d'Âmici  jouissaient  d*une 
grande  célébrité.  De  1840  au  commencement  de  1850,  ses  micro« 
scopes  étaient  les  meilleurs  du  continent. 

Les  maisons  les  plus  renommées  de  Londres  sont  :  celles  de  Po- 
well  et  Lealand  ;  d'Andrew  Ross  (Thomas  Ross  fils  a  continué  la 
maison  fondée  par  son  père)  ;  celle  de  Smith  et  Beck,  de  Gollins 
Harley,  de  Chrouch,  etc. 

Parmi  les  constructeursde  microscopes  dans  l'Amériquedu  Nord, 
Spencer  et  Toiles  sont  les  plus  célèbres. 
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ART.    II.    —   DES   SOINS  A   DONNER  AU    MICROSCOPE. 

560.  Nous  verrons  par  la  suite  que,  dans  les  examens  faits  à  l'aide 
du  microscope,  trois  ordres  d*images  peuvent  impressionner  la  ré- 
tine, sans  que  pourtant  les  corps  qu'elles  représentent  appartien- 
nent à  ceux  que  contient  la  préparation  que  l'on  cherche  :  i®  Les 
uns  sont  étrangers  aux  objets  préparés  bien  qu'enfermés  avec  eux 
entre  les  lames  de  \erre  ou  dans  celles-ci  (V.  p.  227);  il  en  sera 
longuement  question  dans  le  chapitre  lY  de  cette  section;  2®  Les 
autres  sont  contenus  dans  Toeil  de  l'observateur  et  à  sa  surface,  il 
en  sera  fait  mention  au  chapitre  111  de  cette  même  section  ;  3®  Les 
derniers,  enfin,  sonl  interposés  aux  premiers  et  aux  seconds.  Ce 
sont  ceux  qui  se  trouvent  accidentellement  à  la  surface  des  len- 
tilles objectives  et  oculaires.  Ils  sont  cause  que  parfois  on  voit  cer- 
taines particules  en  visant  dans  le  microscope,  alors  même  qu'il 
n'y  a  aucune  préparation  sous  l'objectif. 

De  là  vient  que  le  premier  soin  que  doit  avoir  tout  observateur 
est  de  faire  que  les  lentilles  des  oculaires  et  des  objectifs  soient  pro- 
pres et  dépourvues  de  poussière.  Comme  le  verre  dont  elles  sont 
formées  est  trés-tendre  et  se  raye  facilement,  il  faut  se  servir  de 
linge  fin  et  sec  pour  les  essuyer  ;  les  vieilles  étoffes  de  batiste  sont 
les  meilleures.  Lorsque  le  linge  est  humide,  il  reste  à  la  surface 
des  lentilles  des  filaments  de  chanvre  ou  de  coton  dont  on  a  beau- 
coup de  peine  à  se  débarrasser.  Hais  soil  humectation  avec  de  l'al- 
cool le  rend  très-apte  à  ce  nettoyage.  Lorsqu'il  n'y  a  que  de  la  pous- 
sière sur  les  verres,  il  est  préférable  de  se  servir  pour  l'enlever  d'un 
pinceau  ordinaire  de  Petit-gris  ou  de  Marte,  que,  de  temps  à  autre,  il 
faut  laver  dans  l'alcool  pour  le  débarrasser  de  la  poussière  et  des  ma- 
tières grasses  dont  il  se  charge  à  la  longue.  Le  pinceau  sec  ou  seule- 
ment un  peu  humecté  d'alcool  doit  surtout  être  employé  lorsqu'il  s'a- 
git d'enlever  les  poussières  qui  tombent  souvent  sur  la  lentille  supé- 
rieure des  objectifs;  celles-ci  se  trouvant  logées  profondément  dans 
les  pièces  de  la  monture  ne  peuvent  être  atteintes  avec  le  doigt.  Un 
petit  cylindre  de  linge  fin  ou  de  papier  mou  tordu  peut  aussi  rem- 
placer le  pinceau  en  ce  cas. 

Quand  les  verres  de  l'oculaire  ont  de  la  poussière  à  leurs  deux 
faces,  on  les  dévisse  pour  les  nettoyer.  Mais  les  lentilles  des  objec- 
tifs, surtout  de  ceux  qui  ont  un  pouvoir  amplifiant  considérable,  ne 
doivent  être  dévissées  qu'avec  beaucoup  de  précaution.  11  faut  au- 
tant que  possible  éviter  de  le  faire,  parce  qu'en  serrant  trop  ou 


DES  POUSSIÈRES  ADHÉRANT  AUX  LENTILLES.  401 

trop  peu  les  tours  de  vis  de  chaque  pièce,  on  ne  mettrait  plus  les 
lentilles  au  foyer  les  unes  des  autres,  d'où  résulterait  une  diminu- 
*  tion  de  la  netteté  des  images.  II  faut,  par  des  raisons  analogues, 
pour  ne  pas  altérer  la  monture  des  objectifs,  éviter  le  contact  des 
réactifs  acides  ou  iodés  avec  les  montures. 

On  détermine  aisément  le  siège  de  ces  corpuscules  étrangers.  Si 
en  faisant  tourner  Toculaire  seul,  les  corps  ne  suivent  pas  le  mou- 
'  vement  imprimé  à  celui-ci,  on  reconnaît  qu'ils  sont  adhérents  à  l'ob 
jectif.  S*ik  suivent  ce  mouvement,  c'est  qu'ils  sont  fixés  à  Tune  des 
deux  lentilles  de  Toculaire.  Si,  en  soulevant  l'oculaire  et  dévissant 
un  peu  le  verre  frontal,  on  voit  les  corpuscules  ne  pas  tourner  avec 
lui ,  ce  fait  indique  qu'ils  sont  sur  l'autre  lentille  ^ 

Ces  grains  de  poussière  peuvent  être  des  débris  de  tournure  de 
laiton,  restés  adhérents  auxtours^e  vis  des  pièces  métalliques  de 
l'oculaire  ou  du  tube  des  microscopes.  Les  microscopes  neufs  spé- 
cialement en  laissent  tomber  quelques-unes  pendant  plusieurs  mois, 
surtout  à  la  suite  de  transport  en  voyage.  Dans  les  autres  cas,  ce 
sont  des  granules  de  poussière  de  nature  indéterminée. 

Dans  les  laboratoires  particulièrement  on  trouve  parfois  un  Aca- 
rien  vivant  dans  le  lube  des  microscopes  eV  venant^n  traverser  le 
champ  en  passant  de  temps  à  autre  sur  la  face  inférieure  du  verre 
de  change  de  l'oculaire  ou  masquant  les  objets,  s'il  passe  en  bas 
sur  la  lentille  supérieure  de  l'objectif.  Cet  Acarien  que  j'ai  vu  in- 
diqué sous  le  nom  d*Acaru8  microscopiorum,  dans  un  ouvrage  du 
siècle  dernier  sur  le  yicroscope,  m'a  présenté  les  caractères  d'un 
Gamase  octopode  non  sexué,  c'est-à-dire  à  l'état  de  nymphe  et  dont 
par  su^te  je  n'ai  pu  déterminer  l'espèce. 

561.  Comme  il  est  pénible  pour  l'observateur  d'avoir  sans  cesse  à 
monter  et  à  démonter  l'instrument,  opération  qui,  répétée  fréquem- 
ment, peut  nuire  au  mécanisme  de  la  monture,  il  est  bon  d'avoir 
son  microscope  établi  sur  une  table,  et  placé  sons  un  globe  ou  sous 
un  cylindre  en  verre.  Le  tout  reposera  au  besoin  sur  un  morceau 
de  drap  qui  empêche  l'introduction  de  la  poussière^  Une  autre  clo-^ 

*  Il  faut  encore  signaler  la  possibilité  de  la  présence  de  taches  ou  d'excoriations 
de  la  cornée  (kératite  ponctuée^  etc.)  ;  quelques  obserYateurs  ont  pu  les  pren- 
dre pour  des  taches  existant  dans  les  oculaires,  parce  qu'elles  produiseFnt  (sur=- 
tout  avec  les  oculaires  forts]  des  images  endoscopiqucs  ,  dites  entopliques  par 
quelques  auteurs  d'après  l'expression  employée  par  iieebeck,  qui  appelait /f^ur^if 
erUoptiqueê  ceUes  qu'on  voit  dans  l'intérieur  des  corps  [Journal  de  chimie  et 
de  physique  de  Schweigery  1813).  En  faisant  tourner  le  tube  entier  du  microscope/ 
on  voit  qu'elles  ne  bougent  pas,  tandis  que  les  mouYements  de  la  tête  les  déplacent/ 
G.  BoBUf.  —  Microflcope.  36 
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che  de  verre'  protégera  les  oculaires,  les  objectifs  tenus  dans  leur 
i)oite  ou  étui,  à  côté  de  tous  les  ustensiles  d'un  usage  fréquent. 

Chaque  fois  qu'on  se  sera  servi  du  microscope,  on  fera  bien  (le 
commençant  surtout)  de  Texaminer  attentivementwBvantde  le  repla- 
cer sous  le  globe.  S*il  existe  des  taches  sur  les  pièces  de  laiton,  on 
les  enlèvera  avec  un  morceau  de  drap.  Ces  soins  occasionnent  une 
perte  de  temps,  mais  on  ménage  ainsi  l'instrument  tout  en  lui  con- 
servant sa  valeur  primitive,  surtout  si  on  ne  néglige  pas  de  consta- 
ter, chaque  fois,  l'état  des  objectifs  qu'on  vient  d'employer. 

Pour  nettoyer  les  objectifs  tachés,  en  particulier  on  frotte  la  len- 
tille avec  un  morceau  de  linge  très-fui,  comme  nous  l'avons  vu.  On 
peut  également  employer  au  même  usage  une  peau  de  gant,  très- 
douce,  ou  de  la  moelle  de  sureau.  Il  est  des  taches  qu'on  enlève 
avec  de  l'eau  distillée  ;  d'autres,  telles  que  celles  provenant  de  la 
glycérine,  des  térébenthines,  des  luts  exigent  qu'ont  ait  recours  à 
un  morceau  de  linge  imprégné  d'alcool.  11  faut  éviter  l'emploi 
d'une  trop  grande  quantité  de  ce  liquide,  parce  qu'il  pourrait  s'en 
glisser  une  partie  dans  la  sertissure  des  lentilles  et  atteindre  la 
térébenthine  du  Canada,  qui  unit  le  crowii  et  le  (lint. 

On  évitera,  autant  que  possible,  de  recourir  aux  acides  chlorhy- 
drique  et  azotique  concentrés,  qui  attaquent  le  flint.  Quand  une 
lentille  a  été  mouillée  par  un  réactif,  il  faut  éviter  de  la  plonger 
dans  l'eau,  contrairement  à  ce  que  recommandent  quelques  obser- 
vateurs, parce  que  celle-ci  s'infiltre  dans  les  pas  de  vis  de  la  mon- 
ture. 11  iaut  essuyer  l'instrument  avec  le  linge  fin  humecté  d'al- 
cool, ou  mieux  d'anunoniaque  si  c'est  un  acide  qui  a  mouillé  le 
verre  et  sa  monture. 

Malgré  tous  les  soins  donnés  au  microscope,  il  devient  indfspen- 
sable  de  nettoyer  à  fond,  de  temps  en  temps,  sa  partie  optique, 
attendu  qu'il  se  forme  sur  les  lentilles  et  les  oculaires  une  sorte  de 
couche  graisseuse  qui  assombrit  considérablement  l'image.  Les  ins- 
truments dont  on  ne  s'est  pas  servi  depuis  plusieurs  années  portent, 
presque  toujours,  cette  couche  de  matière  adhérente.  On  peut  être 
sans  inquiétude  sur  le  résultat  dunettoyage,  car  il  est  tout  à  fait 
inofTensif  pour  les  verres,  si  Ion  se  sert  d'un  bon  pinceau  et  d'une 
étofTe  très-fine  et  molle  humectée  d'alcool  et  d'ammoniaque  alter- 
nativement. 

Du  reste,  après  plusieurs  années  de  séjour  dans  un  laboratoire, 
l'instrument  a  besoin  d'être  revu  par  le  constructeur,  surtout  s'il 
s'agit  d'un  laboratoire  de  chimie  ;  dans  ceux-ci  malgré  toutes  les 
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précautions,  les  vapeurs  acides  finissent  toujours  par  altérer  les 
montures  des  objectifs  sans  parler  des  vis  micrométriques,  etc. 
Toutes  les  fois  qu'onfait  des  recherches  chimiques,  il  faut  se  ser- 
vir, autant  que  possible,  d'objectifs  faibles,  possédant  une  grande 
distance  focale;  si  on  doit  pousser  plus  loin  ce  genre  de  travail,  il 
sera  nécessaire  de  faire  la  préparation  sur  de  larges  porte-objets 
qu'on  fixera  avec  des  chevalets,  si  la  platine  en  est  pourvue.  Quand 
ces  lames  de  verre  sont  assez  grandes,  elles  protègent  suffisamment 
la  platine  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas. 

CHAPITRE  II 

De  VécUàrm§[9  des  objcta  observés  sous  le  microscope. 

563.  Le  microscope  sera  placé  avant  toute  observation,  sur  une 
table  et  installé  d'aplomb,  le  miroir  tourné  vers  la  partie  la  plus 
lumineuse  du  ciel  ou  vers  la  lampe.  Âpres  avoir  descendu  dans 
l'anneau  où  il  doit  glisser,  le  tube  du  microscope  portant  l'objectif 
et  l'oculaire  adoptés  pour  l'observation  qu'on  veut  faire,  on  cher- 
che à  ramener  dans  l'axe  de  ces  derniers  le  maximum  possible  de 
lumière  en  tournant  le  miroir  réflecteur  alternativement  dans  tel 
ou  tel  sens,  du  côté  de  la  source  lumineuse.  Il  faut,  au  début  des  étu- 
des, à  l'aide  du  microscope,  s'exercer  d'abord  à  atteindre  avec  sûreté 
et  rapidement  ce  résultat,  qui  ne  s'obtient  pas  toujours  aisément 
quand  la  source  de  lumière  est  peu  étendue,  comme,  par  exemple, 
lorsqu'elle  est  représentée  par  une  lampe. 

ART.  I.  —  DES  SOORCES  DE  LA  LUMIERE  DANS  LES  OBSERVATIONS. 

565.  Les  lampes  carcel,  les  lampes  ordinaires  dites  lampes  mode- 
rateurSy  donnent  une  lumière  très-convenable,  mais  avec  un  ton  un 
peu  jaune.  Les  lampes  au  pétrole  donnent  une  lumière  blanche 
d'un  emploi  aussi  avantageux  que  celle  qui  est  fournie  par  les  nua- 
ges blancs.  Les  lampes  à  gaz  qu'on  peut  employer  dans  les  appar- 
tements, et  surtout  dans  les  laboratoires  où  arrive  le  gaz  de  l'éclai- 
rage, donnent  une  très-bonne  lumière  ;  bien  que  d'un  ton  un  peu 
plus  jaune  que  celle  des  lampes  au  pétrole,  elle  vaut  encore  mieux 
que  celle  des  lampes  à  huile,  et  son  emploi  n'a  pas  les  dangers  de 
celui  du  pétrole. 

On  modère  à  volonté  l'intensité  de  la  lumière  employée  avec  des 


404  DU  CHOIX  DE  U  LUmfcRE . 

globes  de  verre  dépoli  ou  mieux  encore  avec  les  diaphragmes,  et 
en  tournant  le  miroir  comme  nous  l'avons  dit. 

Quelquefois,  du  reste,  la  source  lumineuse  choisie,  mais  surtout 
quand  on  se  sert  d'une  lumière  artificielle,  il  y  a  toujours  une  difîé- 
rence  assez  grande  entre  la  manière  dont  la  rétine  est  impressionnée 
par  la  lumière  transmise  au  travçrs  du  microscope  et  celle  qu'elle 
reçoit  habituellement,  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  rappeler  qu'il 
faut  une  ou  deux  minutes  d'examen,  ou  environ  pour  que  l'œil 
soit  tout  à  fait  habitué  à]  ce  changement.  De  là  vient  que  ,  lors- 
qu'on étudie  des  objets  délicats,  on  aperçoit,  au  bout  de  quel- 
ques  instants,  des  contours  qu'on  ne  voyait  pas  d'abord,  bien  qu'ils 
fussent  déjà  au  point  dans  le  champ  du  microscope. 

11  importe  par-dessus  tout  que  la  lumière  ne  soit  pas  vacillante, 
autrement  les  alternatives  de  son  affaiblissement  et  de  son  exagéra- 
tion empêchent  cette  éducation  temporaire  de  l'œil  de  manière  à 
mûre  à  la  perception  des  objets  ;  elle  cause  surtout  une  fatigue  qui 
est  bientôt  des  plus  pénibles. 

Le  passage  rapide  avec  disparition  et  retour  des  nuages  sur  un 
ciel  bleu,  cause  un  mauvais  effet  de  l'ordre  du  précédent,  qui,  en 
certaines  saisons,  force  de  ce  servir  de  la  lampe  en  plein  jour.  On 
est  aussi  obligé  d'en  venir  là  faute  de  lumière  suffisante  pendant  les 
jours  de  brouillards,  ou  quand  le  ciel  se  charge  de  nuages  noirs, 
comme  en  temps  d'orage.  L'agitation  des  branches  d'arbre  char- 
gées de  feuilles,  produit  le  même  effet  quand  leur  image  est  pro- 
jetée sur  le  miroir,  et  réfléchie  par  lui  dans  le  miscroscope. 

Le  point  éclairant  des  lampes  doit  être  élevé  de  22  à  40  centi- 
mètres au-dessus  de  la  table  qui  les  porte.  Plus  haut  ou  plus  bas 
il  ne  répond  plus  à  tous  les  modes  d'éclairage  exigés  par  les  recher- 
ches. La  lampe  doit  êtr^  placée  à  une  distance  qui  varie  entre  25 
et  50  contimètres  au-devant  du  microscope  selon  la  hauteur  de  son 
foyer  et  celle  du  miroir.  Elle  doit  avoir  un  abat-jour  qui  empêche 
sa  lumière  d'arriver  directement  dans  les  yeux  de  l'observa- 
teur. 

Quand  on  se  sert  de  la  lumière  du  ciel,  on  peut  placer  le  microscope 
de  75  centimètres  environ  à  3  mètres  de  la  fenêtre,  selon  les  con- 
venances de  l'observateur  et  la  manière  dont  l'arrivée  de  la  lumière 
est  gênée  ou  non  par  les  maisons  voisines. 

Bien  que  cela  ne  soit  pas  indispensable,  l'expérience  apprend  à  ju- 
ger des  cas  dans  lesquels  il  est  bon  d'empêcher  la  lumière  d'éclai- 
rer la  platine  et  l'objet  étudié  au  moyen  d'un  écran  ayant  son  sup- 
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port,  OU  se  glissant  dans  un  anneau  fixé  au  corps  ou  au  pied  du 
microscope. 

On  ne  se  sert  pas  de  la  lumière  du  soleil  qui,  réfléchie  par  le  mi* 
roir  et  traversant  le  microscope,  est  absolument  éblouissante.  Elle 
fatigue  également  quand,  toinbant  près  du  microscope  sans  Tat- 
teindre,  elle  est  réfléchie  dans  les  yeux  de  Tobservateur.  Aussi, 
quand  on  peut,  est-il  bon  d'avoir  deux  fenêtres  d'orientation  dif- 
férente ,  permettant  de  prendre  la  lumière  de  celle  sur  laquelle 
le  soleil  ne  donne  pas.  Autrement  il  est  utile  d'avoir  un  rideau 
ou  un  atore  se  fermant  de  manière  à  se  garantir  de  cette  lumière 
directe. 

U  ne  sera  question  de  r éclairage  des  objets  observés  à  Vaide 
de  la  lumière  réfléchie^  que  dans  le  dernier  article  du  chapitre  sui- 
vant (chap.  111,  art.  vi),  à  propos  de  Vexamen  des  objets  opaques^ 
qui  exigent  l'emploi  de  cet  éclairage. 

ART.    II.    —  ECLAIRAGE  DES  OBJETS   VUS  A   l'aIDE 
DE   LA  LUMIÈRE   TBANSHISB. 

564.  Les  corps  placés  sur  la  lame  porte-objet  reçoivent  la  lu- 
mière renvoyée  sur  eux  de  bas  en  haut  par  le  miroir  concave  dont 
le  foyer  se  trouve  placé  au  niveau  à  peu  près  de  la  surface  de  la 
platine.  U  ne  faut  pas  se  servir  de  la  lumière  solaire  réfléchie  par 
un  mur,  parce  qu'elle  donne  une  teinte  jaune  ou  rougeâtre  au 
champ  du  microscope.  C'est  celle  des  nuages  blancs  qui  est  la 
plus  pure  et  la  plus  belle  ;  lorsque  le  ciel  est  bleu  la  lumière  est 
moins  éclatante  ;  elle  est  grisâtre  quand  le  ciel  est  sombre.  Quoi 
qu'il  en  soit,  on  peut  observer  en  tout  temps,  et,  à  moins  de  cas 
particuliers,  c'est  rarement  le  manque  de  lumière  qui  nuit  le  plus, 
même  avec  les  forts  grossissements. 

On  doit,  au  contraire,  souvent  se  défier  de  Texcès  de  lumière 
qui,  en  ébranlant  trop  vivement  la  rétine,  empêche  d'être  impres- 
sionnée par  Tombre  très-pâle  des  contours  de  certaines  cellules, 
des  fibres  du  cristallin,  de  la  queue  de  certains  zoospermes,  des  cils 
vibratiles,  etc.  On  dit  alors  que  les  objets  sont  noyésdùns  la  lumière. 
Il  est  facile  d'essayer  tous  les  degrés  convenables  d'éclairage,  en 
tournant  peu  à  peu  le  miroir  ou  en  abaissant  de  plus  en  plus  le  plus 
petit  diaphragme. 

Nous  avons  déjà  dit  qu'on  peut  examiner  les  objets  à  la  lumière 
des  lampes  à  double  courant  d'air  et  à  cheminée  de  verre,  et  surtout 
des  lampes  de  ce  genre  alimentées  par  un    bec  de  gaz  aussi 
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bien  qu'à  celle  du  jour.  Seulement,  dans  le  premier  cas,  la  teinte 
est  plus  jaune,  le  contour  des  objets  parait  plus  large  et  moins  net  ; 
mais  cette  apparence  disparaît  en  partie  au  bout  de  quelques  minutes, 
à  mesure  que  l'œil  s*adapte  à  ce  genre  d'examen,  et  surtout  par  l'em- 
ploi du  plus  petit  diaphragme,  qui  doit  alors  être  mis  en  usage  et 
rapproché  autant  que  possible  du  porte-objet.  A  l'aide  de  ces  précau- 
tions, on  peut  observer  aussi  facilement  que  de  jour,  on  a  même  une 
lumière  plus  vive  que  celle  des  nuages,  que  l'on  augmente  ou  diminue 
à  volonté  ce  qui  est  souvent  utile  avec  les  forts  grossissements. 
Mais  cette  lumière  plus  vive,  plus  éblouissante,  est  moins  péné- 
trante, c'est-à-dire  ne  permet  pas  de  distinguer  les  contours  déli- 
cats de  fibres  ou  de  cellules  plongées  au  milieu  d'un  tissu  ;  telles 
sont  les  cellules  pâles  qui  tapissent  la  face  interne  des  globules 
ganglionnaires  des  racines  spinales  des  raies,  qu'on  voit  de  jour  et 
ne  peuvent  pas  être  étudiées  à  la  lampe;  les  cas  de  ce  genre  sont  du 
reste  assez  rares.  Cet  inconvénient  est  moindre  avec  les  forts  gros- 
sissements qui  éteignent  davantage  la  vivacité  de  la  lumière 
qu'avec  les  autres. 

Des  miroirs  renvoyant  la  lumière  sur  la  préparation,  dans 

lobjectif  et  roculaire. 

565.  Le  miroir  concave  (voy.  p.  125  et  p.  139)  doit  être  placé 
assez  exactement  à  une  distance  de  la  surface  de  la  platine  portant 
la  préparation  telle,  que  le  foyer  de  celui-là  soit  un  peu  au-dessus 
du  niveau  de  cette  surface,  afin  de  donner  le  maximum  de  lumière 
possible.  Placé  plus  haut  ou  plus  bas,  il  produit  des  franges  sur  les 
bords  des  objets,  indépendamment  de  la  perte  de  lumière  qui  ré- 
sulte de  la  situation  fausse  du  point  où  se  rencontrent  tous  les 
rayons.  En  raison  de  l'aberration  de  sphéricité  produite  par  la 
courbure  sphérique  d\\  miroir,  il  est  impossible  d'avoir  un  point 
lumineux  pour  foyer;  c'est  toujours  une  surface  d'une  certaine 
étendue  qui  constitue  celui-ci.  De  plus,  la  section  de  cette  surface 
n'est  pas  un  cercle,  mais  une  ellipse  assez  rétrécie  et  dont  le  grand 
axe  est  parallèle  à  l'inclinaison  du  miroir.  On  conçoit  qu'il  ne  peut 
en  être  autrement,  le  faisceau  lumineux  perpendiculaire  à  la  platine 
étant  réfléchi  par  une  surface  inclinée. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  s'applique  aux  rayons  venant  de 
l'infini  et  tombant  en  faisceaux  parallèles  sur  le  miroir  (voy.  p.  125, 
fig.  47).  Si  on  emploie  une  source  lumineuse  rapprochée,  le  foyer 
se  produit  plus  loin,  et  d'autant  plus  loin  que  le  point  lumineux  se 
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rapproche  davantage  du  miroir.  II  faut  donc  éloigner  ce  dernier 
de  l'objet»  si  on  veut  avoir  le  maximum  de  lumière. 

Le  foyer  lumineux  est  aussi  plus  déformé  et  varie  beaucoup,  d'in- 
tensité dans  les  différents  peints  qui  le  composent  ;  il  faut  tâton- 
ner un  peu  pour  s'assurer  qu'on  a  obtenu  le  meilleur  éclairage  possi- 
ble, et  enfin,  il  faut  faire  attention  à  ne  pas  placer  la  lumière  (lampe, 
bec  de  gaz,  etc.)  trop  haut  (V.  p.  404).  Dans  ce  cas,  en  eiïet,  le  te>rd 
antérieur  de  la  platine  faisant  ombre  sur  le  miroir,  une  seule  partie 
de  oelui-d  servirait  efficacement,  ce  qui  réduirait  l'effet  de  Téclai- 
rage  à  celui  d'une  lumière  oblique,  très-faible,  il  est  vrai,  mais 
cependant  nuisible  pour  certains  objets.  Le  support  du  miroiir 
étant  articulé  (voy.  p.  153,  fig.  57)  permet,  du  reste,  d'obtenir,  à 
l'aide  du  miroir  porté  hors  de  l'axe  de  l'instrument,  les  effets  de  la 
lumière  oblique  dont  il  sera  question  ci-après. 

La  grandeur  des  miroirs  ne  devrait  pas  excéder  un  certain 
nombre  de  degrés  de  leur  courbure,  15  à  20  degrés.  Au  delà,  les 
rayons  venant  des  bords  agissent  comme  ceux  d'un  condensateur; 
Cependant,  les  opticiens  les  font  le  plus  grand  possible,  dans  le 
but  d'augmenter  la  zone  annulaire  marginale  la  plus  avantageuse 
pour  faire  ressortir  les  qualités  des  objectifs  à  grand  angle  d'ouver- 
ture soumis  à  l'épreuve  des  test-objets. 

Quant  au  miroir  plan  qui  accompagne  toujours  le  miroir  con- 
cave dans  les  microscopes^  son  diamètre  importe  peu,  son  usage 
étant  restreint  à  l'emploi  des  objectifs  faibles. 

566.  Les  miroirs  sont  formés  de  verre  dont  la  surface  inférieure 
eai  étamee  au  mercure  ou  argentée*  chimiquement. 

Ce  système  a  l'inconvénient  de  donner  deux  faisceaux  de  lumière 
différents,  le  premier  réfléchi  par  la  surface  supérieure  et  le  second 
par  rétamage  ;  mais  cet  inconvénient  est  minime,  comparé  à  la  diffi- 
culté de  garder  intact  un  miroir  dont  la  surface  supérieure  serait 
métallisée  par  les  procédés  de  Foucault  ou  simplement  taillée  dans 
le  métal  des  miroirs  de  télescopes  dont  on  se  servait  autrefois,  car 
ces  surfaces  se  ternissent  promptement. 

L'étamage  au  mercure  a  l'inconvénient  de  se  piquer  au  bout  de 
quelques  années,  c'est-à-dire  de  se  charger  de  petites  bulles  rondes 
dont  la  multiplication  finit  par  diminuer  sensiblement  la  quantité 
de  lumière  renvoyée.  Cet  inconvénient  est  plus  grand  encore,  si  le 
miroir  mal  fixé  dans  sa  monture  frotte  contre  celle-ci  de  manière  à 
ce  que  l'élamage  soit  enlevé  sous  forme  de  plaques  ou  de  fis- 
sures. 11  faut  alors  le  faire  rétamer,  ou  mieux,  le  faire  argenter 
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Des  diaphragmes  et  des  écrans, 

567.  Quand»  dans  les  recherches  sur  des  objets  déliés  et  à  con- 
tours fins,  la  lumière  réfléchie  à  travers  l'ouverture  'de  la  platine 
donne  un  éclairage  trop  vif,  il  faut  supprimer  une  partie  des  rayons. 
On  atteint  ce  but  en  diminuant  l'ouverture  de  la  platine  par  Tem* 
ploi  d'écrans  ou,  comme  on  les  appelle,  de  diaphragmes.  Il  existe 
deux  formes  de  diaphragmes  :  le  diaphragme  tournant  et  le  dia- 
phragme cylindrique. 

Le  diaphragme  tournant  a  une  forme  circulaire.  II  est  assujett 
au-dessous  de  la  platine  au  moyen  d'une  vis  à  tète  et  percé  d'une 
série  d'ouvertures  rondes  (à  l'eiceplion  de  la  plus  grande),  dont 
le  diamètre,  de  plus  en  plus  petit,  rétrécit  l'ouverture  de  la  platine. 
Les  plus  petits  trous  sont  employés  avec  leç  plus  forts  grossisse- 
ments. On  doit  à  Le  Baillif  l'mvention  de  ce  diaphragme. 

Les  diaphragmes  cylindriques  sont  des  tubes  portant  à  leur  ex- 
trémité supérieure  un  disque  circulaire  percé  d'un  pertuis  plus  ou 
moins  étroit.  On  les  place  dans  l'ouverture  de  la  platine,  sgit  d'une 
manière  immédiate,  soit  entourés  4*un  anneau.  Pour  augmenter 
ou  diminuer  leur  action,  en  tant  que  diaphragmes,  on  doit  pouvoir 
les  élever  ou  les  abaisser  par  un  mécanisme  quelconque  adapté 
sousla  platine  de  la  plupart  des  microscopes.  (Yoy.  p.  139,  fig.  51.) 
Une  place  leur  est  en  général  réservée  dans  la  boite  des  objectifs  des 
grands  et  des  moyens  modèles. 

Ces  deux  dispositions  remplissent  également  le  but  proposé  ;  ce- 
pendant les  diaphragmes  cylindriques  méritent  la  préférence,  at- 
tendu qu'on  obtient  à  l'aide  de  ces  derniers  des  nuances  plus  dé- 
licates dans  l'éclairage.  Il  est  des  diaphragmes  de  ce  genre  qui 
portent  un  verre  dépoli.  Ces  deux  sortes  de  diaphragmes  se  trou* 
vent  réunis  dans  beaucoup  d'instruments  anciens.  (Frey.) 

Lorsqu'il  y  a  nécessité  de  modérer  convenablement  la  lumière, 
on  y  parvient  en  interposant  un  verre  bleu  de  cobalt,  plus  ou  moins 
foncé,  ou  un  verre  dépoli  entre  la  lampe  et  l'objet.  Ce  verre  se 
place  sur  le  miroir.  On  peut  encore  disposer  un  écran  en  carton 
noir  percé  d'ouvertures  de  dimensions  diverses  devant  le  micro; 
scope,  parallèlement  au  miroir.  Avec  de  la,  cire,  on  fixe  ensuite  un 
verre  bleu  devant  les  ouvertures,  dont  on  modifie  la  dimension  à 
l'aide  d'un  diaphragme  tournant.^itué  par  derrière. 

Dans  le  grand  microscope  de  Smith  el  Beck  le  diaphragme  est 
unique  et  se  compose  de  petites  lames  de  cuivre  noirci,  rayonnant 
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de  la  périphérie  Ters  le  centre.  Un  mécanisme  fait  jouer  toutes  en- 
semble ces  lames  à  l'aide  d'un  pignon,  de  lelle  sorte  qu'en  tour- 
nant ce  dernier  on  élargit  ou  on  rétrécit  à  volonté  autant  qu'on 
le  jeat;  l'orilice  centrai  sans  que  celui-ci  cesse  d'être  circulaire. 

Des  condensateurs. 

568.  Un  condensateur  en  tout  semblable  i  l'appareil  d'éclairage 
conBtruitparDujardin(p.41G)ct  composé  de  trois  lentilles  achroma* 
tiques  est  fabriqué  par  Hartnack.  On  peu  visser  des  diaphragmes  sur 
Il  lentille  supérieure.  L'appareil  se  pose  dans  la  platine  comme  un  dia- 
pliragmecylindrique.  Hais,  uncoudensateur  achromatique  étant  trés- 
cher,  on  le  remplace,  du  moins  en  partie,  par  l'emploi  d'une  lentille 
pleno-convexe  ordinaire.  La  lentille,  est  enchâssée  dans  le  petit  tube 
d'an  diaphragme  cylindrique  ordinaire  et  recouverte  d'un  anneau 
noir,  de  manière  que  sa  partie  centrale  donne  seule  passage  aux 
rayons  lumineux.  Cette  partie  centrale  est  obscurcie  par  un  petit 
diaque  noir  qui  ne  laisse  à  découvert  que  le  bord.  On  peut  recom- 
mander l'emploi  de  cetle  dernière  disposition  à  ceux  dont  le  mi- 
CFOSCope  est  établi  de  façon  à  ne  pas  permettre  de  placer  le  miroir 
dans  une  position  oblique.  (Frey.) 

Les  opticiens  ont  plusieurs  systèmes  de  condensateurs  analogues 
les  uns  aux  autres.  Le  condensateur  achromatique  de  Roas  est  re- 
présenté figure  iOO.  La  lentille  composée  a  une  distance  focale  d'en- 
TÎTon  1  centimètre  et  une  ouverture  d'environ  ilO".Cette  ouverture 
donne  des  rayons  suffisamment  obliques  pour  résoudre  les  test-ob- 
jets les  plus  difficiles,  quand  on  emploie  des  diaphragmes  convena- 
bles, et,  en  même  temps,  la  longueur  focale  de  l'inïtrumenl  présente 
nn  grand  avantage  sur  les  conden- 
seurs à  court  foyer  dont  les  pin- 
ceaux lumineux  ne  peuvent  atteindre 
les  objets  montés  sur  des  lames  de 
verre  ordinaire. 

Le  diaphragme  B  porte  une  série 
de  huit  ouvertures  qui  font  à  200°  dé- 
croître progressivenicment  l'angle  du 
pinceau  lumineux  de  110°,  tandis  que  ^.    ,,- 

la  plaque  A  a  trois  écrans  circulaires    Condemileur  adiromalique  de  RcKs. 

pour  arrêter  à  différents  degrés  les  rayons  centraux,  trois  aiTêls 
marginaux  pour  limiter  le  passagedesrayons  en  difféi-enUpointsde 
la  circonférence  et  une  ouverture  supplémentaire  pour  recevoir  un 
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partie  centrale,  il  augmente  la  netteté  des  bords  et  empêche  que  les 
images  ne  soient  noyées  dansja  lumière. 

Cet  appareil  peut  également  servir  à  concentrer  la  lumière  d'une 
lampe  ;  mais  il  faut  alors  éloigner  le  concentrateur  du  porte'K)bjet, 
parce  que  sa  longueur  focale  s'allonge  à  mesure  que  le  foyer  lumi- 
neux se  rapproche. 

Un  des  inconvénients  de  cet  appareil  est  la  nécessité  d'em- 
ployer exclusivement,  comme  porle-objet,  des  lames  de  verre 
d'une  môme  épaisseur,  ou  assez  minces  pour  que  le  foyer  concen- 
trateur, qui  se  trouve  à  2  millimètres  au-dessus  de  lui ,  atteigne 
leur  face  supérieure.  11  perdrait  tous  ses  avantages  s'il  n'avait  tou- 
jours exactement  son  foyer  sur  la  face  supérieure  de  la  lame  de 
verre  ou  sur  les  objets  qu'on  étudie,  de  sorte  que  la  moindre  dif- 
férence d'épaisseur,  soit  de  l'objet,  soit  du  liquide  qui  l'entoure, 
oblige  de  le  changer  un  peu  de  position.  Aussi  sa  monture  est  dis- 
posée de  manière  à  remplacer  les  diaphragmes  dont  nous  avons 
déjà  parlé,  et  qui  se  meuvent  au  centre  de  la  platine  au  moyen  de 
leviers  à  mouvement  vertical  (fig.  101,  /). 
•  Cet  instrument,  est  surtout  très-utile  quand  on  veut  faire  une 
étude  approfondie  de  l'organisation  des  infusoires  ou  d'autres  ani- 
maux de  petit  volume  et  transparents. 

Des  éclairages  à  Vaide  de  la  lumière  oblique. 

571 .  Au  lieu  de  faire  arriver  la  lumière  verticalement  de  bas  en 
haut,  on  peut  la  faire  tomber  obliquement  sur  l'objet  que  porte  la 
platine.  Alors  au  lieu  de  voir  seulement  un  plan  ou  coupe  de  l'objet, 
celui-ci  se  montre  comme  un  solide  spbériqueou  polyédrique,  et  son 
ombre  est  projetée  sur  le  côté  comme  celle  d'un  corps  éclairé  par  le 
soleil.  En  même  temps  il  paraît  brillant,  et  réfléchit  la  lumière 
comme  l'argent  mât.] 

L'examen  fait  à  l'aide  de  la  lumière  oblique  n'apprend  en  gé- 
néral rien  de  plus  qu'avec  l'éclairage  direct.  On  a  seulement  sous 
les  yeux  un  spectacle  curieux  et  inaccoutumé.  Il  est  cependaiit  utile 
d'éclairer  ainsi  pour  voir  plus  nettement  certaines  lignes  pâles  des 
navicules,  etc.,  où  se  terminent  les  filaments  des  spermatozoïde», 
comment  sont^limilées  certaines  fibres  ou  cellules  très-minces; 
mais  ce  sont  des  cas  assez  rares.  On  peut  aussi  distinguer,  plus  ra- 
pidement qu'avec  l'éclairage  ordinaire,  si  une  granulation  molécu- 
laire est  à  la  surface  ou  dans  l'intérieur  d'une  cellule. 

Cet  éclairage  a  pour  inconvénient  de  faire  perdre  de  la  lumière.  U 
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peut,{dans  certains  cas,  faire  prendre  pour  des  {granulations  placées 
.  âla  surface  d  une  cellule  desimpies  prolongements  de  ce  corpuscule, 
à  cause^deTombre  projetée,  etc.,  telles  que  les  dentelures  des  globu- 
les de  sang  devenus  frangés  par  altération.  11  faut  quelque  atlen- 
tion  pour  éviter  cette  erreur.  Enfin,  les  noyaux  et  les  granulations 
contenus  dans  les  cellules  cessent  parfois  alors  d*étre  visibles. 

573.  Il  y  a  deux  manières  d'éclairer  obliquement  l'objet,  par  le 
miroir  ou  par.  un  prisme.  Dans  la  première,  il  faut  que  la  platine 
soit  percée  d'un  trou  plus  large  qu'à  l'ordinaire  et  qu'elle  soit  plus 
èlefée,  afin  que  le  miroir  puisse  exécuter  de  grands  mouvements 
de  latéralité;  car  les  effets  ne  sont  bien  marqués  qu'autant  que  la 
lumière  frappe  l'objet  sous  un  angle  de  30"  ou  environ.  L'élévation 
de  la  platine  et  l'impossibilité  d'appliquer  ce  moyen  aux  micnscopes, 
tek  qu  on  les  fait  généralement,  pour  qu'ils  remplissent  les  cpndi* 
tions  de  stabilité  et  de  commodité  désirables,  seront  toujours  un 
obfitacle  à  son  emploi.  Il  a  pourtant  sur  le  prisme  l'avantage  de 
pouvoir  examiner  l'objet  sous  toutes  les  inclinaisons  du  faisceau 
de  .lumière  qu'on  désire  obtenir.  Mais,  en  pratique,  c'est  la  peu 
de  chose,  et  surtout  l'usage  de  cet  instrument  est  si  limité,  que  ce 
^t  est  en  réalité  sans  importance. 

C'est  aux  micrographes  anglais  qu'on  doit  d'avoir  rendu  cou- 
ramment applicable  l'emploi  de  la  lumière  oblique,   la  disposi- . 
tion  de  leurs  microscopes  se  prêtant  facilement  à  cette  modifica- 
tion. Il  suffisait,  en  effet,  de  fixer  le  miroir  sur  une  articulation 
permettant  d'écarter  celui-ci  hors  de  l'axe.  (Voy.  pages  145  et  H9.) 

La  généralisation  de  ce  moyen  date  de  I8i5  à  18i6;  à  cette  «épo- 
que, les  microscopes  des  opticiens  du  continent  étaient  presque  tous 
montés  à  tambour  <voy.  p.  141 1,  c'est-à-dire  que  le  miroir  était  fiik 
et  enfermé  dans  une  boite  de  cuivre,  de  sorte  qu'il  était  |»resr|ue  im~ 
possible  de  le  d«>placer  d'uno  certaine  quantité.  Four  obvier  à  cet 
inconvénient,  M.  >'achet  adapta  à  nt^  instruments'  un  prisme  n'm. 
plaçant  â  volonlt'  lediaphragme.  Ce  prisme  (fig.  102.  a  ^c/i  est  taillé 
de  manière  à  dévi<?r  les  rayons  que  concentre  le  miroir  fcur  l'objet 
et  à  Je$  faire  tomber  sur  lui  mius  un  an;:le  de  Z(y\  Il  e^t  por1«>  pai- 
noe  monture  semblable  à  celle  d'un  diaphragme  ,  et  <ïe  pl;>Oi.' 
eonuDe  lui.  Cet  avantage  suppl*>eâ  I  inconvi^nieutd  •éclairer  s^ius  un 

'  yuit^.  Appareil  dt^i^é  à  per-Hu^rt  I  fcl^/<ijyf  j-^f  un*-  huUr/e  *Mufwt  <2<i 
àtk  ficâeiKitt.  Pwiî-  îlsIT,  iiH4*.  t.  XXJT,  j*.  l-T0-'/7T  . 
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angle  fixe.  Il  répond,  du  reste,  amplement  aux  besoins  des  anato- 
misteif,  auxquels  il  ne  devient  nécessaire  que  dans  des  cas  spéciaux. 
Cet  appareil  se  compose  d'un  prisme  oblique  abcd,  sur  les 
faces  ab  etcd  duquel  on  colle  des  lentilles  d'un  rayon  déterminé. 
De  celte   manière   on   concentre   les 
rayons  qui  le  traversent  et  l'on  dimi- 
nue beaucoup  la  perle  de  la  lumière. 
Cette  perte  résulte  de  eu  que  les  rayons, 
au  lieu  de  pénétrer  verticalement  dans 
l'objectif  00  suivant  l'axe  mo,  comme 
à  l'ordinaire ,  arrivent  obliquement^ 
I   suivant  la  ligtte  no,  en  faisant  un  sngle 
I   de  50*  mon  avecraxemo. 

Les  rayons  Im,  après  s'être  réfléchis 
I  sur  le  miroir  m,  pénétrent  la  face  ab 
du  prisme  qui  les  fait  converger,  et,  au 
I  lieu  de  suivre  l'aie  m  o,  ils  se  réflé- 
cliissent  en  rsur  la  face  oblique  be,  et 
de  nouveau  sont  réfléchis  en  t>  sur  la 
face  ad.  De  lu  ils  émergent  en  nparl* 
face  courbe  et  oblique  ceJ,  qui  les  con- 
centre sur  l'objet  ii,  placé  sur  le  porte- 
objet,  au  foyer  de  l'objectif  00.  Le 
prisme  est  disposé  de  telle  sorte,  que 
les  rayons  n  o  fassent  avec  l'axe  mo 
''  un  angle  mon=:  30*,  qui  est  l'angle 
le  plus  favorable  pour  l'examen  des  objets.  Pour  cela,  l'angle 
bad=  iOb'iabc  =60»;  fccrf  =  150"et  ode  =  45". 

Influence  de»  oUiqitilé»  de  la  lumière  sur  Coipect  des  corps 
microscopiques. 

575.  Bappelons  ici  que,  dans  la  réfraction  des  rayons  obliques 
(tig.105)qui  viennent  frapper  unobjetj4fi  placé  sous  le  microscope, 
la  déviation  qu'ils  éprouvent  est  d'autant  plus  considérable,  que 
l'obliquité  du  rayon  est  plus  grande  ;  le  rayon  A  H  qui  tombe  per- 
pendiculairement ne  subit  aucune  réfraction  ;  les  rayons  voisins 
sont  faiblement  déviés,  et  à  mesure  qu'on  s'?!oigne  de  la  perpendî-  ' 
culaire,  la  flexion  devient  plus  grande  AA' jusqu'à  ce  qu'enfin  les 
rayons  AD  et  BD  n'entrent  plus  dans  K  E,  qui  est  censé  repré- 


Fig.lM.  Ëclaà 
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senter  la  face  ïnTérieure  de  l'objectif  placé  au-dessus  du  corps  qu'on 
suppose  élteeaAM.  C'est  à  ce  point  que  commence  ce  qu'on  a  ap- 
pelé la  réflexion  totale  de  ces  rayons  qui,  de  la  sorte,  ne  traversent 
pas  l'objectif  et  n'arrivent  pas  à  l'œil  de  l'observateur. 

Quand  les  rayons ,    dont  toujours   beaucoup   traversent   ainsi 
obliquement  l'épaisseur  d'une  préparation,  ren ce iilrenl  dans  celle- 


ci  un  corpuscule  physiquement  ou  chimiquement  Iièlêrogèttc,  pai' 
rapport  au  reste  de  la  masse,  il  sont  réfractés  et  peuvent  être  inllé- 
cbîs  au  point  de  ne  plus  entrer  dans  l'objectif.  N'arrivant  pas  à 
l'œil  de  l'observateur,  ils  deviennent  une  des  causes  qui  font  que  la 
partie  des  corpuscules  qui  les  dévie  donne  à  la  réline  l'impression 
de  l'absence  partielle  ou  totale  de  tumicre,  c'est-â-dire  d'une  teinli! 
noire  qui  tranclie  plus  ou  moins  sur  la  poi  tioç  ambiante  qui  est 
d'autant  plus  illuminée  qu'elle  a  laissé  passer  plus  de  rayons. 

C'est  ainsi  que  des  corps  sans  coloration  propre  peuvent  paraître 
plus  ou  moins  noirs  sur  leurs  bords  ou  ailleurs  quand  ils  sont  vus 
ainsi- par  lumière  réfractée  sous  le  microscope,  ("est  de  la  sorte  que 
le  noyau  d'une  cellule  chimiquement  différent  de  celle-ci  devient 
visible  au  centre  de  cette  dernière  parce  qu'en  raison  de  ce  qui  vient 
d'ëlre  dit,  sa  périphérie  ou  son  centre  dévient  ainsi  la  lumière. 

Au  lieu  d'être  ainsi  produite  par  réfraction,  la  déviation  de  la  lu- 
mière qui  l'empêche  d'arriver  jusqu'à  l'œil  de  l'observateur  et  qui 
domie  une  teinte  noirâtre  à  l'image  de  la  particule  qui  l'effectue, 
peut  être  produite  par  réflexiou  quand  elle  rencontre  sous  certaines 
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incidences  les  surfaces  contiguês  de  deux  corps  immédiatement 
juxtaposés,  lors  même  qu'ils  sont  chimiquement  semblables. 

G*est  ce  que  Ton  observe  à  chaque  instant  dans  les  préparations 
formées  de  cellules  ou  de  fibres  accolées  l'une  à  l'autre,  dont  les 
surfaces  physiquement  distinctes  réfléchissent  ainsi  une  partie  delà 
lumière  qui  pénètre  leur  substance,  au  point  qu'elle  n'arrive  pas 
dans  l'objectif.  De  là  vient  que  l'image  de  ces  surfaces  (vues  en 
projection  ou  coupe  suivant  un  de  leurs  bords)  se  présente  sous 
l'aspect  de  ligiies  noires  ou  au  moins  grisâtres,  d*autant  plus  fines 
et  plus  pâles  que  la  juxtaposition  es.t  plus  immédiate,  que  les  surfa- 
ces de  contact  sont  plus  lisses.  Si,  au  contraire,  elles  sont  grenues 
ou  ont  été  rendues  rugueuses  par  certains  agents  coagulants,  il  y  a 
davantage  de  lumière  déviée  et  les  lignes  indiquant  la  place  des 
surfaces  de  contact  se  dessinent  plus  épaisses  et  plus  noires  sur  la 
rétine. 

Gela  est  au  point  que,  faute  d'avoir  connu  ces  particularités  opti- 
ques (nécessaires  pour  une  exacte  interprétation  des  observations 
faites  sous  le  microscope),  des  auteurs  ont  interprété  les  aspects 
physiques  dont  la  causé  vient  d*ètre  indiquée  comme  s'ils  étaient 
dus  à  la  présence  d'une  substance  réellement  distincte  des  élé- 
ments contigus  et  leur  étant  interposée.  De  là  vient  que,  pour  se 
rendre  compte  de  ces  effets  de  déviation  lumineuse,  effets  seuls 
réels,  on  a  supposé  l'existence  de  cette  substance  fictive  qui  serait 
destinée  à  coller  entre  elles  les  fibres  musculaires  viscérales,  les  cel- 
lules épithéliales,  etc.,  et  qui  est  dite  ciment  (Kittsubstanz)  par  des 
micrographes  qui  en  ont  ainsi  admis  la  présence  alors  que  d'autre 
part  ils  nient  celle  des  substances  amorphes  dites  intercellulaires 
ou  interfibrillaires. 

574.  Rien  de  plus  important  à  connaître  que  ces  particularités 
pour  arriver  à  interpréter  exactement  les  aspects  de  ce  genre,  si 
fréquents  dans  les  préparations  des  tissus  animaux,  et  que  l'em-* 
ploi  des  réactifs  durcissants  exagère  dans  presque  tous  les  tissus» 
embryonnaires  surtout,  par  le  fait  qui  vient  d'être  indiqué  ;  exagé- 
ration qui  devient  une  cause  de  visibilité  plus  facile  des  parties 
microscopiques,  mais  qui  a  aussi  été  la  cause  d'erreurs,  comme  on 
vient  de  le  voir,  par  le  fait  des  observateurs  peu  au  courant  des 
données  de  la  physique  et  non  par  le  fait  de  l'instrument. 

Ainsi,  par  exemple,  les  plans  de  division  de  la  segmentation  qui 
amène  l'individualisation  des  cellules  épithéliales,  une  fois  ce  phé- 
nomène achevé,  deviennent  les  plans  ou  surfaces  de  contiguïté  réci- 
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proque  des  celliiles  tant  qu'elles  sont  encore  juxtaposées.  Ils  se  mon- 
trent suhant  ces  lignes  de  contact  sous  forme  de  sillons  ou  de  lignes 
grisâtres,  souvent  très-pâles,  difficiles  à  voir  sur  Tanimal  vivant 
ou  sur  rtpithèlium  encore  frais.  Hais  ils  sont  plus  foncés,  plus 
nets,  quand  les  cellules  se  sont  durcies  et  sont  devenues  plus  gra- 
nuleuses, par  suite  des  premières  modifications  cadavériques 
qu'elles  présentent  après  leur  ablation  ou  après  la  mort  de  l'animal. 
Certains  sek,  comme  l'acétate  de  plomb  et  surtout  l'azotate  d'ar- 
gent, les  chromâtes,  l'acide  chromique  et  autres  réactifs  en  coagu- 
lant la  substance  des  cellules,  ou  en  se  décomposant  et  se  précipi- 
tant â  la  surface  et  dans  l'épaisseur  de  ces  éléments  qu'ils  colorent 
donnent  â  ces  lignes  (marquant  la  place  des  surfaces  de  contact  ré- 
ciproque des  cellules)  une  plus  grande  épaisseur  et  une  teinte  plus 
foncée.  C'est  cet  aspect  qui  a,  par  erreur,  été  décrit  comme  dû  â  la 
présence  d'un  ciment,  destiné  à  unir  les  cellules  entre  elles,  mais 
par  des  auteurs  ne  connaissant  pas  le  mode  de  génération  et  d'in- 
dividualisation des  épithéliums  non  plus  que  les  données  précé- 
dentes. 

ARTICLB  III.  —  DE   l'eMPLOI  DE   LA  LUMIÈRE  POUEBÉB. 

575.  La  lumière  blanche  polarisée  donne  lieu  à  des  phénoinèkes 
de  coloration  très-remarquables  en  traversant,  soit  de  petits  cris- 
taux, soit  des  lames  cristallines  minces,  soit  des  tissus  placés  au 
foyer  de  l'objectif,  puis  un  prisme  biréfringent  superposé  à  Tocu- 
laire.  Un  grand  nombre  de  sels,  des  bois  fossiles  réduits  en  lames 
minces,  l'émail  des  dents,  les  muscles,  Tépiderme,  le  derme,  les 
cheveux,  les  fécules,  etc.,  sont  dans  ce  cas. 

Lorsque  par  une  étude  méthodique  de  ces  phénomènes,  on 
est  arrivé  à  reconnaître  quels  sont  les  corps  qui  jouissent  de 
cette  propriété  et  qu'elle  en  est  l'intensité,  on  peut  s'aider  de  cet 
ordre  de  caractères  pour  distinguer  entre  elles  diverses  substances. 
L'importance  de  cet  examen  est  assez  grande  pour  que  si  habi- 
tuellement ou  a  deux  microscopes  sur  la  table  de  travail,  on  doit 
laisser  à  demeure  le  prisme  de  Nicol  sous  celui  qui  est  muni  de 
faibles  objectifs,  afin  de  pouvoir  soumettre  a  volonté  au  prisme 
analyseur  toute  préparation  dans  laquelle  on  pense  trouver  des 
corps  doués  de  la  double  réfraction. 

Cefut Henri  FoxTalbol  qui,  en  1852,  employa  le  premier  un  appa- 
reil polarisateur  placé  au-dessus  de  l'oculaire  du  microscope  pour 
étudier  la  structure  des  corps.  (Philosophical  Magazine,  London^ 

RoM!f.  —  Microscope.  37 
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183S,  t.  V.)  Brewster  l'utilisa  en  le  modiflant  peu  après  pour 
observer  les  phénomènes  de  polarisation  sur  divers  minéraux,  des 
substances  animales,  et  minérales  d'où  le  nom  de  prisme  Brewster 
qui  lui  est  quelquefois  donné.  En  1854,  fiiot  Ht  construire  par 
Charles  Chevalier  des  appareils  polarisaleurs  pour  les  microscopes 
qui  facilitèrent  et  répandirent  beaucoup  l'emploi  de  cet  ordre 
d'éludés. 

576.  Pour  suivre  l'action  de  la  lumière  polarisée,  il  faut  em- 
ployer un  appareil   particulier.  Cet  appareil  se  compose  de  deux 
parties.  La  première  est  un  prisme  dit  de  Nicol,  du  nom  du  physi- 
cien Richard  Nicol,  d'Edimbourg,  son  inventeur.  Ce  prisme  est 
'  enchflssé  dans  une  monture  qu'on  substitue  aux  diaphragmas  â 
mouvement  verlical  du   centre  de  la  platine 
toutes  les  fois  qu'il  est  nécessaire  de  l'em- 
ployer. Ce  petit  appareil  s'appelle  le  jmlarUa- 
teur  et,  parfois,  mais  à  tort,  il  est  dit  polari- 
gcope  '. 

Le  prisme  de  Nicol  est,  comme  on  sait,  . 
formé  d'un  rhomboèdre  de  spath  d'Islande, 
d'environ  35millimètres  de  longueur  ([1g.  104, 
ac)  sur  9  millimètres  de  largeur  et  d'épais- 
seur. On  coupe  le  prisme  en  deux  parties  par 
un  plan  conduit  sdivant  les  diagonales  parallèles  ao  et  cv  de 
deux  des  longues  faces,  et  l'on  réunit  les  deux  parties  par  du 
baume  du  Canada  dans  la  position  qu'elles  avaient  d'abord. 
Comme  l'indice  de  réfraction  de  ce  baume  est  plus  petit  que  l'in- 
dice ordinaire  du  rhomboèdre  et  plus  grand  que  l'indice  extraordi- 
naire,  le  rayon  ordinaire  se  rédéchit  totalement  sur  la  couche  de 
baume  interposée  entre  les  deux  prismes,  et,  par  suite,  le  rayon 
extraordinaire  est  le  seul  qui  émerge.  Ce  prisme  sert  ici  à  faire 
arriver  sur  l'objet  placé  au  foyer  de  l'objectif  un  rayon  de  lumière 
blanche  polarisée. 

Après  avoir  traversé  l'objet  à  étudier  et  tout  l'appareil  optique 
du  microscope,  le  faisceau  de  lumière  blanche  polarisée  renconire 
à  sa  sortie  de  l'oculaire  un  j)risme  biréfringent  de  spath  calcaire. 
Ce  prisme  {fig.  105,  a  b)  est  fixé  dans  une  monture  particulière  au- 
dessus  du  centre  d'une  sorte  de  capuchon  e  fg  h  qui  peut  être  su- 

■  Vo;r.  Babinel,  Sur  U  mieroteope  polarâaleur  tfAmicilComples  ratiuiàM 
Bé«nc«sde  l'Académie  des  sciences.  Puis,  1M«,  I.  XIX,  p.  36). 
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perpCMé  à  l'oculùre  et  qui  emboite  la  partie  supérieure  du  corps 
du  micnwcope  i  R.  Cette  monture  est  percée  au  centre  c,  qui  cor- 
respond.A  Il  fois  au  verre  oculaire 
supérieur  et  A  U  Ikce  intérieure  du 
priam«.  Cet  appareil  ae  nomme  l'a- 
iiadWBiir.neat  préférable  de  l'avoir 
ainai  placi  sur  l'oculaire  et  mobile 
que  filé  dana  le  corps  du  micro- 
aaiçie  ni-deuaa  de  l'objectif. 

Lonqa'oa  fait  arriver  le  faisceau 
■tomineux  polarisé  sur  le  prisme  bi- 
réfringent a  b,  sans  lui  faire  traver- 
urUlame  cristalline,  on  voit  deux 
images  de  l'ouverture  c  dont  l'in- 
teoaité  relative  varie  selon  la  posi- 
tion de  la  section  principale  du 
prisme  par  rapport  au  plan  de  po- 
hrintion  da  rayon.  Elles  se  rédui- 
sent i  ane  seole  ^and  ces  deux  plans  sont  parallèles  ou  perpeodi- 
eolaires  entre  em;  effets  qu'on  peut  obtenir  facilement,  parce  que 
UtmoxitnrBefgh  tourne  é  volonté  sur  le  microscope.  Si,  au  con- 
traire, on  place  au  foyer  de  l'objectif  une  lame  crisUlline  ou  d'au- 
tres substances  susceptibles  de  donner  lieu  é  des  phénomènes  de 
coloration,  la  lumière  polarisée  éprouve  réeUemenl  une  double 
réfraction  en  traversant  ces  substances.  Hais  les  deux  faisceaux  ne 
se  s^tarent  pas  sensiblement  à  cause  de  la  faible  épaisseur  de 
celles-U  ;  de  sorte  que  le  prisme  reçoit  un  seul  faisceau  de  lumière 
cmnme  dans  le  cas  primitif.  11  dédouble  ce  faisceau  et  l'on  voit  deux 
images  de  l'ouverture;  de  plus  ces  deui  images  sont  colorées  de 
couleurs  complémentaires. 

Pour  bien  reconnaître  quelles  sont  les  substances,  placées  sur  le 
porte-objet,  qui  polarisent  la  lumière  et  celles  qui  ne  la  polarisent 
pas,  on  cacbe  l'une  des  images  circulaires  en  faisant  avancer  sur 
le  prisme  la  plaque  ti  x.  Alors,  lorsque,  en  faisant  tourner  ce  dernier 
sur  son  aie,  le  champ  du  microscope  est  devenu  obscur,  on  recon- 
naît les  substances  qui  polarisent  la  lumière  à  ce  qu'elles  éclai- 
rent le  champ  dans  ta  partie  qu'elles  f>ccupcnt  en  lui  donnant  ou  non 
des  teintes  colorées,  tandis  que  les  autres,  telles  que  les  cristaux  de 
chlorure  de  sodium,  le  verre,  divers  tissus,  elc,  restent  sans  action 
c'est-à-dire  laissent  obscur  le  champ.  Ces  derniers  corps  sont  dits 
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souvent  inactifs  on  isotropes  ;  ceux  qui  agissent  sont  inversement 
appelés  anisotropes, 

577.  Quand  le  champ  du  microscope  est  noir,  si  les  cristaux  pla- 
cés au-dessus  du  prisme  de  Nicol  paraissent  éclairés,  cela  tient  à  ce 
qu*en  raison  de  leur  biréfringence  ou  de  leur  structure ,  ils  dépo- 
larisent la  lumière  éteinte  par  polarisation  ;  par  une  action  inverse 
à  celle  qui  a  été  produite,  ils  la  ramènent  ainsi  à  l'état  de  lumière 
naturelle.  (Toyez  pour  l'exposé  théorique  de  ces  faits  et  des  causes 
de  l'extinction  delà  lumière  blanche  polarisée  dédoublée  par  l'ofMh 
lyseur,  les  Traiter  de  physique^  et  Qi.  Robin  et  VerdeU,  Chimie 
analomique,  Paris  1852, 1. 1,  p.  417  à  430.) 

Ces  cristaux  peuvent  borner  là  leur  action,  c'est-à-dire  ne  faire 
que  tendre  clair  le  champ  obscur  du  microscope;  mais  il  en  est 
d'autres,  aussi  bien  que  divers  corps  non  cristallisés,  qui  p&Jh 
vent  en  outre  décomposer  cette  lumière  et  donner  des  images  colo- 
rées de  ces  solides  {polarisation  chromatique).  Les  couleurs  que  déve- 
loppe la  lumière  blanche  polarisée,  en  traversant  les  lames  minces 
des  corps  qui  ont  action  sur  elle,  ne  sont  que  des  franges  très-larges 
produites  par  interférence.  (Àrago;  1824  et  Œuvres  complètes^ 
t.  Vil,  p.  367.)  Aussi  existe-t-il  un  deuxième  mode  de  polarisation 
généralement  chromatique  qui  est  indépendante  de  la  composition 
moléculaire  des  corps  et  de  leur  type  cristallin.  C'est  là  polari- 
sation tameUaire,  qui  résulte  d'une  action  spéciale  exercée  sur  la 
lumière,  par  des  lames  superposées  de  substances  monoréfringentes, 
ou  biréfringentes,  peu  importe.  Cette  action,  bien  distincte  de  la 
double  réfraction  moléculaire^  en  est  aussi  indépendante  ;  elle  peut  lui 
être  comme  ne  lui  être  pas  associée;  elle  peut  aussi  exister  ou  ne  pas 
exister  simultanément  avec  elle,  dans  un  même  cristal.  C'est  la  po^ 
larisation  lamellaire  de  Biot.  (Comptes  rendus  des  séances  de  tAca- 
demie  des  sciences,  Paris  1841,  in-4°,  t.  Xll,  p.  967.)  L*étude  des 
corpuscules,  organisés  ou  non,  visibles  à  l'aide  du  microscope  offre 
de  nombreux  exemples  de  substances  que  leur  constitution  molècu* 
laire  ou  chimique  rend  sans  action  sur  la  lumière  polarisée  et  qui 
pourtant  agissent  sur  elle  en  raison  de  leur  structure  ip  time,  lamel- 
leuse,  fibrillaire  ou  striée  conmie  le  font  les  corps  doi  es  de  la  pda- 
risation  moléculaire  chromatique  ou  non.  Ces  substances,  agissent 
sur  la  lumière  blanche  polarisée,  non  moléculaire)  aent,  mais  par 
polarisation  lamellaire,  c'est-à-dire  comme  agrégat  ion  de  couches 
distribuées  en  systèmes  distincts  avec  un  ordre  rég  ilier  d'apposition 
dans  la  masse  qu'elles  forment.  Parmi  les  corps  bi  uts,  le  chlorure  de 


POURISATION  LAMELUIRE  ET  CHROMATIQUE.  421 

sodium  et  le  ?erre,  isotropes  naturellement,  dépolarisent  la  lumière 
polariflAe,  qnrès  qu'ils  ont  été  trempés  par  refroidissement  brusque. 
Hais  ces  corps  et  d'autres  se  trouvant  dans  des  conditions  analogues, 
donnent  alors  des  dessins  dont  la  forme  est  en  rapport  avec  celle 
des  lames  de  verre,  etc:,  tandis  que,  pour  les  cristaux  biréfringents, 
la  forme  des  plaques  n'influe  pas  sur  ces  phénomènes  optiques. 

Ainsi  la  superposition  naturelle  des  matières  en  lamelles  minces 
imprime  à  la  lumière  polarisée  qui  traverse  leurs  plans  interstitiels 
de  jonction  des  inégalités  ou  intermittences  de  transmission,  d'où 
résultent  des  phénomènes  de  coloration,  par  inégale  dispersion  et 
interftrence,  comme  dans  les  cas  où,  soit  la  compression,  soit  l'ex- 
pansion, artificiellement  opérées  dans  des  corps  cristallisés  ou  non 
cristallisés,  peuvent  y  développer  une  double  réfraction  acci-. 
dentelle. 

Biot  a  depuis  longtemps  montré  que,  parmi  les  corps  organisés,  un 
des  pins  beaux  exemples  de  polarisation  lamellaire,  dans  lesquels  la 
forme  des  corps  influe  sur  celle  des  images  colorées,  est  fourni  par 
les  grains  de  fécules.  (Voyez  Biot,  Différences  physiques  entre  romt- 
don  et  la  dextrine.  Comptes  rendus  de  TAcadémie  des  sciences, 
Paris,  1837  in4%  t.  V,  p.  905  et  t.  XVIll,  1844,  p.  795.)  Ce  fait 
est  surtout  tranché  dans  les  fécules  des  légumineuses.  Ce  sont  des 
faits  de  cet  ordre  qu*à  signalés  M.  Rouget  (Journal  de  la  Physiologie. 
Paris,  186S  in-8*,  p.  254  et  suiv.)comme  phénomènes  de  polarisation 
uniquement  liés  à  Tarrangement  de  parties  organiques,  au  mode  de 
juxtaposition  des  parties  composantes  de  ces  corps  et  à  la  forme  des 
surfaces,  mais  non  à  leur  constitution  chimique.  Ainsi,  Teau,  la 
glycérine,  les  essences,  les  térébenthines,  les  corps  gras,  les  vernis, 
lÛcool»  la  gélatine,  la  chitine,  l'albumine  liquide,  etc., ne  jouissent 
pas  de  la  double  réfraction.  Mais,  lorsque  les  bords  libres  des  min- 
ces couches  ou  des  gouttelettes  qu*ils  constituent,  viennent  h  former 
unanglede  ±  45°  avec  la  section  principale  du  prisme  de  Nicol,  agis- 
sant à  la  manière  d'une  superposition  de  lamelles  minces  ils  pola- 
risent la  lumière  qui  les  traverse  et  la  colorent,  tandis  que  la  partie 
moyenne  des  lames  est  sans  action.  S'il  s*agit  de  gouttes  ou  de  soli- 
des à  surfaces  convexes,  les  bandes  chlorées  ainsi  produites  par 
l'effet  des  surfaces  tourbes  sur  la  lumière  polarisée,  s'étendent  plus 
ou  moins  loin  des  bords  de  ces  objets,  du  côté  de  leur  centre  ou  de 
leur  axe.  Les  plis  très-fins,  les  ondulations,  les  dépressions  ou 
stries,  et  les  saillies  de  ces  substances  et  autres,  comme  les  plisse- 
ments de  la  moelle  des  tubes  ner\'eux,  amenant  des  dispositions  de 
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la  surface  analogues  à  celles  que  présente  Taggrégation  d^unsjs 
de  lamelles  minces ,  des  phénomènes  de  polarisation  chroma 
apparaissent  au  niveau  des  parties  saillantes  de  ces  inégalités. 

C'est  ce  qui  fait  que  les  poils,  les  plumes,  les  parties  à  m: 
couches  concentriques  de  la  carapace  des  crustacés,  1^  fllan 
de  coton,  de  soie,  divers  organes  épithéliaux,  chitineux,  cart 
neux,  tendineux,  osseux,  ébumés,  adamantins,  etc.,  offrant  desd 
sitions  du  *genre  des  précédentes,  colorent  la  lumière  blanche 
risée,  bien  que  les  substances  formant  ces  parties  et  autres  anak 
soient  isotropes,  c'est-à-dire  ne  dédoublent  pas  les  rayons  lumic 
On  voit  réciproquement  ces  phénomènes  de  polarisation  lamel 
s'éteindre  sous  les  yeux  de  Tobservateur,  quand,  par  exempl 
potasse  gonflant  les  grains  d'amidon  détruit  leur  structure  ] 
culaire  ;  quand  ce  réactif  ou  d'autres  attaquant  les  nombreux  t 
fibreux,  striés  ou  lamellaires  qu'embrasse  l'énumération  d-de 
si  souvent  soumis  aux  investigations  de  cet  ordre,  détruit  les 
galités  de  leurs  surfaces,  fait  disparaître  les  plans  de  juxtapoj 
de  leurs  fibres,  etc.,  qui  amenaient  les  inégalités  de  la  trans 
sion,  de  la  réfraction  et  de  la  dispersion  de  la  lumière  dans 
profondeur  et  par  suite  sa  polarisation  chromatique. 

578.  La  perte  de  lumière  occasionnée  par  l'obligation  01 
celle-ci  de  traverser  les  prismes  force  parfois,  bien  que  rarei 
de  se  servir  de  la  lumière  directe  du  soleil  réfléchie  par  le  mi 
qu'on  évite  au  contraire  dans  les  observations  ordinaires. 

Dn  condensateur,  placé  au-dessus  du  prisme  polarisatei 
Nicol,  rend,  dans  ce  cas,  d'excellents  services  signalés  déjà  d 
longtemps  par  H.  de  Mohl.  Ce  condensateur  peut  être  formé  ( 
lentille  plan-convexe  d'une  distance  focale  très-courte,  pn 
une  demi-sphère,  moyen  indiqué  par  Amici,  ou  d\m  objectif  a< 
matique  à  grand  angle  (Wenham),  ou  encore  d'une  série  de 
tilles  non  achromatiques  disposées  comme  un  condensateur  a 
matique.  (Amici,  Comptes  rendus  des  séances  de  VAcadémi 
sciences^  Paris,  1844,  t.  XIX,  p.  36.) 

Si  on  place  les  plans  de  polarisation  perpendiculairement  1 
l'autre,  en  tournant  l'analyseur  de  90*,  on  arrive  a  obscure 
champ  visuel  (obscurcissement  qui  doit  être  corftplet  dans  les 
appareils),  et  les  corps  qui  réfractent  doublement  la  lumières 
raissent  ou  éclairés  ou  bien  colorés. 

Pour  reconnaître  la  double  réfraction  quand  elle  est  faible  il 
faire  des  préparations  aussi  transparentes  que  possible.  Un  objet 
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paré  dans  la  térébenthine  du  Canada,  qui,  pour  une  expérience  ordi 
iMÛre»  serait  beaucoup  trop  transparent,  se  trouve  dans  des  con- 
ditions fayorables.  On  peut  aussi  placer  les  objets  dans  la  laque 
Gopal  ou  dans  la  glycérine,  c'est-à-dire  dans  un  milieu  qui  ré- 
fracte fortement  la  lumière  et  rend  Tobjet  transparent.  (Gerlach, 
6.  Valenlin.  1861.)  On  doit  éviter  avec  soin  toute  lumière  directe 
dans  oes  eipériences  minutieuses  ;  on  y  réussit  en  plaçant  un  écran 
devant  ou  sur  la  platine. 

De  fines  lames  de  sulfate  de  chaux  cristallisé  (gypse)  et  de  mica, 
d'épaisseurs  diverses,  fixées  ou  non  au-dessus  du  polarisateur,  con- 
stituent un  moyen  auxiliaire  souvent  employé  pour  obtenir  de 
vives  couleurs  et  pour  décider  si  des  tissus  animaux  sont  aniso- 
tropes  ou  non;  en  d'autres  termes,  elles  accroissent  la  sensibilité  de 
l'appareil  polarisateur.  (Biot,  1841.)  On  les  oriente  d^abord  par  des 
tâtonnements  graduels  au-dessous  de  45*^.  î.es  lames  de  gypse  four- 
nissent des  couleurs  plus  vives  que  celle  de  mica.  Parmi  ces  lames, 
{lames  sensibles  de  Biot,  1841),  les  plus  utiles  sont  celles  dont 
l'épaisseur  donne  le  rouge  de  premier  ordre.  Cependant  la  puis- 
sance de  l'appareil  polarisateur  du  microscope  est  aussi  augmentée 
par  l'emploi  de  lames  tell)ement  minces  que  le  champ  visuel  n'en 
peut  recevoir  aucune  couleur. 

Lorsque  le  champ  du  microscope  reste  obscur,  malgré  les  divers 
mouvements  imprimés  aux  prismes  ou  à  l'objet  soumis  à  Texamen, 
on  a  la  preuve  que  ce  corps  n'agit  pas  sur  la  lumière  polarisée  ;  son 
action  se  manifeste,  au  contraire,  quand  il  devient  visible  en  tout 
ou  en  partie  et  qu'il  se  nuance  de  couleurs  variées.  Il  est  certains 
corps  qui  présentent  simultanément  les  deux  phénomènes.  Les 
granules  obtenus  avec  du  verre  fondu  puis  jetés  dans  Teau,  les 
grains  de  fécule  ont  chacun  deux  méridiens  qui  se  coupent  à  angle 
droit  et  n'agissent  pas  sur  la  lumière  polarisée,  car  ils  restent 
constanunent  noirs;  mais  les  segments  compris  entre  ces  méri- 
diens présentent  des  couleurs  variées  qui  indiquent  leur  action. 
(Biot,  ioc.  cit.,  i837.) 

Pour  observer  les  cheveux  et  autres  poils,  les  ongles  de  divers  ani- 
maux, qui  influent  fortement  par  la  lumière  polarisée,  il  est  bon  de  les 
préparer  dans  l'huile,  la  glycérine  ou  dans  la  térébenthine  du  Ca- 
nada. Les  autres  tissus  animaux  et  les  corps  cristallins  se  préparent 
comme  à  l'ordinaire  ^ 

'  Voy.  Ch.  Robin  etVerdeil,  CAimtdaftatomiçuf.ParisJS&S,  in-S%  t.  I,  p.424. 
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Sur  les  coupes  transversales  des  tissus  végétaux,  celles  dés 
surtout,  la  substance  intercellulaire  reste  obscure,  la  meml 
primaire  des  cellules  offre  une  vive  clarté  ;  les  couches  d'épais 
ment  des  fibres  ligneuses  n'offrent  qu'à  un  faible  degré  la  d< 
réfraction  et  leur  couche  interne  non  lignifiée  est  brillante 
ponctuations  et  les  canaux  poreux  peuvent  donner  une  croix 
comme  les  grains  de  fécule  et  comme  toutes  les  fois  que  des 
ches  de  densités  différentes  sont  disposées  concentriquemen 
tour  d  un  point.  (Hohl,  Schacht.) 


CHAPITRE  IIl 

Ipénératos  rabithra*  à  TappareU  de  la  vialoa. 

579.  Les  observations  qui  se  font  à  l'aide  du  microscop 
mandent  une  bonne  vue  qui  ne  se  fatigue  pas  trop  facilemen 
peu  de  myopie  sans  tendance  au  staphylome  vaut  peut-être  r 
que  de  la  disposition  à  la  presbytie.  Quiconque  est  assez  hei 
pour  posséder  deux  yeux  également  bons,  doit  s'habituer  à  s'e 
vir  tour  à  tour.  Les  personnes  qui  regardent  longtemps  de  suiti 
le  même  œil,  tandis  que  l'autre,  quoique  ouvert,  reste  dans  1 
tion,  s'apercevront  combien  le  premier  gagne  en  force,  pendai 
le  second  prend  de  plus  en  plus  de  la  tendance  à  faire  éprouve 
sensation  de  fatigue  ou  de  pesanteur.  Si  Ton  se  sert  ensuite  de 
reposé  pour  remplacer  Taulre,  le  champ  visuel  paraîtra  beai 
plus  clair.  Il  faut  du  reste  s'habituer  à  tenir  fermé  celui  des 
yeux  qui  ne  regarde  pas  dans  le  microscope,  car  les  deux 
éprouvant  des  impressions  lumineuses  d'intensité  différente  î 
tiguent  alors  tous  les  deux  plus  vite  que  dans  le  cas  ou  Tui 
deux  reste  tout  à  fait  au  repos. 

Frey  pense  qu'il  faut  au  contraire  s'habituer,  dès  le  princi 
conserver  ouvert  Tœil  inactif  pendant  qu'on  regarde  avec  V 
daas  l'instrument,  parce  que  l'attention  se  concentre  si  forte 
dans  l'œil  occupé,  que  les  impressions  qui  se  produisent  sur 
non  employé  passent  inaperçues  pour  robser\'ateur.  Dans  le  c 
un  œil  est  sensiblement  plus  faible  que  l'autre,  on  ne  doit  natu 
ment  consacrer  aux  travaux  microscopiques  que  l'œil  qui  est 

On  évitera  de  se  livrer  à  des  recherches  microscopique 
médiatement  après  le  repas.   Aussitôt  qu'on  éprouve  de  1 
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âgoe,  il  fimt  pendant  un  instant  cesser  ce  travail.  Cette  recom- 
mandation concerne  plus  particulièrement  les  commençants,  dont 
les  yeux  se  fatiguent  d'autant  plus  vite  qu'ils  ne  sont  pas  habi- 
tués à  ce  genre  de  vision  et  qu'ils  font  des  efforts  inutiles  des  mus- 
cles de  l'odl  et  des  paupières  qui,  par  la  suite,  mieux  exercés,  sup- 
portent facilement  une  application  plus  longue.  A  cet  égard  chacun 
doit  s'attendre  à  se  fatiguer  davantage  et  plus  vite  au  début  de  ses 
études  qu'il  ne  le  fera  quand  l'expérience  lui  aura  appris  à  obser- 
ver sans  plus  d'efTért  que  lorsqu'il  s'agit  de  lire. 

En  dehors  des  personnes  atteintes  d'iritis,  de  choroîdites  ou  de 
conjonctivites  chroniques,  ainsi  que  de  staphylome  postérieur,  nul 
n'est  autorisé  à  dire  sérieusement  que  ses  yeux  Icf  mettent  dans 
l'impossibilité  de  se  servir  du  microscope.  D'autre  part,  l'expé- 
rience des  préparateurs  d'objets  microscopiques,  et  des  construc- 
teurs qui,  comme  MM.  Nachet  et  Bourgogne  père,  observent  au 
microscope  depuis  près  de  50  ans,  celle  aussi  de  beaucoup  de 
savants  montre  que  ces  études  ne  déterminent  la  production  d'au- 
cune lésion  des  milieux  de  l'œil,  de  la  rétine  non  plus  que  de  la 
choroïde.  Tous  ceux  qui  se  sont  beaucoup  servis  du  microscope» 
s'accordent  sans  exception  à  reconnaître  que  jamais  ils  n'a  produit 
sur  eux  de  trouble  visuel  proprement  dit. 

Un  peu  de  réflexion  en  rend  facilement  raison  ;  il  suffit  de  regar- 
der successivement  dans  le  microscope  et  le  point  du  ciel  ou  la 
lampe  qui  fournissent  la  lumière  réfléchie  par  le  miroir,  pour  re- 
connaître que  la  différence  n'est  pas  considérable  ;  c'est-à-dire  que 
la  lumière  du  microscope  n'est  guère  plus  intense  que  celle  du 
foyer  lumineux,  à  cause  du  peu  de  concavité  du  miroir  réflecteur. 
Les  faibles  pouvoirs  amplifiants  laissent  seuls  passer  beaucoup  de 
lumière,  et  alors  il  suffît  de  tourner  un  peu  le  miroir  pour  prévenir 
cet  inconvénient;  celui-ci  est  peu  rfe  chose,  sous  le  point  de  vue  de 
la  fatigue  des  yeux,  lorsque  l'objet  étudié  arrête  une  grande  partie 
de  la  lumière. 

Quant  aux  objectifs  forts,  la  perte  de  lumière  est  toujours  telle, 
que  celle  qui  arrive  dans  l'œil  n'est  par  plus  intense  que  celle  que 
réfléchit  une  feuille  de  papier  imprimé  ;  il  faut  y  joindre,  en  outre, 
la  suppression  d'une  partie  des  rayons  par  les  r^rps  étudiés,  et  l'on 
reconnaîtra  qu'à  cet  égard  il  n'y  a  pas  plus  de  causes  de  fatigue  dans 
r«»mploi  du  microscope  que  dans  la  lecture.  Aussi,  l'on  voit  bientôt 
que  celle  qu'on  éprouve  après  six  à  huit  heures  et  même  plus  d'ob- 
servations incessantes,  ne  diffère  pas  de  la  pesanteur  de  tête  ou  du 
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léger  afTaissement  que  l'on  ressent  après  avoir  passé  le  même  temps 
à  un  travail  intellectuel  quelconque.  Mais. cette  fatigue  n'est  pas 
moindre  ou  peut  même  survenir  plus  rapidement,  parce  que  lob* 
servation  microscopique  exige  une  attention  très-soutenue  et  une 
'Comparaison  incessante  des  objets  qu'on  a  sous  les  yeux,  avec  ceux 
plus  ou  moins  analogues  que  Ton  connaît  déjà. 

Il  est  facile  de  juger,  d'après  ce  qui  précède,  quel  compte  on 
doit  tenir  des  motifs  donnés  par  quelques  personnes  qui  cherchent 
à  s'excuser  de  ne  pas  vérifier  les  observations  faites  à  l'aide  du  mi» 
croscope,  en  alléguant  la  fatigue  qui  en  résulte  pour  les  yeux. 

J'ai  remarqué  cependant  sur  moi  que  depuis  Tâge  de  quarante- 
cinq  ans,  après  une  à  deux  semaines  d'observations  poursuivies 
tous  les  jours  pendant  cinq  à  neuf  heures,  chaque  jouç  en  deux 
séances,  un  scotome  ou  tache  noire  flottante  se  montre  dans  l'axe 
visuel,  et  suit  les  mouvements  de  l'œil.  Mais  il  cesse  de  se  montrer 
après  quatre  à  cinq  jours  d'interruption  du  travail  microscopique. 
Il  ne  se  manifeste  en  tout  cas  que  lorsqu*on  se  sert  d'objectifs  plus 
forts  que  le  n®3  de  Nachet;  au  bout  de  quelques  instants  même 
on  n'y  fait  plus  attention  et  il  ne  gène  plus  l'observation. 

580.  11  est  important  pour  voir  nettement  les  objets,  sans  fati- 
gue et  pendant  longtemps,  qu'aucune  lumière  étrangère,  surtout  si 
elle  est  plus  vive  que  celle  qui  traverse  le  microscope,  ne  vienne  en 
même  temps  qu'elle,  frapper  la  rétine.  Sans  cela,  ébranlée  diverse- 
ment, cette  membrane  n'est  plus  impressionnée  par  les  contours 
délicats  et  pâles  qu'il  s'agit  de  saisir,  et  on  éprouve  en  même  temps 
une  fatigue  très-gênante.  Aussi  faut-il  avoir  soin  d'écarter  du 
microscope  lescoi^ps  blancs  ou  brillants,  de  garantir  l'œil  de  toute 
lumière  autre  que  celle  du  microscope,  en  plaçant  la  main  devant 
le  front  lorsqu'on  se  borne  à  un  examen  passager;  mais,  pour  les 
observations  ordinaires,  il  faut  ramener  au-devant  de  l'œil  la  visière 
assez  longue  d'une  casquette  pour  le  bien  garantir,  ou  en  adapter 
une  appropriée  à  cet  usage.  Toutes  ces  précautions,  dont  on  croit 
toujours  pouvoir  se  passer  quand  on  commence,  finissent  bientôt 
par  être  reconnues  comme  très-utiles,  sinon  indispensables. 

'  Pendant  l'examen  sous  le  microscope,  on  est  obligé*  de  tenir 
l'œil  assez  près  de  l'oculaire  pour  embrasser  toute  l'étendue  du 
champ  visuel;  aussi  arrive-t-il  souvent  que,  si  on  n'est  pas  encore 
habitué  à  cela,  les  mouvements  des  paupières  amènent  les  cils  au 
devant  de  la  pupille.  Étant  placés  près  de  la  cornée,  ils  paraissent 
comme  de  gros  filaments  qui  traversent  le  champ  du  microscope 


AGCOnODATfOll  i)E  VŒU.  POUR  L'EXAMEN  DES  IMAGES.  4)7 

el  masquent  plas  ou  moins  les  objets.  Mais  on  prend  vite  Thabitude 
de  tenir  les  paupières  assez  longtemps  immobiles,  et  assez  ouvertes 
pour  que  eet  inconvénient  ne  se  produise  plus. 

ART.  I.  —  DE  LA  VISION  DISTINCTE  DANS   LES  MICBOSCOPES. 

581.  Lorsqu'on  fait  usage  d'un  instrument  un  peu  puissant,  mi- 
croscope, lunette  ou  télescope,  on  ne  peut  faire  varier  rajustement 
nécessaire  à  la  vision  nette  des  images  qu'entre  des  limites  très- 
peu  sensibles  :  l'œil  semble  avoir  presque  entièrement  perdu  sa  fa- 
culté d'accommodation.  C'est  de  cette  circonstance  mal  interprétée 
qu'est  venu,  sans  doute,  dit  avec  raison  E.  Verdet,  Tusage  de  parler, 
dans  la  théorie  des  instruments  d'optique,  d*une  distance  de  In  vi- 
ripn  distincte^  unique  pour  chaque  observateur,  dont  on  fixe  arbi- 
trairement la  valeur  à  25  ou  30  centimètres  environ.  (Yoy.  p.  205.) 

En  réalité,  lorsqu'un  observateur  doué  d'une  vue  normale,  c'est- 
à-dire  capable  de  voir  distinctement  à  toute  distance  comprise  en- 
tre l'infini  et  une  limite  inférieure  déterminée  A,  place  un  verre 
convergent  au-devant  son  œil,  il  ne  peut  plus  voir  nettement  que  les 
objets  dont  l'image  virtuelle  se  forme  à  une  distance  comprise 
entre  A  et  l'infini. 

Si,  par  exemple,  la  distance  A  est,  pour  la  vue  de  Tobservateur, 
de  15  centimètres,  et  si  la  distance  focale  de  la  lentille  est  de 
2  centimètres,  on  trouve  par  le  calcul,  que  l'amplitude  de  l'accom- 
modation est  simplement  de  2'"°',55 

Si  maintenant,  en  avant  de  l'oculaire  et  à  une  distance  D,  se 
trouve  une  lentille  objective,  de  manière  à  constituer  un  microscope 
composé,  on  ne  verra  nettement  que  les  objets  situés  de  façon  que 
l'image  réelle  formée  par  l'objectif  soit  à  une  distance  de  la  loupe 
comprise  entre  ^  et  f. 

Si  l'on  conserve  les  hypothèses  précédentes  sur  A  et  p,  et  si  l'on 
suppose,  en  outre,  que  la  distance  D  des  deux  lentilles,  soit  de 
20  centimètres  et  que  la  distance  focale  ^  de  l'objectif  soit  de  5  mil- 
limètres on  trouve  quep|.— p,estinférieur  à  un  centième  de  milli- 
mètre. 

D'ailleurs,  il  parait  assez  évident  que  l'œil,  lorsqu'il  regarde  un 
objet  à  l'aide  d'une  loupe,  doit  tendre  à  s'accommoder  pour  la  li- 
mite inférieure  à  celle  de  la  vision  distincte,  afin  d'apercevoir 
l'image  virtuelle  de  Tobjet  à  une  moindre  distance,  et  d'y  discerner 
des  détails  aussi  petits  que  possible.  Il  en  est  sans  doute  de  même 
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lorsqu'on  fait  usage  de  la  lunette  astronomique,  de  la  lunette  ter- 
restre ou  du  télescope. 

La  distance  minima  de  la  vision  distincte  est  donc  toujours  celle 
qu'on  doit  considérer  dans  la  théorie  de  ces  instruments.  Si,  dans 
la  théorie  de  la  lunette  et  du  télescope,  on  considère  ordinairement 
un  œil  accommodé  pour  voir  nettement  à  l'infini,  c'est  en  vertu 
d'une  convention  arbitraire,  qui  n*a  d'autre  objet  que  de  simplifier 
les  formules. 

.  Ces  conclusions  sont  confirmées  par  l'influence  bien  connue  que 
la  pratique  fréquente  et  prolongée  des  observations  microscopiques 
ou  astronomiques  exerce  sur  la  vue  des  observateurs,  en  dèvelop. 
pant  chez  eux  la  myopie,  ou  en  la  rendant  plus  complète.  La  lunette 
de  Galilée  reste  en  dehors  des  considérations  précédentes,  l'accom* 
modation  de  l'œil  pour  la  limite  inférieure  de  la  vision  distincte 
étant  désavantageuse  lorsqu'on  fait  usage  de  cet  instrument.  (Voy. 
E.  Verdet.  Œuvres,  1. 111.  Cours  de  physique,  Paris  1869,  in-S**  t.  II, 
p.  245  à  248.)  11  sera  facile  en  effet  à  tous  les  observateurs  qui  sont 
presbytes  de  voir  que  durant  l'examen  microscopique,  l'œil  n'est 
pas  absolument  à  l'état  de  repos,  mais  bien  conmie  le  dit  Verdet  dans 
l'état  d'adaptation  voulu  pour  la  vision  au  minimum  de  distance.  Pour 
moi,  en  particulier,  qui  suis  presbyte  tout  examen  microscopique 
de  quelques  minutes  ou  prolongé  plusieurs  heures  me  prouve,  dès 
que  je  le  cesse,  qu'il  m'a  rendu  myope;  il  m'oblige  à  placer  à  14  ou  15 
centimètres  de  mes  yeux  les  caractères  que  je  lis  habituellement  à 
une  distance  de  50  centimètres,  et  ainsi  des  autres  pour  la  vision 
des  objets  éloignés.  Cette  accommodation  spéciale  disparaît  au  bout 
de  5  iWO  minutes. 

ART.  II.  —    INFLUENCE    DE    LA   PRESBYTIE   ET    DE    LA    MYOPIE 
SDR  l'examen    des  OBJETS   MICROSCOPIQUES. 

582.  Lorsqu'un  objet  a  été  mis  au  point  convenable  pour  être  vu 
nettement  par  une  personne  qui  a  une  vue  ordinaire,  il  n'est  pas 
au  point  pour  toute  autre.  Les  myopes  sont  obligés  de  rapprocher 
l'objectif  de  l'objet  ;  l'image  se  forme  alors  plus  loin  derrière  l'ob- 
jectif et  plus  près  du  verre  frontal  de  l'oculaire.  Les  presbytes  sont 
obligés  de  faire  exécuter  un  mouvement  en  sens  inverse  pour  mettre 
au  point. 

On  sait  aussi  qu'une  fois  l'objet  au  point,  tous  les  individus  ne  le 
voient  pas  de  la  même  grosseur.  Les  uns  le  voient  plus  grand  que 
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d*autres  ou  vice  vena^  ce  dont  on  peut  s'assurer  en  faisant  dessiner 
à  plusieurs  reprises  le  même  objet  par  plusieurs  personnes,  en 
ayant  soin  de  recommander  à  chacune  de  donner  à  la  figure  les 
dimensions  de  l'image  qu  elle  voit  dans  le  microscope.  Lorsqu'on 
veut  répéter  l'expérience  sur  un  grand  nombre  de  personnes  ou 
plusieurs  fois,  il  suffit  de  prendre  un  objet  allongé  comme  un  che- 
veu et  d'en  indiquer  la  largeur.  11  parait  y  avoir,  à  cet  égard,  de 
petites  différences,  encore  inexplicables,  entre  les  individus  voyant 
eiactement  à  la  même  distance. 

Chaque  observateur  peut  remarquer,  en  outre,  qu'il  voit  les 
objets  un  peu  plus  grands  ou  peu  plus  petits,  suivant  les  con- 
ditions physiolc^'ques  où  il  se  trouve.  Ainsi  lorsque  la  circula- 
tion est  activée  par  une  cause  quelconque,  que  les  yeux  sont  con- 
gestionnéSyles  images  semblent  un  peu  plus  grandes  que  lorsqu'on 
les  étudie  depuis  quelque  temps,  de  manière  à  adapter  l'œil  à  cette 
vision  à  courte  distance  et  à  laisser  la  circulation  se  ralentir.  Ceci  tient 
probablement  à  ce  que,  alors  les  images  qui  se  peignent  sur  la  rétine 
sont  entourées  d'une  auréole  colorée,  comme  si  le  microscope  était 
imparfaitement  achromatique,  ou  comme  s'il  y  avait  beaucoup  de 
diffraction  sur  les  bords  de  l'objet.  Hais  peu  à  peu  ce  phénomène 
diminue,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  bas,  à  moins  que  la  cause 
de  la  congestion  ne  soit  permanente. 

583.  L^  causes  qui  influent  le  plus  sur  la  grandeur  avec  laquelle 
sont  vus  les  objets  examinés  avec  le  microscope  sont  la  myopie 
et  la  -presbytie.  Les  myopes  voient ,  en  eRet ,  avec  cet  instru- 
ment les  irdages  toujours  un  peu  plus  grandes  que  les  pres- 
bytes. En  effet,  comme  en  nous  servant  du  microscope  c'est 
l'image  réelle  de  l'objet  grossi  par  l'objectif  que  nous  regardons 
avec  la  loupe  ou  verre  de  Tœil  de  Toculairc,  le  fait  que  nous  avons 
signalé  (p.  113)  à  propos  de  la  loupe  se  reproduit  ici.  Les  myopes, 
en  rapprochant  l'objectif  de  l'objet,  rapprochent  l'image  de  la  loupe 
qui  sert  à  l'examiner;  c'est  comme  si  (fig.  39,  p.  113),  au  lieu 
d'examiner  un  objet  en  a'  V^  on  le  plaçait  en  a  h.  Dès  lors  les  rayons 
pénètrent  dans  l'œil  en  divergeant  davantage  et  vont  former,  dans 
le  second  cas,  sur  la  rétine  une  image  plus  grande  que  dans  le 
premier  \  car  il  sous-tend  un  angle  optique  a'  ob'^ao  b,  d'où  i^ 
résulte  que  la  figure  rs  peinte  sur  la  rétine  est  plus  grande  que  m  tii 

L'effet  inverse  est  produit  dans  l'œil  des  presbytes  qui  sont  obli- 
gés d'éloigner  l'objectif  de  la  préparation.  La  distance  à  laquelle  est 
reportée  l'imagé  peinte  sur  la  rétine,  n'étant  pas  celle  de  la  vision  dis- 
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tincte,  et  étant  la  même  chez  les  myopes  et  les  presbytes,  ainsi  que 
nous  l'avons  vu  page  130,  n'a  aucune  influence  sur  ce  phénomène. 
Aussi  les  myopes  figurent-ils  toujours  les  objets  qu'ils  examinent 
au  microscope  un  peu  plus  grands  que  ne  le  font  les  presbytes, 
avec  la  même  combinaison  d'objectifs  et  d*oculaires.  C'est  ce  qui  fait 
qu'il  est  rare  de  trouver  deux  observateurs  qui  attribuent  exacte- 
ment la  même  grandeur  à  un  objet  qu'ils  étudient  en  même  temps 
aussi  longtemps  du  moins  qu'il  n'est  pas  mesuré.  ' 

584.  .Nous  savons  que  l'œil  s'adapte  à  la  vision  des  objets  micro- 
scopiques comme  lorsqu'il  s'agit  de  voir  à  une  faible  distance.C'est  à 
cela  qu'on  doit  attribuer  ce  fait  que  d'abord  les  objets  vus  au  mi- 
croscope n'ont  pas  des  contours  aussi  nets  qu'après  quelques  ins- 
tants d'étude  ;  peu  à  peu  des  détails  restés  inaperçus  apparaissent. 
Ceci  tient  également  à  ce  que  la  rétine  s'habitue  à  la  lumière  de 
l'instrument,  car  tantôt  elle  était  trop  memeiA  i^treasionnée  d'a- 
bord, tantôt  au  contraire  elle  ne  l'était  pas  assez.  Aussi  il  faut  tou- 
jours un  certain  temps  d'examen  avant  d'arriver  à   distinguer 

nettement  tous  les  objets  qu'on  a  sous 
les  yeux  et  d'être  à  même  d'observer 
avec  soin.  C'est  une  des  raisons  qui  font 
que,  dans  de  certaines  limites,  plus  on 
a  l'habitude  du  microscope,  plus  on 
demande  de  temps  pour  faire  une  bonne 
observation. 

On  sera  surtout  frappé  des  remarques 
précédentes  en  examinant  les  objets  le 
soir  à  la  lumière  de  la  lampe.  Pendant 
le  premier  quart  d'heure  environ,  les 

rorte-diaphra^e  (A),  qui  par  un  «bjets  paraissent  avoir  des  contours  dif- 
mouvemeDt  excenirique  se  ra-  fus  et  entourés   d'une  auréole  irisée , 

mène  sous  le  centre  de  la  platine        ,  ^    ,  ..  -,    ,      *-  .t  a 

et  reçoit  les  diaphragmes  AB,  le  qu  OU  est  dc  suite  porté  à  attnbuer  à 
m^^meim.)  *^*  ^^''^^'  l'instrument.  Nous  avons  déjà  vu  que 

cette  auréole  est  alors  réellement  plus 
grande  qu'à  la  lumière  du  jour,  et  que  le  plus  fin  diaphragme 
(fig.  i06  A)  la  fait  diminuer;  puis,  après  quelques  minutes,  au  fur 
«ta  mesure  que  l'œil  s'habitue  à  cette  lumière,  on  voit  disparaître  de 
plus  en  plus  ces  phénomènes  d'irisation  qui  gênaient  l'observa- 
teur. 
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ART.    lU.    —    DES    MOUCHES   VOLANTES. 

585.  Pendant  l'examen  au  microscope,  on  peut  être  gêné  par  plu- 
sieurs espèces  de  mouches  volanles.  Il  faut  donc  savoir  les  dis- 
tinguer des  objets  qu'on  étudie.  Bien  qu  elles  dépendent  d*un  état 
particulier,  soit  statique ,  soit  dynamique  de  l'œil ,  le  report  de 
l'image  qui  frappe  la  rétine  à  une  certaine  distance  (voy.  p.  197- 
198)  fait  que  ces  mouches  se  montrent  dans  le  champ  du  raici'o- 
8Cope,sur  le  même  plan  que  l'image  des  objets  qu'on  examine.Cela 
porte  à  croire  qu'il  s'y  trouve  quelque  objet  à  étudier  alors  que 
nulle  préparation  n'est  posée  sous  l'objectif.  On  distingue  plusieurs 
espèces  de  ces  images  endoscopiques.  (Voy.  p.  401.) 

* 

A.  Taches  brillantes  et  irisées. 

586.  Elles  se  présentent  sous  forme  d'anneaux  concentriques, 
surtout  quand  on  a  regardé  le  soleil,  ou  un  nuage  brillant,  ou  la 
lumière  d'une  lampe,  et  qu'on  porte,  les  yeux  sur  le  microscope. 
Elles  paraissent  alors  très-brillantes,  puis  rouges,  ou  tout  d'abord 
ronges,  puis  jaunes,  bleues,  et  s'évanouissent  après  avoir  passé  par 
les  teintes  intermédiaires  à  ces  trois  couleurs  fondamentales. 

fia  général,  elles  partent  du  centre  du  microscope,  se  portât 
en  bas  et  en  dedans,  ou  en  haut  et  en  dehors,  et  se  perdent 
au  bord  du  champ  du  microscope  pour  reparaître  aussitôt  au 
point  de  départ,  avec  la  même  couleur,  et  présenter  la  même 
marche.  Ces  taches,  ordinairement  arrondies,  plus  ou  moins  lar- 
ges, masquent  les  objets  et  empêchent  de  les  observer;  il  faut 
alors  fermer  les  yeux  jusqu'à  ce  que  la  rétine ,  trop  fortement 
ébranlée  par  cette  vive  lumière,  ait  repris  son  état  normal,  et  n'exa- 
miner au  microscope  qu'au  bout  de  quelques  minutes  quand  elles 
ont  disparu. 

Ces  taches  se  montrent  quelquefois  quand  on  a  marché  beaucoup 
avant  de  se  mettre  à  examiner,  ou  quand  on  s'est  frotté  trop  forte- 
ment les  yeux,  ou  enfm  quand  une  cause  quelconque  détermine 
une  congestion  du  globe  oculaire.  Si  la  cause  n'est  pas  persistante, 
quelques  instants  de  repos  suffisent  pour  les  faire  disparaître,  sur- 
tout en  tenant  les  yeux  fermés  ;  elles  présentent,  du  reste,  beaucoup 
de  variétés,  suivant  les  individus  et  les  circonstances  dans  lesquel-' 
les  elles  se  produisent. 


432  GLOBULES  ET  FILAMENTS  DE  L'ŒIL. 

B.  Des  globules  et  des  filaments  de  VœiL 

587.  11  est  d'autres  mouches  volantes^  qui  ne  tiennent  pas  comme 
les  précédentes  à  une  continuation  de  rébranlement  de  la  rétine 
trop  vivement  impressionnée  par  la  lumière. 

Celles-ci  existent  dans  les  deux  yeux  et  se  voient  dés  qu*on  re- 
garde au  microscope,  mais  se  montrent  avec  une  intensité  variabla 
et  aussi  avec  quelques  variétés  individuelles  de  forme. 

Lorsqu'on  les  examine  dans  le  champ  du  microscope^  sans  atoir 
placé  d*objet  au  foyer,  on  aperçoit  ces  mouchée  soua  Taspect  d'un 
amas  de  petits  globules  parfaitement  ronds»  tous  d'égal  vohune,  à 
peu  de  chose  prés.  11  remplissent  le  champ  du  microscope,  sauf 
un  espace  eu  dehors,  égal  à  un  sixième  environ  du  Champ  el  un  au- 
tre espace  encore  plus  petit  en  4cdans.  Deux  ou  trois  filaments 
flexueux,  très- pâles,  se  voient  un  peu  en  dehors  du  centre  de  l'amas 
de  globules,  quelques-uns  de  ceux-ci  leur  adhèrent  (fig.  107). 

Cet  amas  est  limité  en  dehors  par  une  ligne  ou  filament  aplati, 
a  fr  un  peu  brillant  au  centre,  paraissant  large  d'un  demMoSUiill^ 
tre,  qui  est  rectiligne  ou  un  peu  courbé  en  bas,  et  trtverie  lé 
champ  du  microscope  de  bas  en  haut.  En  dedans,  il  est  limité'flir 
un  filament  plus  brillant  que  le  précédent,  et  surtout  remarqtDuftk 
par  les  flexuosités  ou  ses  replis  sur  lui-même,  qui  paraissent  être 
plijis  ou  moins  marqués  suivant  les  individus,  mais  sont  très-iUMii* 
breux  dans  mon  œil  droit  c  d.  Ce  filament,  à  cause  de  ses  replis  eo 
contours,  occupe  une  surface  bien  plus  large,  mais  moins  allongée 
que  le  précédent. 

Tous  les  globules  et  tous  les  filaments  se  meuvent  ensemble  ;  ils 
sont  solidaires  Tun  de  l'autre  dans  leurs  mouvements,  ou  du  moins 
s'ils  peuvent  s'écarter  tiil  peu  les  uns  des  autres,  c'est  dans  les  li- 
mites assez  étroites  et  d'une  manière  relative,  de  telle  sorte  qu'ils 
finissent  toujours  par  se  retrouver  à  la  môme  place.  11  semble,  d'après 
cela,  appartenir  à  la  iiiùme  masse,  et  se  mouvoir,  comme  le  ferait  un 
nuage  fioconneux  on  suspension,  dans  un  liquideet  parsemé  de  glo- 
bules; mais  on  ne  voit  rien  dans  rintervalledes  globules,  si  ce  n'est 
quelquefois,  et  d'une  manière  presque  douteuse,  de  minces  fila- 
ments conmie  ceux  dune  toile  d  araignée  allant  en  divers  sens  d'un 
globule  ù  l'autre. 

Il  y  a  deux  plans  de  globules  ;  les  uns  paraissent  plus  rapprochés 
de  l'œil,  à  contours  plus  nets  ,  les  autres,  plus  profonds  ou  plus 
éloignés,  plus  pâles,  à  contours  plus  vagues  :  ces  deux  plans  de 
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globules  se  meuvent  ({uelquefois  en  sens  inverse  l'un  de  l'aulre, 
mais  dans  une  petite  étendue,  et  ils  reprennent  aussitôt  leur  plare. 
Quoique  cette  sorte  de  nuage,  formé  par  les  globules  elfilamenls, 
paraisse  toujours  se  mouvoir  en  dedans  et  en  bns  à  cause  dn  mou- 
vement de  l'o-il,  on  peut,  en  soutenant  la  tôle  avec  les  deux   mains 


et  tenant  les  yeux  immobiles,  le  maintenir  fixe  un  instant  ;  mais  au 
moindre  mouvement  de  la  tête  et  de  l'œil,  il  bouge  aussitôt.  Aussi 
en  inclinant  la  tète  et  dirigeant  l'œil  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
on  peut  faire  mouvoir,  en  ces  divers  sens,  cette  agglomération,  de 
manière  que  le  filament  qui  le  limite  en  dehoi's  soit  amené  jusqu'au 


'  La  llgnre  lOT,  repri^nle  d'aprjs  Je  dmin  que 
lahnUi  de  mon  txU  droit,  qui  n'ont  pas  chtnge  il< 
eOU  Bitcme  du  cbunp  du  mietiMOfe;  mais  ici  pi 
rcloomée  par  k  graveur,  cd.  PeliW  Dlaraenla  Oeii 
r  f.  rstili  globules  ronds  qui  les  ictompasnenl. 
IloiM,  —  Microicope, 


1  al  r^il  en  \m.  1 

les  uinuches 

B.  B  t.  FIlamEnl   ï 

isibte  sur  le 

en   liant.   Il   Bgm 

:e  ayant  été 

placés  «n  dedans 

el  en  bas. 

434  GLOBULES  ET  FIUMENTS  DE  L'ŒIL. 

centre  du  champ  visuel  et  môme  au  delà.  On  reconnaît  alors  qu'un 
certain  nombre  de  globules  est  place  eh  dehoi*s  de  ce  filament  (e) 
et  qu'il  ne  les  limite  pas  d'ui\e  manière  tout  à  fait  précise.  On  re- 
connaît aussi  qu*en  bas  il  est  un  peu  recourbé  en  faucille  (àcbcnf) 
et  qu'il  s'étale  en  fines  stries  en  filaments  derrière  l'amas  des  glo- 
bules (/). 

11  est  possible  d'amener  en  sens  inverse  le  filament  interne  et 
flexaeux;  on  aperçoit  alors  en  dehors  de  lui  un  ou  deux  autres  fila- 
ments également  flexueux  et  brillants,  dirigés  obliquement  vers  lui 
(au-dessous  de  d)  ;  mais  comme  il  est  fort  difficile  de  maintenir 
l'œil  fixe  dans  la  position  où  ils  sont  visibles,  on  ne  peut  les  étu- 
dier. 

588.  Voici  la  description  de  chacune  des  parties  constituantes  de 
ce  nuage. 

Les  globules  (entre  c,  e^  f)  sont  parfaitement  ronds,  assez  rappro- 
chés les  uns  des  autres,  et  paraissent  avoir  un  peu  plus  d'un  demi- 
millimétré  de  diamètre.  Ils  présentc^nt  un  point  brillant  au  centre, 
entouré  d'un  cercle  foncé  et  trés-net,  environné  lui-même  par  un 
deuxième  et  dernier  anneau  externe  concentrique  et  brillant  comme 
le  point  central.  Ceux  du  plan  plus  profond  ou  plus  éloigné  n'en 
dilîèrent  que  par  moins  de  netteté  des  contours  de  chaque  anneau 
concentrique.  Plusieurs  d'entre  eux  sont  en  contact  deux  à  deux  et 
empiètent  l'un  sur  l'autre,  de  manière  à  ce  que  leurs  anneaux  noirs 
soient  en  contact. 

-  Xluelques  personnes  voient,  en  outre,  des  globules  plus  grands, 
plus  transparents,  rai'es  et  dispersés,  libres  et  non  liés,  pour  ainsi 
dire,  entre  eux  conunc  les  autres.  Ils  n'occupent  pas  .tpiyop^  ^^ 
même  point  dans  le  champ  de  la  vision  ;  tantôt  il  n'y  en  a  pas, 
tantAt  on  en  voit  passer  plusieurs.  Quelquefois  l'un  d*entre  eux 
vient  se  fixer  dans  l'axe  des  rayons  visuels  et  gène  l'observateur.  Il 
faut  alors  fermer  Icsyoux  pendant  un  instant  ot  reprendre  l'obser- 
vation un  peu  plus  tard  ;  le  plus  souvent,  ils  disparaissent  assez  vite. 
Ces  globules  sont  aussi  formés  d'un  point  central  brillant  et  de 
deux  anneaux  concentriques,  l'un  interne,  très>prononcé,  très-noir, 
l'externe  plus  brillant.  Je  n'ai  jamais  vu  ces  globules  ;  ils  varient 
suivant  les  individus  et  les  circonstances  physiologiques. 

Le  filament  rectiligne  externe  est  brillant  au  centre,  à  bords  for- 
cés plus  ou  moins  nets;  il  parait  large  de  1  millimètre  à  1  i/â 
millimètre  environ  ;  aucun  globule  ne  lui  adhère  ;  on  ne  peut  sa- 
voir s'il  est  creux  ou  plein. 
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Le  filament  interne  {c  d)  ne  diffère  du  précèdent  que  par  ses 
flexuosit^s,  qui  donnent  plus  de  largeur  à  IV'âpace  qu'il  occupe, 
mais  moins  de  longueur,  et  le  rendent  plus  évident  quand  il  appro- 
che du  cenlre  du  microscope.  Il  est  plus  brillant  que  lut  c^t  ne  reri- 
ferme  non  plus  aucun  globule. 

Les  ûlamonts  placés,  dans  raggloinéralioa  des  petits  globules 
(entre  c,  et  /)  sont  bien  plus  étroits  que  les  prùcidents  ;  ils  ne  dé- 
passent pas  la  largeur  de  ces  globules.  Ils  sont  au  nombre  de  deux 
ou  trois  ;  Dexueux,  ou  même  contournés,  leur  longueur  mesure  à  peu 
prés  le  quart  du  champ  du  microscope.  On  ne  les  voit  pas  toujours 
si  Tacilement  et  aussi  vite  que  les  précèdenls,  parce  que  leurs  bords 
sont  moins  foncés  et  leur  cenlre  moins  brillanl.  Cependant  ib  sont 
remarquables  pai-  les  globules  qu'ils  reofermejil,  ou  qui  leuradhé- 
rent  ;     car,     dans  rit  ins(  ■ 

mon  Œil  droit ,  on 
nesaui'aitdire  s'ils 
sont  creux  ou  plein 
ou  si  les  glubulos 
sont  compris  d.in£ 
leur  épaisseur,  iv> 
qui  sur  moine  pa- 
raît pas  être.  Ces 
globulius  sont  or- 
dinairement dispo- 
sés par  paires  el 
en  contact  l'un 
avec  l'autre,  mais 
chaque  paire  est 
séparée  de  l'autre 
par  un  certain  inleivulle  ;  quelquefois  il  y  en  a  trois  ou  quatre 
dans  un  groupe  au  lieu  de  deui,  ou  bien  ils  sont  isolés  en  nombre 
variable,  comme  les  grains  d'un  chapelet. 

La  disposition  des  globules  par  rapport  aux  filaments,  est  la  même 
dans  le  nuage  des  mouches  volantes  dans  l'un  desyeuideM.J.-T.-J. 
Doyle'  qui,  d'Angleterre,  m'en  a  envoyé  le  dessin,  en  1851  (fïg.  108). 

*Fig.  108.  GkibnUiBlBriiiieDls.rnipirM.DDTl«.llin>rniidc  tclr^ia,  en  DbKmsItu 
microicoix:.  s.  Croupes  deGlobuki.  b.  Filamenli;  dessiu  rsil  par  H,  l>ii*le,en  goDI  ISSI. 

*  Le  nom  des  auteurs  auxqu^  j'ai  eaiprunlé  les  figures  intercalas  dans  le 
texte  Ae  cet  ouvrage  vst  indiqua  dans  l'ciplication  de  celles-ci.  Celles  qui  n'ont 
pas  cetU)  indicalinn  sont   tirëea  de  mes  dessins  orieînaui.  les  figures  d'instru- 
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Dans  le  nuage  de  moucha  volantes  décrit  et  représenté  par 

Fig.  109  •. 


K.  Donné  {Cours  île  microsroiùe.  Paris,  18M,  in-8,  p.  4S8,  et  AUom 
de  micitKCopit;,  par  Donn^  el  FoncauH,  Piris,  1845,  in-^,  pi.  XX 
fig.  85),  lelli?si|ti'it  k'i>  vuitdaiisrœildootil  se  sert  pour  les  ob-> 
scrvations,  des  OltiniPiitK  el  des  gtdbules  sont  disposés  i  p«i  près 
sur  le  miluie  type?  que  ceux  qui  sontfigui^  ci-dessua  (Og.  407)  ; 
mais  il  y  a  des  globules  qui  ^uiit  dans  l'intérieur  des  filaments.  Il  ; 
a  du  reste  certains  espaces  de  ces  filaments  qui  manquent  de  ces 
globules.  Des  globules  indus  ibns  les  filaments  se  voient  aussi  dans 
le  uuage  des  moucbes  voiunle^f  de  l'un  des  yeux  de  H.  Doylis 
(ilg.  109a,6.).  Ce  nuuge  montre 6galeiiient(e) des  globules  conlîgus 
disposés  en  chalnette.s  ou  en  diapelels  comme  l'a  indiqué  Dujardîn, 
(Obtervaleur  au  microscope,  l'njis,  1845,  p.  54.) 

On  sait  que  des  plaques  im  nuages  transparents  de  ce  genre  sem- 
Itlenl  tomber  sous  l'aspect  deloilesd'araignëes  (fig.  109),  quand,  «sa 
clignaulli'syeux,  on  regarde  uu  point  bien  éclairé,  unraur  ou  mieux 
des  nuages  blancs,  la  flamme  d'une  bougie,  etc.;  ils  paraissent 
aussi  composés  de  globules  et  de  filaments  simulant  des  tubes  plus 
ou  moins  larges  en  partie  vides,  en  partie  remplis  de  petits  globules 
immobiles  dans  leur  intérieur.  (Voy.  Donne,  ïoc.  cit.  1844,  p,  487.) 
Je  reproduis  ici  un  dessin  de  H.  Doyie,  qui  donne  très-exactement 
l'aspect  de  quelques  portions  de  ces  filaments  (fig.  110). 

589.  Quand  on  fixe  le  champ  du  microscope  éclairé,  maisdë- 

'  Dniin  fiit  pir  K.  DoyIe,  des  mouches  volantei  qu'il  Toil  dini  l'iulre  de  «M  ICui, 
en  obunint  la  mlcroicope.  Lu  gf«up«i  abc  ont  élé  rapproché!  par  le  Krivcnr 
plm  qv'IkiMleioat  daiula  dewln.  a.  Filententi  renreiiiilBl  det  glabiiles.  b.  Groupa* 
il«  Hlobdlw  et  de  DlunenU  renreimul  certiini  de  ceut-ci.  c.  Globulei  eu  chtlpeUei. 
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pourvu  d'objel,  on  ne  voit  pas  le  nuage  de  filaments  et  globules  im< 
médialement  ;  mais,  su  liout  d'une  minute  au  |j1us,  on  voit  appa- 
raître tout  l'appaieil,  les  globules  en  premier  lieu  ou  vice  veisa. 

Si  la  préparation  placée  au  foyer  est  un  peu  Foucée,  ou  renferme 
des  granulations,  il  arrive  quelquefois  qu'on  ne  voit  que  les  fila- 
ments et  pas  les  petits  globules  qui  sont  masqués  par  les  granules 
ié  la  préparation. 

C'est  surtout  le  Ttlament  interne  (lenueux  et  brillant,  el  ceux  du 
centre  qui  gênent  le  plus  dans  l'examen  microscopique.  11  y  a  des 


jours  on  on  li?  toit  beaucoup  plus  quediins  d'an  ti-os.  sans  qu'on  sactifî 
pourquoi  el  sans  qu'on  puisse  s'en  débarrasser.  On  finit  cependant 
par  De  plus  y  faire  attention,  et  par  ne  plue  en  t^tre  inquiété.  En 
géDéral,  lorsqu'ils  apparaissent,  on  s'en  débarrasse  en  tenant  quel- 
ques instants  les  yeux  fermés,  ou  en  se  reposant  un  peu  quand  on 
est  fatigué  et  alors  que  la  circulation  est  plus  active  qu'à  l'état 
normal  ;  ce  qui  est  la  principale  cause  de  son  apparitînn. 

H  n'est  personne  qui  n'ait  dans  ses  yeux  ces  mouches  vo- 
lantes ;  c'est  principalement  dans  le  commencement  des  études  et 
lorsqu'on  se  met  au  travail  après  quelque  fatigue  physique  qu'elles 
gênent,  et  plus  on  se  frotte  les  yeux,  plus  elles  persistent  et  devien- 


I.  Doylc  les  mil  inDS  I 
19  a  uiifl  ri'nf  Lr<^.  a.  I 
lies.  fdf.  Lart'eanian 
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nent  brillantes.  Quelquefois  les  filaments  se  montrent  quand  on  met 
les  yeux  sur  Tinstrument,  mais  ils  disparaissent  après  quelques 
instants.  Les  globules  peuvent  toujours  être  vus  quand  on  porte  son 
attention  sur  eux;  mais  on  ne  les  aperçoit  pas  habituellement  à 
cause  de  leur  pâleur  et  de  leur  petitesse  ;  ils  apparaissent  moins  le 
joiur  que  lorsqu'on  étudie  à  la  lumière  de  la  lampe. 

11  est  important  de  savoir  distinguer  ces  mouches  des  objets 
qu'on  étudie.  Les  différents  moyens  déjà  indiqués  pour  les  voir 
ou  les  faire  disparaître  apprennent  bien  vite  qu'elles  dépendent  de 
l'œil  et  non  de  la  préparation.  11  n'y  a,  du  reste,  qu'à  faire  mou- 
voir  celle-ci  sur  la  platine  du  microscope  pour  reconnaître  que  les 
mouchée ^oirnservent leur (NMlficm habHuene,  et qùëlèàrà' déplace- 
ments n^smimA  pàkceiil  qa*oii  iniprime  au  porte-objet;  de  plus, 
elles  sulneitt  toaèlëé  Jnoovements  des  yeux,  et  conser? eiftloiqeurs -la 
même  diqpQttition  sur  qbaquè  œil.  (Voy.  aussi  la  note  p.  401 .) 

• 

DetatiàlÊÊ^êHâuri^descoirpittc^ 

'  '    des  mages  dites  mouches  voUmies. 

388.  QENBUoe  il  arrive  quelquefois  que  ce  n*est  qu'après  avoir 
pris  rhtbitti^  de  se  servir  du  microscope  qu'on  s'aperçoit  de 
Texistence  de  ces  mouches  volantes,  plusieurs  personnes  Ven  in- 
quiètent et  se  croient  menacées  de  cataracte,  d'amaurose  ou  de 
quelque  autre  affection  dé  l'organe  delà  vue.  Maiç  illàut'èfre  pré- 
venu qœ  leur  existence  est  tout  à  fait  ins^nifikkite,  en  oë  sens 
qu'elles  existent  chez  tous  les  individus  sans  exception,  aussi  bien 
chezles  commençants  qui  sont  les  premiers  à  s'en  préoccuper,  que 
chez  ceux  qui  emploient  le  microscope  depuis  longtemps  et  ont 
perdu  l'habitude  d'y  faire  attention. 

Beaucoup  de  personnes  aussi  sont  portées  à  en  attribuer  l'ori- 
gine à  un  usage  trop  prolongé  du  microscope,  parce  que,  sans  quon 
sache  trop  pourquoi,  on  se  figure  toujours  que  l'emploi  de  cet  ins- 
trument  est  très-fatigant  et  très-pernicieux  pour  la  vue.  Ce  sont  là 
de  pures  suppositions  ;  car  depuis  Leeuwenhoeck,  qui  conserva 
d'excellents  yeux  jusque  dans  une  extrême  vieillesse,  tous  ceux  qui 
ont  beaucoup  observé  s'accordent  à  reconnaître  que  jamais  ils  n'ont 
ressenti  de  trouble  visuel  proprement  dit.  (Voy.  p*  426  à  427«) 

Quel  est  le  siège  et  l'origine  de  ces  mouches  volantes?  Elles 
ne  dépendent  pas  des  larmes ,  car  les  frottements  exercés  à  la 
surface  de  la  cornée  par  les  paupières  ne  changent  rien  à  la  dispo* 
sition  des  filaments  ni  des  globules* 
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En  1849»  dans  la  première  édition  de  ce  livre,  j*ai  admis  avec 
H.  Donné,  qui  a  étudié  ces  filaments  et  ces  globules  de  la  manière 
la  plus  exacte,  qu'Os  siégeaient  dans  le  liquide  dit  humeur  de  Hor- 
gagni,  dont  alors  on  admettait  communément  Texistence.  Je  recon- 
nais avec  lui  que  c'était  une  simple  supposition  dont  ri^,  du  reste, 
ne  démontrait  encore  la  réalité. 

Ayant  vu  peu  après  des  filaments  et  des  globules,  dont  je  n'avais 
pas  bien  déterminé  la  nature,  dans  la  partie  postérieure  du  corps 
vitre,  j*ai  considéré  les  mouches  volantes  comme  dues  à  la  projection 
de  Tombre  de  ces  corps  sur  la  rétine.(Ch.  Robin,  article  Microscope 
du  supplément  au  Dictionnaire  des  dictionnaires  de  médecine^  Paris 
1851,  p.  487.) 

(Test  bien  en  effet  l'ombre  de  ces  filaments  et  de  ces  globules 
projetée  sur  la  rétine  dans  de  telles  conditions,  qu'elle  est  bien 
plus  grande  que  l'objet  qui  impressionne  cette  membrane  et  donne 
les  sensations  signalées  plus  haut.  Donders ,  Janssen ,  Harting, 
Schrœder  van  der  Kolk^  ont  en  effet  démontré  Texistence  de  cor- 
puscules ronds,  larges  de  0""»,010  à  0™»,016,  et  défibres  droites  ou 
flexueuses,  parfois  variqueuses  qui  siègent  dans  la  partie  posté- 
rieure du  corps  vitré.  (Voy.  Harting,  Das  Mikroskopf  Braunschweig 
1859;  in-8<»,  p.  88-89.)  Ces  globules  sont  des  leucocytes  (voy. 
Ch.  Robin,  Journal  de  la  physiologie^  Paris  1859,  in-8**,  p.  44)  qui 
existent  dans  le  corps  vitré,  non-seulement  dans  le  jeune  âge, 
mais  encore  pendant  toute  la  vie.  Les  filaments  ne  sont  pas  des 
fibres  lamineuses  comme  celles  qu'on  trouve  au  voisinage  des 
branches  de  l'artère  hyaloîde  pendant  la  vie  intra-utérine,  mais  des 
filaments  striés  ou  non,  englobant  des  leucocytes  et  que  montre  la 
substance  organique  coagulable  du  corps  vitré,  tels  qu'en  présen- 
tent beaucoup  de  substances  albuminoîdes ,  des  mucus,  des 
sérosités,  etc. 

On  sait  également  aujourd'hui  que  Tophlbalmoscope  aidé  de  la 
lentille  biconvexe  fait  apercevoir  dans  ic  corps  vitré  une  grande 
quantité  de  fins  corpuscules  qui  sont  mobiles  entre  certaines  limites 
et  qui  viennent  se  cacher  derrière  l'iris,  quand  le  globe  oculaire 
demeure  immobile.  (Voy.  FoUin,  Leçons  sur  Fexploration  de  rœiU 
Paris  1865,  in-8»p»  93.) 


UO  DE  L'EXAMEN  DES  PRÉPARATIONS  EN  GÉNÉRAL. 


CHAPITRE  IV 


590.  Rappelons  que,  selon  leur  nature,  les  préparations  peu- 
vent être  examinées  à  l'aide  de  la  lumière  réfléchie^  comme  lors- 
qu*on  regarde  un  corps  à  Fœil  nu,  ou  au  contraire  à  Taide  de  la 
lumière  transmise^  soit  qu'on  les  étudie  à  Taide  d*un  microscope, 
soit  qu'on  se  serve  de  la  loupe  seulement. 

En  disant  vu  par  lumière  transmise  ou  traversante^  on  n'entend 
pas  dire  que  la  lumière  est  transmise  au  travers  de  Tobjcctif  et  de 
l'oculaire,  car  cela  est  toujours,  mais  on  parle  de  la  lumière  qui, 
en  général,  réfléchie  par  le  miroir,  est  projetée  sur  l'objet  qu'elle 
traverse  en  se  réfractant  pour  arriver  ensuite  à  l'objectif. 

D'autre  part,  en  disant  qu'on  examine  un  corps  à  l'aide  de  la  lu- 
mière réfléchie,  on  n'entend  pas  celle  que  réfléchit  le  miroir  sur 
l'objet,  mais  celle  qui  est  réfléchie  par  l'objet  étudié  lui-même, 
et  qui,  de  là  passe  au  travers  de  la  loupe  ou  du  microscope. 

ART.  r.   —  DE   l'examen   DES   PRÉPARAnONS  MICROSCOPIQUES 

EN   GÉNÉRAL. 

591.  Le  microscope  étant  muni  de  l'objectif  et  de  l'oculaire  dont 
on  veut  se  servir  et  la  lumière  prise,  on  approche  le  premier  de  la 
platine,  d'autant  plus  qu'il  grossit  davantage,  sans  toutefois  qu'il 
descende  jusqu'au  niveau  même  de  celle-ci. 

On  laisse,  en  effet,  entre  la  surlace  de  la  platine  et  lextrémité  in- 
férieure de  l'objectif  un  intervalle  un  peu  plus  considérable  que  la 
préparation  n'est  épaisse,  de  manière  à  ce  que  celle-ci  placée  sur  la 
platine  puisse  être  glissée  sous  l'objectif  sans  le  toucher. 

Ij'exercice  apprend  assez  vite  à  juger  quelle  est  cette  distance 
pour  chacun  des  objectifs  employés.  On  rapproche  ou  l'on  éloigne 
ensuite  l'objectif  et  naturellement  tout  le  système  optique  avec  lui 
jusqu'à  ce  qu'on  aperçoive  plus  ou  moins  nettement  l'objet  préparé. 

On  peut  aussi  placer  d'avance  la  préparation  sur  la  platine,  de 
manière  à  ce  que  l'objet  se  trouve  au  centre  du  trou,  et  descendre 
ensuite  le  lubo  du  microscope  jusqu'à  ce  qu'on  aperçoive  plus  ou 
moins  nettement  le  corps  à  examiner.  En  procédant  ainsi,  il  faut 
agir  avec  prudence,  pour  que  l'objectif  ne  vienne  pas  frapper  la 
préparation  et  l'écraser  ou  briser] le  verre  mince  seul  et  même 
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wam  le  porte-objet.  Cette  manœuvre,  du  reste,  doit  être  eiécutée 
toutes  les  fois  que,  ayant  examiné  un  corps,  on  veut,  sans  le  déran- 
ger, remonter  le  tube  ou  Tenlever  tout  à  feit  pour  remplacer  l'ob- 
jectif employé  par  un  autre. 

Ces  mouvements  s'exécutent  avec  la  crémaillère  dans  les  micro- 
seopes  qui  en  sont  pourvus  et  en  faisant  simultanément  tourner  et 
gliner  le  tube  dans  son  support,  si  le  microscope  est  fait  d'après  ce 
deinier  système.  (Voy.p.  i38, 142  et  i43.) 

D  est  utile  parfois  de  procéder  en  sens,  inverse  de  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire  et  cela  particulièrement  au  début  des  études  ou  quand 
ùa  opère  avec  un  objectif  dont  on  ne  connaît  pas  la  distance  focale. 
Dansée  cas,  on  descend  l'objectif  jusqu'au  niveau  de  la  platine  et 
même  plus  bas.  Puis  on  remonte  le  tube  jusqu'à  ce  qu'on  puisse 
glisser  tu-dessous  de  l'objectif  la  préparation  posée  sur  la  platine 
et  de  la  propreté  de  laquelle  on  s'est  assuré  afin  de  ne  pas  salir 
celui-là.  On  continue  alors  à  remonter  le  système  optique  de  bas  en 
haut,  jusqu'à  ce  que  l'objet  à  examiner  soit  assez  netlement  visible. 

Toutes  les  fois  qu'on  a  à  faire  monter  ou  descendre  l'objectif 
d'une  hauteur  d'un  millimètre  ou  davantage,  c'est  par  glissement  du 
tube  plutôt  qu'en  faisant  tourner  la  vis  micrométrique  qu'il  faut 
exécuter  les  mouvements  de  rapprochement  et  d'éloigncment  par 
rapport  à  l'objet,  afin  de  ménager  celle-ci  et  d'aller  plus  vite  ;  car 
on  prend  en  peu  de  temps  l'habitude  de  faire  aisément  cette  ma- 
nœuvre, sans  briser  ni  écraser  la  préparation  sous-jacente. 

Quand  on  voit  plus  ou  moins  nettement  Tobjet  cherché  on  use  alors 
de  la  vis  micrométrique  pour  mef^re  au />oîn(  de  la  vision  distincte  tant 
son  ensemble  que  les  diverses  parties  de  son  épaisseur  et  de  ses 
deux  surfaces,  s'il  est  transparent  ;  cela  s'obtient  en  faisant  monter 
et  descendre  tout  le  système  optique  à  l'aide  de  tours  ou  portions 
de  tours  imprimés  dans  tel  ou  tel  sens  alternativement  au  pignon  de 
lavis. 

Comme,en  réalité,  le  microscope  ne  nous  fait  voir  nettement  que 
les  objets  placés  dans  un  plan  mathématique  situé  au  foyer  même 
de  l'objectif  et  parallèle  à  la  grande  circonférence  des  lentilles,  on 
comprend  que,  pour  avoir  une  notion  exacte  des  corps  préparés,  il 
fout,  pour  chacun  d'eux,  à  partir  du  niveau  de  l'une  des  faces  de 
l'objet  translucide  ob$cr\'è,  faire  passer  ce  plan  par  la  succession 
de  points  en  nombre  en  quelque  sorte  infini  qui  se  trouvent  dans 
son  épaisseur  entre  cette  face  et  l'autre.  On  le  dissèque  ainsi  par 
tranches  en  s'arrètant  au  niveau  de  chacune  des  dispositions  de 
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structure  véritablement  intime  qu*il  présente.  C'est  là  ce  qui  donne 
au  microscope  ceU  inappréciable  avantage  de  nous  faire  connaître, 
non-seulement  la  superficie  des  objets  qu*il  nous  montre,  comme 
cela  est  pour  ceui^  qui  sont  habituellement  soumis  à  notre  examen, 
mais  encore  tout  ce  qui,dans  leur  épaisseur,est  susceptible  d'influer 
sur  la  direction  et  sur  la  nature  de  la  lumière.  C'est  ensuite  par  la 
réunion  synthétique  de  cette  succession  d'eiamens  que  nous  nous 
représentons  l'objet  observé,  que  nous  nous  en  faisons  une  idée  ou 
image,  dans  toute  la  force  du  terme,  quelque  petit  que  soit  cet 
objet. 

Ces  particularités  sont  surtout  manifestes,  quand  ils  s'agit  de  cor- 
puscules sphériques,  qui,  en  raison  de  ce  qui  vient  d'être  dit,  nous 
montrent  sous  le  microscope,  leur  circonférence  mal  limitée,  quand 
nous  voyons  nettement  les  points  de  leur  surface  les  plus  rappro* 
chés  ou  les  plus  éloignés  de  l'observateur,  et  dont  nous  ne  voyons 
plus  les  détails  qui  sont  là  quand  le  plan  de  vision  distincte,  amené 
au  niveau  du  centre  de  cette  sphère,  fait  découvrir  nettement  la  cir- 
conférence de  cette  section,  ainsi  que  les  granules,  etc.,  semés 
dans  ce  cercle. 

Ce  résultat  s'obtient  comme  on  le  sait  déjà  en  faisant  tourner 
la  vis  micrométrique  qui  élève  et  abaisse  à  volonté  le  système  opti- 
que, pendant  que  l'objet  étudié  reste  sur  un  plan  fixe.  Aussi  faut-il 
presque  toujours  avoir  la  main  sur  cette  vis  et  d'autant  plus  qu'on 
use  d'objectifs  d'un  plus  grand  pouvoir  amplifiant.  On  distingue 
même  immédiatement  des  autres,  les  personnes  habituées  au  ma- 
niement du  microscope,  au  mouvement  de  leur  main  qui,  au  lieu 
de  rester  immobile,  cherche  la  vis  microinétriquc,  en  même  temps 
que  l'œil  poursuit  l'objet  dans  le  champ  d'observation.  Car  il  n'est 
presque  pas  d'objet  vu  par  lumière  transmise  dont  la  minceur  soit 
telle  que  tous  les  détails  à  étudier  se  trouvent  placés  sur  un  même 
plai\,  sur  un  plan  assez  étendu  du  foyer,  pour  que  la  vision  en  soit 
distincte  d'une  manière  égale. 

592.  Quand  la  netteté  des  contours  des  objets  a  montré  que,  par 
les  manœuvres  précédentes,  l*objet  se. trouve  mis  au  point,  il  faut 
faire  courir  la  préparation  en  divers  sens  sur  la  platine,  soit  en 
abandonnant  la  vis  de  rappel,  soit  mieux  encore,  en  continuant  à 
s'en  servir  dans  le  but  déjà  indiqué. 

Ces  mouvements  de  glissement  de  la  préparation  en  divers  sens 
sur  la  platine  sont  indispensables  pour  voir  tous  les  objets  qui  sont 
placés  entre  les  deux  lames  de  verre,  et  cela  d'autant  plus  que  le 
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de  Tobjectif  est  plus  étroit.  C'est  de  la  sorte  qu'on  piend 
ce  fB^on  qipeDe  ime  idée  de  la  préparation.  c'est-â-<iire  en  ren- 
de mémoiFe.  en  un  tout,  l'ensemble  de<  objets  on  des 
d^im  même  objeL  observés  soccessivement  sur  tel  ou  tel 
de  hprépTation,  amenés  an  fover  de  l'objectif  par  ces  mouve- 
bnîzontaux  de  latéralité,  d'avant  en  arriére,  etc. 

Cest  ainsi  qu'on  voit  les  divers  objets  compris  dans  une  prépara- 
qaaid  ib  sont  multiples,  qu'on  suit  les  divers  points  de  la 
de  ceux  qui  sont  allongés,  filamenteux  ou  tnbnleox  et 
qii*OB  observe  les  diverses  portions  des  coupes  ou  des  corpuscules 
qm  flont  lameUeux  cemnie  certaines  écailles,  etc. 

PMit  faire  eiécuter  à  la  préparation  ces  mouvements  destinés  à 
k  parcourir  en  entier,  on  fait  glisser  le  porte-objet  sur  la  platine 
aiec  l'extrémité  des  pouces  de  chaque  main  ou  d'une  seule  main, 
le  poignet  reposant  sur  la  table. 

L'habitude  rend  ce  moy^n  aussi  précis,  plus  commode  et  plus 
rapide  même  que  l'emploi  des  vis  micrométriques  des  platines  mo- 
bfles  ou  chariots,  malgré  la  nécessité  où  l'on  est  de  faire  ces  mou- 
vements à  rebours,  en  Vaison  du  renversement  des  objets  par  les 
kntiUes  du  microscope. 

Lorsqu'on  est  arrivé  à  trouver  un  objet  que  l'on  veut  examiner,  il 
Cant  de  nouveau  porter  la  main  au  pignon  de  la  vis  micrométriqne 
placé  an-dessotts  de  Toreille  de  la  pUtine,  et  la  faire  mouvoir  pres- 
que incessamment,  de  manière  â  élever  ou  abaisser  Fobjectif  par 
des  mouvonents  k  peine  sensibles,  pour  étudier  la  préparation 
dans  toute  son  épaisseur  comme  nuus  Tavons  dit. 

On  peut  aussi  d'une  main  faire  glisser  la  plaque,  et  de  l'autre  faire 
mouvoir  la  vis  micrométriqu»^  pour  étudier  certaines  dispositions 
en  combinant  les  deux  mouvements.  <>  n'est  qu'en  parcourant  la 
préparation  à  la  fois  en  largeur  et  en  épaisseur  fcar  les  deux  pla* 
qœs  qui  semblent  se  toucher  renferment  cependant  plusieurs  cou- 
ches superposées  de  fibres,  de  cellules,  etc.),  qu'on  panient  â  bien 
connaître  la  préparation,  à  se  faire  une  idée  nette  de  tous  les  élé- 
ments et  de  toutes  leurs  variétés,  qui  peuvent  se  trouver  dans  un 
même  tissu. 

On  étudie  ainsi  les  éléments  anatomiques  considérés  isolé^ 
ment  sous  le  point  de  vue  de  la  forme,  du  volume  absolu  et  com- 
paratif, de  la  régularité  ou  de  l'irrégularité  de  leurs  bords,  de  leur 
couleur,  etc.,  pour  arrivera  interpréter  exactement  les  dispositions 
obsenées. 
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A.  De  rinterprétation  des  aspects  de  Vimage  des  corps  incolores 

examinés  sous  le  microscope. 

593.  Examinons  maintenant  les  données  qui  concernent  l'inter- 
prétation de  rimage  des  objets  observés  sous  le  microscope  à  Taide 
de  la  lumière  transmise. 

Nous  avons  vu  précédemment  (p.  228-229)  que  Tusage  de  Teau  ou 
de  tous  les  autres  véhicules  liquides  ou  demi-liquides,  et  même  de- 
venant solides  en  restant  homogènes  est  de  faire  avec  le  couvre-objet 
-  que  les  corpuscules  inclus  forment  un  prisme  plus  ou  moins  épais, 
à  faces  parallèles.  Dans  ces  conditions-là,  que  les  rayons  lumineux 
passent  au  sein  de  ce  prisme  d'un  corps  moins  réfringent  dans  Tun 
qui  Test  plus  et  vice  versa  comme  les  faces  d'entrée  et  de  sortie 
sont  parallèles,  la  direction  de  la  lumière  sortant  de  Tensemble 
de  ces  milieux  reste  toujours  parallèle  à  la  diiection  de  son  inci- 
dence. 

Ce  parallélisme  persiste  même  pour  les  rayons  qui  ont  subi  par 
réfractions  successives  diverses,  dans  Tépaisseur  de  ce  prisme,  les 
phénomènes  de  convergence  ou  de  divergence  avec  ou  sans  disper- 
sion des  rayons  colorés  composants  (voy.  p.  228  et  264),  selon  la 
nature  des  corps  et  le  rapport  des  angles  d'incidence  et  de  ré- 
fraction ;  phénomènes  qui  représentent  précisément  les  conditions 
nécessaires  de  la  visibiUté  des  corps  transparents  incolores  traver- 
sés par  la  lumière.  (Voy.  p.  416  et  417.) 

C'est  même  en  raison  de  ce  que  la  plupart  des  éléments  anatomi- 
ques  ont  un  pouvoir  réfringent  faible,  soit  d'une  manière  absolue, 
soit  par  rapport  aux  liquides  dans  lesquels  on  les  prépare,  qu'on 
emploie  des  réactifs  qui  augmentent  leur  visibilité  en  augmentant 
leur  indice  de  réfraction,  tandis  que  d'autres  agissent  sous  ce  rap- 
port en  les  colorant  de  manière  à  ce  qu'ils  ne  laissent  passer 
que  les  rayons  de  telle  ou  telle  teinte,  ou  en  les  coagulant  ;  on  les 
rend  alors  moins  translucides,  et  ainsi  leur  image  se  dessine  mieux 
sur  la  portion  de  la  rétine  qui,  à  leur  place,  est  moins  vivement 
ébranlée  que  sur  leur  pourtour.  (Voy.  p.  266.) 
^  594.  Dans  l'examen  des  corpuscules  incolores,  comme  le  sont  la 
plupart  des  éléments  anatomiques,  qui  font  partie  du  prisme  à  faces 
parallèles  que  représente  la  préparation  (voy.  p.  228),  nous  aurons 
à  tenir  compte  des  particularités  qui  suivent. 

Il  importe  ici,  comme  précédemment,  de  toujours  se  rappeler  que 
le  microscope  ne  montre  en  quelque  sorte  que  la  coupe  des  objets 
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et  que  pour  avoir  une  idée  complète  de  leur  formé,  etc.,  il  faut 
tourner  incessamment  dans  un  sens  et  dans  l'autre  la  vis  micromé- 
trique qui  nous  fait  voir  successivement  tous  les  points  de  leur 
épaisseur.  C'est  ainsi  que  nous  arrivons  à  voir  si  nous  avons  sous 
les  yeux  des  sphéroïdes,  des  cylindres  ou  des  prismes  aplatis 
ou  non. 

Les  corps  convext>s,  agissant  ainsi  que  nous  Tavons  dit  p.  265,  à  la 
manière  des  lentilles  convergentes,  on  recomiaîtra  leur  forme  sphé- 
rique  à  ce  que,  en  partant  du  point  où  leur  contour  parait  net,  leur 
centre  deviendra  brillant  à  mesure  qu'on  éloignera  l'objectif;  il  de- 
viendra foncé,  si,  au  contraire,  on  le  rapproche  plus  qu'aupara- 
vant. Si  le  corps  est  concave,  comme  le  sont  les  hématies,  il  tend 
à  disperser  les  rayons  lumitieux  ;  il  faut  par  suite  abaisser  l'objec- 
tif pour  que  le  centre  paraisse  clair,  et  l'éloigner  pour  qu'il  de- 
vienne foncé. 

Les  éléments  anatomiques  filamenteux,  cylindriques  ou  prisma- 
tiques, recevant  la  lumière  dans  le  sens  de  leur  longueur,  sur  les 
faces  opposées  à  celles  qui  sont  tournées  vers  l'observateur,  les 
rayons  réfractés  viennent  se  réunir  du  côté  de  l'élément,  comme 
pour  les  corps  sphériques  ou  lenticulaires  ;  ce  qui  donne  lieu  à  la 
formation  d'une  bande  claire,  dans  le  sens  de  leur  longueur,  au  ni- 
veau de  leur  axe  et  de  la  plus  grande  épaisseur  de  leur  section, 
bande  qui  est  bordée  de  deux  lignes  parallèles  plus  foncée  au  ni- 
veau  de  leurs  faces  latérales.  L'intensité  des  teintes  de  ces  lignes 
est  naturellement  proportionnelle  au  volume  et  à  la  puissance  réfrac- 
tive  de  la  substance  des  élémenls.  11  en  est  encore  ainsi  pour  les 
faillies  des  écailles  et  autres  objets  microscopiques  qui  séparent  les 
sillons  dont  elles  sont  striées,  et  c'est  par  là  qu'on  distingue  les  dé- 
pressions des  saillies  dans  ces  circonstances  et  autres  analogues, 
comme  par  exemple  sur  les  membranes  plissées.  Que  ces  filaments 
iroient  isolés  ou  contigus,  ce  phénomène  à  toujours  lieu  et  permet 
de  reconnaître  la  nature  fibrillaire  des  parties  complexes  qu'on  a 
sous  les  yeux,  la  direction  des  fibres  dont  les  plans  de  contiguïté 
sont  indiqués  par  les  lignes  foncées  signalées  plus  haut  séparant 
les  bandes  claires  qui  correspondent  à  la  substance  même  de  Télé- 
ment,  s'il  est  au  point  de  la  vision  distincte.  Si,  au  lieu  d'être  pa- 
rallèles, onduleuses  ou  non,  les  fibres  sont  entre-croisées  et  super- 
posées, les  entre-croisements  des  lignes  claires  et  foncées  donnent 
à  la  masse  un  aspect  ponctué  et  granuleux. 

Si  enfin  la  trop  forte  pression  du  tissu  préparé  a  rendu  ces  parties 
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molles  cohérentes,  au  point  d'en  faire  un. amas  homogène,  oelui-cî 
n'agissant  dès  lors  que  comme  un  seul  prisme,  la  réfraction  n'a  plus 
lieu  qu*en  masse  et  confusément  et  non  dans  chaque  fibre  isolément. 

Quand  les  cylindres  et  les  prismes  tubulés  bunonsontonduleux, 
repliés  ou  vus  par  Tun  de  leurs  bouts,  le  microscope,  en  raison  de  ce 
qui  a  été  dit  plus  haut  (p.  444-445),  n'en  montre  que  la  section,  dont 
Taspect  même  varie  selon  que  le  corps  est  droit  ou  oblique.  Hais, 
dans  ce  dernier  cas  particulièrement,  on  peut,  en  faisant  tourner  la 
vis  micrométrique,  en  même  temps  qu'au  besoin  on  fait  courir  la 
préparation,  on  peut,  dis-je,  suivre  l'élément  sur  toute  son  éten- 
due, de  manière  à  juger  de  sa  longueur  et  de  ses  inflexions. 

0  en  etf  de  même  pour  les  membranes  qui  sont  planes  ou  courbes, 
repliées  ou  plissées,  etc.,  pour  les  noyaux  ovoïdes,  les  prolonge- 
ments qui  sont  coniques,  etc.,  tels  que  certains  poils  des  articn- 
lés,  etc.;  lorsqu'ils  dirigent  Tun  de  leurs  bouts  vers  l'observateur, 
ils  ne  montrent  que  leur  section  plus  ou  moins  exactement  circu- 
laire, qui  les  fait  ressembler  à  un  sphéroïde,  tant  qu'on  ne  tourne 
pas  la  vis  micrométrique  pour  juger  de  leur  longueur  et  de  leur 
forme  réelle  d'après  les  changements  de  largeur  de  cette  section. 

En  même  temps  que,  par  ces  mouvements  de  la  vis  micrométrique 
qui  permet  de  parcourir  en  épaisseur  tous  les  plans  du  prisme 
que  représente  la  préparation,  on  juge  de  la  forme  et  du  volume 
des  objets  que  celle-là  renferme,  on  constate  l'ordre  de  leur  super- 
position, celui  des  granules  qu'ils  renferment,  l'aspect  que  ceux-ci 
ou  toute  autre  particule  présentent  selon  qu'ils  sont  ou  non  au 
point  de  la  vision  distincte,  puis  de  quelle  façon  la  superposition 
des  uns  gène  l'examen  des  autres,  etc.. 

C'est  de  la  même  manière  encore  que  l'on  reconnaît  si  la  surface 
d'un  corpuscule  est  lisse  ou  hérissée  de  saillies,  de  lignes,  etc., 
comme  le  sont  beaucoup  d'espèces  de  grains  de  pollen,  etc.,  et 
quel  est  de  plus  le  lieu  de  l'insertion  de  ces  prolongements,  de 
quelque  ordre  qu'ils  soient. 

Sphères  creuses  et  cylindres  creux, 

•  595.  Les  considérations  qui  vont  suivre,  empruntées  à  Nâgeli  et 
Schwendener  S  s'appliquent  aux  cellules  cylindriques,  aux  noyaux 
offrant  des  vacuoles,  aux  grains  de  fécule  à  cavités  sphériques, 

*  C.  NSgeli  et  S.  Schwendener,  Dos  Miktoskop,  Théorie  und  Armendung, 
Leipzig,  1865,  in-S*,  p.  199  et  suîy.  J'en  dois  Tanalyse  à  H.  Thorens,  interne  des 
hôpitaux  de  Paris. 


qui  tr.ivcrseni  I, 
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aux  gouttelettes  huileuses  même,  etc.  Mais,  pour  simplifier,  nous 
ne  ferons  que  considérer  des  cylindres  creux. 

Les  rayons  lumineux  qui  vont  former  l'image  de  cesobjctspeuvent 
être  divisés  en  quatre  groupes  : 

i'  Rayons  périphériques  qui  traversent  la  paroi  du  cylindre,  sans 
arriver  È  sa  cavité  ; 

2" Rayons  périphériques  qui  viennent  frapper  trés-obliquement 
la  surface  interne  du  cylindre  el  qui  y  sont  réfléchis  ; 

5°  Rayons  qui  pénétrent  dans  la  cavité  du  cylindre,  sont  rélléchis 
sur  les  parois,  et  arrivent  à  robjeclif  après  avoir  subi  une  double 
réfraction  ; 

1  cavité  du  cylindre  en  ligne  droite, 
et  subissent  une  quadruple  réfrac- 
tion. 

Les  rayons  qui  ne  subissent  que 
deux    réfractions    se    r^mportenl 
^    dans  un   cylindre  solide. 
M.'iis  ce  ne  sont  pas  seulement  les 
angles  d'ouverture  w  et  S,  mais  bien, 
(encore  l'épaisseur  des  parois,  qui 
!   déterminent    jusqu'A    quel    point 
ils  concourent  ù  éclairer  ces  parois. 
I   Soit  STLK  (fig.  IH),  un  rayon  li- 
cnile,  qui,  après  sa  première  rtifrac- 
lion, soit  tangente  la  circonférence 
interne;  soit  II  le  grand  rayon,  r 
le  petit  rayon  du  cylindre  creux,  il 
*'«■  "'■  —   r,   l'épaisseur  de  la  paroi;  el 

a  les  angles  d'incidence  el  de  réfraction  ;  v,  l'indice  de  réfraclion; 

,  .  usina'      ...     .  lu     „  , 

nous  avons  :  sin  «  ^  r;  sina^^;  — ^ — ,  dou  sw  a  ^=û'   'Ous  les 

autres  rayons  qui  traverseront  de  même  les  parois,  devront  donc 

satisfaire  à  la  condition,  sin  «  |>  tt-  •  Hais  il  faut  en  outre  que  a  — 


a!  <  ™"T"  ",  lisseront  donc  perdus  pour  l'œil,  quand  -rr  sera  égal  ù 
une  certaine  grandeur  déterminée.  Dans  des  conditions  données  de 


réfraclion,  ils  n'agiront  donc  que  si  les  parois  sont  e 
1.049  ,, 


ez  épaisses, 
it  et  l'eau)  el 
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|-  =0,8;  on  devra  donc  avoir  comme  valeurs niiDimuina>  81% 

«'>-55»8';a — «'  =  28".  La  somme  des   angles    d'ouverture, 
u+S,  devra  i^tre  voisine  de  4x28  =  112'*,  dan»  le  cas  même  où 
seuls  les  rayons  les  plus  iulenses  doivent  concourir  à  l'éclairage 
des  parois  du  cylindre.  11  eh  ré- 
sulterait que,  si  d'autres  rayons, 
suivant  une  marche  différente,  ne 
venaient  les  éclairer ,  ces  parois 
paraîtraient  complètement  noires. 
Les  rayons  qui  ont  été  réfléchis 
sur  la  surface  interne  de  la  paroi, 
et  ont  subi  une  seconde  réfrac- 
tion, forment,  comme  dans  le  cas 
de  la  bulle  d'air,  un  foyer  virtuel 
très-prés   dii  point  où  le  rayon 
émergent  non  dévié  coupe  le  plan 
de  la  mise  au  point ,  ce  plan  sup- 
posé passer  par  le  centre.  Voyons 
à  déterminer  ce  point  :  soit  ST 
(fig.  112)  ua  rayoïf  incident  vcrti- 
'^'    "  cal,  réfléchi  en  H,  et  rèfi-aclé  une 

seconde  fois  eu  H  ;  «  et  a.'  les  angles  d'incidence  et  de' réfraction. 
Il  et  r  les  deux  rayons  du  cylindre  ;  l'angle  HKH  =  5  ;  l'angle  MllK 
=  7.  Le  triangle  MHK  nous  donne  : 


Sfn  p  =  Sîn  (a 


P  =  18I)--[(«-bT+,); 

+  u)  =  Sin  («  —  a*)  Cos  ^  4-  Cos  (a  —  «')  Sin  n 


Dans  le  triangle  CHH,  on  a  :  ^ 


d'où 
d'où 


CH  ~  Sin  «'  ' 
Sintt'  =  -Sin«' 


Siiip=Sin(«  — «Oy  1  —  I^Sina'j  -»-Cos  (a— «')^Sin  <.'. 

De  cetle  équation,  on  peut  déterminer  la  direction  du  rayon  émer- 
gent, pour  quelque  angle  d'incidence  que  ce  soit.  Dans  le  cas  où 
5  =  90*,  V  est  l'angle  complémentaire  de  (  a — a);  on  a  alors  : 

Cos{«— B')=Sin>ti=-SinB'; 
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d'où 


..         •  .       .  r  Sin 


R      Gos(a— oO 

De  cette  dernière  expression,  on  peut  conclure  que,  quel  que  soit 
TaiBgle  d'incidence,  on  peut  supposer  une  telle  relation  des  dia- 
dfcètrcB  externe  et  interne  que  le  rayon  émergent  ait  la  même  di- 
'^.  'ndâcxk  que  le  rayon  incident.  La  direction  de  ce  rayon,  et  par  suite 
VJ  li]RMition  de  son  foyer  virtuel,  reculant  d'autant  plus  vers  Tinté- 
rifior  du  .cylindre,  que  a  est  plus  petit  ;  ce  foyer  virtuel  se  présente 
rions  le  microscope,  comme  une  ligne  claire.  11  serait  assez  inté- 
ressant, au  point  de  vue  pratique,  de  comparer  sa  position  avec  les 
diverses  dimensions  relatives  de  R  et  de  r  :  c'est  ce  que  représente 
k  table  suivante  où  F  indique  la  distance  de  ce  foyer  du  centre, 
sinsi  que  r,  en  fraction  de  R,  pris  pour  unité.  L'indice  de  réfraction 

1,5 


■*^^î:É5§- 


"*  i,555d- 

a 

a 

» 

17%44' 

» 

22-,(r 

30- 

a6».2f/ 

» 

30*,43' 

40* 

34»,5y 

45P 

39-.i' 

50» 

43- 

5S* 

4e»,5or 

60* 

5U»,2T 

65* 

5ô»,48' 

70» 

5(y,48' 

75- 

59«,10' 

80* 

61<>,16' 

.M 


r  F 

0,504  0,3420 

0,3768  0,4226 

0,S460  0,500 

0,5121  0J&735 

0,5746  0.iM27 

0,6331  0,7070 

0,6872  0,7660 

0,7368  0,8101 

0,7801  0,8660 

0,822  0,9ftS 

0,8594  0,0307 

0,8933  0,96Se 

0,9250  0,0848 

Ce  foyer  virtuel  se  trouve  donc  plus  éloigné  du  centre  que  ne 
l'est  la  surface  interne  du  cylindre.  Le  calcul  démontre  que  tousi  les 
rayons,  dont  les  angles  d'incidence  sont  im  peu  plus  forts  ou  .plus 
faibles  que  les  précédents  paraissent  provenir  de  points  plus  voisins 
de  la  périphérie  ;  il  en  résulte  que  la  partie  la  plus  yiterme  de  la 
paroi  dans  une  étendue  égale  â  F  r,  se  trouve  danç  l'ombre,  tandis 
que  la  portion  périphérique  est  faiblement  éclairé  ;  son  éclairage 
est  ensuite  augmenté  encore  par  l'effet  des  premiers  rayons  que 
nous  avons  considérés. 

Il  est  donc  complètement  faux  que  la  cavité  d'une  cellule  cylindri- 
que soit  en  réalité  aussi  grande  qu'elle  le  parait,  d'après  la  situation 
de  son  ombre  périphérique.  L'erreur  est  d'autant  plus  grande  que 
l'indice  de  réfraction  est  plus  considérable.  Les  cavités  dans  Tinte- 

G.  Ronif.  —  Microscope.  29 
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structure  véritablement  intime  qu*il  présente.  C'est  là  ce  qui  donne 
au  microscope  cet<  inappréciable  avantage  de  nous  faire  connaître, 
non-seulement  la  superficie  des  objets  qu'il  nous  montre,  comme 
cela  est  pour  ceu3^  qui  sont  habituellement  soumis  à  notre  examai, 
mais  encore  tout  ce  qui, dans  leur  épaisseur,cst  susceptible  d'influer 
sur  la  direction  et  sur  la  nature  de  la  lumière.  C'est  ensuite  par  la 
réunion  synthétique  de  cette  succession  d*examens  que  nous  nous 
représentons  Tobjet  observé,  que  nous  nous  en  faisons  une  idée  ou 
image,  dans  toute  la  force  du  terme,  quelque  petit  que  soit  cet 
objet. 

Ces  particularités  sont  surtout  manifestes,  quand  ils  s'agit  de  cor- 
puscules sphériques,  qui,  en  raison  de  ce  qui  vient  d*étre  dit,  nous 
montrent  sous  le  microscope,  leur  circonférence  mal  limitée,  quand 
nous  voyons  nettement  les  points  de  leur  surface  les  plus  rappro- 
cbés  ou  les  plus  éloignés  de  l'observateur,  et  dont  nous  ne  voyons 
plus  les  détails  qui  sont  là  quajud  le  plan  de  vision  distincte,  amené 
au  niveau  du  centre  de  cette  sphère,  fait  découvrir  nettement  la  cir- 
conférence de  cette  section,  ainsi  que  les  granules,  etc.,  semés 
dans  ce  cercle. 

Ce  résultat  s'obtient  comme  on  le  sait  déjà  en  faisant  tourner 
la  vis  micrométrique  qui  élève  et  abaisse  à  volonté  le  système  opti- 
que, pendant  que  Tobjet  étudié  reste  sur  un  plan  fixe.  Aussi  faut-il 
presque  toujours  avoir  la  main  sur  cette  vis  et  d'autant  plus  qu'on 
use  d'objectifs  d'un  plus  grand  pouvoir  amplifiant.  On  distingue 
même  immédiatement  des  autres,  les  personnes  habituées  au  ma- 
niement du  microscope,  au  mouvement  de  leur  main  qui,  au  lieu 
de  rester  immobile,  cherche  la  vis  micrométrique,  en  même  temps 
que  l'œil  poursuit  l'objet  dans  le  champ  d'observation.  Car  il  n'est 
presque  pas  d'objet  vu  par  lumière  transmise  dont  la  minceur  soit 
telle  que  tous  les  détails  à  étudier  se  trouvent  placés  sur  un  même 
plai\,  sur  un  plan  assez  étendu  du  foyer,  pour  que  la  vision  en  soit 
distincte  d'une  manière  égale. 

592.  Quand  la  netteté  des  contours  des  objets  a  montré  que,  par 
les  manœuvres  précédentes,  Tobjet  se. trouve  rois  au  point,  il  faut 
faire  courir  la  préparation  en  divers  sens  sur  la  platine,  soit  en 
abandonnant  la  vis  de  rappel,  soit  mieux  encore,  en  continuant  à 
s'en  servir  dans  le  but  déjà  indiqué* 

Ces  mouvements  de  glissement  de  la  préparation  en  divers  sens 
stur  la  platine  sont  indispensables  pour  voir  tous  les  objets  qui  sont 
placés  entre  les  deux  lames  de  verre,  et  cela  d'autant  plus  que  le 
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chanqp  de  l'objectif  est  plus  étroit.  C'est  de  la  sorte  qu'on  prend 
ce  qu'on  appelle  une  idée  de  la  préparation,  c'est-à-dire  en  réu- 
nissant, de  mémoire,  en  un  tout,  l'ensemble  des  objets  ou  des 
caractères  d'un  même  objet,  observés  successivement  sur  tel  ou  tel 
point  de  la  préparation,  amenés  au  foyer  de  l'objectif  par  ces  mouve- 
ments horizontaux  de  latéralité,  d'avant  en  arrière,  etc. 

C'est  ainsi  qu'on  voit  les  divers  objets  compris  dans  une  prépara- 
tion quand  ils  sont  multiples,  qu'on  suit  les  divers  points  de  la 
longueur  de  ceux  qui  sont  allongés,  filamenteux  ou  tubuleux  et 
qu'on  observe  les  diverses  portions  des  coupes  ou  des  corpuscules 
qui  sont  lamelleux  comme  certaines  écailles,  etc. 

Pour  faire  exécuter  à  la  préparation  ces  mouvements  destinés  à 
la  parcourir  en  entier,  on  fait  glisser  le  porte-objet  sur  la  platine 
avec  l'extrémité  des  pouces  de  chaque  main  ou  dune  seule  main, 
le  poignet  reposant  sur  la  table. 

L'habitude  rend  ce  moyen  aussi  précis,  plus  commode  et  plus 
rapide  même  que  l'emploi  des  vis  micrométriques  des  platines  mo- 
biles ou  chariots,  malgré  la  nécessité  où  Ton  est  de  faire  ces  mou- 
vements à  rebours,  en  Vaison  du  renversement  des  objets  par  les 
lentilles  du  microscope. 

Lorsqu'on  est  arrivé  à  trouver  un  objet  que  l'on  veut  examiner,  il 
faut  de  nouveau  porter  la  main  au  pignon  de  la  vis  micrométrique 
placé  au-dessous  de  l'oreille  de  la  platine,  et  la  faire  mouvoir  pres- 
que incessamment,  de  manière  à  élever  ou  abaisser  l'objectif  par 
des  mouvements  à  peine  sensibles,  pour  étudier  la  préparation 
dans  toute  son  épaisseur  comme  nous  l'avons  dit. 

On  peut  aussi  d'une  main  faire  glisser  la  plaque,  et  de  l'autre  faire 
mouvoir  la  vis  micrométrique  pour  étudier  certaines  dispositions 
en  combinant  les  deux  mouvements.  Ce  n'est  qu'en  parcourant  la 
préparation  à  la  fois  en  largeur  et  en  épaisseur  (car  les  deux  pla- 
ques qui  semblent  se  toucher  renferment  cependant  plusieurs  cou^ 
ches  superposées  de  fibres,  de  cellules,  etc.),  qu'on  parvient  à  bien 
connaître  la  préparation,  à  se  faire  une  idée  nette  de  tous  les  élé- 
ments et  de  toutes  leurs  variétés^  qui  peuvent  se  trouver  dans  un 
même  tissu. 

On  étudie  ainsi  les  éléments  anatomiques  considérés  isolé^ 
ment  sous  le  point  de  vue  de  la  forme,  du  volume  absolu  et  com- 
paratif, de  la  régularité  ou  de  Tirrégularité  de  leurs  bords,  de  leur 
couleur,  etc.^  pour  arrivera  interpréter  exactement  les  dispositions 
observées. 
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A.  De  rinterprétation  des  aspects  de  Vimage  des  corps  incohres 

examinés  sous  le  microscope, 

593.  Examinons  maintenant  les  données  qui  concernent  l'inter- 
prétation de  l'image  des  objets  observés  sous  le  microscope  à  l'aide 
de  la  lumière  transmise. 

Nous  avons  vu  précédemment  (p.  228-229)  que  Tusage  de  Teau  ou 
de  tous  les  autres  véhicules  liquides  ou  demi-liquides,  et  même  de- 
venant solides  en  restant  homogènes  est  de  faire  avec  le  couvre-objet 
'  que  les  corpuscules  inclus  forment  un  prisme  plus  ou  moins  épais, 
à  faces  parallèles.  Dans  ces  conditions-là,  que  les  rayons  lumineux 
passent  au  sein  de  ce  prisme  d'un  corps  moins  réfringent  dans  Tun 
qui  Test  plus  et  vice  versa  comme  les  faces  d'entrée  et  de  sortie 
sont  parallèles,  la  direction  de  la  lumière  sortant  de  Tensemble 
de  ces  milieux  reste  toujours  parallèle  à  la  diieclion  de  son  inci- 
dence. 

Ce  parallélisme  persiste  même  pour  les  rayons  qui  ont  subi  pai* 
réfractions  successives  diverses,  dans  Tépaisseur  de  ce  prisme,  les 
phénomènes  de  convergence  ou  de  divergence  avec  ou  sans  disper- 
sion des  rayons  colorés  composants  (voy.  p.  228  et  264),  selon  la 
nature  des  corps  et  le  rapport  des  angles  d'incidence  et  de  ré- 
fraction; phénomènes  qui  représentent  précisément  les  conditions 
nécessaires  de  la  visibilité  des  corps  transparents  incolores  traver- 
sés par  la  lumière.  (Voy.  p.  416  et  417.) 

C'est  même  en  raison  de  ce  que  la  plupart  des  éléments  anatomi- 
ques  ont  un  pouvoir  réfringent  faible,  soit  d'une  manière  absolue, 
soit  par  rapport  aux  liquides  dans  lesquels  on  les  prépare,  qu'on 
emploie  des  réactifs  qui  augmentent  leur  visibilité  en  augmentant 
leur  indice  de  réfraction,  tandis  que  d'autres  agissent  sous  ce  rap- 
port en  les  colorant  de  manière  à  ce  qu'ils  ne  laissent  passer 
que  les  rayons  de  telle  ou  telle  teinte,  ou  en  les  coagulant;  on  les 
rend  alors  moins  translucides,  et  ainsi  leur  image  se  dessine  mieux 
sur  la  portion  de  la  rétine  qui,  à  leur  place,  est  moins  vivement 
ébranlée  que  sur  leur  pourtour.  (Voy.  p.  266.) 
^  594.  Dans  Texamen  des  corpuscules  incolores,  comme  le  sont  la 
plupart  des  éléments  anatomiques,  qui  font  partie  du  prisme  à  faces 
parallèles  que  représente  la  préparation  (voy.  p.  228),  nous  aurons 
à  tenir  compte  des  particularités  qui  suivent. 

Il  importe  ici,  comme  précédemment,  de  toujours  se  rappeler  que 
le  microscope  ne  montre  en  quelque  sorte  que  la  coupe  des  objets 
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etqae  pour  avoir  une  idée  complète  de  leur  forme,  etc.,  il  faut 
tourner  incessamment  dans  un  sens  et  dans  Tautre  la  vis  micromé- 
trique  qui  nous  fait  voir  successivement  tous  les  points  de  leur 
épaisseur.  C*est  ainsi  que  nous  arrivons  à  voir  si  nous  avons  sous 
les  yeux  des  sphéroïdes,  des  cylindres  ou  des  prismes  aplatis 
00  non. 

Les  corps  convexes,  agissant  ainsi  que  nous  Tavons  dit  p.  265»  à  la 
manière  des  lentilles  convergentes,  on  reconnaîtra  leur  forme  sphé- 
rique  h  ce  que,  en  partant  du  point  où  leur  contour  parait  net,  leur 
centre  deviendra  brillant  à  mesure  qu'on  éloignera  l'objectif;  il  de- 
viendra foncé,  si,  au  contraire,  on  le  rapproche  plus  qu'aupara- 
vant. Si  le  corps  est  concave,  comme  le  sont  les  hématies,  il  tend 
à  disperser  les  rayons  lumineux  ;  il  faut  par  suite  abaisser  Tobjec- 
lif  pour  que  le  centre  paraisse  clair,  et  l'éloigner  pour  qu'il  de- 
vienne foncé. 

Les  éléments  anatomiques  filamenteux,  cylindriques  ou  prisma- 
tiques, recevant  la  lumière  dans  le  sens  de  leur  longueur,  sur  les 
iiices  opposées  à  celles  qui  sont  tournées  vers  l'observateur,  les 
rayons  réfractés  viennent  se  réunir  du  côté  de  l'élément,  comme 
pour  les  corps  sphériques  ou  lenticulaires  ;  ce  qui  donne  lieu  à  la 
formation  d'une  bande  claire,  dans  le  sens  de  leur  longueur,  au  ni- 
veau de  leur  axe  et  de  la  plus  grande  épaisseur  de  leur  section, 
bande  qui  est  bordée  de  deux  lignes  parallèles  plus  foncée  au  ni. 
veau  de  leurs  faces  latérales.  L'intensité  des  teintes  de  ces  li^rnes 
est  naturellement  proportionnelle  au  volume  et  à  la  puissance  réfrac- 
tive  de  la  substance  des  éléments.  Il  en  est  encore  ainsi  pour  les 
baillies  des  écailles  et  autres  objets  microscopiques  qui  séparent  les 
sillons  dont  elles  sont  striées,  et  c'est  par  là  qu'on  distingue  les  dé- 
pressions des  saillies  dans  ces  circonstances  et  autres  analogues, 
comme  par  exemple  sur  les  membranes  plissées.  Que  ces  filaments 
soient  isolés  ou  contigus,  ce  phénomène  à  toujours  lieu  et  permet 
de  reconnaître  la  nature  fibrillaire  des  parties  complexes  qu'on  a 
sous  les  yeux,  la  direction  des  fibres  dont  les  plans  de  contiguïté 
sont  indiqués  par  les  lignes  foncées  signalées  plus  haut  séparant 
les  bandes  claires  qui  correspondent  à  la  substance  même  de  Télé-* 
ment,  s'il  est  au  point  de  la  vision  distincte.  Si,  au  lieu  d'être  pa- 
rallèles, onduleuses  ou  non,  les  fibres  sont  entre-croisées  et  super- 
posées, les  entre-croisements  des  lignes  claires  et  foncées  donnent 
à  la  masse  un  aspect  ponctué  et  granuleux. 

Si  enfin  la  trop  forte  pression  du  tissu  préparé  a  rendu  ces  parties 
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molles  cobérmites,  au  point  d'en  faire  un. amas  homogène,  oelui-ci 
n'agissant  dès  lors  que  comme  un  seul  prisme,  la  réfraction  n*a  plus 
lieu  qu*en  masse  et  confusément  et  non  dans  chaque  fibre  isolément. 

Quand  les  cylindres  et  les  prismes  tubulës  ounonsontonduleux, 
repUés  ou  vus  par  Tun  de  leurs  bouts,  le  microscope,  en  raison  de  ce 
qui  a  été  dit  plus  haut  (p.  444-445),  n'en  montre  que  la  section,  dont 
Taspect  même  varie  selon  que  le  corps  est  droit  ou  oblique.  Hais, 
dans  ce  dernier  cas  particulièrement,  on  peut,  en  faisant  tourner  la 
vis  micrométrique,  en  même  temps  qu'au  besoin  on  fait  courir  la 
préparation,  on  peut,  dis-je,  suivre  l'élément  sur  toute  son  éten- 
due, de  manière  à  juger  de  sa  longueur  et  de  ses  inflexions. 

lien  esji  de  même  pour  les  membranes  qui  sont  planes  ou  courbes, 
repliées  ou  plissées,  etc.,  pour  les  noyaux  ovoïdes,  les  prolonge- 
ments qui  sont  coniques,  etc.,  tels  que  certains  poils  des  artido- 
lés,  etc.;  lorsqu'ils  dirigent  l'un  de  leurs  bouts  vers  l'observateur, 
ils  ne  montrent  que  leur  section  plus  ou  moins  exactement  circu- 
laire, qui  les  fait  ressembler  à  un  sphéroïde,  tant  qu'on  ne  tourne 
pas  la  vis  micrométrique  pour  juger  de  leur  longueur  et  de  leur 
forme  réelle  d'après  les  changements  de  largeur  de  cette  section. 

En  même  temps  que,  par  ces  mouvements  de  la  vis  micromètrique 
qui  permet  de  parcourir  en  épaisseur  tous  les  plans  du  prisme 
que  représente  la  préparation,  on  juge  de  la  forme  et  du  volume 
des  objets  que  celle-là  renferme,  on  constate  Tordre  de  leur  super- 
position, celui  des  granules  qu'ils  renferment,  l'aspect  que  ceux-ci 
ou  toute  autre  particule  présentent  selon  qu'ils  sont  ou  non  au 
point  de  la  vision  distincte,  puis  de  quelle  façon  la  superposition 
des  uns  gène  l'examen  des  autres,  etc.. 

C'est  de  la  même  manière  encore  que  l'on  reconnaît  si  la  surface 
d'un  corpuscule  est  lisse  ou  hérissée  de  saillies,  de  lignes,  etc., 
comme  le  sont  beaucoup  d'espèces  de  grains  de  pollen,  etc.,  et 
quel  est  de  plus  le  lieu  de  l'insertion  de  ces  prolongements,  de 
quelque  ordre  qu'ils  soient. 

Sphères  creuses  et  cylindres  creux, 

•  595.  Les  considérations  qui  vont  suivre,  empruntées  à  Nâgeli  et 
Schwendener  S  s'appliquent  aux  cellules  cylindriques,  aux  nofyaux 
offrant  des  vacuoles,  aux  grains  de  fécule  à  cavités  sphériques, 

*  C.  NSgeli  et  S.  Schwendener,  Dos  Mikroskap,  Théorie  und  Anwendung, 
Leipzig,  1865,  in-^*,  p.  199  et  soi?.  J'en  dois  l'analyse  à  H.  Thorens,  interne  des 
h^taux  de  Paris. 
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aux  gouttelettes  buileuscs  même,  etc.  Hais,  pour  simplifier,  nous 
ne  ferons  que  considérer  dt>s  cylindres  creux. 

Les  rayons  lumineux  qui  vont  former  l'image  de  ces  objets peuTenI 
être  divisés  en  quatre  groupes  : 

1*  Rayons  périphériques  qui  traversent  la  paroi  du  cylindre,  sans 
■niver  &  sa  cavité  ; 

8*  Rayons  périphériques  qui  viennent  frapper  très-obliquement 
la  surface  interne  du  cylindre  et  qui  y  sont  réfléchis  ; 
.  3'  Hayons  qui  pénétrent  dans  la  cavité  du  cylindre,  sont  réfléchis 
BBT  les  parois,  et  arrivent  à  l'objectif  après  avoir  subi  une  double 
rèbvction  ; 
4*  Bayons  qui  traversent  lu  cavité  du  cylindre  en  ligne  droite. 
I  et  subissent  une  quadruple  réfrac- 
I  tion. 

IjCS  rayons  qui  ne  subissent  qne 
I   deux    réfractions    se    comportent 
comme    dans  un   cylindre  solide. 
Mais  ce  ne  sont  pas  seulement  les 
igles  d'ouverture  u  et  S,  mais  bien, 
encore  l'épaisseur  des  parois,  qui 
déterminent    jusqii'A    quel    point 
ils  concourent  r'i  éclairer  ces  parois. 
Soit  STLK  (li^'.  111),  un  rayon  li- 
mite, qui,  après  sa  première  réfrac- 
tion, soit  langent  i^  la  circonférence 
interne;  soil  H   le  grand  rayon,  r 
le  petit  rayon  du  cylindre  creux,  R 
—   r,   l'épaisseur  de  la  paroi;  et 
mgles  d'incidence  et  de  réfraction  ;  »,  l'indice  de  réfraction; 

-=j — ,  d'oùsiHa=jT.  Tous  les 
autres  rayons  qni  traverseront  de  même  les  parois,  devront  donc 
satisfaire  i  la  condition,  sin  a  >  jr-  •  Hais  il  faut  en  outre  que  a  — 


Kie-  m. 


nous  avons  :  sin  i 


"'<- 


U 
■>  lisseront  donc  perdus  pour  l'ieii,  quand- 


égal  k 


une  certaine  grandeur  déterminée.  Dans  des  conditions  données  de 
réfraction,  ils  n'agiront  donc  que  si  les  parois  sont  assez  épaisses. 

Ainsi,  soit  H  =  '„.  (indices  de  réfractions  entre  le  flint  et  l'eau)  et 
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(flg.l  16)  agissent  comme  des  lentilles  concaves.et  que.le  microseope 
étant  mis  au  point  convenablement,  elles  donnent  l'image  virtuelle 
du  diaphragme  ;  et,  n'étaient  leurs 
Taibles  dimensions,  il  en  serait  de 
même  pour  l'œil  nu.  Si  la  dépres- 
sion a  une  forme  prismatique,  ou 
cylindrique,  de  telle  façon  que  le  fond  en  soit  plan,  l'image  ra 
disparait  pour  l'œil  nu,  tandis  qu'elle  reste  visible  au  microscope, 
car  l'angle  d'ouverture  est  incomparablement  plus  grand.  Qu'on 
tasse  évaporer  sur  le  porte-objet  une  solution  saline  ;  il  se  fonnera 
une  lamelle  homogène,  mais  criblée  de  trous,  de  dëpressioM,  de 
fentes,  de  sillons  de  formes  très-diverses  ;  dans  la  plupart,  on  venïi 
l'image  du  diaphragme  avec  assez  de  netteté,  quand  on  baissera  le 
foyer  un  peu  au-dessous  du  plan  moyen  de  la  mise  au  point. 
La  figure  117  montre  la  production  de  ces  images.  Sur  les  bords  de 
l'ouverture,  les  rayons  lumineux 
arrivant  d'un  point  très-tioigné, 
et,  par  conséquent,  à  peu  prés  pa- 
rallèles, sont  déviés  les  uns  en  n, 
les  autres  ennt,  par  réfleiion  to< 
taie  ;  les  doux  faisceaux  ainsi  pro- 
duits, semblent  provenir  de  leur 
point  de  croisement  o,  c'est  I& 
que  se  forme  l'image  virtuelle  de 
la  source  lumineuse.  Que  celle-ci 
se  dévie  à  droite,  l'image  se  verra 
dans  le  même  sens. 

Il  en  est  de  même,  que  la  sur- 
face réfractante  soit  régulière  ou 
non;  que  les  rayons  soient  paral- 
lèles, convergents  ou  divergents, 
il  n'en  résultera  qu'une  augmen- 
tation ou  une  diminution  de  l'espace  oh  se  croisent  leurs  prolon- 
gements ;  mais  toujours  cet  espace  restera  très-petit,  il  ne  paraîtra 
à  l'œil  qu'un  simple  point. 

Si  l'œil  ne  reçoit  que  les  rayons  qui  ont  traversé  l'ouverture  dans 

un  seul  sens,  de  telle  façon,  qu'ils  ne  se  croisent  point,  on  aura 

une  image  confuse,  qui  paraîtra  d'autant  plus  grande  que  l'on 

abaisse  davantage  le  plan  de  la  mise  au  point. 

En  se  servant  d'un  objectif  non  corrigé ,  en  élevant  l'objectit 


JfV 


It 


Fi?.  il8. 
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an-deiras  du  plan  de  la  mise  au  point»  on  verra  le  centre  de  l'ou- 
veitare  rouge,  le  bord  bleu  et  l'inverse  quand  on  l'abaissera.  C'est 
le  eu  qui  se  présente  dans  la  plupart  des  instruments  ;  quand  donc 
on  met  au  point  pour  le  centre  de  petits  pores,  do  petites  fentes, 
etc.,  ils  paraissent  toujours  plus  ou  moins  rouges,  suivant  la  nature 
dei^  lentilles  du  microscope  (voy.  p.  177).  Souvent,  on  remarque 
aussi  le  liséré  bleu,  malgré  ses  plus  faibles  dimensions. 

Membranes  ayant  une  surface  plane  et  une  surface  ondulée. 

60S.  Dans  ce  cas  (fig.  118),  les  saillies  agissent  comme  des  len- 
tilles convergentes,  les 
dépressions  comme  des 
lentilles  divergentes.  Si 
Ton  met  au  point  pour 
un  niveau  mn  plus 
élevé  que  les  images 
réelles  des  saillies,  celles*ci  paraissent  claires;  les  dépressions  sont 
foncés  ou  rouges,  suivant  leur  degré  de  courbure  ;  baisse-t-on  le 
microscope,  les  saillies  deviennent  bleues,  les  dépressions  restent 
rougesjusqu'à  ce  que  Tinstrument  soit  au  point  pour  le  plan  pq  de 
leurs  images  virtuelles.  Baisse-t-on  davantage,  celles-ci  deviennent 
bleues;  les  saillies,  au  contraire,  paraissent  rouges. 

Si  les  saillies  sont  très-prononcées,  et  à  base  étroite,  il  s'ajoute 
encore  d'autres  apparences  dues  à  des 
réflexions  dont  nous  parlerons  plus  tard. 

Si  la  surface  de  l'objet,  au  lieu  d'être 
ondulée,  est  en  zigzag,  l'effet  produit 
sera  le   même,    les    angles   saillants 
(fig.  119)    donnant  toujours  des  images  réelles,  les  angles  ren- 
trants des  images  virtuelles. 

Membranes  à  surfaces  ondulées  parallèles. 

603.  Une  pareille  membrane  peut  être  regardée  comme  formée 
par  une  suite  de  cylindres  creux,  traversant  alternativement  en  haut 
leur  face  convexe  et  en  bas  leur  face  concave. 

Du  cylindre  creux  se  comporte  comme  une  lentille  concave;  ces 
portions  de  cylindre  feront  donc  diverger  la  lumière.  Les  points 
principaux  coïncident  avec  le  centre  de  courbure,  quand  le  milieu 
environnant  est  de  l'air,  et  s'approchent  au  contraire  des  surfaces 
de  réfraction  quand  c'est  de  l'eau  ou  un  autre  liquide  (fig.  120). 


Fig.  MO. 
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Les  plans  principaux  d  une  membrane  ainsi  ondulée,  dont  les 
images  virtuelles  sont  à  égale  distance  les  unes  des  autres,  ne  sont 

pas  au  même  niveau.  Pour 
^^/^^^^^gr^^^K^^Kj^^^M^      les  parties  convexes  supè- 

eW^^^rT^fÊKf^^^^^^Êj^^'  ^     rieurement,  ils  se  trouvent 

sur  la  ligne  ab^  pour  les 
'^'  autres  sur  la  ligne  cd.  Les 

images  virtuelles  sont  donc  alternativement  hautes  ou  basses,  et, 
comme  elles  agissent  à  la  façon  de  petites  sources  lumineuses,  il 
se  produit  diverses  couleurs  suivant  Tétat  de  la  mise  au  point. 
Ainsi,  si  le  microscope  est  mis  au  point  pour  un  plan,  supérieur  à 
cd,  mais  inférieur  kab^  les  parties  convexes  (fig.  120)  supérieure- 
ment seront  bleues,  les  autres  rouges. 

Couches  denses  et  aqueuses  alternantes. 

604.  Des  couches  aqueuses,  alternant  avec  des  couches  plus 
denses,  agissent  comme  des  fentes  dans  une  substance  homogène, 
remplies  d'un  liquide  dont  Tindicc  de  réfraction  est  à  celui  de  la 
substance  homogène,  dans  le  même  rapport  que  celui  des  couches 
aqueuses  aux  couches  plus  denses.  Sous  le  microscope,  on  voit  des 
lignes  alternativement  bleues  et  rouges,  correspondant  aux  images 
virtuelles  et  réelles  des  couches,  qui  ne  se  trouvent  pas  exactement 
au  point.  Le  changement  de  clarté,  la  plus  ou  moins  grande  netteté 
des  ombres,  qui  s'obtiennent  en  changeant  la  distance  de  l'objet  à 
l'objectif,  permettent  à  un  œil  habitué  de  reconnaître  approximati- 
vement les  diverses  épaisseurs  de  ces  couches.  11  est  impossible, 
théoriquement,  de  distinguer  par  ce  seul  moyen  si  Ton  a  affaire  à 
des  couches  aqueuses  ou  réellement  à  des  fentes. 

Saillies  et  dépressions  comparées  à  Valtemance  de  couches 

de  densités  différentes, 

605.  Il  est  impossible,  en  regardant  un  objet  dansTeau,  de  dis- 
tinguer si  des  dessins  très-fins,  comme  ceux  des  Diatomées,  des  cel- 
lules végétales,  proviennent  de  la  forme  même  de  la  membrane,  ou 
d'une  différence  de  densité  de  couches  qui  la  composent.  Mais  si 
on  met  Tobjet  dans  un  milieu  plus  réfringent  que  les  parties  les 
plus  denses,  dans  le  suHure  de  carbone,  par  exemple,  le  dessin 
n'est  pas  modifié,  s'il  résulte  de  la  présence  de  parties  inégalement 
denses  ;  il  change,  au  contraire,  s'il  est  produit  par  des  inégalités 
de  la  surface  ;  la  distribution  de  l'ombre  et  de  la  lumière  en  est  in- 
tervertie, les^ores  paraissent  des  saillies,  et  inversement. 
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En  effet,  si  l'objet  est  limité  par  des  surfaces  planes,  il  en  est  de 
même  du  sulfure  de  carbone  ambiant  ;  celui-ci  n*agit  que  comme 
une  lamelle  de  verre,  il  relève  l'image  de  l'objet  sans  la  changer.  Si, 
par  contre,  la  surface  est  inégale,  la  surface  de  contact  du  liquide 
ambiant  est  inégale  aussi,  en  sens  inverse,  et  comme  ce  liquide  est 
plus  réfringent,  c'est  lui  qui  détermine  la  production  de  l'image 
microscopique  ;  l'objet  n'agit  que  comme  une  cavité  de  même 
forme,  au  milieu  d'une  substance  réfringente. 

Il  va  sans  dire  que  l'objet  ne  doit  pas  être  desséché;  autrement, 
les  couches  aqueuses  primitivement,  feraient  des  saillies  par  suite 
de  la  plus  grande  quantité  d'eau  qu'elles  ont  perdue. 

B.  De  V interprétation  des  aspects  de  Vimage  des  corps  colores  ^ 

examines  sous  le  microscope^ 

606.  Les  personnes  qui  ne  sont  pas  habituées  aux  recherches  mi- 
croscopiques et  aux  autres  études  dioptriques,  s'attendent,  en  regar- 
dant les  éléments  anatomiques  d*un  tissu  ou  d'une  humeur,  à  leur 
trouver  la  même  couleur  que  celle  qui  est  offerte  par  les  parties 
visibles  à  l'œil  nu  qu'ils  forment  par  leur  réunion. 

Hais  il  faut  rappeler  en  premier  lieu  que  les  corpuscules  placés 
sous  le  microscope  ne  représentent  pas  une  quantité  de  matière 
suffisante  pour  que  les  rayons  de  teinte  spéciale  qu'ils  laissent 
passer,  puissent  impressionner  la  rétine  autant  que  ceux  qui  sont 
réfléchis  par  un  grand  nombre  de  ces  corps.  Aussi  leur  coloration 
ne  devient  bien  sensible  que  lorsqu'on  examine  à  un  faible  grossis- 
sement un  certain  nombre  de  corpuscules  superposés.  C'est  ce  dont 
les  globules  rouges  du  sang  et  les  faisceaux  striés  des  muscles 
rouges  offrent  des  exemples. 

De  plus,  certaines  teintes  s'éteignent  de  plus  en  plus  à  mesure 
qu'on  augmente  le  pouvoir  grossissant  employé  pour  examiner  le 
même  objet  coloré.  11  en  est  ainsi  pour  les  corps  colorés  en 
rouge  comme  les  globules  du  sang,  etc.,  d'une  manière  bien  plus 
marquée  que  pour  ceux  qui  sont  colorés  en  jaune,  en  vert,  en 
bleu  et  en  violet.  C'est  ce  qui  fait  qu'à  un  fort  grossissement  les 
hématies  sont  presque  incolores.  Cela  tient  certainement  à  ce 
qu'étant  les  m'oins  réfrangibles  de  tous  ceux  du  spectre,  et  étant 
aussi  des  moins  éclairants,  les  rayons  rouges  impressionnent  de 
moins  en  moins  la  rétine  à  mesure  que  la  petitesse  ot  la  courbure 
des  lentilles  laissent  arriver  dans  l'œil  un  moindre  nombre  des 
rayons  lumineux  qui  traversent  l'objet  étudié. 
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Il  est  des  corps  qui,  vus  à  rœil  nii,  semblaient  devoir  &tre  in- 
colores ou  peu  colorés  sous  le  microscope,  et  qui,  là,  au  contraire, 
offrent  un  ton  brillant,  jaunâtre  ou  non,  avec  un  contour  foncé  ;  par* 
ticularité  due  alors  au  fort  pouvoir  réfringent  de  leur  substance 
plus  encore  qu'à  leur  coloration  propre.  Telles  sont  les  fibres  élas- 
tiques, certains  filaments  cornés  ou  pileux,  etc. 

Il  faut  noter  de  plus  que  la  plupart  des  matières  colorantes  d'o- 
rigine organique  sontdichroïques,  c'est-à-dire  que  les  rayons  colo- 
rte  qio'elles  réfléchissent  sont  autres  que  les  rayons  colorés  par  les- 
quels elles  se  laissent  traverser,  de  sorte  que,  vus  à  Tceil  nu,  ils  ont 
une  teinte  autre  que  vus  par  lumière  transmise  sous  le  microscope. 
On  sait,  du  reste,  que  les  rayons  que  les  corps  laissent  passer^ 
aussi  bien  que  ceux  qu'ils  réfléchissent,  sont  ceux-là  seulement 
qu'ils  n'absorbent  pas,  qu'ils  n'utilisent  pas.  C'est  ainsi  que  les 
globules  du  sang  et  les  faisceaux  striés  des  muscles  rouges  sont 
d'un  jaune  pâle  rougeâtre  sous  cet  instrument,  que  les^  corps  gras 
qui  sont  blancs  à  la  lumière  réfléchie,  colorent  en  jaune  celle 
qu'ils  réfractent,  sans  parler  de  leur  contour  foncé  et  irisé;  iri- 
sation qui  ne  tient  pas  à  leur  couleur ,  mais  à  leur  pouvoir  dis- 
persif  (voy.  p.  263).  C'est  encore  ainsi  que  la  matière  colorante 
biliaire  perd  sous  le  microscope  de  la  teinte  verte  qu'elle  avait 
pour  prendre  un  ton  orangé  ou  d'un  jaune  brunâtre. 

Les  grains  de  chlorophylle,  les  matières  colorantes,  jaunes  et  vio- 
lettes, des  plantes  et  de  divers  animaux  conservent,  au  contraire,  par 
lumière  transmise,  la  couleur  qu'elles  ont  quand  elles  sont  vues:  & 
l'aide  de  la  lumière  réfléchie.  H  en  est  ainsi  également  de  certaines 
matières  colorantes  rouges  des  plantes,  de  celle  de  la  coche- 
nille, etc.  Il  faut  du  reste,  dans  la  détermination  de  la  teinte  des 
corps  dont  la  couleur  est  peu  prononcée,  tenir  compte  de  son  mé- 
lange à  celle  qui  est  parfois  donnée  par  les  opticiens  à  leurs  jeux 
de  lentilles  (voy.  p.  177,  §  218). 

C.  Interprétation  des  aspects  de  l'image  des  globules  graisseux 
et  autres  analogues  vus  sous  le  microscope. 

'  607.  Parmi  les  corps  qui  frappent  l'attention  au  début  des  ob- 
servations microscopiques,  il  faut  signaler  les  globules  graisseux,  en 
général,  quelles  qu'en  soient  la  forme  et  la  consistance,  et  les  bulles 
d'air.  Les  premiers  frappent  d'une  part  en  raison  de  la  teinte  jaune 
plus  ou  moins  prononcée,  dont  nous  venons  de  parler  qui  est  com- 
mune à  la  plupart  des  composés  de  cet  ordre,  mais  surtout  en  raison 
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de  Jeur  centre  brillant  avec  un  contour  large  et  noirâtre,  toigours  au 
iDoiiis  de  teinte  foncée,  et  bordé  lui-même  souvent  d*une  bande 
irifléé'qui  fait  qu'on  croit  à  chaque  instant  ne  pas  les  avoir  bien  pla- 
cés au  point  de  la  vision  distincte. 

Nous  avons  déjà  indiqué  quelle  est  la  cause  physique  de  ces  di- 
verses particularités  (p.  266).  Notons  encore  que,  comme  pour  les 
autres  corps  sphériques  vus  par  lumière  transmise,  leur  centre 
devient  de  plus  en  plus  brillant  et  plus  étroit,  à  mesure  qu*on  en 
éloigne  l'objectif  à  l'aide  de  la  vis  micrométrique,  pendant  que 
leur  contour  devient  plus  foncé,  plus  large,  plus  mal  limité  en  de- 
hors. Leur  centre  clair  s'élargit  en  pftiissant,  leur  contour  se  rétré- 
cit et  pfllit,  puis  se  circonscrit  d'une  bande  de  lumière  diffuse  quand, 
an  contraire,  on  en  rapproche  l'objectif.  Lorsque,  ainsi  que  cela  est 
eommun,  les  corpuscules  graisseux  ont  une  forme  cylindrolde,  sous 
une  longueur  plus  ou  moins  considérable,  ces  particularités  se 
voient  encore,  seulement  il  faut  les  observer  dans  le  sens  delà  lon- 
gueur des  objets  examinés. 

608.L'aspect  de  l'intérieur  des  gouttes  d'huile  est  du  reste  notable- 
ment modifié  dans  les  cas  assez  fréquents  où,  des  gouttes  graisseuses 
ayant  été  agitées  avec  de  l'eau,  des  liquides  mucilagineux  ou  albiimi- 
neux,des  gouttelettes  d'eau  ont  été  emprisonnées  par  rhuile,ou  par- 
tiellement ench.^ssées  à  sa  surface  ;  on  a  alors  de  véritables  vacuoles 
occupées  par  un  liquide  réfractant  moins  fortement  la  lumière  que 
la  matière  qui  les  environne;  mais  il  ne  faut  pas  les  confondre  avec 
les  vacuoles  qui  se  produisent  spontanément  dans  les  gouttes  sarco- 
diques  (voy.  Dujardiu  Infusoires^  1841,  p.  41),  dont  il  sera  ques- 
tion dans  le  premier  chapitre  de  la  troisième  partie  de  ce  livre. 

609.  On  peut  considérer,  disent  Nâgeli  et  Schwendcncr  (loc.  ct^, 
p.  196),  une  goutte  d'huile  flottant  dans  l'eau  comme  un  corps  de 
forme  quelconque,  à  section  verticale  circulaire,  plongé  dans  un 
milieu  moins  réfringent  ;  soit  &>  et  ^  les  angles  d'ouverture  de  Tob^ 
jectif  et  du  diaphragme  ;  MN  (fig.  121)  le  plan  de  la  mise  au  point  ; 
STIiF  un  rayon  lumineux  réfracté,  dont  le  prolongement  de  la  por- 
tion émergente  coupe  .en  P  le  plan  de  la  mise  au  point  MN  ;  a  et  a' 
les  angles  d'ouverture  et  de  réfraction.  Nous  avons  pour  la  moitié 
de  l'angle  de  divergence  : 

LOTou/»  — /i«ÎlOT  =  LOC; 

mais 

LOC  =  l,80-i90  +  TLO)  =ÎW  — TLO;rTLO  =  a      a 
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ii  nous  prenions  ce  rayon  comme  le  rayon  limite  du  cdne  ftinii-' 
neux  venant  &  l'œil,  nous  ëtoblî' 
ns  comme  ci-dessus,  que 


Si  nous  coDsidërons  des  rayons 
plus  internes  de  ce  cAne,  nous 
voyons  que  pour  eux  nous  auront 

ce  qui  amène  A  l'équation 


Pour  le  poinl-limite,  éclairé  par 
le  rayon  le  plna  extrême,  nous 
avons: 


.Supposons  que  le  prolongement  d'mi  rayon  pënphérique  èméi^ 
gent  vienne  couper  le  plan  de  la  mise  au  point  en  P,  à  la  surface  de 

la  goutte  d'huile  (fig.  122);  Si  alors,  nous  avons  a. —  g'  <  -  . -■ 

ou  B  —  «'  ■<  ^-ï —  l'ombre  totale  fera  défaut  dans  le  premier  cas, 

la  pénombre  mémi*,  dans  le  second.  La  goutte  sera  entièrement 
éclairée,  d'une  façon  uniforme.  Cela  arrive  quand  l'indice  de  ré- 
fraction =1,5;  w=  60'';$<32';a  —  «'sera  égal  à  9  l/S*,et 

^^  >9V2'  Des  gouttelettes  d'huiles  des  grains  sphériques  d'a- 
midon, des  poils  cylindriques,  etc.,  etc.  dont  l'indice  de  réfraction 
ne  diffère  pas  beaucoup  de  celui  que  nous  venons  d'admettre,  ne 
présentent  aucune  ombre  périphérique,  quand  on  emploie  un  objec- 
tif puissant,  tandis  que,  si  l'on  se  sert  de  faibles  objectifs,  dont  l'an- 
gle de  l'ouverture  est  plus  petit,  cette  ombre  se  montre  d'autant  plus 
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nette  que  l'objectif  est  plus  faible.  Elle  aura  son  maximum  quand 
on  regardera  i  Tcàl  nu,  car  alors  u  =  0 .  —  Si  au  lieu  d»  c'est  S 
qui  varie,  on  obserTere  l'inverse. 

Si  les  rayons  incidents  sont  parallèles,  si  j  =  0,  les  limiiesdcrom- 
bre  et  de  la  pénombre  se  confondent  ;  il 
n'y  I  pis  de  pénombre  ;  ù  mesure  que  i 
■ngmente,  Tombre  se  rétrécit,  la  pénom- 
bre augmente  et  atteint  le  centre,  quand 
I  =  H .  Si  9  >  «,  la  limite  de  la  pënom- 
bra  a'écirte  du  centre,  ainsi  que  celle  de 
l'ombre,  et  elles  arrivent  toutes  deux  à  la 
pèf^bérie  plus  ou  moins  tdt,  suivant  la 
valeur  du.  Le  fait  expérimental  est  d'ac- 
cord (ou  A  peu  prés ,  car  il  faut  tenir 
compte  des  déperditions  de  la  lumière) 
avec  ces  résultats  théoriques.  Que  l'on 
regarde  par  le  tube  du  microscope,  après 
aTOtf  enlevé  les  lentilles,  une  sphère  o 
un  cylindre  de  verre  placé  dans  le  c6ne 

lumineux  incident,  le  milieu  seul  de  l'objet  paraîtra  éclairé  comme 
un  point  ou  une  ligne,  et  les  bords  en  seront  larges  et  noirs.  Si  on 
regard^  l'objet  libre,  3  étant  alors  très-grand,  il  paraîtra  clair 
daoa  toutes  ses  dimensions. 

La  distance  focale  d'une  splière  ou  d'un  cylindre,  en  considérant 
les  rayons  incidents  parallèles,  est  donnée  par  la  formule 


où  N'élue  représentent, les  indices  de  réfraction  de  la  substance 
de  la  sphère  et  de  celle  du  milieu  ambiant,  et  r  le  rayon  de  la 
spbére.  Mettant  le  microscope  au  point  pour  ce  niveau,  on  aperçoit 
l'inuge  réelle  d'objets  éloignés,  dont  la  lumière  émise  arrive  à  tra- 
vers le  diaphragme  sur  l'objet.  En  rendant  les  rayons  le  plus  paral- 
lèles possible,  on  peut,  dans  certains  cas,  mesurant  la  grandeur  de 
l'image,  celle  de  l'objet  et  la  distance  de  l'objet,  connaissant  les  indi- 
ces de  réfraction,  arriver  à  calculer  cette  formule  jusqu'à  la  deuxième 
décimale.  On  se  sert  à  cet  effet  de  la  formule  des  foyers  conju- 
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D.  Interprétation  des  aspects  de  ïimage  des  huiles  d^air  sous 
*  le  microscope. 

610.  Les  petites  bulles  d'air,  d*acide  carbonique,  etc.,  qui  sou- 
vent sont  emprisonnées  dans  le  liquide  de  la  préparation  se  présen- 
tent sous  fonnede  sphères  ou  d'ovoîdesde  teinte  générale  fonote,  d'as- 
pect métallique,  de  dimensions  diverses.  Quand  elles  sont  au  point 
de  la  vision  (ÛstinctOi  elles  offrent  un  contour  net  et  elles  sont  uliifor- 
mëment  d'un  noir  bleuâtre  avec  un  centre  plu»  clair,  d'un  blanc 
jaunâtre  ou  verdâtre  métalUque,  si  elles  sent  de  moyen  volume  et 
formant  un  point  trés-brillant,  jaunâtre  si  elles  sont  très-petites. 
Ce  centre  devient  très-brillant,  net,  et  le  bord  de  la  bulle  s'entoure 
de  lones  alternativement  claires  et  foncées  puis  devient  diffus  et 
s'efface  quand  on  en  rapproche  l'objectif.  Le  centre  et  le  contour 
deviennent  au  contraire  de  plus  en  plus  noirs,  puis  diffus  quand 
on  èloigno  celui-ci. 

Cet  aspect  des  bulles  d'air  vues  par  lumière  transmise  tient  à  ce 
que,  en  raison  de  la  courbure  et  du  poli  de  leur  surface,  elles  réflé- 
chissent en  diverses  directions,  sans  la  laisser  passer  jusqu'à  l'objec- 
tif, une  grande  partie  de  la  lumière  que  le  miroir  projette  sur  elles* 
Elles  ne  sont  vues,  par  suite,  que  d'après  le  mécanisme  qui  nous 
laisse  apercevoir  les  corps  opaques,  qui  arrêtent  la  lumière  pendant 
que  les  rayons  qui  passent  autour  d'eux  éclairent  sans  obstacles  le 
reste  ^du  champ  du  miscroscpe  et  impressionnent  vivement  la 
rétine. 

11  n'y  a  exception  dans  les  bulles  d*air  que  pour  une  portion  des 
rayons  qui  avoisinent  la  ligne  étendue  du  centre  du  miroir  au  cen- 
tre des  lentilles  du  microscope,  en  passant  par  le  centre  de  la 
sphérule  gazeuse.  Ceux-là  traversent  cette  dernière,  et  donnent  à 
ce  centre  le  ton  brillant  dont  il  a  été  question  et  qui  tranche  sur  la 
teinte  noire  du  contour.  G*est  précisément  en  raison  de  cette  ré- 
flexion de  la  plus  grande  partie  de  la  lumière  qui  tombe  à  la  surface 
mêmes  des  bulles  d*air  que  celles-ci  paraissent  blanches  et  bril- 
lantes, quand  elles  sont  acumulées  en  nombre  assez  grand  pour  être 
visibles  à  Tœil  nu  comme  dans  Técume.  Les  faits  indiqués  précé- 
demment, et  ces  derniers  doivent  êtfe  familiers  à  tous  les  observa^ 
teurs,  non-seulement  dans  le  but  d'arriver  à  distinguer  aisément 
des  objets  préparés  les  bulles  d'air  accidentellement  dispersées 
dans  la  préparation,  mais  aussi  parce  que  souvent  des  gaz  peuvent 
se  trouver  naturellement  dans  certains  organes  microscopiques 
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dont  il  faut  pouvoir  interpréter  exactement  la  nature  d'après  leur 
upect.  C'est,  par  exemple  en  raison  des  particularités  physiques  in- 
diquées plus  haut  que  les  ostéoplastes  et  leurs  canalicules  sont 
noirs  sur  les  préparations  d'os  secs  dans  lesquels  l'air  a  remplacé  le 
liquide  que  contenaient  d'abord  ces  cavités,  tandis  que  ces  mêmes 
parties  réfléchissent  lalumière  en  blanc,  lorsque,  au  lieu  d'examiner 
la  préparation  par  lumière  réfractée  on  l'étudié  à  l'aide  de  la  lu- 
mière réflédiie.  Les  trachées  des  insectes  et  des  arachnides  offrent 
de  fréquents  exemples  du  même  genre  et  il  en  est  encore  ainsi  pour 
cerhùns  poils  et  autres  cellules  des  plantes.  Notons  qu'il  estdes  cm 
dans  lesquels  la  lumière  ainsi  réfléchie  s' associante  Is  lumière  tttr 
versante,  donne  un  ton  gris  particulier  aux  objets  ;  cela  oblige  de 
placer  un  écran  devant  la  préparation  qui  arrête  la  lumière  inci- 
dente, pour  éviter  les  tons  mixtes  dus  au  mélange  de  l'arrivée  à 
l'œil  des  deux  sortes  de  lumières. 

Quand  les  bulles  sonl  ^Tuâses  et  surtout  quand  elles  sont  dûpri- 
mèes  entre  le  porte-objet  cl  la  lamelle  supérieure,  l'angle  formé 
avec  leur  surface  parles  rayons  qui  la  frappent  est  assez  ouvert  poui' 
qu'une  partie  de  ceux-ci  pénètrent  dans  la  bulle,  de  manière  â  ce 
que,  rêiraclés  par  le  gaz,  ils  en  sortent  et  arrivent  sur  l'objedif,pui^ 
de  là  jusqu'à  l'œil  de  l'observateur.  Le  centre  de  ces  bulles  est  par 
suite  clair,  mais  pourLmt  un  peu  moins  que  le  reste  du  champ  du 
microscope,  et  bleuêtie  tandis  que  leur  pourtour,  dont  la  courbure 
est  telle  qu'il  réfléchil  la  himière  comme  il  a  été  dit  plu»  haut,  est' 
noir,  puis  présente,  quand  on  en  éloigne  ou  en  rapproche  l'objectif, 
les  modiGcations  de  ton  et  de  netteté  déjA  mentionnées. 

Quand  les  bulles  en  plus  ou  moins  grand  nombre  se  touchent  au 
sein  du  liquide  sans  se  réunir,  ia  lumière  est  rélléchie  latéralement 
de  l'une  sur  l'autre  sourdes  incidences  qui  lui  permettent  de  tra- 
verser le  gaz,  et  d'arriver  h  l'objectif  apr^  une  rèfraution  qui  la 
concentre  sous  forme  de  bandes  claires  rayonnant  aver  régularité 
du  point  commun  de  iDiitai:!  des  bulles  jusqu'au  bord  inl,èrieurdu 
contour  foncé  de  chaque  bulJe. 

11  n'est  passans  importance  sous  ce  rapport  d'étudier  les  mouve-* 
ments  et  les  changements  d'aspect  que  montrent  les  bulles  de  gaz 
qui  grandissent  et  se  réunissent  plus  ou  moins  brusquement  sous 
les  yeux  de  l'observateur,  quandon  traite  des  carbonates  par  les  aci- 
des  sous  le  microscope. 

Au  lieu  d'être  emprisonnés  sous  forme  de  bulles,  les  gaz  sont  sou- 
vent disposés  eu  traînées  ou  cylindres  plus  ou  moins  étroits,  subdi- 
C  Etenn.  —  HkroMc^ie.  30 
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visés  OU  non  non,  de  forme  bizarre.  Lear  centre  et  leursbords  pré- 
sentent, quand  on  en  rapproche  ou  en  éloigne  l'objecUr  leachange- 
nents  indiqués  ci-dessus  (p.  464);  leur  forme  et  leurs  dimensions 
seules  sont  différentes. 

6H.  Quand  une  préparation  se  dessèche  et  que  l'air  remplace, 
entre  les  deux  lames  de  verre,  le  liquide  évaporé,  il  reste  souvent 
des  bandes  étroites  de  ce  dernier,  prenant  des  figures  variées 
pouvant  ressembler  &  des  traînées  de  f;az  ;  elles  sont  limitées  par 
un  contour  foncé  de  teinte  analogue  à  celle  du  pourtotn*  des  bulles 
et  des  traînées  de  gaz,  parce  que  là  c'est  en  effet  l'air  qui  empri- 
sonne en  quelque  sorte  le  liquide  dont  les  portions  contiguës  à  ce 
dernier  arrêtent  la  lumière  en  la  rëiléchissant  vers  sa  source  comme 
le  font  les  bulles.  Hais  on  les  distingue  aisément,  en  ce  qu'en  appro.  . 
cbant  l'objectif  des  bandes  liquides  ainsi  limitées,  leur  centre  bril- 
lant devient  foncé  avant  de  disparaître  ou  de  devenir  diffus,  invei^ 
sèment  à  ce  qui  a  lieu 
pour  les  gaz;  il  pUit, 
puis  s'obscurcit ,  au 
contraire,  quand  on 
éloigne  l'objectif. 

C'est  è  la  forte  ré- 
fraction que  les  corps 
gras  font  subir  à  la  lu- 
mière et  à  la  déviation 
par  rétleiion  que  lui 
impriment  les  bulles 
(le  gaz  qu'ils  dot(ent 
de  rendre  invisibles  les 
corpuscules  auxquels 
ils  se  trouvent  super- 
posés. 

6IS.SoitÀB(âg.l35) 
la  section  verticale 
d'une  balle  d'air  sphë- 
rique,  flottant  dans  l'eau,  et  H  N  le  plan  rais  au  point  du  micro- 
scope. Un  point  quelconque  P  de  ce  plan,  disent  Nâgeti  et  Scbwen- 
dener  {toc.  cit.  p.  134),  a  son  image  microscopique  produite  par 
les  rayons  qui,  après  avoir  traversé  la  bulle  d'air,  paraissent  pro- 
venir de  P,  et  qui,  réfractés  dans  le  microscope,  arrivent  à  l'œil. 
Ces  rajons  ne  peuvent  évidemment  pas  faire  avec  la  verticale  un 


Flg.  1*3. 
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angle  plus  grand  que  la  moitié  de  l'angle  d'ouvertarede  l'objet^if  ; 
si  celui-ci  est  de  60",  cet  angle  sera  au  maximum  de  30°.  L'angle 
que  formeront  les  rayons,  vonant  par  en  bas,  sera  déterminé  par 
les  dimensions  du  diaphragme.  Ceux-ci  seront  tus  du  centre  de  la 
buUe  d'air  sous  un  angle  égal  à  celui  que  font  les  rayons  péri- 
pbériques  du  cAne  lumineux  incident.  Si  cet  angle  est  de  30*.  on 
connaîtra  la  valeur  de  l'angle  que  forment  les  rayons  incidents  avec 
les  rayons  émei^nts,  tant  du  moins  qu'il  s'agira  de  rayons  qui, 
Cfmune  T  S,  sont,  avant  et  après  la  réfraction,  é  la  surface  du  eèae 
lumineux. 

Prolongeons  le  rayon  incident  et  le  rayon  émergent,  et  par  leur 
point  de  rencontre  0,  menons  la  ïerlicale  XQ;  dùsignods  par  ocl 
3  les  angles  d'ouverture  que  nous  venons  d'admettre  de  60'  et  de 
30°;  nous  avons  : 

[_S0T  =  180«-|_T0B. 


L  TOB  =  |_0im  — UQOT- 


I 


Si  du  centre  C,  nous  menons  un  rayon,  pur  le  point  0,  ce  rayon 
divisera  en  deux  parties  égales  l'angle  des  rayoïiiî  éiDPi'gont  et  inci- 
dent, et  il  sera  perpendicultùre  à  la  direction  du  rayon  lumineux 
dans  l'intérieur  delà  bulle  tl'ciir;  appelons  a  l'iingle  d'incidence. 
a.'  l'angle  de  réfraction,  p  la  moitié  de  l'an};le  iine  Torment  les  rayons 
incident  et  émergent,  nous  aurons  : 

el  dans  te  cas  actuel,  où  p  =  -^  ;  1 

«■-a=7«;.' 
Admettons  1 ,5556  comme  indice  de  rélf action  lio  l'esu  ;  celle 
équation  sera  remplie  quand  a  =:  30"  45',  cf  a.',  par  conséquonl, 
=  28'  15'. 

Nous  pouvons  déterminer  la  position  du  point  P  par  le  triangle 
CPJ: 

CP  :  r  =  SiD  > :  Sin  flBO*-  ^90°  - 1]1, 
d'oA 


"■("*-^^) 


r  0,6483«r 
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Considérons  un  autre  rayon  Z  K,  moins  oblique  par  rapport  à  la 
verticale,  et  paraissant  également,  après  réfraction,  provenir  du 
point  P  ;  il  croisera  le  rayon  précédent,  et  rencontrera  l'objectif  à 
une  moins  grande  distance  de  son  centre.  Il  en  est  de  même  de 
tous  les  autres  rayons.  Si,  dans  le  c^ne  lumineux  émergent,  nous 
considérons  ainsi  saccessivement  tous  les  rayons,  en  allant  de  gau- 
che à  droite,  nous  voyons  que  les  rayons  correspondants  du  cdne 
incident  vont,  eux,  de  droiteàgauche;  l'angle  qu'ilsforment  avec  la 
verticale  va  en  diminuant,  puis  change  de  sens,  jusqu'à  atteindre 
unmaiiniumdGl5°.  Il  est  évident  que  ce  maximum  estatteint  avant 
que  les  rayons  émergents  fassent  à  droite  un  angle  de  30*;  la  dou- 
ble réfraction  déterminant  tou- 
jours une  déviation  Ji  gauche. 
Le  calcul  démontre  que,  dans 
le  cas  particulier,  le  rayon- 
limite  T*  L',  après  sa  sortie 
à  travers  la  bulle  d'air,  fiùt 
encore  un  angle  à  gaudie 
de  18». 

613.  Nous  n'avons  considéré 
que  les  rayons  contenus  dans 
un  plan;  mais  il  en  est  de 
même  de  tous  les  autres  qui, 
après  réfraction,  semblent  pro- 
venir du  point  intérieur  p,  et  il 
en  résulte  que  ce  point  parait 
aussi  éclairé  que  quelque  autre 
partie  du  champ  du  microscope 
que  ce  soit,  tous  les  rayons 
du  cône  lumineux  incident 
concourant  A  produire  son 
image. 

Soit    un    autre    point ,   p 
(Ag.  134),  situé  plus  loin  du  centre  C  de  la  bulle  d'air. 

L'angle  d'émergence  {  a  =  angle  incidence)  est  plus  grand,  et 
la  valeur  de  p  est  plus  petite.  Un  rayon  périphérique,  parallèle  à 
IL  {fig.  125  et  124)  est  réfracté  de  telle  sorte,  qu'il  fait  avec  la  verti- 
cale un  angle  supérieur  à  30°,  et  qu'il  n'arrive  pas  à  l'œil.  Il  en 
est  de  même  des  autres  points,  encore  plus  éloignés  du  centre  de  la 
bulle  d'air;  les  rayons  du  cdne  lumineux  situés  plus  A  gauche  se 
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perdent,  el  finalement,  le  seul  rayon  périphérique  </,  parallèle  à 
TW  arrive  encore  à  Tœil. 

Ce  point-limite  (fig.  124)  peut  être  déterminé  comme  l'a  été  le 
point  p.  Nous  savons  en  effet,  que, 

ou  dans  le  cas  particulier 

que,  de  plus,  ef  —  a  =  W  —  p  =  iii  /2".  Celte  différence  existe, 
avec  l'indice  de  réfraction  que  nous  avons  admis,  quand  a  =  43*',. 
par  conséquent,  a  =  65<*  57'.  La  position  du  point  p,  sera  donnée 
par  la  formule  : 

Il  en  résulte  que,  sous  le  microscope,  la  bulle  d'air  doit  se  mon- 
trer (les  angles  d'ouverture  admis)  avec  un  bord  noir,  dont  la  lar- 
geur égale  (1  —  0,7875)  r  =  0,^125  r.  La  partie  centrale,  jusqu'à 
P  est  aussi  claire  que  le  reste  du  champ,  et  la  lone  comprise  entre 
P  et  p,  ofhre  une  teinte  de  transition.  Un  changement  dans  les  an- 
gles d'ouverture  de  l'objectif  et  du  diaphragme  peuvent  modifier 
ces  rapports,  mais  non  la  distribution  de  la  lumière  ;  si  ces  angles 
sont  plus  grands,  le  bord  noir  doit  être  plus  faible  ;  et  plus  large, 
s'ils  sont  plus  petits.  Un  éclairage  oblique  doit  faire  paraître  le  cer- 
cle clair  excentrique. 

Il  n'en  est  cependant  pas  tout  à  fait  ainsi.  La  partie  centrale  claire 
est  bien  entourée  d'une  zone  foncée,  allant  graduellement  jusqu'au 
noir;  mais  celle-ci  n'atteint  pas  la  périphérie,  elle  est  entourée  elle- 
même  d'une  série  de  cercles  concentriques  alternativement  clairs 
et  foncés,  formant  une  pénombre. 

Ces  phénomènes  sont  dus,  non  à  la  réfraction  de  la  lumière,  mais 
aux  réflexions  multiples  que  subissent  les  rayons  lumineux.  TL 
(fig.  125)  nous  représentera  un  de  ces  rayons,  qui,  en  R,  subit  une 
réflexion  et  est  réfracté  une  seconde  fois  en  J.  Il  peut  se  faire  que 
le  rayon  incident  et  le  rayon  émergent,  soient,  à  la  suite  de  cette 
réflexion  dans  une  même  ligne  droite,  et  le  calcul  démontre  que 
cela  arrive,  dans  notre  cas,  pour  un  angle  dlncidence  de  45®  1/2. 
Considérons  (fig.  126)  un  faisceau  parallèle,  ST;  le  rayon  seul  dont 
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l'angle  d'incidence  a  =  45°  1/3,  continuera  sa  route  dans  sa  pre- 
mière direction,  les  autres  seront  déviés,  ceux  dont  a  -<  43*  1/3  à 
gauche,  ceui  dont  <l  >  4.1°  1/2  è  droite.  Le  calcul  Établit  que  les 
rayons  parallèles  dont  l'angle  d'incidence  varie  entre  40°  et  44* 
reçoivent,  par  suite  de  la  rédeiion  intérieure  une  direction  telle, 
qu'ils  semblent  tous  provenir  de  pointa,  dont  la  dislance  du  centre 

variede  0,68  ii  0,70  r,  dilTërent  donc  au  plus  de  -^  du  rayon.  En 
d'autres  termes,  an  faisceau  incident  de  rayons  parallèles  corres- 


rig.  lïs. 


R*.  1». 


pond  un  tAne  émei^ent,  dont  le  point  de  convergence  virtuel,  o, 
se  trouve  un  peu  au-dessous  du  plan  de  la  mise  au  point  ;  et  très- 
près  de  la  ligne  qui  représente  le  rayon  sortant  sans  déviation. 
C'est  là  que  se  concentre  l'image  perçue  pur  l'œil.  —  Il  en  est  de 
mAme  si  nous  considérons  des  rayons  placés  dans  un  plan.  —  De 
cette  façon, au  milieu  de  la  zone  d'ombre,  se  trouve  un  espace  qui 
parait  éclairé,  et  qui  est  placé  à  une  distance  du  centre,  CO  = 
0,69  r,  et  qui  forme  un  cercle  clair.  Les  dimensions  de  ce  cercle 
varient  avec  les  angles  d'ouverture  ilu  diaphragme  et  de  l'objectif, 
et  ses  contours  se  troublent  si  on  abaisse  ou  élève  l'objectif. 
Les  rayons  qui  ont  subi  une  double  réflexion  intérieure  se  corn- 
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portent  de  même  et  produiront  un  nouveau  cercle  extérieur,  mais 
moins  net,  et  une  partie  des  rayons  se  perd,  par  suite  de  la  double 
réflexion,  et,  d'un  autre  côté,  Tangle  d'incidence  nécessaire  pour  la 
production  du  phénomène  varie  dans  des  limites  bien  plus  faibles, 
de  45»  1/2  à  47». 

Ce  cercle  externe  se  trouve  à  0,725  r  du  centre,  soit  à  0,036  r  r> 
1 
ou  emiron  5=  du  diamètre  en  dehors  du  précédent  ;  il  est  placé  un 

peu  au-dessus  du  plan  de  la  mise  i^u  point  ;  ce  sera  donc  à  un  niveau 
un  peu  plus  élevé  qu'il  paraîtra  le  plus  nettement  limité. 

Les  faisceaux  qui  ont  subi  un  plus  grand  nombre  de  réflexions 
intenses,  Sa  4  ou  plus,  donneront  de  même  lieu  à  autant  de  cercles 
externes. 

Ces  cercles  cesseront  de  se  produire  quand  l'angle  d'incidence 
aura  atteint  sa  limite,  qui  pour  l'eau  et  l'air  est  de  48*S0'  ;  le  cer- 
cle correspondant  à  ce  rayon-limite  est  à  0,7487  r  du  centre.  Cela 
ne  veut  pas  dire  cependant  que  la  portion  plus  externe  ne  sera  pas 
éclairée  par  suite  de  réflexions  intenses. 

Les  rayons  lumineux,  qui  ne  concourent  pas  à  la  formation  des 
cercles,  sont  déviés  de  telle  façon  qu'ils  paraissent  provenir  de 
points  situés  en  dehors  du  cercle  correspondant;  il  en  résulte* 
comme  effet  général,  uu  léger  éclairage  du  bord,  tandis  qu'à  Tinté, 
rieur  des  cercles,  l'ombre  parait  complètement  noire,  car  il  y  a  ab- 
sence complète  de  lumière. 

La  distance  de  ces  cercles  lumineux  variant  suivant'des  quanti  tés  dé- 
terminées par  l'indice  de  réfraction,  il  est  évident  qu'elle  se  modiflera 
suivant  les  liquides  que  Ton  considérera.  Ainsi,  dans  l'huile  dont 
l'indice  de  réfraction  =  i  ,5,  le  cercle^clair  le  plus  intense  sera  à 
0,59£I7  r  du  centre.  De  même,  dans  la  lumière  bleue,  les  cercles 
sont  plus  rapprochés  du  centre  que  dans  la  lumière  rouge  ;  aussi , 
en  employant  la  lumière  blanche,  les  cercles  paraîtront-ils  limités 
intérieurement  de  bleu,  extérieurement  de  rouge. 

Les  cercles  clairs  et  leurs  lisérés  colorés  sont  surtout  visibles,  là 
où  deux  bulles  d'air  s'avoisinent.  Aulieu  de  la  teinte  grise  ordinaire, 
on  voit  une  bande  lumineuse  nettement  limitée  en  dedans,  soient, 
en  effet,  ai;  et  pb  (Og.  127)  deux  rayons  lumineux  différents,  ayant 
leurs  points  de  convergence  en  0,  dans  le  deuxième  cercle  de  la 
bulle  d'air  A;  après  une  double  réflexion,  il  se  continuent  par  dfei 
eg,  se  réfléchissent  sur  la  bulle  d'air  B,  suivant  les  directions  fh  et 
gi.  Si  ac  eibp  sont  les  rayons  périphériques  d'un  cône  lumineux 
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ànergent,  fh  et  gi,  sont  les  rayons  périphériques  du  cAne  incident 
correspondant.  Il  en  résulte  que  tous  les  rayons  du  cdne  trës-ou- 
vert  hfgi,  se  rassemblent  pour  former  un  faisceau  resserré,  aepb,  et 
ëcliirer  le  point  o.  Si  hf  et  ig  se  rapprochent  davantage  de  la  ver- 
ticale, ce  qui  se  produit  par  un  resserrement  du  diaphragme,  acet 
bpte  rapprochentjmuluellement  ;  aussi  le  cône  émergent  est  di- 
minué d'intensité,  mais  sans  être  dévie  ni  à  droite  ni  à  gauche.  11 


en  est  autrement  si  les  bullgs  d'air  s'écartent,  df  eleg,  s'approchent 
de  l'horizontale  ;  oc  et  6p  diminuent  é  gauche,  comme  si  la  bulle 
k  avait  éprouvé  un  mouvement  de  rotation  autour  de  son  axe.  Le 
faisceau  lumineux  émergent  fait  donc  avec  l'axe  e  du  microscope 
un  angle  variable  suivant  la  distance  des  deux  bulles  d'air. 

Si  on  considère  la  bulle  d'air  comme  un  appareil  de  réfraction, 
on  trouve  qu'elle  agit  essentiellement  comme  une  lentille  bicon- 
vexe; la  distance  focale,  ,',  en  est  donnée  par  la  formule  :  /'  = 

g- j-  ou  r  =  le  rayon,  n,  l'indice  de  réfraclion  du  milieu  envi- 

ronnanl.  Comme  la  bulle  a  une  forme  spliérique,  que  les  deux  points 
principaux  coïncident  avec  le  centre,  cette  formule  donne  aussi  la 
distance  qui  sépare  le  foyer  principal  du  centre  Dans  l'huile,  où 
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n  =  1 ,5  ;  /  =  r  ;  dans  l'eau ,  f  ===  r  approximativement  ;  l'aberra- 
tion des  rayons'lumineux  diminue  encore  un  peu  cette  valeur  (dans 
l'eau  elle  la  diminue  d'environ  0,2  r). 

Met-on  le  foyer  du  microscope  au  niveau  de  ce  foyer,  on  aperçoit 
l'image  d'objets  éloignés  qui  se  réfléchissent  dans  le  miroir,  ou 
qui  sont  pris  dans  le  cOne  lumineux  incident.  Les  contours  sont  d'au- 
tant plus  nets  que  les  rayons  lumineux  frappant  Tobjcctif  font  un 
angle  plus  petit  avec  la  verticale. 

La  réfraction  inégale  des  divers  rayons  lumineux  fait  que  le  cône 
lumineux  émergent  ne  renferme  à  son  centre  que  des  rayons 
rouges,  à  sa  périphérie  que  des  rayons  violets. 

E.  De  Vinterprélation  des  aspects  de  Vimage  des  corps  opaques 

examinés  sous  le  microscope. 

t 

614.  Les  corpuscules  opaques,  telles  que  les  granules  de  charbon, 
les  poussières  métalliques,  certaines  granulations pigmentaires,  etc., 
sont  vus  sous  le  microscope  en  raison  de  ce  qu'ils  arrêtent  com- 
plètement ou  à  peu  près  la  lumière  que  projette  sur  eux  le  miroir 
réflecteur.  A  leur  niveau,  par  conséquent  la  rétine,  n'est  aucune- 
ment impressionnée,  pendant  qu'au  contraire  elle  l'est  vivement  par 
la  lumière  qui  les  rase,  et  parcelle  qui  passe  librement  dans  le  reste 
du  champ  microscopique.  (Voy.  p.  264,  g  364.) 

En  même  temps  que  la  lumière  est  ainsi  arrêtée  ou  réfléchie  vers 
sa  source  par  le  corpuscule  opaque,  celle  qui  rase  les  bords  présente 
des  modifications  dont  il  faut  tenir  compte  et  qui  sont  interprétées 
ainsi  qu'il  suit  par  Nâgeli  et  Schwendener  (loc.  cit.^  p.  224). 

615.  Soit  ab  (ûg.  12g),  une  petite  sphère  large  de  0»",020  par 
exemple,  et  le  microscope  mis  au  pointpour  son  centre,  elle  se 
montrera  comme  un  disque  noir,  entouré  d*4in  anneau  clair,  ligne 
de  diffraction.  Cet  anneau  est  produit  par  les  rayons  réfléchis  sur 
les  bords  de  la  sphère,  et  par  suite  il  sera  produit  par  ces  bords 
qu'on  peut  regarder  comme  des  points  lumineux.  Un  objet  coupant 
le  faisceau  lumineux  incident  (un  crayon,  un  barreau  de  fenêtre,  etc.) 
se  montre  sous  forme  d'une  ligne  noire,  occupant  des  axes  plus  ou 
moins  étendu  sur  deux  points  opposés  de  l'anneau. 

Si  le  microscope  est  mis  au  point  pour  voir  le  bord  réfléchissant 
de  la  sphère,  il  est  évident  que  celui-ci  se  montrera  encore  comme 
un  cercle  clair,  car  tous  les  rayons  qui  concourent  à  former  l'image 
proviennent  de  points  situés  dans  le  plan  de  la  mise  au  point.  11 
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en  esl  aiitrempot,  si  on  baisse,  ou  si  on  élève  le  foyer.  Pans  ce  cas, 
les  borJs  rfe  la  sphère  pi-ésenteroiit  les  mômes  opparences  que 
lorsijTi'oii  approche  ou  qu'on  éloigne  une  source  lumineuse  peu 
i'Ieiidue.  Mais,  dans  ce  cas  particulier,  it 
faul  remarquer  que  le  faisceau  lumineux, 
parlant  de  la  source  lumineuse  ne  traverse 
que  le  bord  correspondant  de  l'objectif,  de 
telle  façon,  que  pour  un  point  b  de  la 
sphère,  situé  ;1  droite,  toute  la  moitié  gau- 
che de  l'objectif  esl  inaclive.  Dans  ce  cas, 
en  élevant  le  point  b,  on  agira  comme  en 
le  poussant  â  gauche,  c'cst-ù-dire  que  t'aie 
I  du  cflne  lumineux  venant  frapper  l'objeclir 
sera  plus  incliné  et  celui  du  cûne  réfracté 
moins  incliné  au  contraire  ((ig.  129).  L'i- 
mage b'  est  poi-té  pins  S  droite,  et  de  même 
a'  est  portai  plus  â  gauche,  L'image  du  bord 
éclairé  va  en  diminuant;  le  cercle  clair  se 
rétrécit  lorsque  l'élévation  est  sufOsanle 
pour  ne  plus  former  qu'un  point  brillant, 
au  milieu  de  l'ombre  produite  parla  sphère. 
Il  faut  supposer  naturellement  que  ta  dis- 
ice  des  points  de  l'image  a'  et  b',  de  la 
lentille  oculaire,  n'est  pas  essentiellement 
modifiée,  car,  sans  cela,  on  ne  pourrait 
avoir  d'image.  Avec  la  plupart  des  objectif, 
l'image  disparait  si  rapidement,  que,  à  ce 
dernier  degré,  un  point  clair  au  centre  ne 
peut  se  voir  qne  sur  de  très-petites  sphères, 
I  qui  ne  demandent  à  être  changés  de  place 
que  de  trcs-peu.  11  en  est  ainsi  avec  les  forts 
systémesd'Oberha^userct  de  Hartnack,  avec 
le  système  7  de  Bènéclie  et  de  Wasserlein, 
tandis  que  le  système  9  de  ces  opticiens 
montre  non-seulement  le  point  uentral,  mais  encore  un  cercle 
clair,  quand  le  microscope  est  mis  au  point  pour  un  niveau  supé- 
rieur: dans  ce  cas,  les  points  de  l'image  sont  renversés  6'  adroite, 
a'  A  gauche. 

Si  le  cène  lumineux  qui  arrive  â  l'objectif  a  une  certaineouverlure, 
il  faut  tenir  comiile  de  linclinaisondo  son  axe,  et  de  celledechacun 


I 

4 


feà 


INTEnPRÉTATIOS  DE  L'IMAGE  DES  COUPS  Ol'AQUES.  *15 

de  ses  rayons.  Les  moins  inclinés  déterminent  une  moindre  dévia- 
lion  des  points  a'  el  h',  que  ceux  plus  obliques  qui  sont  ;\  la  péri- 
phérie. Le cilne émettent  se  divise  donc  en  pliisiiniLs  cûnes  ayoni 
■  chacun  son  image.  Certaines  de  ces  ima- 
ges peuvent  t^lre  déplacées  verticalement, 
de  façon  à  ne  pas  arriver  à  l'œil.  En  Ions 
les  cas,  quand  on  soulève  l'objet,  elles 
disparaissent,  les  unes  plus  tût,  lesautres 
plus  lard  ;  les  autres  forment  toujours 
une  série  non-interrompue,  el  dessinent 
dans  l'image  un  cei'cle.  Celui-ri  n'est  pas 
uniformément  éclairé,  il  présente  des  li- 
gnes alternativement  claires  et  foncées, 
ce  qui  provient  de  phénomènes  d'inler- 
férenoe.  On  comprend  d'ailleurs  qu'il 
doive  s'en  produire,  quand  on  considère 
que  les  rayons  qui  se  croisent  dans  un 
point  de  l'image  sont  presque  parallèles, 
et  parcourent  des  chemins  inégaux,  d'au- 
tant plus  longii  qu'ils  sont  inclinés  sur 
l'axe.  Si  la  différence  do  marche  des 
rayons  périphériques  d'un  cône  lumi- 
neux est  ég;ale  ù  un  nombre  impair  de 
demi-ondulation,  le  point  correspondant 
de  l'image  sera  foncé  ;  il  sera  clair,  si 
ce  nombre  de  demi-oscillalîon  est  pair.  Los  distances  de  ces  lignes 
d'interférences  ne  peuvent  se  déterminer  inalliématiquement  d'une 
façon  aussi  précise,  que  dans  les  cas  de  simple  réfraction;  car, 
dans  l'objectif,  la  marche  des  rayons  lumineux  se  soustrait  k  tout 
calcul,  si  on  veut  tenir  conipto  do  la  longueur  des  ondes. 

Si  on  met  le  microscope  au  point  pour  le  plan  où  l'image  rêlïéchii' 
sur  le  bord  de  la  sphère  forme  un  petit  cercle  central,  cette  image 
se  comporte  comme  l'image  virtuelle  d'une  bulle  d'air.  Les  bar- 
reaux des  fenèlres  qui  se  réfléchissent  dans  le  miroir  forment  des 
lignes  droites  ;  une  petite  ascension  du  tube  amène  une  coloration 
rouge  du  centre,  et  bltme  des  bords;  son  abaissement  rend  le  centre 
bleu,  les  bords  rouges.  Ces  changements  de  coloration  sont  à  consi- 
dérer.car  ilsse  montrent  mémo  pour  des  sphères  de  2  à  3  millièmes 
de  millimètre  de  diamètre,  et  rendent  difficile  la  distinction  de  ces 
sphères  d'avec  des  cavités.  Los  unes  el  les  autres,  en  effet,  se  mon- 
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trent,  sous  une  certaine  mise  au  point,  peu  différentes  de  la  moyenne, 
tant  les  dimensions  sont  faibles  ;  elles  se  montrent,  dis-je,  rouges, 
claires,  quand  on  baisse  la  mise  au  point;  foncées,  quand  on  Téléve. 
Il  n'jf.a  de  différence  théorique  que  dans  le  cas  où  la  sphère  produit 
une  image  réelle  nette,  qui  se  trouve  au-dessus  de  Timage  virtuelle 
rouge  ;  dans  ce  cas,  il  n*y  a  pas  confusion  possible.  Hais  générale- 
ment, dans  la  plupart  des  cas  qui  sont  douteux,  même  pour  les  mi- 
crographes les  plus  expérimentés,  ce  critérium  est  insufflsant; 
chaque  cas  demande  à  être  considéré  isolément,  et  l'observateur 
seul  peut  le  résoudre. 

Dans  beaucoup  de  circonstances,  on  se  trouvera  bien  de  mettre 
l'objet  80U3  divers  instruments  connus;  les  différents  aspects  de 
rimage  microscopique  peuvent  en  effet  mettre  en  garde  contre  des 
conclusions  trop  précipitées. 

ART.    II.    —    DE    L*EXAMBN    DES    PRÉPARATIONS    FRAICHES 

ou    EXTEMPORAKÉES. 

616.  Dans  les  conditions  dont  il  s*agit  ici,  l'examen  des  prépara- 
tions nécessite  toutes  les  précations  dont  iFa  été  question  précédem- 
ment, mais  il  en  est  d'autres  qui  s'ajoutent  aux  premières. 
.  Notons  d'abord  que  les  préparations  de  cet  ordre  exigent  souvent 
qu*on  les  examine  à  nu  et  à  un  faible  grossissement,  avant  de  les 
recouvrir  d'une  lamelle  mince,  afln  de  bien  placer  celle-ci  sur  l'ob- 
jet même  qu'on  veut  étudier.  C^est  ce  qu'il  est  ordinairement  né- 
cessaire de  faire  dans  l'étude  des  ovules,  des  embryons,  des  petits 
articulés,  dans  la  recherche  des  helminthes  au  sein  d'un  mu- 
cus, etc.  11  est  même  utile  à  cet  égard  d'avoir  à  côté  l'un  de  l'autre 
deux  microscopes,  l'un  avec  un  faible  grossissement  à  grande  dis- 
tance focale,  l'autre  avec  un  grossissement  convenable  pour  l'exa- 
men définitif;  on  gagne  ainsi  beaucoup  de  temps,  parce  qu'on  n'a 
pas  besoin  de  remplacer  incessamment  un  objectif  par  un  autre. 

Malgré  que  l'absence  de  couvre-objet  fasse  que  la  préparation  est 
irrégulière,  à  surface  mamelonnée  et  que  le  contour  des  corpuscu- 
les tie  soit  pas  net,  on  peut  néanmoins  déjà  déterminer,  si  l'on 
a  trouvé  celui  que  l'on  cherche.  Cet  examen  préalable  à  l'aide 
d'un  faible  grossissement  est  souvent  nécessaire  aussi  sur  une  pré- 
paration achevée  pour  prendre  une  idée  de  l'ensemble  de  celle-ci» 
ou  pour  placer  [rapidement  dans  l'axe  optique  de  l'instrument 
quelque  partie  d'un  objet  que  l'on  veut  spécialement  observer  à 
l'aide  d'un  fort  grossissement  et  que  l'on  arriverait  que  lentement 
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à  trouver  si  la  place  n*en  était  déterminée  d*abord  de  la  sorte. 

617.  La  préparation  une  fois  recouverte  d'une  des  petites  lamel- 
les, préalablement  bien  essuyée,  choisie  assez  mince  pour  permet- 
tre l'emploi  du  plus  fort  objectif  dont  on  pense  avoir  besoin,  il  faut 
avoir  soin  de  ne  pas  presser  sur  elle  ;  car  alors  on  dérange  la  pré- 
paration ;  les  globules  et  les  fibres  paraissent  quelquefois  comme 
écrasa,  devenus  cohérents,  et  leurs  bords  ne  se  voient  plus  nette- 
ment. 

La  pression  n'a  pourtant  pas  tou  j  ours  ces  inconvénients  ;  ainsi ,  lors- 
que quelque  fragment  de  tissu  dilacéré  maintient  la  petite  plaque  trop 
soulevée,  on  peut  presser  sur  elle.  Il  n'y  a  alors  de  déprimés  que  les 
plus  gros  fragments,  qui,  par  leur  épaisseur,  protègent  les  éléments 
plus  petits  ;  ils  peuvent  même  encore  être  examinés  sur  leurs  bords, 
qui,  étant  plus  minces,  ont  été  ménagés  et  présentent  ordinairement 
des  fibres,  etc.,  flottantes  et  isolées  par  la  dilacération.  Lorsqu'on 
a  employé  trop  d'eau  pour  la  préparation  et  que  dans  les  mouve- 
ments de  glissement  imprimés  au  porte-objet  elle  vient  toucher 
l'objectif  et  empêcher  de  voir  nettement  on  enlève  le  corps  du  mi- 
croscope et  on  essuie  avec  soin  la  lentille  inférieure  de  Tobjectif. 

La  préparation  ainsi  disposée,  si  l'objectif  est  à  peu  prés  au 
point  où  il  doit  être  pour  que  l'objet  préparé  se  trouve  à  son 
foyer,  on  glisse  le  verre  porte-objet  sur  la  platine  de  manière  que 
le  centre  de  la  lamelle  carrée  qui  recouvre  le  tout  soit  au-dessous 
de  l'objectif.  Si  ce  dernier  n'est  pas  aupoint,  on  place  d'abord  la 
préparation  comme  il  vient  d'être  dit,  et  l'on  fait  glisser  le  corps 
du  microscope  dans  l'anneau  de  la  branche  horizontale  du  pied 
jusqu'à  ce  que  l'on  aperçoive  vaguement  les  objets  préparés:  on 
achève  ensuite  de  les  placer  au  foyer  à  Taide  de  la  vis  micrométri- 
que. Il  faut  avoir  soin,  dans  ces  mouvements,  de  ne  pas  aller  trop 
brusquement,  jusqu'à  presser  sur  la  préparation,  parce  qu*on  l'aU 
tère  ou  on  brise  la  lamelle  de  ven*e.  Cet  accident  arrive  de  temps  à 
autre  dans  les  commencements  ;  mais  on  parvient  bientôt  à  donner 
assez  de  précision  à  ces  mouvements  pour  ne  se  servir  de  la  vis 
micrométrique  que  lors  de  l'emploi  des  forts  grossissements. 

On  étudie  ainsi  les  éléments  anatomiques  considérés  isolément 
sous  le  point  de  vue  de  la  formci  du  volume  absolu  et  compa- 
ratif, dé  la  régularité  au  de  l'irrégularité  de  leurs  bords,  du  con- 
tenu, etc.  Dans  les  premiers  moments^  il  s'établit  dés  courants  dé 
liquide  en  divers  sens^  soit  à  causé  de  l'évaporation  qui  a  lieii  sur 
les  bords  et  dès  lors  lé  liquidé  du  centre  teild  à  y  affluer^  soit  parce 
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qu'il  se  trouve  plus  de  liquide  d'un  côté  de  la  plaque  que  de  Tautre* 
et  les  courants  durent  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  soit  établi.  On  uti- 
lise ces  mouvements  en  étudiant  l'épaisseur  des  cellules  et  des  fi- 
bres qui  roulent  sur  elles-mêmes  entraînées  par  le  courant,  et  vien- 
nent montrer  à  l'observateur  successivement  leurs  bords  et  leurs 
faces. 

Ce  mode  d  observation  est  un  des  meilleurs  moyens  pour  arriver 
à  se  faire  une  idée  nette  des  objets  étudiés  au  microscope.  Beau- 
coup de  détails  ne  peuvent  être  bien  vus  qu'après  la  cessation  des 
courants.  Si,  «près  avoir  dlraervè,  oir  a  hemn,  d'en  déterminer  de 
nouveaux  dans  le  but  qui  vient  d'être  signalé,  ou  pour  éearier  des 
corpuscules  en  contact  ou  superposés,  on  presse  légèrement  sur  un 
des  côtés  de  la  lamelle  qui  couvre  la  préparation,  ou  bien  on  dér- 
pose  une  goutte  d'eau  sur  ses  bords,  et  elle  pénètre  par  capillarité 
en  déterminant  des  courants. 

618.  Après  avoir  étudié  sous  tous  les  rapports  les  éléments  ana- 
tomiques  des  fibres-cellules,  etc.,  ceux  qui  sont  caractéristiques  du 
tissu  et  ceux  qui  ne  sont  qu'accessoires,  il  faut  porter  son  attention 
sur  les  bulles  d*air,  sur  les  granulations  moléculaires  graisseuses  ou 
autres  qui  flottent  dans  le  liquide  ;  il  faut  comparer  ces  dernières 
à  celles  qui  peuvent  être  contenues  dans  les  cellules  ou  les  fibres, 
étudier  leur  mouvement  brownien,  comparer  celles  qui  en  sont 
douées  et  sont  libres  à  celles  qui  sont  immobiles  par  suite  de  leur 
inclusion  dans  une  substance  demi-solide.  11  faut  ensuite  chercher 
à  étudier  sur  les  fragments  incomplètement  dilacèrès  l'arrangement 
des  éléments  les  uns  par  rapport  aux  autres,  afin  de  chercher  à  se 
faire  une  idée  nette  de  la  texture  des  tissus. 

Enfin,  beaucoup  de  détails  des  éléments  anatomiques  relatifs  à 
leurs  contours,  à  leurs  granulations,  etc.,  certains  éléments  même, 
comme  les  petits  corpuscules  du  liquide  de  la  thyréoîde,  des  gan- 
glions lymphatiques,  et  d'autres  encore,  qui  n'èlaient  pas  bien  visi- 
bles d'abord,  deviennent  de  plus  en  plus  nets  au  fur  et  à  mesure 
qu  on  étudie  plus  longtemps,  que  l'œil  s'adapte  mieux  à  la  vision 
de  CCS  petites  images»  que  la  rétine  cessant  d'être  trop  vivement 
impressionnée  par  la  lumière  du  dehors  peut  l'être  par  ces  der- 
nières, etc. 

Parmi  les  objets  de  la  préparation  qui  peuvent  être  des  corps 
étrangers  à  ceux  qu'on  veut  examiner,  il  faut,  indèpendanunent  des 
bulles  d*air,des  gouttes  d'huile,  en  signaler  d'autres  encore  qu'il  faut 
avoir  étudiés  avant  de  faire  des  recherches,  afin  de  les  reconnaître 
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aisément  et  d*en  faire  abstraction  dès  qu'on  les  rencontre  :  tels  sont 
les  grains  de  fôcule,  les  filaments  de  chanvre  et  de  coton,  les  gra- 
nules de  charbon  et  autres  des  particules  qu'on  trouve  dans  toutes 
les  poussières.  11  en  sera  question  plus  loin.  De  plus,  pendant  la 
mise  au  point,  la  vue  de  ces  corpuscules  sur  le  couvre-objet  ap- 
prend à  reconnaître  qu'on  n*est  encore  arrivé  qu'à  sa  face  su- 
périeure, et  qu'il  faut  abaisser  Tobjectif  de  toute  l'épaisseur  de 
cette  lamelle  avant  de  rencontrer  la  matière  préparée. 

Il  faut  savoir  aussi  que,  quelques  minces  que  soient  ces  corpus- 
cules, et  la  couche  de  liquide  interposée  aux  deux  lames  de  la 
préparation,  ceux  d'entre  les  premiers  qui  sont  plus  denses  que  le 
fluide  tombent  sur  le  porte-objet,  tandis  que  les  autres  viennent  se 
rassembler  contre  le  couvre-objet.  C'est  ici,  par  exemple,  qu'en 
tournant  la  vis  micromctrique  il  faut  venir  chercher  les  granules 
de  noir  de  fumée  dans  les  préparations  qui  en  renferment^  tandis 
que,  dans  celles  qui  contiennent  des  granules  siliceux,  calcaires, 
métalliques,  etc.,  il  faut  abaisser  l'objectif  jusqu'à  ce  qu'on  descende 
son  foyer  sur  la  face  supérieure  du  porte-objet. 

ART.    m      —   SUR    l'emploi   DES  GROSSISSEMENTS   FORTS  OU   FAIBLES   DANS 

l'examen    des    PRÉPARATIOKS. 

619.  Il  est  très-souvent  nécessaire  d'examiner  le  même  objet  suc- 
cessivement avec  des  grossissements  divers,  depuis  les  plus  faibles 
jusqu'aux  plus  puissants.  Les  objectifs  grossissant  depuis  20  jusqu'à 
60  ou  100  diamètres  sont  très-utiles  pour  examiner  l'ensemble  d'un 
tissu  morbide,  d'une  préparation  des  glandes  en  grappes,  ou  vascu- 
laires,  etc.  C'est  avec  eux  qu'on  doit  étudier  tout  ce  qui  tient  à  la 
vascularité  des  tissus,  soit  ordinairement  par  transparence  et  quel- 
quefois par  la  lumière  réfléchie,  tant  chez  les  embryons  que  sur  des 
tissus  normaux  ou  pathologiques.  (Voy.  p.  6  et  suiv.)  C'est  par  ces 
grossissements  qu'il  faut  commencer  à  observer  les  animaux  de 
petit  volume,  quels  qu'ils  soient,  pour  ensuite  les  porter  sous  un 
microscope  voisin  muni  d'un  objectif  plus  fort,  ou  remplacer  le 
premier  par  celui-ci. 

Les  pouvoirs  amplifiants  de  100  à  300  diamètres  servent  à  étudier 
les  os,  les  dents,  les  poils,  les  bulbes  pileux,  les  culs-de-sac  glan- 
dulaires, mais  seulement  en  ce  qui  concerne  leur  groupement  dans 
chaque  acinus  ;  l'examen  de  leurs  épithëliums  demande  l'emploi  de 
plus  forts  objectifs.  Us  servent  aussi  à  l'élude  de  certaines  particu- 
larités des  nmscles,  surtout  chez  les  poissons  et  les  reptiles  qui 
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qu'il  se  trouve  plus  de  liquide  d'un  côté  de  la  plaque  que  de  Tautre* 
et  les  courants  durent  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  soit  établi.  On  uti- 
lise ces  mouvements  en  étudiant  l'épaisseur  des  cellules  et  des  fi- 
bres qui  roulent  sur  elles-mêmes  entraînées  par  le  courant,  et  vien- 
nent montrer  à  l'observateur  successivement  leurs  bords  et  leurs 
faces. 

Ce  mode  d'observation  est  un  des  meilleurs  moyens  pour  arriver 
à  se  faire  une  idée  nette  des  objets  étudiés  au  microscope.  Beau- 
coup de  détails  ne  peuvent  être  bien  vus  qu'après  la  cessation  des 
courants.  Si,  «près  avoir  criliservè,  oir  a  besoin  d'en  déterminer  de 
nouveaux  dans  le  but  qui  vient  d'être  signalé,  ou  pour  écarter  des 
corpuscules  en  contact  ou  superposés,  on  presse  légèrement  sur  un 
des  côtés  de  la  lamelle  qui  couvre  la  préparation,  ou  bien  on  dé- 
pose une  goutte  d'eau  sur  ses  bords,  et  elle  pénètre  par  capillarité 
en  déterminant  des  courants. 

618.  Après  avoir  étudié  sous  tous  les  rapports  les  éléments  ana- 
tomiques  des  fibres-cellules,  etc.,  ceux  qui  sont  caractéristiques  du 
tissu  et  ceux  qui  ne  sont  qu'accessoires,  il  faut  porter  son  attention 
sur  les  bulles  d'air,  sur  les  granulations  moléculaires  graisseuses  ou 
autres  qui  flottent  dans  le  liquide  ;  il  faut  comparer  ces  dernières 
à  celles  qui  peuvent  être  contenues  dans  les  cellules  ou  les  fibres, 
étudier  leur  mouvement  brownien,  comparer  celles  qui  en  sont 
douées  et  sont  libres  à  celles  qui  sont  immobiles  par  suite  de  leur 
inclusion  dans  une  substance  demi-solide.  11  faut  ensuite  chercher 
à  étudier  sur  les  fragments  incomplètement  dilacérés  l'arrangement 
des  éléments  les  uns  par  rapport  aux  autres,  afin  de  chercher  à  se 
faire  une  idée  nette  de  la  texture  des  tissus. 

Enfin,  beaucoup  de  détails  des  éléments  anatomiques  relatifs  à 
leurs  contours,  à  leurs  granulations,  etc.,  certains  éléments  même, 
comme  les  petits  corpuscules  du  liquide  de  la  thyréoîde,  des  gan- 
glions lymphatiques,  et  d'autres  encore,  qui  n'élaient  pas  bien  visi- 
bles d'abord,  deviennent  de  plus  en  plus  nets  au  fur  et  à  mesure 
qu  on  étudie  plus  longtemps,  que  l'œil  s'adapte  mieux  à  la  vision 
de  ces  petites  images,  que  la  rétine  cessant  d'être  trop  vivement 
impressionnée  par  la  lumière  du  dehors  peut  l'être  par  ces  der- 
nières, etc. 

Parmi  les  objets  de  la  préparation  qui  peuvent  être  des  corps 
étrangers  à  ceux  qu'on  veut  examiner,  il  faut,  indépendamment  des 
bulles  d'air,des  gouttes  d'huile,  en  signaler  d'autres  encore  qu'il  faut 
avoir  étudiés  avant  de  faire  des  recherches,  afin  de  les  reconnaître 
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aisément  et  d'en  faire  abstraction  dès  qu'on  les  rencontre  :  tels  sont 
les  grains  de  fécule,  les  filaments  de  chanvre  et  de  coton,  les  gra- 
nules de  charbon  et  autres  des  particules  qu  on  trouve  dans  toutes 
les  poussières.  11  en  sera  question  plus  loin.  De  plus,  pendant  la 
mise  au  point,  la  vue  de  ces  corpuscules  sur  le  couvre-objet  ap- 
prend à  reconnaître  qu'on  n'est  encore  arrivé  qu'à  sa  face  su- 
périeure, et  qu'il  faut  abaisser  l'objectif  de  toute  l'épaisseur  de 
cette  lamelle  avant  de  rencontrer  la  matière  préparée. 

Il  faut  savoir  aussi  que,  quelques  minces  que  soient  ces  corpus- 
cules, et  la  couche  de  liquide  interposée  aux  deux  lames  de  la 
préparation,  ceux  d'enlre  les  premiers  qui  sont  plus  denses  que  le 
fluide  tombent  sur  le  porte-objet,  tandis  que  les  autres  viennent  se 
rassembler  contre  le  couvre-objet.  C'est  ici,  par  exemple,  qu'en 
tournant  la  vis  micrométrique  il  faut  venir  chercher  les  granules 
de  noir  de  fumée  dans  les  préparations  qui  en  renfermenU  tandis 
que,  dans  celles  qui  contiennent  des  granules  siliceux,  calcaires, 
métalliques,etc.,  il  faut  abaisser  l'objectif  jusqu'à  ce  qu'on  descendo 
son  foyer  sur  la  face  supérieure  du  porte-objet. 

ART.    m      —    SUR    l'emploi    DES   GROSSISSEMENTS   FORTS  OU   FAIBLES   DAMS 

l'examen    des    PRÉPARATIOiNS. 

619.  11  est  très-souvent  nécessaire  d'examiner  le  même  objet  suc- 
cessivement avec  des  grossissements  divers,  depuis  les  plus  faibles 
jusqu'aux  plus  puissants.  Les  objectifs  grossissant  depuis  20  jusqu'à 
60  ou  100  diamètres  sont  très-utiles  pour  examiner  l'ensemble  d'un 
tissu  morbide,  d'une  préparation  des  glandes  en  grappes,  ou  vascu- 
laires,  etc.  C'est  avec  eux  qu'on  doit  étudier  tout  ce  qui  tient  à  la 
vascularité  des  tissus,  soit  ordinairement  par  transparence  et  quel- 
quefois par  la  lumière  réfléchie,  tant  chez  les  embryons  que  sur  des 
tissus  normaux  ou  pathologiques.  (Voy.  p.  6  et  suiv.)  C'est  par  ces 
grossissements  qu'il  faut  commencer  à  observer  les  animaux  de 
petit  volume,  quels  qu'ils  soient,  pour  ensuite  les  porter  sous  un 
microscope  voisin  muni  d'un  objectif  plus  fort,  ou  remplacer  le 
premier  par  celui-ci. 

Les  pouvoirs  amplifiants  de  100  à  300  diamètres  servent  à  étudier 
les  os,  les  dents,  les  poils,  les  bulbes  pileux,  les  culs-de-sac  glan- 
dulaires, mais  seulement  en  ce  qui  concerne  leur  groupement  dans 
chaque  acinus  ;  l'examen  de  leurs  épithëliums  demande  l'emploi  de 
plus  forts  objectifs.  Ils  servent  aussi  à  l'élude  de  certaines  particu- 
larités des  muscles,  surtout  chez  les  poissons  et  les  reptiles  qui 
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qu'Use  trouve  plus  de  liquide  d'un  côte  de  la  plaque  que  de  Tautre, 
et  les  courants  durent  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  soit  établi.  On  uti- 
lise ces  mouvements  en  étudiant  l'épaisseur  des  cellules  et  des  fi- 
bres qui  roulent  sur  elles-mêmes  entraînées  par  le  courant,  et  vien- 
nent montrer  à  l'observateur  successivement  leurs  bords  et  leurs 
faces. 

Ce  mode  d'observation  est  un  des  meilleurs  moyens  pour  arriver 
à  se  faire  une  idée  nette  des  objets  étudiés  au  microscope.  Beau- 
coup de  détails  ne  peuvent  être  bien  vus  qu'après  la  cessation  des 
courants.  Si^  «près  avoir  observé,  <m  a  besoia  d'en  déterminer  de 
nouveaux  dans  le  but  qui  vient  d'être  signalé,  ou  pour  écarter  des 
corpuscules  en  contact  ou  superposés,  on  presse  légèrement  sur  un 
des  côtés  de  la  lamelle  qui  couvre  la  préparation,  ou  bien  on  dé- 
pose une  goutte  d'eau  sur  ses  bords,  et  elle  pénètre  par  capillarité 
en  déterminant  des  courants. 

618.  Après  avoir  étudié  sous  tous  les  rapports  les  éléments  ana- 
tomiques  des  fibres-cellules,  etc.,  ceux  qui  sont  caractéristiques  du 
tissu  et  ceux  qui  ne  sont  qu'accessoires,  il  faut  porter  son  attention 
sur  les  bulles  d'air,  sur  les  granulations  moléculaires  graisseuses  ou 
autres  qui  flottent  dans  le  liquide  ;  il  faut  comparer  ces  dernières 
à  celles  qui  peuvent  être  contenues  dans  les  cellules  ou  les  fibres, 
étudier  leur  mouvement  brownien,  comparer  celles  qui  en  sont 
douées  et  sont  libres  à  celles  qui  sont  immobiles  par  suite  de  leur 
inclusion  dans  une  substance  demi-solide.  11  faut  ensuite  chercher 
à  étudier  sur  les  fragments  incomplètement  dilacérés  l'arrangement 
des  éléments  les  uns  par  rapport  aux  autres,  afin  de  chercher  à  se 
faire  une  idée  nette  de  la  texture  des  tissus. 

Enfln,  beaucoup  de  détails  des  éléments  anatomiques  relatifs  à 
leurs  contours,  à  leurs  granulations,  etc.,  certains  éléments  même, 
comme  les  petits  corpuscules  du  liquide  de  la  thyréoîde,  des  gan- 
glions lymphatiques,  et  d'autres  encore,  qui  n'élaient  pas  bien  visi- 
bles d'abord,  deviennent  de  plus  en  plus  nets  au  fur  et  à  mesure 
qu'on  étudie  plus  longtemps,  que  l'œil  s'adapte  mieux  à  la  vision 
de  ces  petites  images,  que  la  rétine  cessant  d'être  trop  vivement 
impressionnée  par  la  lumière  du  dehors  peut  l'être  par  ces  der- 
nières, etc. 

Parmi  les  objets  de  la  préparation  qui  peuvent  être  des  corps 
étrangers  à  ceux  qu'on  veut  examiner,  il  faut,  indépendamment  des 
bulles  d'air,des  gouttes  d'huile,  en  signaler  d'autres  encore  qu'il  faut 
avoir  étudiés  avant  de  faire  des  recherches,  afbi  de  les  reconnaître 
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aisément  et  d*en  faire  abstraction  dès  qa*on  les  rencontre  :  tels  sont 
les  grsins  de  fécule,  les  filamoits  de  chanvre  et  de  coton,  les  gra- 
nules de  charbon  et  autres  des  particules  qu'on  tiouve  dans  toutes 
les  poussières.  Il  en  sera  question  plus  loin.  De  plus,  pendant  la 
mise  an  point,  la  Tue  de  ces  coipuscules  sur  le  couvre-objet  ap- 
prend i  reconnaître  qu*on  n*est  encore  arrivé  qu*à  sa  face  su- 
périeure, et  qull  faut  abaisser  Tobjectif  de  toute  Tépaisseur  de 
cette  lamelle  avant  de  rencontrer  la  matière  préparée. 

n  faut  savoir  aussi  que,  quelques  minces  que  soient  ces  corpus- 
cules, et  la  couche  de  liquide  interposée  aux  deux  lames  de  la 
préparation,  ceux  d'entre  les  premiers  qui  sont  plus  denses  que  le 
fluide  tombent  sur  le  porte-objet,  tandis  que  les  autres  viennent  se 
rassembler  cmitre  le  couvre-objet.  C'est  ici,  par  exemple,  qu'en 
tournant  la  vis  micrométrique  il  faut  venir  chercher  les  granules 
de  noir  de  fumée  dans  les  préparations  qui  en  renferment,  tandis 
que,  dans  celles  qui  contiennent  des  granules  siliceux,  calcaires, 
métalliques,etc.,  il  faut  abaisser  l'objectif  jusqu'à  ce  qu'on  descende 
son  foyer  sur  la  face  supérieure  du  porte-objet. 

AIT.  m    —  SCI  l'emploi  ue>  ciossissEiEiKrs  roar^  ot  faibles  iuss 

l'examen    des    rtÉPÂKAT10>S. 

619.  Il  est  très-souvent  nécessaire  d'examiner  le  même  objet  suc- 
cessivement avec  des  grossissements  diverti,  depuis  les  plus  faibles 
jusqu'aux  plus  puissants.  Les  objectifs  grossissant  de^mis  30  jusqu'à 
60  ou  iOO  diamètres  sont  très-utiles  pour  examiner  l'ensemble  d'un 
tissu  morbide,  d  une  préparation  des  glandes  en  grappes,  ou  ^ascu- 
laires,  etc.  C'est  avec  eux  qu'on  doit  étudier  tout  ce  qui  tient  à  la 
vascularité  des  tissus,  soit  ordinairement  par  transparence  et  quel- 
quefoispar  la  lumière  réfléchie,  tant  chez  les  embn'on;»  que  sur  des 
tissus  normaux  ou  pathologiques.  (Voy.  p.  0  et  suiv.)  C'e^l  par  ces 
grossissements  qu'il  faut  commencer  à  observer  les  animaux  de 
petit  volume,  quels  qu'ils  soient,  pour  ensuite  les  porter  sous  un 
microscope  voisin  muni  d'un  objectif  plus  fort,  ou  remplacer  le 
premier  par  celui-ci. 

Les  pouvoirs  ampli6ants  de  100  à  500  diamètres  senent  à  étudier 
les  os,  les  dents,  les  poils,  les  bulbes  pileux,  les  culs^e-sac  glan- 
dulaires, mais  seulement  en  ce  qui  concerne  leui'  px>upement  dans 
chaque  octiuu  ;  l'examen  de  leurs  épithéliums  demande  l'emploi  de 
plus  forts  objectiis.  Ils  servent  aussi  à  l'étude  de  certaines  particu- 
des  muscles,  surtout  chez  les  poissons  et  les  reptiles  qui 
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ont  des  muscles  à  faisceaux  primitifs  très-larges,  celle  de  la  termi- 
naison des  nerfs  dans  les  muscles  et  des  cellules  ganglionnaii*^,  .  . 
Ce  sont  ces  grossissements  qui  sont  le  plus  souvent  utiles  dans 
Tétude  des  tissus  végétaux,  soit  pour  les  trachées,  vaisseaux  ponc- 
tués, etc.,  pour  les  grains  de  pollen,  pour  les  cellules  épidermiques 
et  ligneuses.  Les  cellules  du  sarcocarpe  des  fruits  étant  en  général 
très-grandes,  les  grossissements  de  150  à  200  sont  souvent  assez 
forts.  Plusieurs  espèces  de  grains  d'amidon  et  ceux  de  la  chloro- 
phylle exigent  remploi  d'objectifs  allant  au  delà  de  300  diamètre^; 
beaucoup  même  exigent  les  grossissements  réels  de  500  à  600  ;  il 
en  est  encore  ainsi  pour  les  spermatozoïdes  des  algues  ou  des 
mousses,  les  zoospores,  etc. 

620.  Revolver  porte-objectif. —  Les  changements  d'objectifs  dans. 
les  observations  rapidement  exécutées  sont  assez  difficiles.  On  a 
cherché  à  diminuer  le  temps  perdu  qui  en  résulte  par  plusieurs  pro- 
cédés. M.  Gerbe  emploie  plusieurs  corps  ou  tubes  de  microscopes 
armés  de  leurs  objectifs,  et  tous  disposés  à  être  introduits  dans  le 
microscope.  On  trouve  des  microscopes  du  siècle  dernier  dans 
lesquels  une  plaque  tournante  apporte  successivement  les  lentilles 

qui  lui  sont  fixées  sous  le  tube  muni 
de  son  oculaire.  La  pièce  addition- 
nelle appelée  revolver  convient  en- 
core mieux;  elle  aété  appliquée  d'une 
façon  régulière  par  Brookes,de  Lon- 
dres, et  son  emploi  a  été  depuis  gé- 
néralisé. Le  système  anglais,  consis- 
tant à  visser  les  objectifs  Sur  des  bras 
pivotant  sur  un  autre  fixé  au  corps 
du  microscope,  avait  un  inconvé- 
nient. Les  objectifs  se  trouvaient 
ainsi  très-rapprochés  de  la  platine,  et  gênaient  les  opérations.  Dans 
le  système  modifié  par  Nachet  (fig.  130),  le  centre  de  rotation  est 
placé  obliquement,  de  façon  que  l'objectif  qui  ne  fonctionne  pas 
se  trouve  relevé  obliquement  et  ne  redevient  vertical  qu'au  mo- 
ment où  il  va  s'ajuster  dans  l'axe  du  microscope;  de  cette  façon, 
l'objectif  de  rechange  ne  gêne  en  rien  les  manipulations  dé  la 
platine  ;  de  plus  la  position  inclinée  du  pas  de  vis  permet  de  visser 
aisément  un  autre  objectifi  Cet  appareil,  réellement  utile  dans 
beaucoup  de  recherches  est  très^apprécié  par*  Carpenter  et  par 
d'autres  savants. 


Fig.  ISO. 
Revolver  porte-objectif,  de  Nachet. 
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6S1.  Quand  on  se  borne  à  Temploi  des  faibles  grossissements,  il 
n*e8t  pas  ioiqours  nécessaire  de  recouvrir  la  préparation  d*une  lamelle 
de  verre;  il  est  même  utile,  dans  certaines  circonstances,  dont  Tob- 
servateur  doit  rester  juge,  parce  qu'elles  sont  trop  variables,  d'exa- 
miner d'abord  avant  d'employer  ces  lamelles.  Beaucoup  de  détails 
des  cellules  ganglionnaires  chez  les  poissons,  des  ovules  de  beau- 
coup d'animaux,  ne  peuvent  être  bien  vus  qu'en  laissant  la  prépara- 
tion découverte,  lors  même  qu'il  faut  se  servir  d'un  objectif  ayant 
seulement  un  demi-milliinétre  de  longueur  focale,  c'est-à-dire  gros- 
Msant  deux  cents  fois  environ.  Mais  pendant  l'hiver,  jusqu'à  ce 
qu'il  y  ait  équilibre  de  température  entre  Teau  de  la  prépara- 
tion et  l'objectif,  la  vapeur  d'eau  vient  se  condenser  à  la  surface  de 
celui-ci,  et  rendre  le  champ  obscur  et  diffus.  Il  est  nécessaire  alors 
dé  chauffer  un  peu  l'objectif,  ou  de  le  soulever  pour  l'essuyer,  ou 
attendre  que  l'eau  soit  évaporée  de  sa  surface.  11  faut,  par  conséquent, 
dèe  qu'on  le  peut  sans  nuire  à  l'observation,  employer  ces  lamelles. 

A  part  les  cas  principaux  que  nous  venons  de  noter,  ce  sont 
les  grossissements  de  400  à  600  diamètres  qu'il  faut  habituellement 
employer  en  anatomie  générale.  Les  fibres  primitives  des  muscles, 
du  tissu  lamineux,  les  cellules  et  les  tubes  nerveux  du  cerveau, 
les  noyaux  et  les  cellules  de  beaucoup  d'épithéliums  normaux  ou 
modifiés  pathologiquement,  les  cellules  de  la  moelle  des  os,  les  glo- 
bules blancs  et  rouges  du  sang,  les  éléments  fibro-plastiques,  les 
noyaux  embryoplastiques  normaux  ou  modifiés  pathologiquement, 
comme  dans  le  tubercule^  etc.,  ne  peuvent  être  étudiés  que  d'une 
manière  trés-incomplète  avec  de  plus  faibles  jeux  de  lentilles. 

11  en  est  encore  ainsi  pour  tout  ce  qui  touche  à  l'étude  des  mou- 
vements browniens,  des  mouvements  sarcodiques  ou  amibiformes 
sur  les  éléments  qui  en  sont  doués,  et  encore  pour  l'observation  des 
spermatozoïdes  et  de  leur  développement,  pour  celle  des  infusoires, 
de  beaucoup  de  particularités  de  structure  des  cellules  végétales, 
sur  les  cryptogames  surtout,  etc.... 

622.  11  est  difficile  de  se  rendre  compte  des  motifs  qui  peuvent 
encore  faire  persister  les  préventions  qui  régnent  à  l'égard  de 
l'emploi  des  forts  grossissements.  Pourtant  s'il  n'était  amplement 
reconnu  que  les  prétendues  erreurs  causées  par  le  microscope  n'exis- 
tent que  dans  l'esprit  de  ses  détracteurs,  ce  n'est  pas  un  chapitre 
sin*  les  erreurs  dues  à  l'emploi  des  forts  grossissements  qu'il  fau- 
drait faire ,  mais  bien  sur  celles  qui  sont  dues  aux  descriptions  in- 
complètes faites  à  l'aide  d'objectifs  faibles. 

C.  RoBiii.  —  Microscope.  31 
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On  peut  dire  sans  exagération,  sous  ce  rapport,  que  le  quart  des 
descriptions  anatomo-pathologiques  publiées  depuis  dix  à  quinze 
ans  est  à  refaire,  en  raison  d'imperfections  notoires  de  ce  genre  et 
des  interprétations  inexactes  qu'elles  ont  amenées. 

11  est  bien  vrai,  dans  de  certaines  limites  toutefois,  que  ce  qu'on 
ne  voit  pas  avec  un  objectif  grossissant  deux  ou  trois  cents  fois,  on 
ne  le  voit  pas  avec  de  plus  forts.  Mais  il  est  incontestable  aussi,  que 
plus  nous  pouvons  rapprocher  un  objet  du  volume  de  ceux  que 
nous  avons  journellement  sous  les  yeux,  plus  nous  en  rendons 
l'étude  facile  et  surtout  précise.  Aussi,  avec  les  faibles  grossisse- 
ments, une  multitude  de  détails  relatifs  aux  noyaux,  aux  nucléoles, 
aux  granulations  moléculaires,  à  la  netteté  ou  à  l'irrégularité  des 
contours,  etc.,  au  mode  de  génération  et  de  juxtaposition  des  élé- 
ments dans  les  tissus,  échappent  à  l'observateur,  même  lorsqu'il 
s'agit  d'éléments  déjà  volumineux,  comme  les  cellules  êpithé- 
liales,  etc.  ;  et  pourtant  chacun  de  ces  détails  tend  adonnera  cha- 
que fibre,  cellule  ou  noyau  et  à  chaque  tissu,  un  cachet  spécial  qui 
le  fait  distinguer  des  autres  et  le  caractérise. 

Avec  les  faibles  grossissements,  tous  les  éléments  se  ressemblent, 
et  paraissent  tous  être  de  même  espèce.  Les  éléments  et  les  détritus 
qui  accompagnent  certaines  préparations,  noyaux  isolés,  cellules 
épithéliales  déformées^  tout  tend  à  prendre  le  même  aspect,  tout  se 
confond  sous  forme  de  granulations  de  divers  volumes.  Hais  avec 
les  pouvoirs  amplifiants  considérables,  on  voit  apparaître  successi- 
vement les  différences  de  forme,  de  volume,  des  différences  te- 
nant à  l'absence  ou  à  la  présence  du  noyau, à  celle  des  granulations 
moléculaires  contenues,  au  volume  et  à  la  teinte  claire  ou  foncée 
de  ces  parties,  au  mode  d'arrangement  réciproque  de  celles-ci,  etc.; 
ce  sont  là  autant  de  caractères  difGciles  à  faire  saisir  au  lecteur, 
mais  que  l'observateur  prend  bien  vite  en  considération. 

Loin  d'être  étonné  de  voir  certains  pathologistes  et  micrographes 
dire  qu'il  n'y  a  pas  de  différences  caractéristiques  entre  les  cellules 
de  la  moelle  des  os,  par  exemple,  et  les  noyaux  du  tissu  lamineux, 
les  leucocytes,  les  épithèliums  nucléaires  des  glandes  lymphati- 
ques, de  la  rate,  etc.,  ce  fait  ne  doit  être  considéré  que  comme  une 
suite  toute  naturelle  des  notions  incomplètes  qui  leur  sont  fournies 
par  des  objectifs  trop  faibles  et  par  la  négligence  qu'ils  mettent 
dans  l'étude  des  différences  que  ces  éléments  offrent  au  contact 
des  réactifs  chimiques. 
Il  faut  y  joindre  bien  certainement  aussi,  comme  cause-s,  des  no* 
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tions  incomplètes  sur  les  limites  entre  lesquelles  peuvent  varier 
ces  divers  éléments  anatomiques  et  autres,  aux  diverses  phases  de 
leur  évolution  normale  et  morbide,  sans  perdre  pourtant  leurs  ca- 
ractères spécifiques. 

Cette  prévention,  que  se  plaisent  à  répandre  quelques  opti- 
ciens et  que  répètent  à  Tenvi  certains  observateurs  à  l'exemple  des 
personnes  qui  n'ont  jamais  employé  le  microscope,  est  pourtant  la 
cause  de  nombreuses  erreurs  qui  régnent  encore.  Parmi  les  micro- 
graphes et  les  pathologistes  qui  repoussent  l'emploi  des  forts  gros- 
sissements, on  pourra  en  reconnaître  beaucoup  qui  ne  les  ont  jamais 
ou  presque  jamais  employés,  parla  seule  raison  qu'ils  demandent 
l'usage  de  lamelles  très-minces,  faciles  à  rompre,  et  qu'ils  sont 
plus  difficiles  à  manier  à  cause  de  la  brièveté  de  leur  distance  fo- 
cale. Hais  ce  sont  là  de  faibles  inconvénients  ;  et  il  ne  faut  pas  long- 
temps pour  s'habituer  aux  mouvements  peu  étendus  et  précis 
qu'exige  l'emploi  de  ces  instruments. 

L'objection  sur  laquelle  ils  s'appuient  le  plus  est  relative  à  la 
perte  de  lumière  et  au  moins  de  netteté  des  contours  qu'on  attribue 
aux  forts  objectifs.  Il  est  certain  que,  lorsqu'on  s'est  habitué  à 
l'éclat  de  la  lumière  des  faibles  jeux  de  lentille,  et  qu'on  porte 
brusquement  les  yeux  sur  un  jeu  plus  fort,  on  trouvera  sous  ce 
rapport  une  grande  différence.  Mais  ce  n'est  pas  à  un  examen 
aussi  superficiel  et  à  cette  première  impression  qu'il  faut  s'arrêter; 
car,  peu  à  peu,  l'œil  s'habitue  ù  leur  lumière  moins  éblouissante, 
les  contours  deviennent  plus  nets,  et  surtout  l'on  finit  par  recon- 
naître que  cette  teinte  plus  faible  donne  aux  jeux  de  lentilles  plus 
de  pénétration  que  la  lumière  trop  vive. 

Aussi,  dans  l'emploi  des  jeux  faibles,  lorsqu'on  observe  des  corps 
très-transparents,  on  ne  doit  employer  qu'une  lumière  très-modérée, 
parce  que  autrement  on  ne  voit  qu'une  surface  (celle de  l'objet)  dans 
un  champ  vivement  éclairé,  sans  distinguer  aussi  bien  ses  détails 
intèrieui-s.  Il  y  a,  du  reste,  à  cet  égard,  à  tenir  compte  de  quelques 
variétés  individuelles,  suivant  la  sensibilité  des  yeux  de  chacun,  et 
suivant  aussi  la  disposition  dans  laquelle  on  se  trouve  au  moment 
de  l'observation. 

625.  Ainsi,  loin  de  repousser  l'emploi  des  objectifs  puissants, 
ce  sont  eux  qui  facilitent  le  plus  Tétude  del'anatomie  générale,  en 
conduisant  très-vite  à  pouvoir  distinguer  les  éléments  anatomiques 
les  uns  des  autres,  par  la  facilité  avec  laquelle  ils  montrent  cha- 
cun de  leurs  détails,   chacun  de  leurs  caractères  spécifiques  et 
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leurs  variétés.  Le  nombre  des  tissus  dont  les  coupes  ont  besoin 
d*étre  vues  à  un  fort  grossissement  pour  juger  de  certaines  disposi- 
tions tant  normales  qu'accidentelles  est  considérable  aussi.  11  n'est 
pas  jusque  dans  les  descriptions  des  articulés,  des  annélides  de  pe- 
tit]]volume,  dans  celle  des  embryons  de  beaucoup  d'invertébrés  que 
l'on  ne  voie  la  substitution  d'un  objectif  puissant  à  un  autre  plus 
faible  permettre  de  résoudre  nettement  la  question  de  savoir  si  telle 
ou  telle  disposition  existe  ou  non,  et  ainsi  des  autres. 

Aussi,  depuis  longtemps,  en  voyant  combien  peu  étaient  fondées 
les  objections  faites  aux  puissants  objectifs  et  le  peu  de  difficulté 
qu*ont  éprouvé  à  s'en  servir  habituellement  les  personnes,  en 
grand  nombre,  auxquelles  j'en  ai  conseillé  l'emploi  dès  le  commen- 
cement de  leurs  études,  j'ai  été  porté  à  penser  que  beaucoup  de  ces 
objections  ont  été  faites  sans  essai  préalable,  ou  du  moins  sans  essais 
assez  longs  pour  mériter  le  nom  d'expériences.  Depuis  longtemps 
aussi,  dans  beaucoup  de  cas,  je  commence  les  observations  à  Taide 
des  jeux  qui  sont  les  mêmes  que  ceux  avec  lesquels  beaucoup  d'au- 
teurs terminent  les  leurs,  et  je  dessine  les  objets  à  l'aide  d'objectifs 
plus  forts  probablement  que  ceux  qu'ils  ont  jamais  employés. 

11  faut  remarquer  que,  dans  tout  ce  qui  précède,  j'ai  donné  les 
grossissements  réels,  pris  d'après  la  méthode  indiquée  plus  haut. 

Ils  sont,  par  conséquent,  de  200  à  500  fois  au  moins  plus  faibles 
que  ceux  que  donnent  la  plupart  des  opticiens.  (Voy.  p. 431  et  212.) 

11  semble  naturel  que,  lorsqu'il  s'agit  d'étudier  des  corps 
plus  petits  que  ceux  que  nous  pouvons  voir  à  l'œil  nu,  la  première 
chose  à  faire  soit  de  se  placer  dans  des  conditions  physiques  telles 
que  ce  corps  et  les  particularités  de  structure  qu'il  présente  de- 
viennent faciles  à  voir  et  à  comparer  à  celle  des  corps  analogues. 
Il  semble  tout  simple  que  la  première  chose  à  faire  soit  de  rappro- 
cher ce  corps  autant  que  possible  du  volume  que  présentent  la 
plupart  de  ceux  que  nous  avons  communément  sous  les  yeux,  et 
cela  en  employant  un  instrument  dont  le  pouvoir  amplifiant  soit 
en  rapport  avec  le  volume  de  Tobjet  étudié;  en  prenant  une 
loupe,  lorsqu'il  s'agit  seulement  d'examiner  la  surface  d'un  objet 
déjà  visible  à  l'œil  nu;  en  usant  d'un  microscope  pour  faire 
voir  l'objet  s'il  est  invisible,  et  en  choisissant  un  objectif  assez 
puissant,  non-seulement  pour  déceler  la  présence  de  l'objet,  mais 
encore  assez  pour  en  grossir  les  détails  de  structure. 

Rien,  pourtant,  de  plus  rare  que  de  voir  ces  conditions  remplies. 
11  ne  s'élève  pas  une  discussion  dans  une  société  savante  ou  ailleurs 
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dans  laquelle,  après  avoir  entendu  traiter  longuement  de  la 
distinction  de  corps  qui  ont  quelque  analogie  entre  eux,  et  sou- 
tenir de  la  manière  la  plus  assurée  Timpossibilité  de  leur  diffé- 
renciation, l'on  n'entende  bientôt  dire  que  les  objets  ont  été  vus 
à  SOO  diamètres,  par  exemple,  lorsqu'ils  en  exigent  de  500  à 
600  avant  d'être  dans  les  conditions  convenables  pour  qu'on  puisse 
en  èlpdier  réellement  les  caractères  distinctifs.  Entre  apercevoir 
une  espèce  de  corps  et  voir  celui-ci  de  manière  à  ce  que  les  carac- 
tères qui  le  distinguent  d'un  autre  soient  nettement  saisissables, 
il  y  a  une  très-grande  distance;  entre  voir  un  objet,  une  cellule 
et  son  noyau,  et  connaître  ces  détails  distinctifs  qui  ne  s'appren- 
nent, naturellement,  que  par  une  comparaison  avec  les  objets  ana- 
logues, mais  non  identiques,  quoi  qu'on  dise,  il  y  a  la  nécessité  de 
remplir  ces  conditions,  qui  sont  relatives  à  l'emploi  de  tel  ou  tel 
grossissement,  et  de  remplir  les  conditions  plus  longues,  plus  pé- 
nibles, se  rapportant  aux  comparaisons  anatomiques  répétées  pour 
lesquelles  nulle  supériorité  intellectuelle  ne  peut  jamais  prévaloir 
sur  l'expérience.  Ce  n'est  pas  du  premier  jour,  en  effet,  qu'on  arrive 
à  pouvoir  saisir  la  valeur  des  détails  de  structure  de  chaque  élément 
ou  de  chaque  animal,  ni  surtout  ce  cachet  que  présente  l'ensem- 
ble de  la  préparation  que  Ton  doit  avoir  parcourue  successivement 
dans  toutes  ses  parties. 

ART.    IV.    —   DU   MANIBIIENT    DES   RÉACTIFS   CIIIIIIQDES   DANS  l' EXAMEN 
DE  CHAQUE    PREPARATION    EN    PARTICULIER. 

624.  Nulle  observation  ne  peut  être  considérée  comme  complète, 
tant  qu'on  n'a  pas  observé  l'action  des  réactifs  chimiques  sur  les 
corps  qui  font  le  sujet  de  la  recherche  entreprise.  Il  fsiut,  par  con- 
séquent, en  avoir  un  certain  nombre  sur  la  table  de  travail,  conte* 
nus  dans  de  petits  flacons  bouchés  à  l'émeri  et  à  bouchon  prolongé 
en  tige  plongeant  au  sein  du  liquide  de  manière  à  ce  qu'une  goutte 
restant  au  bout  de  celle-ci  quand  on  l'enlève,  puisse  être  portée  où 
il  en  est  besoin. 

Ceux  qu'il  faut  considérer  comme  indispensables  à  avoir  dans 
une  étagère  ou  une  boite  à  réactifs,  sont  :  1®  la  potasse,  2®  la 
soude,  3**  Tammoniaque,  h^  les  acides  sulfurique,  5^  nitrique, 
6*  chlorhydrique  et  7®  acétique;  8**  Téther;  9*»  le  chloroforme; 
W  l'alcool  ;  \i^  l'essence  de  térébenthine  ;  12®  les  solutions  aqueu- 
ses, 13®  et  alcoolique  d'iode;  14®  la  teinture  de  carmin;  15®  la 
glycérine;  16®  une  solution  très-faible  d'acide  chromique  ou  de 
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chromate  de  potasse.  L'insolubilité  ou  la  solubilité  dans  tel  réactif 
indiquent  une  différence  de  composition  chimique  dans  les  fibres 
ou  les  cellules,  qu'il  est  toujours  très-important  de  constater. 

625.  Quand  le  bouchon  n'est  pas  disposé  en  tige  plongeante  le 
liquide  doit  être  pris  à  Taide  d'une  baguette  de  verre  qu'on  intro- 
duit à  chaque  fois  dans  le  flacon  qui  le  renferme  ;  on  dépose  ensuite 
la  goutte  qui  reste  suspendue  à  son  extrémité  au  bord  de  la  plaque 
qui  recouvre  la  préparation,  et  on  laisse  pénétrer  le  réactif  par 
capillarité.  Quand  on  n'a  pas  à  ménager  la  disposition  de  la  prépa- 
ration, on  peut  faciliter  sa  pénétration,  en  soulevant  un  peu  le  bord 
de  la  plaque.  11  faut  avoir  soin  que  le  liquide  ne  vienne  pas  toucher 
l'objectif  et  surtout  pénétrer  entre  les  tours  de  vis  de  ses  différentes 
pièces,  principalement  quand  on  emploie  des  acides.  Dès  que  l'ob- 
jectif est  mouillé,  il  faut  l'essuyer  avec  un  linge  fin,  sec  ou  humecté 
soit  d'alcool,  soit  d'ammoniaque. 

626.  L'action  des  réactifs  chimiques  est  toujours  très-lente  sous 
le  microscope,  parce  que  chaque  élément  s'imbibant  à  son  tour  de 
tout  ce  qu'il  peut  prendre  de  la  goutte  de  liquide  qui  s'introduit 
petit  à  petit  par  capillarité,  il  faut  longtemps  pour  que  chacun  ait 
pu  se  dissoudre.  La  lenteur  de  cette  action  permet  d'en  suivre  les 
différentes  phases  qui  différent  ordinairement  pour  chaque  espèce 
d'éléments  anatomiques.  11  faut,  par  conséquent,  avoir  soin  de  l'ob- 
server pendant  plusieurs  minutes,  et  d'examiner  de  nouveau  la  pré- 
paration après  une  demi-heure  d'action  du  réactif,  plus  ou  moins, 
suivant  chaque  cas.  11  est  important  quelquefois  d'étudier  l'action 
successive  de  plusieurs  agents,  comme,  par  exemple,  pour  les  glo- 
bules blancs  du  sang,  celle  de  l'eau  en  premier  lieu,  puis  de  l'acide 
acétique,  ou  d'autres  agents  encore.  Après  quel(|ues  essais,  on  finit 
par  reconnaître  quels  sont  les  réactifs  les  plus  importants  à  em- 
ployer avec  tels  on  tels  tissus,  c'est-à-dire  ceux  qui  peuvent  ser- 
vir à  établir  entre  ceux-là  et  d'autres  une  distinction  facile. 

11  est  un  certain  nombre  de  circonstances  que  l'expérience  con- 
duit à  déterminer  dans  lesquelles  les  corps  sur  lesquels  on  veut 
agir  étant  placés  sur  le  porte-objet,  il  est  bon  de  mettre  directe- 
ment sur  eux  le  réactif  avant  la  lamelle  mince  qu'on  superpose  en- 
suite quand  on  le  juge  copvenable.  C'est  surtout  quand  on  use 
d'agents  chimiques  difficilement  miscibles  à  l'eau  ou  à  d'autres 
fluides  employés  dans  les  préparations  qu'il  faut  opérer  ainsi. 
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ART.   V.    —  DB   l'examen   DES   PRÉPARATIOUS  A  L*AIDE    DE.  LA   LUIIIÈRB 
RÉFLiCHlB  ET  DE    l'ÉTUDE   DES  OBJETS  OPAQUES. 

6S7.  Pour  examiner  des  objets  à  Taide  de  la  lumière  réfléchie, 
on  est  ordinairement  obligé  d'employer  de  faibles  grossissements. 
On  y  est  obligé  en  premier  lieu  en  raison  de  la  perte  de  lumière 
due  à  ce  que  la  surface  des  objets  en  réfléchit  d*autant  moins 
qu'ils  sont  d'une  coloration  plus  foncée.  11  faut  par  conséquent  ne 
se  servir  que  des  objetifs  qui  en  absorbent  peu. 

En  outre,  le  pourtour  des  lentilles  à  pouvoir  amplifiant  considé- 
rable ayant  une  distance  focale  très-courte,  arrête  la  lumière  qu'on 
doit  projeter  sur  l'objet,  et  à  laquelle  il  faut  nécessairement  mé- 
nager l'accès.  Enfin,  lorsque  des  organes  doivent  être  disséqués 
sous  le  microscope,  tant  à  l'aide  de  la  lumière  réfléchie  qu'à  l'aide 
de  la  lumière  transmise,  il  faut  que  cette  distance  soit  assez  grande 
pour  que  les  instruments  puissent  être  aisément  maniés  entre  l'ob- 
jectif et  l'objet. 

628.  11  est  quelques  préparations  toutes  faites  et  quelques  tissus 
dont  la  couleur  est  telle,  que  la  lumière  directe  des  nuages  ou 
d'une  lampe  est  suffisante  pour  qu'ils  puissent  être  étudiés  immé- 
diatement, surtout  si  on  se  sert  des  plus  faibles  objectifs.  Mais,  en 
général,  il  faut  se  servir  de  la  lumière  du  soleil,  pourvu  que  la 
nature  des  animaux  étudiés  le  permette,  quand  ils  sont  vivants, 
ou  que  les  corps  soient  convenablement  protégés  contre  une  trop 
forte  élévation  de  température  par  le  liquide  dans  lequel  ils  sont. 

Souvent,  surtout  pour  l'examen  de  certains  animaux,  des  em- 
bryons, des  ovules  en  voie  de  segmentation,  et  pour  les  dissections 
il  faut  concentrer  la  lumière  des  nuages  et  de  la  lampe  à  l'aide 
d'une  loupe  que  l'on  dispose  de  telle  sorte  que  Tobjet  à  observer 
se  trouve  à  peu  près  à  son  foyer.  On  peut  même  concentrer  ainsi  la 
lumière  du  soleil,  quand  il  s'agit  de  corps  placés  dans  l'eau,  connue 
certains  ovules  ou  des  embryons,  que  l'on  arrive  alors  à  étudier  à 
un  grossissement  qui  dépasse  iOO  diamètres  et  au  deïà. 

629.  Pour  les  dissections  qui  se  font  sous  le  microscope,  deux 
ordres  de  conditions  doivent  être  remplies  dans  le  plus  grand  nom- 
bre des  cas.  D'une  part,  pour  éviter  le  miroitement  des  surfaces 
humides  des  tissus,  et  la  réflexion  de  la  lumière  en  divers  sens ,  il 
faut  disséquer  sous  l'eau  qui  fait  que  les  rayons  réfléchis  sortent 
parallèles  les  uns  aux  autres,  comme  les  rayons  de  la  lumière  inci- 
dente. 11  est  utile  que  la  quantité  d'eau  soit  assez  grande  pour  que 
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la  lumière  réfléchie  par  sa  surface  ne  vienne  pas  se  mêler  à  celle  que 
Tobjet  lui-même  renvoie  dans  J'objeclif.  Sous  ce  rapport ,  il  est 
bon  parfois  de  couvrir  l'animal  disséqué,  d'une  quantité  d'eau 
sufiSsante  pour  que  l'objectif  plonge  dans  celle-ci  et  reçoive  la  lu- 
mière réfléchie  sans  que  cette  dernière  passe  de  ilouveau  dans  l'air. 
Dans  ce  cas,  on  peut  proléger  l'objectif  contré  rentrée  de  l'eau 
entre  les  vis  de  la  monture  en  couvrant  celle-ci  d'une  mince  cou- 
che de  cire  molle  fondue,  qu'on  enlève  aisément,  quand  on  veut, 
avec  l'alcool,  l'essence  de  térébenthine  ou  la  benzine. 

Il  est  des  dissections  qu'il  est  parfois  utile  de  faire' alternatiVe- 
Aient,  à  l'aide  de  la  lumière  transmise  et  à  l'aide  de  la  lumière 
réfléchie;  alors,  après  les  avoir  placés  simplement  sur  un  porte- 
objet,  un  carton  noir  ou  autre  corps  de  cette  couleur  est  glissé 
puis  enlevé  sous  ce  dernier.  Cet  examen  de  certaines  préparations 
à  l'aide  de  la  lumière  transmise  et  de  la  lumière  réfléchie  alter- 
nativement est  souvent  très-utile  non-seulement  pendant  la  dis- 
section, mais  aussi  lorsqu'on  observe  des  acariens  et  d'autres 
invertébrés  adultes  ou  embryonnaires,  de  petit  volume  sous  un 
microscope  quelconque.  11  en  est  de  même  dans  l'étude  des  phé- 
nomènes de  la  segmentation  des  ovules  à  vitellus  volumineux, 
comme  ceux  des  batraciens,  des  poissons,  de  beaucoup  de  mol- 
lusques, de  quelques  annélides,  etc.  C'est  toujours  à  l'aide  de  la 
lumière  réfléchie  qu'il  faut  étudier  celle  de  l'œuf  des  oiseaux,  des 
reptiles,  et  des  poissons  plagiostomes.  Dans  ces  diverses  circon- 
stances, on  peut  encore  remplacer  la  lumière  transmise  par  la  lu- 
mière réfléchie,  en  tournant  le  miroir  de  manière  à  ce  qu'il  ne  pro- 
jette plus  les  rayons  sur  les  objets  observés;  ces  derniers  perdent 
alors  leur  teinte  grisâtre  ou  d'un  gris  jaunâtre  plus  ou  moins 
foncé,  pour  prendre  un  ton  d'un  bleu  grisâtre  particulier,  compa- 
rable à  celui  de  l'argent  mat  vivement  éclairé,  mais  variant  d'in- 
tensité selon  que  les  parties  sont  plus  ou  moins  translucides  ou  au 
contraire  tout  à  fait  opaques. 

Toutefois  ce  ton  est  différent  et  varie  d'un  animal  à  l'autre,  lors- 
qu'au lieu  de  parties  molles  on  observe  la  surface  d'un  insecte, 
d'une  arachnide,  ou  d'un  annelé.  Là,  les  miroitements  de  la  lumière 
réfléchie  s'associent  d'une  manière  souvent  fatigante  à  la  couleur 
propre  des  téguments  et  exigent  une  certaine  étude  avant  que  leur 
exacte  interprétation  fasse  bien  juger  la  réalité  des  dispositions 
anatomiques. 

Dans  tous  les  cas,  l'opposition  entre  la  partie  éclairée  et  celle 
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qui  ne  l*est  pas  pour  chaque  saillie  ou  dépression  conduit  à  recon- 
naître nettement  quel  est  Tarrangement  de  certains  organes,  l'état 
^,  fisse,  bosselé  ou  réticulé  de  leur  surface,  l'insertion  de  leurs  ap- 
pendices, etc.,  rdont  on  suit  toute  l'étendue  en  mettant  au  point 
chacunes  de  leurs  portions  successivement.  11  est  nécessaire  sou- 
vent de  tourouBT  les  diverses  faces  du  corps  observé  de  manière  à 
,]1^3  éclairer  l'une  après  Tautre  et  de  tenir  compte  du  renversement 
del'imagepar  le  microscope,  qui  fait  que  la  partie  éclairée  de  l'objet 
se  montre  pendant  cet  examen  du  côté  opposé  à  celui  d'où  vient 
réellement  la  lumière. 

630.  Ces  indications  s'appliquent  naturellement  aux  cas  dans 
lesquels  on  étudie,  à  l'aide  de  la  lumière  directe  du  soleil  ou  des 
lampes,  des  pièces  injectées.  Là,  on  est  guidé  par  la  coloration 
des  vaisseaux  remplis  que  l'on  suit  dans  leurs  subdivisions  et  leurs 
anastomoses,  de  manière  à  juger  de  leur  volume,  de  leur  nombre, 
de  leur  direction  rectiligne  ou  onduleuse,  de  la  forme  et  de  la  gran- 
.  t-deur  des  mailles,  de  leur  rapports  avec  tels  ou  tels  organes,  sans 
s'arrêter  à  Taspect  général  plus  ou  moins  élégant  de  l'ensemble, 
ni  aux  reflets  que  produisent  certaines  incidences  de  la  lumière. 

Pour  concentrer  la  lumière  en  un  foyer  placé  au  même  point  que 
l'objet,  on  se  sert  d'une  loupe  piano-convexe,  en  la  dirigeant  de 
manière  à  reproduire  sur  l'objet  une  image  nette  du  point  lumineux 
d'où  partent  les  rayons. 

Il  faut  s'exercer  à  concentrer  à  l'aide  de  ces  loupes  la  lumière 
sur  les  objets  amenés  au  foyer  du  microscope  et  destinés  à  être 
disséqués  ou  simplement  observés,  comme  on  le  fait  pour  les 
acariens,  les  insectes,  etc.  Quand  ces  corps  sont  plongés  dans 
l'eau,  on  peut  même  concentrer  ainsi  la  lumière  directe  du  soleil 
lorsqu'il  s'agit,  par  exemple,  de  distinguer  certaines  dispositions  de 
la  surface  du  corps  des  embryons  de  batraciens,  de  poissons,  d'arti- 
culés, d'annélides  ou  de  mollusques  encore  contenus  dans  l'œuf. 

En  1740,  l'anatomiste  Lieberkûhn  parvint  à  éclairer  complète- 
ment les  objets  opaques,  au  moyen  d'un  réflecteur  concave  en  ar- 
gent parfaitement  poli.  Déjà,  du  reste,  en  1668  Leeuwenhoeck  em- 
ployait un  réflecteur  semblable  de  cuivre  poli ,  pour  le  même 
usage.  La  lentille  était  placée  au  centre  de  ce  miroir,  et  le  foyer  de 
l'un  correspondait  au  foyer  de  l'autre. 

Aujourd'hui,  on  suit  la  même  méthode  ;  seulement  les  réflecteurs 
sont  en  verre,  et  Ion  n'a  plus  à  craindre  l'oxydation.  Quelquefois 
on  isole  la  lentille  du  miroir  qui  est 'monté  sur  une  tige  et  peut  se 
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mouvoir  à  volonté,  de  manière  à  donner  une  lumière  plus  ou  moins 
intense  et  à  servir  avec  toutes  les  lentilles,  excepté  avec  les  plus 
fortes;  toutefois  la  première  disposition  est  préférable. 

Voici  du  reste  la  manière  de  procéder  : 

On  enlève  la  pièce  qui  porte  les  diaphragmes  pour  laisser  une 
larg;e  ouverture  à  la  platine  ;  le  réflecteur,  garni  de  sa  lentille,  est 
adapté  à  Textrémité  objective  du  microscope,  et  le  miroir  inférieur 
incliné  de  manière  à  réfléchir  les  rayons  lumineux  à  travers  cette 
ouverture.  Arrivés  au  réflecteur  concave,  les  ravons  sont  de  nouveau 
réfléchis  et  vont  se  réunir  à  son  foyer,  dans  le  même  plan  que 
l'objet. 

Si  ce  dernier  présente  des  parties  très-brillantes,  il  faut  ménager 
l'éclairage,  soit  en  couvrant  le  miroir  inférieur  d'un  papier  huilé 
ou  d'un  carton  blanc,  soit  en  employant  le  réflecteur  mobile,  qui 
permet  de  varier  le  foyer  et  de  faire  tomber  sur  Tobjet  une  partie 
plus  ou  moins  large  du  cône  lumineux  formé  par  les  rayons  conver- 
gents. On  peut  encore  élever  ou  abaisser  le  miroir  concave 
inférieur  qui  se  meut  à  coulisse,  ou  enfln  se  servir  du  miroir 
plan. 

Charles  Chevalier  a  construit  des  miroirs  de  Lieberkûhn  en  glace, 
d'un  foyer  très-court,  de  façon  à  pouvoir  les  employer  avec  de  forts 
grossissements.  On  peut  aujourd'hui  utiliser  le  réflecteur  concave 
avec  un  grossissement  de  trois  cent  cinquante  diamètres.  Ces  mi- 
roirs de  Lieberkûhn  peuvent  aussi  s*adapter  au  microscope  simple. 
Pour  cela,  on  enlève  un  des  chevalets,  on  fixe  à  sa  place  une  tige 
coudée  portant  le  miroir,  et  le  doublet  tenu  dans  Tanneau  du  mi- 
croscope s'applique  à  la  parlie  supérieure  du  réflecteur.  Pour  l'ob- 
servation, on  peut  employer  un  petit  disque  en  glace  qui  se  met 
à  volonté  dans  l'ouverture  de  la  platine.  Ce  disque  portait  à  son 
centre,  dans  les  anciens  instruments,  une  petite  tige  en  cuivre  sur 
laquelle  se  fixait  le  corps  opaque  à  observer.  11  vaut  mieux  mettre 
l'objet  sur  des  disques  colorés,  dont  la  nuance  varie  suivant  la 
teinte  des  objets.  (Charles  Chevalier,  Traité  des  microscopes,  1859.) 

631.  Beck  a  imaginé  un  miroir  réflecteur  en  forme  de  demi-cône 
creux,  à  juste  titre  recommandé  par  Carpenter ,  miroir  ouvert 
du  côté  de  la  source  de  lumière  et  qui  réfléchit  celle-ci  sur  le  cen- 
tre de  la  platine  où  se  trouve  placé  l'objet  opaque  que  l'on  veut 
étudier.  Ce  miroir  s'adapte  à  volonté  et  aisément  sur  chaque  ob- 
jectif. 


DE  U  REPRÉSENTATION  DES  OBJETS  MICROSCOPIQUES.  481 

CHAPITRE  V 

9m  la  fipgéBMitMHf  dss  obJ«ts  observés  à  Vmiém  du  BÉlcrosoope. 

SSS.  Il  existe  trois  moyens  principaux  de  représenter  les  images 

.  que  domient  les  objets  observés  à  Taide  du  microscope.  Ce  sont  le 

dessin  direct  ou  proprement  dit,  le  dessin  à  Taide  de  la  chambre 

claire  et  enfin  la  photographie.  11  importe  de  parler  séparément  de 

chacun  de  ces  divers  procédés. 

ABT.    I^.    —   DO   DESSIN    DES  ÉLÉMENTS  ANATOMIQUES,    DES   TISSCS 

ET   AUTRES   OBJETS  MICROSCOPIQUES. 

633.  n  est  difficile  de  parvenir  à  se  faire  une  idée  nette  des  élé- 
ments anatomiques,  de  leur  ressemblance  et  de  leurs  différences, 
de  leurs  caractères  distinctifs  en  un  mot,  si  Ton  ne  prend  Thabilude 
de  les  représenter  successivement  dès  que  l'on  commence  à  savoir 
se  servir  du  microscope.  Lors  même  qu'on  ne  sait  pas  dessiner,  on 
parvient,  au  bout  d*un  certain  temps  d'essais,  à  rendre  par  le  crayon 
'  assez  exactement  l'aspect  de  ces  objets  pour  pouvoir  les  comparer 
entre  eux,  soit  qu'on  ait  cherché  à  achever  le  dessin,  soit  qu'on  se 
contente  de  faire  une  esquisse  des  traits  caractéristiques.  11  faut 
aussi,  autant  que  possible,  s'exercer  à  représenter  à  leur  tour  les 
parties  de  la  préparation  qui  montrent  la  texture,  l'arrangement 
réciproque  des  éléments,  la  conformation  des  organes  ou  des  ani- 
.  maux  et  des  végétaux  microscopiques  entiers. 

Ces  dessins  sont  toujoui^  longs  et  demandent  beaucoup  de  soin; 
mais,  sans  avoir  figuré  avec  tout  le  fini  possible  un  ou  plusieurs  de 
ces  corps,  on  peut  se  contenter  de  faire  Tesquisse  des  principales 
formes  qu'on  tient  à  conserver. 

Le  dessin  ne  doit  jamais  être  fait  en  laissant  l'objectif  absolu- 
ment inunobile  ;  il  ne  faut  pas  représenter  le  corps  lel  que  nous  le 
voyons  pendant  cette  immobilité.  La  raison  de  cela  est  que,  ne 
voyant  ainsi  qu'une  coupe  de  l'objet,  toujours  trop  épais  pour  être 
compris  en  entier  dans  l'épaisseur  (si  l'on  peut  dire  ainsi)  du  plan 
de  la  vision  distincte,  et  cela  d'autant  plus  qu'on  se  sert  d'un  ob- 
jectif plus  fort,  il  y  a  toujours  quelques-unes  de  ses  parties  qui 
sont  vues  d'une  manière  diffuse  ou  avec  des  contours  irisés  et 
doubles,  etc.,  pendant  que  les  autres  sont  nettement  saisies. 

11  faut,  par  conséquent,  chercher  à  dessiner  l'objet  tel  qu'il  est, 
et  non  pas  tel  qu'il  peut  nous  paraître  par  suite  d'effets  d'optique 
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divers,  dépendants  de  la  construction  même  du  microscope,  mais 
n'appartenant  pas  à  Tobjet  étudié.  C'est  pourquoi  il  faut  se  servir 
incessamment  de  la  vis  micrométrique  qui  éloigne  ou  rapproche 
Tobjectif  du  corps  qu'on  examine,  et  mettre  ainsi  successivement  au 
point  toutes  les  parties  qu'on  veut  représenter.  C'est  pourquoi  aussi 
il  faut  avoir  soin  de  chercher  à  voir  rouler  ces  corps  quand  ils 
sont  isolés,  pour  se  faire  une  idée  nette  de  leur  masse,  et  quelque- 
fois il  est  nécessaire  de  les  figurer  dans  leurs  diverses  positions. 

On  peut  dire  d'une  manière  générale  que  l'aspect  du  dessin, 
sa  perfection  dans  tels  ou  tels  détails  caractéristiques  par  leur 
ensemble,  qui  ont  été  exécutés,  omis  ou  exagérés,  d*une  part  et  de 
i*autre  que  la  non-reproduction  d'effets  purement  optiques,  indis- 
pensablement  attachés  à  l'emploi  du  microscope,  sont  toujours 
proportionnés  à  la  perfection  de  l'observation.  On  peut  reconnaître 
si  les  figures  ont  été  exécutées  par^un  observateur  qui  connaît  déjà 
bien  les  objets  qu'il  dessine,  et  s*en  fait  une  idée  exacte.  Cela  n'ar- 
rive qu'autant  que  déjà  on  a  vu  un  grand  nombre  de  parties  organi- 
ques qu'on  peut  comparer  ;  et,  d'autre  part,  qu'on  connaît  ou  qu'on 
ne  connaît  pas  ce  qui  vient  inévitablement  de  l'instrument  em- 
ployé, ou  appartient  réellement  au  corps  étudié. 

Les  dessins  dans  lesquels  on  trouve  figurés  les  effets  de  la  dis- 
persion de  la  lumière,  etc.  (V.  p.  26r»-265)  rappellent  involontaire- 
ment ceux  d'anatomie  descriptive  proprement  dite,  dans  lesquels, 
à  propos  de  chaque  muscle,  seraient  représentés  les  lambeaux  de 
tissu  cellulaire  qui  échappent  quelquefois  au  préparateur  ou  les 
incisions  qui  pénètrent  dans  l'organe  disséqué. 

634.  Il  faut  toujours,  autant  que  possible,  faire  le  dessin  de  la 
grandeur  de  l'image  obtenue  avec  l'objectif  employé,  afin  de  main- 
tenir les  mêmes  proportions  dans  tous  ceux  qu'on  sera  obligé  à 
chaque  instant  de  comparer  ensemble.  On  peut  bien,  dans  certai- 
nes circonstances,  faire  le  dessin  aussi  grand  qu'on  veut,  suivant  les 
besoins,  comme,  par  exemple,  lorsqu'il  s'agit  d'objets  très-petits  et 
très-compliqués,  tels  que  le  sont  divers  infusoires  ;  mais  comme 
chaque  observateur  choisit  une  certaine  grandeur  qui  lui  convient, 
il  en  résulte  une  grande  hétérogénéité  entre  les  divers  travaux.  Si 
elle  n'a  pas  toujours  de  graves  inconvénients  en  zoologie,  elle  en 
aurait  beaucoup  en  anatomie  générale. 

Quelle  que  Foit  la  grandeur  adoptée  pour  les  dessins,  et  lors 
même  qu'on  aurait  fait  l'esquisse  à  la  chambre  claire  qui  élargit 
encore  l'image,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  (p.  132),  ce  n'est  pas 
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Gonibien  de  fois  le  "dessin  est  plus  grand  que  Tobjet  qu'il  faut  indi- 
quer, mais  bien  le  pouvoir  amplifiant  obtenu  avec  Tobjectif  et 
l'oculaire  dont  on  s*est  servi.  Car,  en  effet,  quelles  que  soient  les 
dimensions  de  ce  dessin,  il  ne  renfermera  jamais  que  les  détails 
vus  avec  tels  ou  tels  grossissements  ;  or,  ce  qu*il  importe  de  savoir, 
c'est  le  grossissement  qu'il  est  nécessaire  d*em|)loyer  pour  constater 
ces  mêmes  détails. 

635.  La  distribution  dans  une  même  figure  des  différents  élé- 
ments anatomiques  qu*on  veut  y  faire  entrer  a  une  certaine  impor- 
tance. Si  c'est  un  élément  anatomique  spécial  qu'on  étudie,  ce 
sont  les  différentes  formes  qu'il  offre  durant  les  phases  de  son 
évolution  et  ses  variétés  qui  doivent  seule  la  composer. 

S'il  s'agit  d'un  tissu  pathologique  composé  d'éléments  d'espèces 
diverses,  on  peut  réunir  dans  la  même  figure  ces  divers  corpus- 
cules, en  conservant  autant  que  possible  leurs  proportions  numéri- 
ques, et  en  donnant  de  chacun  les  principales  variétés.  Ce  mode  de 
représentation  des  objets  microscopiques  est  souvent  très-utile  pour 
rendre  approximativement  l'aspect  de  la  préparation,  quand  il  s'a- 
git d'un  produit  qui  n'est  pas  très-compliqué  ;  mais,  même  dans  ce 
cas,  il  faut  quelquefois  donner  isolément  dans  une  ou  plusieurs  fi- 
gures à  part  les  variétés  principales  de  l'élément  fondamental.  On 
représentera  ensuite  séparément,  sous  un  grossissement  moindre  en 
général,  l'arrangement  réciproque  de  ces  diverses  parties  sous  forme 
de  tissus  glandulaires,  épithélial  ou  autres,  3ains  ou  altérés. 

Dans  l'impossibilité  où  Ion  est  de  figurer  tout  ce  qu'on  a  sous 
les  yeux  dans  chaque  préparation,  il  faut  faire  un  choix  des  prin- 
cipales variétés  d'éléments,  c'est-à-dire  de  celles  qui  se  rencontrent 
le  plus  abondamment  ou  de  ceux  de  leurs  arrangements  réciproques 
en  trame  fibreuse,  en  culs-de-sac  glandulaires,  saillies  papillai- 
res,  etc.,  qui  offrent  le  plus  de  netteté.  Ce  n'est  du  reste  qu'après 
avoir  examiné  un  certain  nombre  de  ces  dispositions,  qu'on 
finit  par  reconnaître  celles  de  ces  variétés  qui  se  reproduisent  le 
plus  souvent,  et  qu'on  éprouve  le  besoin,  si  l'ont  peut  ainsi  dire 
de  les  dessiner. 

Il  ne  faut  pas  hésiter  à  suivre  cette  marche  et  à  choisir  pour 
les  reproduire  les  types  de  chaque  disposition  principale,  sans  se 
laisser  arrêter  par  celte  objection  souvent  faite  que  le  dessin  est 
plus  beau  que  l'objet  naturel.  H  ne  s'agit  pas,  en  effet,  dans  un  des- 
sin, de  faire  le  portrait  de  telle  ou  telle  préparation  dont  l'aspect 
varie  nécessairement  à  chaque  fois  qu'on  la  renouvelle  en  raison  de 
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particularités  secondaires.  Ce  qu'il  s'agit  de  faire,  c'est  de  présen- 
ter les  choses  de  manière  que  le  lecteur  puisse  retrouver,  dans  les 
cas  analogues,  les  dispositions  types  et  fondamentales  qui  le  frappe- 
ront immédiatement,  quelles  que  soient  les  différences  d'aspect  gé- 
néral des  préparations  les  unes  à  côté  des  autres  et  en  face  d'une  de 
leurs  représentations. 

Ces  remarques  sont  faites  pour  guider  les  commençants,  qui 
pourraient  se  laisser  ébranler  par  l'objection  mentionnée  plus 
haut,  que  leur  feront  certainement  les  personnes  qui  voient  pour  la 
première  fois  une  préparation  microscopique,  sans  avoir  encore  une 
expérience  des  travaux  et  des  dessins  anatomiques.  11  est,  en  effet, 
facile  de  reconnaître  que,  le  plus  souvent,  les  figures  dans  lesquel- 
les on  a  la  prétention  de  représenter  tout  ce  qu'on  a  vu  dans  une 
préparation  sont  moins  exactes  que  les  autres.  Elles  sont  même 
inexactes,  en  ce  sens  qu'elles  ne  renferment  et  ne  peuvent  renfer- 
mer qu'une  partie  des  formes  que  montrent  les  éléments  et  leurs 
arrangements  dans  chaque  tissu,  et  comme  conséquence,  on  y 
remarque  fréquemment  le  cachet  d'une  observation  superficielle. 
Par  ces  mêmes  raisons,  ce  sont  aussi  les  figures  les  moins  instruc- 
tives, les  plus  difficiles  à  comprendre,  parce  qu'on  ne  peut  discer- 
ner ce  qui  est  important  de  ce  qui  n'est  qu'accessoire. 

Le  dessin  étant  fait  pour  aider  l'intelligence  du  lecteur,  tout  doit 
concourir  à  ce  but.  Quant  à  l'observateur,  il  apprendra  bien  vite  à 
distinguer,  au  milieu  des  parties  accessoires  ou  accidentelles  que 
renferment  toujours  toutes  les  préparations,  les  dispositions  types 
et  caractéristiques ,  lesquelles  doivent  de  toute  nécessité  être  dé- 
gagées de  ce  qui  est  inutile. 

En  anatomie  pathologique  descriptive,  après  avoir  décrit  et  figuré 
la  déformation  des  organes,  l'aspect  du  tissu  altéré,  il  faut  en  dé- 
crire et  figurer  la  texture  et  les  éléments  anatomiques  fondamentaux 
en  insistant  sur  les  variétés  qu'  ils  présentent  dans  le  cas  spécial 
dont  il  s'agit.  Ces  divers  éléments  et  leurs  variétés,  dues  aux  diver- 
ses phases  de  l'évolution  morbide  à  laquelle  ils  sont  arrivés,  doi- 
vent dans  ce  cas,  être  pris  dans  chacun  des  divers  points  de  la 
tumeur,  etc. ,  présentant  un  aspect  particulier,  et  dans  la  description) 
il  faut  établir  la  relation  qui  existe  entre  cet  aspect  du  tissu  et  les 
éléments  ou  les  variétés  de  leurs  arrangements  ;  sous  ce  rapport  un 
dessin  peu  parfait  au  point  de  vue  graphique,dû  à  un  anatomiste  qui 
connaît  bien  les  objets  observés,  qui  a  appris  par  expérience  à  in- 
terpréter les  caractères  des  objets  vus  pat*  lumière  transmise  sous  le 
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microscope,  comparalivement  à  ceux  que  nous  observons  à  l'œil  nu, 
ce  dessin,  disons-nous,  vaudra  mieux  que  celui  d*un  artiste  habile 
ne  sachant  pas  déterminer  les  caractères  des  choses  ainsi  étudiées. 
Dans  le  travail  de  ce  dernier,  on  remarquera  des  erreurs  dues  à  la  re- 
présentation de  choses  mal  interprétées.  Ce  qui  lui  manque,  c'est  de 
bien  comprendre,  tandis  que  Tobservateur  se  trouve  souvent  dans 
la  position  d'avoir  très-bien  compris  sa  préparation,  mais  de  n*avoir 
pu  la  rendre  avec  art,  sa  main  n*étant  pas  habituée  au  dessin. 

636.  Pour  le  micrographe,  les  moyens  ordinaires  de  représen- 
tation, c'est-à-dire  le  crayon,  Testompe  et  les  couleurs  à  Teau,  suf- 
fisent généralement.  Nombre  de  dessins  que  Ton  trace  pendant  le 
cours  d'une  observation,  afin  d  aider  la  mémoire,  ne  seront  que 
de  simples  esquisses  ;  il  en  est  de  même  de  certains  objets  que 
Ton  voit  par  hasard,  et  qui  ne  méritent  d'être  reproduits  que 
pour  mémoire  dans  un  cahier  de  noies.  On  ne  saurait  trop  recom- 
mander de  beaucoup  dessiner,  et  de  dessiner  surtout  toute  dispo- 
sition caractéiistique  d'un  tissu  dont  on  vient  de  réussir  la  pré- 
paration, dès  que  celle-ci  est  achevée  et  étudiée.  11  est  rare,  en 
effet,  dans  bien  des  recherches  scientifiques  de  saisir  deux  fois 
de  suite  d'une  manière  aussi  heureuse  et  aussi  précise  les  mêmes 
particularités  ;  en  sorte  qu'on  perd  plus  tard  beaucoup  de  temps, 
et  parfois  en  vain,  pour  retrouver  ce  que  montrait  une  préparation 
qui  s>st  perdue  ou  altérée  aloi^  qu'on  a  omis  de  dessiner  au  mo- 
ment opportun. 

Il  faut  s'habituer  à  tracer  les  premiers  contours  avec  toute  la  dé- 
licatesse possible  ;  on  passe  ensuite  aux  tons  plus  foncés,  et  l'on 
n'accentue  les  ombres  vigoureuses  qu'à  la  fin.  On  apportera  le  plus 
grand  soin  à  la  taille  du  crayon  (la  lime  est  Tinstrument  qui  donne 
la  meilleure  pointe),  afin  d'arriver  à  reproduire  le  finesse  des  lignes 
indiquant  leçon  tour  des'objets  microscopiques.  11  est  bon  de  s'habi- 
tuer aussi  à  tracer  des  lignes  très-fines  avec  la  pointe  du  pinceau 
chargé  de  couleur;  ces  lignes,  dans  bien  des  cas,  sont  préférables 
à  celles  que  donne  le  crayon.  Ombrer  à  l'estompe  est  la  manière  la 
plus  expéditive  de  toutes.  On  n'oubliera  pas  non  plus  de  placer 
invariablement  l'ombre  à  droite  ;  c'est  l'unique  moyen  de  produire 
dans  l'image  l'aspect  des  élévations  et  des  creux  du  modèle.  On  doit 
exprimer  l'intensité  des  parties  foncées  paraissant  ombrées  avec 
soin  et  fidèlement,  car  cette  intensité  caractérise  beaucoup  d'objets 
microscopiques  réfractant  plus  ou  moins  la  lumière  transmise. 

Pour  ombrer,  on  remarquera  que,  dans  un  objet  sphérique  ou 
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cylindrique  par  exemple,  l'ombre  la  plus  forte  n'est  pas  tout  à  fait 
du  côté  opposé  à  la  lumière,  mais  un  peu  en  deçà,  et  que  le  point 
(ou  la  ligne)  opposé  à  la  lumière  est  un  peu  éclairé  par  reflet. 

Avec  les  couleurs  à  l'eau,  on  se  sert  généralement  des  procédés 
de  l'aquarelle,  rarement  de  ceux  de  la  gouache.  On  se  fait  rapide- 
ment à  leur  emploi.  11  ne  faut  pas  chercher  à  obtenir  des  tons  trop 
crus. 

II  n'est  très-avantageux,  pour  le  micrographe,  de  se  servir  de  la 
chambre  claire  que  lorsqull  s'agit  d'obtenir  une  image  un  peu 
compliquée  et  la  représentation  fidèle,  quant  à  la  situation,  à  la 
forme  et  aux  dimensions  de  ses  parties  intégrantes,  surtout  quand 
il  s*agit  des  petits  articulés,  des  embryons,  etc. 

Dujardin  a  depuis  longtemps  fait  remarquer  qu*il  importe  beau- 
coup de  représenter  les  objets  avec  les  effets  dus  à  ce  qu'ils  sont 
vus  par  lumière  transmise,  et  non  tels  qu'on  peut  supposer  qu'ils 
seraient,  si  on  les  observait  en  tant  que  corps  opaques,  à  l'aide  de 
la  lumière  réfléchie.  Cette  manière  de  faire  ne  doit  être  adoptée 
que  lorsqu'on  observe  réellement  les  corps  sous  de  faibles  grossis- 
sements, à  l'aide  de  la  lumière  réfléchie  à  leur  surface,  ainsi  qu'on 
le  fait  parfois  pour  les  embryons,  la  surface  de  quelques  muqueuses, 
des  carapaces  de  divers  animaux,  etc. 

L'ombre  ne  doit  être  que  l'accessoire  de  l'esquisse  et  souvent 
n'être  que  légèrement  indiquée,  dans  la  crainte  de  jeter  de  la  confu- 
sion dans  les  lignes  ;  en  un  mot,  le  dessin  le  meilleur  est  presque 
toujours  une  esquisse  mise  à  l'effet,  sauf  le  cas  des  corps  réfractant 
fortement  la  lumière  comme  les  gouttes  graisseuses.  Après  avoir 
terminé  le  dessin,  on  peut  le  passer  à  une  légère  teinte  d'aqua- 
relle, pour  obtenir  le  double,  résultat  de  le  rendre  inaltérable  et 
d'indiquer  la  couleur  des  objets.  Cette  opération  est  particulièrement 
nécessaire  lorsqu'il  s'agit  de  représenter  les  vaisseaux  sanguins, 
et  de  distinguer  les  artères  des  veines ,  des  conduits  excréteurs 
ou  des  lymphatiques. 

C37.  Ce  serait  une  erreur  de  croire  que  l'on  peut  faire  des  dessins 
sur  les  objets  microscopiques  sur  le  premier  papier  venu.  Le  choix 
de  ce  dernier  est  au  contraire  très-important.  Au  lieu  du  papier  méca- 
nique, on  se  servira  de  papier  lisse  très  fort  et  d'un  beau  grain,  tels 
que  les  papiers  dits  papiers  de  Bristol,  et  autres  papiers  forts  et 
lisses  du  même  genre.  Les  pinceaux  de  martre  les  meilleurs  sont  à 
pointe  fine,  mais  pas  trop  longue,  élastiques  et  se  redressant  d'eux 
mêmes  ;  les  uns  plus  petits,  les  autres  de  grosseur  moyenne.  Il  est 


DESSINS  MICROSCOPIQUES  NOIRS  ET  COU)I\£S.  41^7 

beaucoup  plus  facile  de  rencontrer  un  bon  pinceau  qu'un  bon 
crayon  de  mine  de  plomb.  Le  bon  crayon  doit  pouvoir,  au  besoin, 
donner  des  lignes  pâles  et  nettes  et  des  lignes  noires  et  fermes  sans 
s'écraser  par  sa  mollesse,  ni  éclater  en  fragments  détruisant  la  pointe, 
ni  rayer  le  papier  par  sa  dureté  ;  les  meilleurs  sont  les  crayons 
Watson,  puis  les  crayons  Conté,  Hardmuth  et  Faber,  et  les  crayons 
de  graphite  de  Sibérie.  Ceux  qui  servent  le  plus,  sont  les  numéros  3 
et  4.  Le  numéro  1,  qui  est  le  plus  tendre,  ne  sert  que  rarement. 
M.  Germain  de  Saint-Pierre  dit  avec  raison  qu'on  doit  s*estimer  heu- 
reux si,  sur  une  douzaine,  on  en  trouve  plus  d'un  de  très-bon. 
Quand  vous  l'avez  rencontré,  ménagez-le,  et  usez-en  le  dernier  bout 
dans  un  porte-crayon,  car  vous  ne  savez  pas  quand  vous  en  retrou- 
verez un  autre.  (Dictiannaire  de  Botanique,  1869,  art.  Dessiu.) 

Un  petit  nombre  de  couleurs  suffit  :  il  va  sans  dire  qu'elles  doi- 
vent être  de  première  qualité  ;  du  reste,  elles  durent  si  longtemps, 
que  cela  n'est  point  une  dépense.  Il  ne  faut  pas  employer  les  couleurs 
en  pastilles  fixées  à  une  boite,  ces  couleurs  ne  tardent  pas  à  se 
salir  les  unes  les  autres  ;  ayez  des  couleurs  en  pastilles  ou  tablettes 
isolées.  Pour  s'en  servir,  on  les  frotte  par  l'une  de  leurs  extrémités 
mouillée  d'un  peu  d'eau  sur  une  assiette  ou  une  palette  de  porce- 
laine ;  les  mélanges  se  font  au  fur  et  à  mesure  du  besoin,  avec  le 
pinceau.  On  obtient  toutes  les  nuances  en  combinant  les  couleurs 
suivantes  :  noir  de  bougie,  bleu  de  Prusse,  vermillon,  carmin, 
terre  de  Sienne  brûlée,  gomme-guttc,  jaune  de  chrome  ou  mieux 
jaune  indien,  et  le  blanc  qui  sert  peu.  On  peut  ajouter  à  cette  liste 
quelques  couleurs  spéciales,  le  bleu  de  cobalt  ou  d'outre-mer.  Les 
couleurs  françaises  dites  au  miel  ou  en  pastilles,  de  Chenal,  sont 
généralement  préférées. 

La  couleur  noire  est  la  plus  employée  de  toutes  en  raison  du  ton 
gris  ou  noirâtre  plus  ou  moins  foncé  que  présente  le  contour  de  la 
plupart  des  objets  mis  par  lumière  transmise.  Elle  ne  sert  pas  seu^ 
lement  à  ombrer,  mais  encore  à  tracer  les  contours  et  les  traits  les 
plus  fins,  tels  que  les  cils  vibratiles ,  la  queue  des  sperma- 
tozoïdes, etc.  Quand  on  a  pris  l'habitude  de  se  servir  du  pinceau 
'  pour  cela,  la  netteté  des  traits  l'emporte  de  beaucoup  sur  ceux  que 
donnent  les  crayons.  On  fera  bien  de  préférer  le  noir  de  bougie  à 
V encre  de  Chine  qui  est  habituellement  recommandée,  parce  que  le 
premier  conserve  en  séchant  le  ton  qu'il  a  pendant  qu'il  est  encore 
humide  et  n'oblige  pas  de  revenir  sur  chaque  trait  comme  lorsqu'on 
se  sert  des  noirs  dont  le  ton  baisse  lors  qu'ils  sèchent.  De  plus 
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498  DESSIN  DES  OBJETS  A  LA  CHAMBRE  GLAIRE. 

ce  noir  s*enlève  complélemeiit  par  le  lavage  avec  facilité,  dans  les 
cas  ou  quelque  contour  mal  tracé  doit  être  recommencé,  ce  que 
Tencrede  Chine  ne  permet  pas  de  faire.  On  peut  aussi  dans  nombre 
de  cas  se  servir  de  la  sépia  dont  le  maniement  au  pinceau  est  très- 
facile. 

Comme  H.  Germain  de  Saint-Pierre,  j'ai  l'habitude  de  recueillir 
mes  dessins  d'observations  sur  des  feuilles  simples,  libres  et  de 
même  format,  ce  qui  permet  de  les  classer  et  d'en  composer  des 
volumes  susceptibles  de  grossir  ou  de  se  subdiviser  à  volonté.  Chacun 
de  ces  fascicules  de  dessins  est  reçu  entre  deux  feuilles  de  carton 
libres  de  même  format,  et  lej  tout  est  serré  au  moyen  de  deux  cour- 
roies de  fil  teiminées  par  une  boucle  ou  par  un  anneau  de  caou- 
tchouc. On  maintient  ainsi  le  plus  grand  ordre  dans  les  matériaux  do 
chaque  étude,  dont  aucune  feuille  ne  saurait  s'égarer. 

11  est  très-important  de  placer  au  bas  de  chaque  feuillet  l'ex- 
plication des  figures  avec  Icltres  de  renvoi,  à  mesure  qu'on  les 
achève,  ou  de  mettre  sur  ces  feuillets  un  numéro  de  renvoi  à  la 
page  correspondante  d'un  registre  d'observations  qui  contiendra 
cette  explication  avec  description  complète,  si  la  nature  des  objets 
observés  donne  le  temps  de  faire  immédiatement  ainsi.  A  côté  du 
dessin,  il  faut  indiquer  le  grossissement  employé  ou  au  moins  le 
numéro  de  Toculaire  et  celui  de  l'objectif,  et  même  le  diamètre 
de  l'objet  dessiné. 

Dans  bien  des  cas,  il  est  utile  d'avoir  un  petit  album  in-12  ou 
in-8*  s'ouvrant  en  long  sur  lequel  on  fait  les  croquis  destinés  à  rap- 
peler certains  faits  de  détails  plutôt  qu'à  être  publiés. 

AhT.     II.    —    DU    DESSIN    DES    OBJETS    MICROSCOPIQUES   A   LAIDE 

DE    LA    CHAMBRE   CLAIRE. 

BS8.  Uiftéreiites  dispositions  ont  été  adaptée  à  l'oculaire  pour  per-» 
tiiettre  à  l'observateur  de  voir  ù  la  fois  l'objet  et  Une  surface  sur 
laquelle  il  peut  suivre  les  contours  a^•ec  un  crayon.  La  plus  généra- 
lement employée  consiste  dans  le  prisme  oU  chambre  claire  de 
Wollaston  qui  s'adapte  devant  l'oculaire.  Le  tnicroscopc  élant 
Iplacé  horizontalement,  les  rayons  qui  passent  de  1  oculaire  dans 
le  prisme  subissent  la  réflexion  totale  sur  sa  face  oblique  et  ar*^ 
rivent  sur  la  face  horizontale  perpendiculairement  à  leur  direc- 
tion initiale.  L'œil  est  placé  au-dessus  de  l'angle  extérieur  du 
prisme,  de  telle  sorte  qu'il  reçoit  par  une  des  moitiés  de  la  pu- 
t)ille  les  rayons  qui  sortent  du  prisme,  et  par  l'autre  ceux  qui  lui 
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viennent  directement  d'une  feuille  de  papier  bleu  placé  sur  la 
table.  Ceux-ci  leur  arrivent  avec  tant  d*éclat  que,  pour  quelques 
personnes,  il  semble  d*abord  difficile  de  voir  à  la  fois  Tobjet 
et  la  pointe  du  crayon.  Cette  difficulté  qui  est  d'ailleurs  com- 
mune à  tous  les  appareils  destinés  à  dessiner  les  objets  peut  être 
amoindrie  en  interposant  une  lentille  légèrement  convexe  entre 
Tœil  et  le  papier  dans  le  but  de  rendre  divergents  les  rayons 
qui  émanent  du  papier  et  du  crayon,  et  de  leur  donner  le  même 
angle  de  divergence  que  ceux  qui  viennent  du  prisme.  Enfin, 
on  complète  les  préparatifs  et  on  assure  le  succès  en  modifiant 
l'intensité  lumineuse  du  papier,  de  manière  à  la  rendre  égale  à 
celle  de  Tobjet.  Si  l'image  est  trop  brillante,  le  papier  et  le  crayon 
deviennent  invisibles;  il  faut  alors,  ou  bien  diminuer  l'éclai*- 
rage  de  Tobjet,  ou  bien  éclaii*er  plus  fortement  le  papier  et  le 
crayon.  Quelquefois  c'est  le  contraire  qui  arrive.  On  peut  encore 
employer  dans  le  même  but  un  petit  miroir  d*acier  poli,  d*un 
diamètre  inférieur  à  celui  de  la  pupille.  11  joue  absolument  le 
même  rôle  que  le  prisme  de  WoUaston,  car  les  rayons  venant  de 
Toculaire  sont  réfléchis  verticalement  vers  le  haut,  jusqu'à  la  pu- 
pille qui  est  placée  au-dessus  du  miroir,  tandis  que  l'œil  reçoit 
aussi  les  rayons  du  papier  et  du  crayon  ;  Timage  fournie  par  le  mi- 
croscope est  alors  virtuellement  projetée  sur  le  papier  comme  dans 
le  cas  précédent.  Ce  petit  miroir  de  l'invention  du  célèbre  natura- 
liste Sômmering  est  préférée  au  prisme  de  Wollaston  par  un  grand 
nombre  de  dessinateurs. 

Quelques  micrographes  substituent  au  miroir  une  plaque  de 
verre  noirci,  ou  présentant  une  teinte  neutre.  L'œil  reçoit  en 
même  temps  les  rayons  do  l'image  microscopique  qui  lui  sont 
renvoyés  par  la  surface  du  verre  et  ceux  du  papier  et  du  crayon 
qui  traversent  le  verre.  Dans  la  chambre  claire  d'Amici  qui  s'adapte 
au  microscope  horizontal  de  Chevalier,  Tœil  regarde  Tobjet  à 
la  manière  ordinaire  ;  au  lieu  de  viser  sur  le  papier,  c'est  limage 
du  crayon  qui  vient  se  projeter  dans  le  champ  de  la  vision,  ce 
qui  est  bien  préférable.  On  y  arrive  en  associant  un  miroir  d'a- 
cier poli  ;iu  centre  et  un  prisme  de  réflexion  tolale»  Le  tout  s'a- 
dapte à  l'oculaire. 

M.  Nachet,  pour  le  microscope  vertical, emploie  un  prisme  à  peu 
près rhomboldal  (fig.  131), dont  lune  des  faces  inclinées  est  placée 
aU-dessus  de  Toculaire;  sur  cette  face,  on  a  collé  un  petit  prisme  de 
\&hré'y  de  lëlle  sorte  que  les  rayons  émanés  de  l'ohjet  tombent  nor- 
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malement  sur  le  prisme.  Ils  traversent  donc,  sans  déviation,  et  le 

petit  prisme  et  le  gi'and  prisme,  toul  en  subissant  une  léjjëre  perte 

de  lumière  par  suite  de  la  réflexion  sur  la 

'^'  face  de  contact.  La  lumière  qui  vient  du 

crayon  cl  pénètre  dans  le  prisme  rbom- 

boïdalest  réfléchie  dans  le  ^rand  prisme  de 

manière  à  âtre  ramenée  en  coïncidence  avec 

le  rayon  qui  vient  directement  de  l'objet. 

Pour  le  microscope  oblique,  M.  Nachet  a 

proposé  une  autre  forme  de  chambre  claire 

construite  sur  le  même  principe,  c'est  l'une 

des  dispositions  les  plus  commodes  pour  le 

dessinateur. 

659.  Il  est  si  avantageux  pour  le  micrographe  de  pouvoir  dessiner 
arec  l'un  ou  l'autre  de  ces  instruments  qu'il  devient  nécessaire  de 
s'y  exercer.  Bien  que  quelques  personnes  puissent  voir  à  la  Tois 
l'image  et  te  crayon  avec  une  égale  netteté  la  plupart  des  obser- 
vateurs ne  sont  pas  dans  ce  cas;  aussi  ne  faut-il  pas  se  laisser 
décourager  par  ses  premiers  insuccès.  Il  arrivera  quelquefois, 
en  faisant  usage  du  prisme,  que  l'impossibilité  de  voir  le  crayon 
est  duc  k  une  mauvaise  position  de  l'œil,  qui  £e  trouve  trop  a^ 
dessus  du  prisme.  Quand  on  aura  pris  une  bonne  position,  il  fau- 
dra avoir  soin  de  la  maintenir  d'une  manière  invariable  jusqu'à 
ce  que  le  dessin  soit  achevé.  11  est  essentiel  de  ne  pas  oublier  que 
le  rapport  des  dimensions  de  l'objet  et  du  dessin  est  modi6é  par  la 
hauteur  de  l'oeil  au-dessus  du  papier.  Par  suite,  si  le  microscope  est 
placé  sur  des  supports  de  différentes  hauleurs  ou  bien  si  l'ocu- 
laire est  tiré  ou  rentré,  l'éclielle  sera  changée.  Cette  remarquées! 
particulièrement  importante  quand  on  veut  dessiner  ù  une  même 
échelle  une  série  d'objets  ou  quand  on  se  sert  de  la  chambre  claire 
comme  instrument  microniètrique.  (Carpenter.) 

040.  L'emploi  des  chambres  claires  est  rarement  utile  en  analo- 
mie  générale,  parce  que  le  dessin  qu'elles  donnent  est  trop  grand, 
ce  qui  établit  une  trop  grande  disproportion  entre  l'esquisse  de 
l'objet  et  son  image,  telle  qu'on  la  voit  dans  le  microscope.  Cette 
disproportion  tend  r'i  faire  reprendre  aux  éléments  anatomiques  étu- 
diés dans  les  j)lnnclics  et  ensuite  sous  le  microscope,  leur  cachet  spè" 

*  Chambre  claii-e  ilaNacliel  cDn>lmilf>  ds  manière  à  reporter  aar  II  Ubli,  à  eàU- 
du  mlcraxcope  ifiikal,  rintige  de  rnl)Ji^t;  ol'e  dnniie  un«  imafe  irte-dislinelc  du 
crajon  dani  lous  let  poinli  du  ebimp. 
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cial,  qu'il  est  important  de  leur  conserver  dans  les  dessins.  De  plus, 
les  lignes  à  dessiner  sont  extrêmement  pâles,  le  plus  souvent  très- 
délicates,  et  la  perte  de  la  lumière  et  de  netteté,  que  cause  la 
chambre  claire,  empêchent  de  les  voir,  de  sorte  que  le  croquis  des 
traits  principaux  doit  être  repris  et  achevé  sans  cet  instrument. 
Comme  le  prisme  renverse  l'objet,  on  ne  le  trouve  plus  exacte- 
ment dans  la  p:  sition  où  il  était.  Il  rau|,  en  outre,  grossir  tous  les 
détails  qu'on  saisit  proportionnellement  à  la  grandeur  du  croquis, 
d'où  résultent  des  difficultés  plus  grandes  que  celles  qu'on  éprouve 
à  faire  le  dessin  sans  chambre  claire.  Les  dessins  d'anatomie  gé- 
nérale sont,  du  reste,  assez  faciles  pour  qu'on  parvienne  au  bout 
dé  peu  de  temps,  sans  savoir  dessiner  auparavant,  à  reproduire 
les  éléments  anatomiques  avec  leur  cachet  spécial,  pourvu  qu'on 
les  ait  déjà  assez  étudiés  pour  les  bien  connaître. 

641.  La  chambre  claire  de  Nachet  (fig.  150)  est  de  beaucoup  la 
plus  commode  de  toutes  celles  que  j'ai  employées.  C'est  celle  qui 
montre  le  mieux  la  pointe  du  crayon  en  même  temps  que  le  contour 
des  objets,  et  elle  ne  renverse  pas  l'image  de  ceux-ci.  Elle  permet 
ainsi  de  tracer  des  contours  moins  tremblés  qu'avec  les  autres, 
bien  qu'ils  le  soient  toujours  un  peu;  elle  permet  encore  d'esquis- 
ser les  objets  sans  agrandissement  notable  de  leur  image,  com- 
parativement aux  dimensions  de  cette  dernière  vue  sans  chambre 
claire,en  plaçant  le  papier  sur  un  pupitre  ou  sur  des  livres  au  ni- 
veau de  la  platine  du  microscope  ou  même  sur  un  niveau  plus 
élevé.  Aussi,  suîs-je  revenu  des  préventions  défavorables  que  m'a- 
vaient inspirées  les  autres  chambres  claires.  On  en  tire  en  par- 
ticulier un  excellent  parti  pour  esquisser  les  contours  compli- 
qués de  beaucoup  d'articulés  microscopiques  ou  de  leurs  organes, 
pour  conserver  à  ces  derniers  leurs  rapports  exacts,  leur  symé- 
trie, etc. 

La  diffîculté  la  plus  grande  dans  l'emploi  des  chambres  claires, 
en  général,  est  de  voir  la  pointe  du  crayon  ;  pour  atteindre  ce  but, 
il  faut  que  le  papier  sur  lequel  on  trace  l'esquisse  soit  peu  éclairé  ; 
on  peut  projeter  sur  lui  l'ombre  d'un  objet,  ou  encore,  se  ser>'ir  de 
papier  Bristol  teinté  en  gris,  tel  qu'on  les  emploie  souvent  pour  les 
dessins  anatomiques,  ou  encore,  le  papier  à  décalquer  de  teinte  gri- 
sâtre. On  peut  aussi  recouvrir  de  couleur  blanche  (blanc  de  plomb  ou 
d'argent  préparé  pour  la  gouache)  la  pointe  du  crayon,  il  est  alors 
très-facile  de  la  suivre,  et  le  dessin  devient  moins  pénible  et  plus 
rapide  à  exécuter. 
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Comme  les  contours  tracés  sont,  quoi  que  l*on  fasse  (surtout  au 
début  de  l'emploi  des  chambres  claires),  plus  ou  moins  tremblés, 
on  les  repasse  au  crayon  ou  au  pinceau  pour  les  régulariser,  après 
les  avoir  affaiblis  avec  le  caoutchouc  à  effacer.  On  peut  aussi,  quand 
les  objets  à  représenter  sont  très-compliqués,  achever  l'esquisse 
sur  le  papier  transparent  à  décalquer  et  faire  ensuite  le  décalque  sur 
le  papier  fort  qui  doit  porter  le  dessin  définitif. 

ART,    m.    —   DI-:    LA   REPRÉSENTATION   DE   l'iMAGE   DES  OBJETS 
VICROSCOPIQDES  PAR  LA   PHOTOGRAPHIE. 

642.  Les  applications  de  la  photographie  à  la  représentation  des 
objets  vus  sous  le  microscope  ne  concerne  pas,  à  proprement  par- 
ler, remploi  du  microscope  lui-même.  Elles  consistent  en  la  mise 
en  oeuvre  d'un  certain  nombre  de  procédés  et  d'instruments  ajoutés 
à  ceux  qu'exige  le  maniement  du  microscope,  sans  modifications 
essentielles  de  ce  maniement  non  plus  que  des  -objectifs,  etc.  Sous 
ce  rapport,  il  n'y  a  pas  lieu  d'en  parler  dans  ce  livre.  D'autre  part, 
les  procédés  et  les  instruments  photographiques  modifiés  de  ma- 
nière à  pouvoir  être  appliqués  à  la  reproduction  des  images  micro- 
scopiques exigent  des  descriptions  tellement  étendues  qu  elles  ne 
sauraient  prendre  place  ici,  et  ne  pourraient  éviter  à  ceux  qui  vou- 
draient s*en  servir  de  recourir  aux  ouvrages  spéciaux  qui  en  trai- 
tent. 

Je  me  bornerai  donc  ù  donner  les  indications  générales  qui  sui- 
vent et  à  renvoyer  ceux  qui  voudraient  faire  de  la  photographie  de 
ce  genre  aux  ouvrages  de  MM.  Moitessier  *  et  Jules  Girard*. 

643.  En  février  i840,  M,  Donné  fit  présenter  à  l'Académie  des 
sciences  des  images  photographiques  des  objets  naturels  grossis 
par  un  microscope  solaire,  dont  le  corps  éclairant  était  remplacé 
par  la  petite  masse  de  chaux  sur  laquelle  s'opère  la  combustion  du 
gaz  oxy-liydrogéne'.  Peu  après,  il  montra  des  images  photogé- 
niques d'objets  microscopiques  obtenues  avec  le  microscope  com- 
posé ordinaire,  dont  on  enlève  l'oculaire  pour  recevoir  l'image 


'  Moitessier,  La  photographie  appliquée  aux  recfierches  microscopiques.  Paris, 
1R60,  in-ri,  avec  planclies. 

•  J.  Girard,  />i  chambre  noire  et  le  microscope,  jihotoqraphie  pratique. 
Paris,  1869,  in-12. 

^  Donné,  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  sciences,  Paris,  184  \ 
l.  X,  p.  288-289. 
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gur  une  plaque  daguerrienne  iodurée*.  La  lumière  employée  était 
celle  du  soleil  reçue  directement  ou  par  l'intermédiaire  d*un  hélios- 
tat  sur  le  miroir  réflecteur.  En  4845,  M.  Donné  fit  paraître  avec 
Foucault  un  atlas  renfermant  86  fibres  prises  sur  plaques  daguer- 
riennes  et  reproduites  par  la  gravure.  Beiiucoup  de  ces  photogra- 
phies sont  celles  d*objets  frais,  tels  que  des  épithéliums,  des  glo^ 
bules  de  pus  et  même  des  ovules  que  je  préparais  alors  pour  ces 
savants  *. 

Le  0  mars  1840,  Vincent  Chevalier  présenta  également  à  TAcadé- 
mie  des  sciences  une  série  d'épreuves  daguerriennes,  d*objets  am- 
plifiés à  l'aide  du  microscope  solaire  tels  que  la  cornée  de  la  mouche, 
des  globules  du  sang,  une  tranche  de  jonc,  Técaille  de  la  perche. 
Le  6  avril  de  la  même  année,  il  présenta  au  même  corps  sa- 
vant, des  épreuves  du  Sarcopte  de  la  gale  de  l'homme  grossi  de 
^45fois^ 

Dès  l'origine  aussi  de  la  photographie,  Charles  Chevalier  adapta 
à  ses  microscopes  une  pyramide  de  bois  remplaçant  le  tube  de  l'in- 
strument ;  à  l'une  des  extrémités  pouvaient  se  visser  les  lentilles, 
l'autre  recevait  à  volonté  une  glace  dépolie  pour  mettre  au  point, 
ou  une  glace  sensible  pour  fixer  l'image. 

Cet  appareil,  il  est  vrai,  donnait  des  résultats;  mais  comme  on  se 
servait  de  la  lumière  ordinaire,  il  fallait  un  temps  très-long  pour 
obtenir  des  images. 

644.  La  lumière  solaire  peut  seule  donner  le  moyen  d'obtenir 
d'utiles  photographies  d'objets  microscopiques. 

Le  microscope  solaire  étant  disposé,  l'image  sera  reçue  sur  un 
écran  formé  de  papier  blanc  tendu.  Le  mieux  est  de  placer  sur 
un  support  convenable,  un  coffre  de  chambre  noire  photographi- 
que. L'extrémité  inférieure  porte  une  glace,  sur  laquelle  on  a  collé 
une  feuille  de  papier  ;  cette  glace,  posée  dans  un  cadre  de  bois, 
peut  s'enlever  et  être  remplacée  par  le  châssis  tenant  la  glace  coUo- 

'  Donné,  Comptes  rendu»  des  séances  de  F  Académie  des  science».  Paris,  1 S40, 
t.  X,  p.  531)  et  p.  667  et  dans  Dujardin,  VObscrvateur  au  lfiVro«<;o/>e.  Paris,  1815, 
p.  5i. 

*  Donné  et  L.  Foucault,  Cours  de  Microscopie.  Atlas,  exécuté  d'après  nature 
au  microscope  daguerréotype.  Pai'is,  18  iô,  in-folio. 

'  V.  Chevallier,  Images  photogéniques  d'objets  microscopiques.  Coniptes-rendun 
des  séances  de  V Académie  des  sciences,  Paris,  1840,  t.  X,  p.  4'ir»  et  583.  Voir 
aussi  Bayard,  Ibid.,  t.  IX,  1839,  page  554  De  la  reproduction  par  les  procédés 
photographiques  des  images  grossies  des  objets  soumis  au  microscope  solaire.  — 
Turpin,  Sur  Vapplicalion  du  daguerréotype  à  la  représentation  des  objets  (F his- 
toire naturelle.  (/^iV/.,  1840,  t.  X.  p.  587.; 
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dionnée.  On  peut  prendre  Timage  à  toutes  distances  de  l'objec- 
tif;  en  général,  c'est  entre  50  et  80  centimètres  qu'on  place 
récran.  On  met  au  point,  en  faisant  mouvoir  la  \is  de  rappel  de 
rinstrument  et  en  regardant  sur  l'écran.  Avec  le  coUodion  humide 
le  temps  de  pose  est  presque  instantané  pour  les  objectifs  faibles, 
si  on  prend  directement  la  lumière  du  soleil.  Les  procédés  du  col- 
lodion  sec  ralentissent  un  peu  l'action  photogénique  ;  elle  est  encore 
plus  lente  avec  l'albumine.  (Voyez  les  différents  traités  de  photo- 
graphie usuelle  à  l'égard  des  divers  degrés  d'impressionnabilité  des 
substances  sous  l'inQuence  des  espèces  de  lumières  qu'on  peut  em- 
ployer) . 

En  fixant  l'image  négative  sur  une  plaque  en  verre  recou- 
verte de  coUodion  ioduré,  on  a  fait  faire  un  grand  progrès  à 
l'art  photographique  ;  Frey  a  reçu  de  Paris  un  grand  nombre  de 
dessins  micro-pholographiques  qui  ont  été  en  partie  obtenus  avec 
des  grossissements  Irès-forts,  par  Lackerbauer.  Depuis  quelques 
années,  Hessiing  et  Kollmann  se  sont  associés  avec  Albert,  photo- 
graphe de  Munich,  et  publient  un  atlas  composé  de  feuilles  photo- 
graphiées qui  mérite  les  plus  grands  éloges.  Plus  tard,  le  profes> 
seur  Gerlach,  a  publié  un  bon  ouvrage  sur  la  photographie  comme 
auxiliaire  dans  les  recherches  microscopiques  ^  Beale  a  traité  le 
même  sujet  avec  une  grande  extension. 

On  emploie,  pourl'éclairage,  une  lumière  concentrée,  parallèle, 
fournie  par  les  miroirs  concaves,  mis  en  rapport  avec  une  lentille 
convergente  piano-convexe.  Il  est  bon  de  recourir  à  des  diaphrag- 
mes cylindriques  ayant  de  petites  ouvertures,  quand  on  veut  obte- 
nir des  grossissements  considérables.  On  se  sert  des  systèmes  d'ob- 
jectifs ordinaires,  mais  avant  d'en  faire  usage,  il  faut  les  nettoyer 
avec  la  plus  minutieuse  attention,  car  chaque  parcelle  de  poussière 
produit  une  tache  dans  l'image  négative. 

On  peut  changer  facilement,  et  à  peu  de  frais,  comme  l'a  montré 
Gerlach,  unmicroscope  composé  en  appareil  micro-photographique, 
fonctionnant  avec  la  lumière  solaire  (fig.  152).  On  enlève  l'oculaire, 
et  on  fixe,  sur  le  tube  du  microscope,  l'appareil  photographique  con- 
sistant en  une  caisse  en  bois  (fig.  152,  B),  une  allonge  à  soufllet  et 
supportée  par  des  pieds  A. C'est  à  l'extrémité  supérieure  de  cette  caisse 
qu'on  glissera  la  plaque  de  verre  (en  D),  destinée  à  recevoir  l'im- 
pression de  la  lumière,  l/écran  D  ou  cadre  en  bois  peut  porter  un 

*  Gerlach,  De  la  photograpl^ie  com"^  mupil'mire  4(tnM  les  reçhçrrhçi  miçro^ 
9copùjfue».  Leipiig,  18(J2. 
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papier  builè  et  traneparent,  au  lieu  de  la  feui|]e  de  verre  dépoli 
d'un  ^pareil  ordinaire.  Pour  le  priver  de  lumière  pendant  l'opéra- 
tion, Ml  se  sert  du  drap  noir 
habituel  enveloppant  la  tète. 
On  remplace  parfois  la  capsule 
en  cuivre,  couvrant  l'objeclir 
d'DD  appareil  ordinaire,  par 
une  tablette  borizontale  et 
noire  qui  glisse  entre  le  miroir 
et  ta  lentille  convei^enle  du 
microscope. 

*  Une  chaleur  de  14  il  18  de- 
grés Réaumur  est  la  plus  con- 
venable pour  l'opération.  Le 
temps  nécessaire  diffère  natu- 
rellement selonl'intensité  de  la 
lumière  ;  il  augmente  suivant 
la  force  des  grossissements 
employés,  et  varie,  d'après  les 
observations  de  Gerlach, quand 
on  opère  en  plein  soleil,  entre 
S  secondes  (pour  des  objets 
grossis  de  5  à  S5  fois)  et  40  se- 
condes (pour  les  objets  grossis 
de 250  a  300  fois). Afin  d'obte- 
nir une  imaoe  dont  on  puisse 
se  servir,  ii  faut  procéder  avec 

le  plus  grand  SOm.  et  ne  pas  ^uli>»  «upparlim  It  cl»n>bre  nuire.  B. 
oublier  qu'on  ne  peut  guère  se  *"™Be  »  ouverture  Itttnle.  C.  porte  de  la 
,.  ,.    ■  .  rtUonge.  D.  01>M  dépolie. 

dispenser  d  ajuster  une  vis  mi- 
crométrique au  microscope  photographique,  à  cAtè  de  IVnlonnoir 
ci-dessus  mentionné. 

<>45.  Il  est  important  de  n'avoir  dans  le  champ  visuel  qu'un 
petit  nombre  de  corps  ;  quelques  globules  de  sang,  par  exemple, 
et  quelques  cellules  èpilhèliales  suffisent.  Les  tissus  épais  ciigent 
les  divisions  les  plus  llnes.  Les  objets  A  contours  pâles  demandent 
des  ombres  plus  prononcée^.  Aussi,  des  préparations  consenées  dans 
le  baume  du  Canada  ou  dans  la  glycérine  ne  conviennent  guère  dans 
le  cas  présent.  Hais  on  peut  remédier  à  cette  pâleur  avec  la  tein- 
ture de  carmin.  Des  préparations  ù  injections,  faites  avec  du  car* 
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min  ou  du  bleu  de  Prusse,  fournissent  de  très-belles  images.  Ger- 
lach  en  a  produit  qui  possédaient  leur  coloration  naturelle. 

Si,  en  même  temps  que  Tobjet  et  avec  le  môme  objectif  on  photo- 
graphie un  micromètre  dont  la  division  est  connue,  on  pourra  faci- 
lement, à  l'aide  d'un  compas,  déterminer  exactement  la  grandeur 
de  l'image  représentée. 

Quand  il  s'agit  de  photographier  des  objets  plus  considérables  et 
à  un  grand  nombre  d'exemplaires,  ces  sortes  de  micro-photogra* 
phies  conviennent  moins,  attendu  qu'il  est  impossible  d'éviter  une 
dissemblance  avec  l'objet  primitif.  Elles  sont,  au  contraire,  très* 
bonnes  employées  comme  objets  d'enseignement.  Mais,  d'après  ce 
que  nous  connaissons  des  objets  microscopiques  qui  ont  été  photo* 
graphies  jusqu'à  ce  jour,  il  semble  douteux  qu'on  puisse  utiliser, 
pour  les  corps  de  texture  très-délicate,  ces  sortes  d'images.  Nous 
exceptons  de  ce  jugement  la  photographie  obtenue,  à  Paris,  par 
M.  Lackerbauer,  et  représentant  le  Pleurosigma  angulatum  et  par 
M.  Moitessier,  à  Montpellier  (voy.  Moitessier,  loc,  cit.,  pi.  U). 

On  a  obtenu  des  images  tellement  petites  qu'une  forte  loupe, 
quelquefois  même  le  microscope  devient  indispensable  pour  les 
mettre  en  évidence.  Le  précipité  d'argent  est  tellement  fin  qu'il 
faut  employer  de  très-forts  grossissements  pour  le  rendre  percep- 
tible. Ces  photographies-miniatures  ont  conduitGerlach  à  se  servir  de 
l'art  photographique  afin  d'arriver  à  un  grossissement  gradué  dans 
les  recherches  microscopiques. 

C'est  ainsi  que  la  première  épreuve  négative  d'un  objet,  obtenue 
à  l'aide  du  microscope,  est  soumise  à  un  nouveau  degré  de  grossis- 
sement. On  a,  de  la  sorte,  une  deuxième  image  de  l'objet  en  clair- 
obscur,  qui  ne  pourrait,  par  cette  raison,  être  changée  en  une 
image  négative  à  un  aulre  grossissement,  qui  donne,  à  son  tour, 
une  troisième  image,  analogue  à  la  première  quant  au  clair-obscur. 
On  pourra  augmenter  le  grossissenrtent  jusqu'à  ce  que  le  précipité 
d'argent  devienne  perceptible.  En  diluant  les  solutions  photogra- 
phiques, et  en  recourant  dans  de  certaines  conditions  à  l'usage  de 
la  plaque  de  verre,  si  sensible  à  lumière,  il  est  possible  de  retarder 
considérablement  cette  perception  (voy.  Frey,  loc,  cit.,  1867,  p.  52 
à  56). 

646.  Parmi  les  travaux  publiés  des  premiers  à  l'aide  de  procédés 
de  ce  genre.  Il  faut  citer  l'admirable  mémoire  de  Dean  (On  the 
gray  substance  of  the  mednlla  oblongata,  etc.,  Washington,  4864, 
in-4°),  accompagné  d'un  atlas  de  figures  photographiques  dont  la 
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perfection  n'a  pas  été  notablement  dépassée.  M.  Luys  a  également 
présenté  à  diverses  sociétés  savantes  des  photographies  des  plus 
démonstratives  de  coui»es  minces,  touch<inl  la  structure  de  diver- 
ses parties  du  cerveau,  du  cervelet,  etc.  Bealc,  dans  un  travail 
remarquable  {On  the  hiver,  London,  1856,  in-8^),  a  bien  anté- 
rieurement reproduit  aussi  par  des  photographies  d*une  grande 
nettefé  ses  belles  préparations  sur  la  constitution  du  foie.  Hais 
beaucoup  de  ces  reproductions  pâlissent  depuis  quelques  années^ 
bien  qu'enfermées  dans  le  corps  du  livre,  au  point  de  faire 
craindre  qu'elles  ne  puissent  plus  être  étudiées  dans  dix  ou  vingt 
années. 

noudanovski  a  publié  (Paris  1868,  in-8'';  et  atlas  in  folio,  et  2^  édit. 
1870)  un  fort  bel  atlas  photographique  de  préparations  faites  sur  le 
tissb  nerveux  à  l'état  frais,  sans  qu'il  ait  été  soumis  ni  à  la  dessicca- 
tion, ni  à  Faction  des  matières  colorantes  ou  d'autres  réactifs,  avec 
aussi  la  représentation  de  préparations  faites  siir  du  tissu  nerveux 
soumis  préalablement  à  l'action  de  divers  agents.  Ses  coupes  ont  été 
pratiquées  sur  du  tissu  neneux  congelé  et  a  la  température  de  — 
6®  II.,  et  avec  le  couteau  à  double  tranchant  ;  par  ce  moyen  on  a 
le  tissu  dans  son  état  normal.  Si  la  préparation  est  faite  à  une  tem- 
pérature plus  basse,  le  tissu  nerveux  subit  quelques  modifica- 
tions pouvant  aller  depuis  la  simple  dissociation  des  éléments  jus- 
qu'à leur  nipturc,  et  déterminées  par  la  formation  de  cristaux  de 
glace.  Mais  cette  action  même  peut  devenir  utile  et  permettre  de  re- 
connaître la  nature  de  certains  éléments  ;  ainsi,  .la  figure  6,  plan- 
che XV  de  son  atlas  représente  une  coupe  de  la  moelle  épinière  qui 
a  macéré  pendant  peu  de  temps  dans  une  solution  étendue  d*acide 
chromique,  puis  a  été  congelée.  L'acide  chromique  a  diminué  le 
volume  des  cellules;  celles-ci  paraissent  comme  entourées  d'une 
lacune,  mais  ces  lacunes  ne  sont  dues  qu'à  l'action  exercée  par  l'a- 
cide chromique  sur  les  cellules  nerveuses  uniquement,  lesquelles 
sont  mises  à  nu,  ainsi  que  leurs  prolongements  anastomosés  les 
uns  avec  les  autres.  Si  l'on  prolonge  l'action  de  l'acide  chromique, 
ou  si  Ton  soumet  la  pièce  à  une  plus  basse  température,  ces  pro- 
longements et  ces  anastomoses  n'apparaissent  pas  ;  il  y  a  en  eflet 
alors  nipture  des  prolongements. 

L*image  photographique  peut  être  faite  de  deux  manières  :  par 
transparence,  en  faisant  passer  les  rayons  lumineux  à  travers  la 
pièce  à  photographier,  —  par  rénexion,  en  plaçant  un  écran  noir 
derrière  la  préparation  éclairée  par  la  lumière  du  soleil,  l/interpo- 
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sition  de  cet  écran  modifie  considérablement  l'image  ;  les  deux 
substances  grise  et  blanche  se  montrent  plus  nettement  séparées, 
et  cela  est  dil  à  ce  que  la  substance  grise  prise  dans  son  ensemble, 
est  douée  d'une  transparence  plus  parfaite  que  la  substance  blan- 
che; l'écran  noir,  par  conséquent,  agit  plus  sur  cette  substance, 
dont  rimagc  ne  se  forme  sur  le  négatif  qu'après  celle  de  la  substance 
blanche.  Dans  les  images  obtenues  par  réflexion,  les  deux  substan- 
ces sont  plus  nettement  séparées  l'une  de  l'autre  que  dans  celles 
qui  sont  obtenues  par  transparence,  mais  par  contre,  le  détail  des 
éléments  y  est  beaucoup  moins  évident. 

Les  images  photographiques  peuvent  élre  obtenues  à  la  lumière 
blanche  comme  à  une  lumière  colorée  monochromatique.  Brewster, 
le  premier,  a  proposé  de  recourir  à  l'emploi  de  la  lumière  mono- 
chromatique, puis  Abat  comte  Castracan,  en  1864,  après  lui  Hoites- 
sier  {loc.  cit.),  et  enfm  Benecke  l'ont  utilisée.  Chacun  de  ces  savants 
recommandait  une  seule  lumière,  exclusivement,  en  se  fondant  sur 
son  action  chimique  spéciale.  Houdanovski  emploie  les  différents 
rayons  lumineux,  et  son  choix  est  déterminé  par  la  nature  de  la 
préparation,  la  coloration  employée  et  le  but  que  nous  nous  pro- 
posons. Il  obtient  une  lumière  monochromatique  en  interposant 
sur  le  passage  des  rayons  lumineux,  soit  un  prisme,  soit  un  verre 
coloré  ;  mais  il  préfère,  les  cuvettes  recommandées  par  Moitessier 
(de  Montpellier) ,  car  on  peut  y  mettre  des  liquides  colorés,  et,  à 
différents  degrés  de  concentration,  mieux  régler,  par  conséquent,  la 
lumière.  Pour  obtenir  une  lumière  jaune,  il  se  sert  d'une  solution 
d'aniline  jaune;  pour  une  lumière  bleue,  d'une  solution  de  sulfate 
de  cuivre  ;  pour  une  lumière  verte,  d'une  solution  d'acétate  de 
cuivre,  additionnée  d'un  peu  d'aniline  jaune. 

Pour  que  l'image  photographique  soit  bonne,  pour  que  les  didé- 
rences  dans  la  transparence  des  éléments  soient  bien  évidentes,  il  faut 
que  la  photographie  se  fasse  lentement.  Nous  avons  vu  qu'en  plaçant 
un  écran  noir  derrière  la  préparation,  on  obtient  une  image  où  les 
deux  substances  grise  et  blanche  du  cerveau  sont  bien  nettement  sé- 
parées ;  on  arrive  au  même  résultat  en  photographiant  par  transpa- 
rence, avec  une  lumière  monochromâtique.  La  coloration  donnée  à 
la  pièce  détermine  la  lumière  monochromâtique  que  l'on  doit  em- 
ployer. C'est  par  la  lumière  blanche  que  l'image  photographique 
négative  se  forme  le  plus  vite,  quand  l'objet  est  incolore,  puis  vien- 
nent les  lumières  verte,  jaune  et  orange,  toutes  données  qui  con- 
courent encore  à  déterminer  la  lumière  u  employer.  Les  éléments 
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nerveux  d'une  préparation  non  colorée  difTèrent  très-peu  au  point 
de  vue  de  leur  transparence  ;  on  ne  pourra  donc  pas,  dans  ce  cas, 
obtenir  de  bonne  image  photographique  à  la  lumière,  blanche  :  il 
faudra  avoir  recours  à  une  lumière  monocbromatique.  11  en  sera  de 
même  lorsque  la  pièce  aura  été  traitée  par  une  matière  colorante 
qui  n'augmente  que  peu  les  différences  de  transparence  des  élér 
ments.  Le  rouge  d'aniline  (V.  p.  520)  donne  la  meilleure  colora- 
tion pour  étudier  les  rapports  des  éléments  anatomiques;  mais 
les  pièces  ainsi  colorées  ne  peuvent  être  bien  photographiées 
à  la  lumière  blanche  ;  il  faut  employer  la  lumière  monochroma- 
tique. / 

647.  Si  Ton  excepte  les  circonstances  de  Tordre  de  celles  dont  il 
vient  d*ètre  question  et  quelques  autres  analogues,  dans  lesquelles 
les  représentations  photographiques  des  objets  microscopiques  peu- 
vent avoir  quelques  avantages,  jamais  elles  ne  pourront  remplacer 
le  dessin.  La  raison  principale  est  que  le  microscope  ne  montre 
très-exactement  que  les  objets  et  leurs  dispositions  qui  se  trouvent 
situés  dans  un  plan  mathématique  parallèle  à  la  coupe  transversale 
des  lentilles,  et  que  l'observateur  est  obligé  de  procéder  pour  les  voir 
nettement,  comme  nous  venons  de  le  dire  plus  haut  (p.  441  à  442). 
11  résulte  de  là  que  les  objets  qui  sont  au-dessus  et  au-dessous  de 
ce  plan,  dont  par  conséquent  les  contours  ne  sont  pas  nette- 
ment visibles,  sont  projetés  et  représentés  ensemble  sur  un  même 
plan,  c'est-à-dire  à  la  surface  de  la  plaque  photographique.  Là,  ils 
sont  superposés  de  façon  que  ceux  qui  n'étaient  pas  au  foyer  de 
Tobjcctif  masquent  la  reproduction  de  ceux  qui  s*y  trouvaient,  tan- 
dis que  le  dessin  fait  dans  les  conditions  rappelées  plus  haut 
(p.  492)  n'a  pas  ces  inconvénients.  Sous  ce  rapport,  les  photogra- 
phies microscopiques  exigent  une  étude  du  genre  de  celles  que  de- 
mandent les  préparations  elles-mêmes,  pour  qu'on  arrive  à  discerner 
ce  qui  était  au  foyer  de  ce  qui  ne  s'y  trouvait  pas.  Ajoutons  que 
cette  étude  ne  rend  jamais  aux  contours  des  granules  intérieurs  des 
cellules,  etc.,  la  netteté  qu'ils  ont  et  qu'on  peut  constater  en  se  ser^ 
vaut  de  la  vis  micrométrique,  mais  que  par  les  raisons  précédentes 
la  photographie  ne  reproduit  pas. 

Le  dessin,  en  outre,  ne  représente  pas  les  corpuscules  étrangers 
à  l'objet  préparé,  tandis  que  la  photographie  les  reproduit  aussi 
bien  que  l'objet  lui-même  et  souvent  leur  image  est  projetée  sur 
celle  des  plus  importants  détails  de  ce  dernier  qu'elle  masque  com- 
plètement ou  en  partie  ;  ce  fait  s'ajoute  aux  précédents,  pour  nuire 
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à  la  clarté  de  la  représentation  qui  est  le  but  qu'on  se  propose 
dans  toute  reproduction  graphique. 

Le  dessin  élimine  en  outre  de  la  représentation  les  phénomènes 
dus  à  la  dispersion  de  la  lumière  qui  font  que  l'image  des  corpus- 
cules graisseux,  amylacés  et  autres  est  entourée  d'une  auréole  co- 
lorée qui  n*appartient  pas  à  l'objet,  qui  est,  de  fait,  située  dans  le  li- 
quide entourant  celui-ci  et  non  sur  lui.  Or  la  photographie  les 
reproduit  aussi  bien  que  le  corps  lui-même  et  ne  permet  pas  tou- 
jours de  bien  discerner  le  contour  réel  de  l'objet,  comme  on  peut 
le  faire,  au  contraire,  en  se  servant  de  là  vis  micrométrique. 

Les  articulés  microscopiques,  tels  que  les  acariens,  les  anné- 
lides,  etc.,  offrent  de  nombreux  détails  morphologiques,  qui  sem- 
blent appeler  la  représentation  photographique  de  préférence  au 
dessin  qui  prend  toujours  un  temps  foil  long;  mais  la  reproduction 
sur  un  seul  plan  des  faces  supérieure  et  inférieure  du  corps  fait 
que  les  dispositions  anatomiques  ainsi  superposées  ne  peuvent  plus 
être  interprétées  exactement,  tel  détail  appartenant  à  la  face  supé- 
rieure pouvant  paraître  propre  à  la  face  inférieure  et  réciproque- 
ment. 

Dans  la  plupart  des  circonstances  précédentes,  ce  sont  seulement 
les  parties  bien  venues  sur  l'épreuve  photographique  qu'on  peut 
utiliser,  comme  Ta  fait  M.  Donné  S  en  les  faisant  graver  ou  litho- 
graphier  à Texclusion des  autres.  En  sorte,  qu'enfin  de  compte  on 
n'a  guère  plus  d'avantage  à  procéder  ainsi  qu'à  se  servir  inimédia« 
tement  du  dessin. 

khr.    IV.  —   DE   LA   PROJECTION    DES    IMAGES  MICROSCOPIQUES  DESTINÉES 
A   LA  DÉMOMSTRATION    DANS    l'eNSEIGNEMENT. 

648.  Il  est  aujourd'hui  possible  d'obtenir  sur  une  surface  blanche 
la  projection  de  l'image  des  objets  grossis  à  l'aide  du  microscope, 
de  manière  à  la  rendre  visible  pour  tous  les  auditeurs  d'Un  cours  à 
la  fois,  de  manière  aussi  à  ce  que  la  description  puisse  être  faite  et 
suivie  sur  cette  image  comme  si  chacun  avait  Tobjet  sous  les  yeux; 

De  1841  à  1843,  j'ai  vu  M.  Donné  consacrer  quelques  leçons  de 
son  Cours  de  microscopie  à  la  démonstration  du  trajet  du  sang  dans 
les  capillaires,  à  l'étude  des  épithéliums,  des  globules  rouges  du 
sang,  à  celle  des  angiiillules,  du  sarcopte  de  la  gale,  etc.,  en  se 
servant  de  cette  méthode  (voy.  fiage  174). 

*  Donné,  Atla$  dû  àoùra  de  iticroscdpie,  exécuté  d'après  nature  aii  mlcrdscopc; 
Paria;  1840. 
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Cette  méthode  n'est  pourtant  encore  adoptée  nulle  part  dans  ren- 
seignement comme  elle  pourrait  I  être,  depuis  les  perfectionne- 
ments apportés  par  M.  Duboscq,  de  Paris,  tant  aux  moyens  d'éclai- 
rage qu*à  la  monture  des  microscopes  qu'il  construit  dans  ce  but, 
à  la  disposition  de  la  cuve  destinée  à  protéger  la  préparation  contre 
l'action  calorifique  de  la  source  lumineuse  oxy-hydrique  ou  élec- 
trique. 

L'emploi  de  ce  moyen  de  démonstration  est  applicable  à  la  phy- 
siologie, à  la  zoologie  et  a  la  botanique  descriptive,  aussi  bien  qu'à 
Tanatomie  générale.  Il  exige  un  amphithéâtre  construit  de  manière 
à  ce  qu'une  large  surface  plane  ^t  blanche  destinée  à  recevoir  l'i- 
mage projetée  soit  visible  poui  tous  les  auditeurs,  et  de  façon  que  le 
démonstrateur  puisse  en  approcher  pour  montrer  du  doigt  ou  de  la 
baguette  chaque  détail  anatomique.  Il  faut  aussi  que  ce  dernier  ait 
sous  la  main  le  robinet  du  compteur  à  gaz  réglant  tout  l'éclairage 
de  la  salle,  de  manière  à  la  transformer  en  chambre  noire,  comme 
Texigent  les  projections  de  ce  genre.  Cette  disposition  existe  déjà 
dans  beaucoup  des  amphithéâtres  modernes  de  Londres,  d'Oxford, 
de  Stockholm,  d'Upsal,  etc.  Il  faut  noter,  du  reste,  que  l'ex- 
tinction des  becs  et  l'obscurité  complète  ne  sont  pas  nécessaires,  ce 
qui,  joint  à  la  lumière  réfléchie  par  le  tableau  à  projection,  per- 
met d'y  voir  encore  assez  pour  écrire. 

Quant  à  la  source  de  la  lumière,  on  sait  que  les  lampes  au  magné^ 
sium  ont  une  lumière  qui  tombe  ou  sautille  trop  souvent  pour  qu'elle 
soit  applicable.  La  lumière  oxy-hydrique  obtenue  à  l'aide  du  gaz  de 
l'éclairage  est  très-convenable  pour  les  salles  destinées  à  recevoir 
cent  cinquante  à  deux  cents  auditeurs;  mais  pour  les  amphithéâ- 
tres plus  grands,  la  lumière  électrique  est  nécessaire.  On  sait 
que,  sous  l'influence  de  celle-ci ,  la  cornée  devient  fluores- 
cente; d'où  une  fatigue  rapide  des  yeux  dans  cet  ordre  d'étude, 
et* même  parfois  la  production  de  kératites,  si  le  professeur  ou 
ses  aides,  obligés  de  fixer  par  moments  la  source  lumineuse,  n'ont 
pas  le  soin  de  sô  servir  de  lunettes  en  verre  d*urane. 

Dans  tous  les  cas,  la  perte  de  lumière  est  telle,  qu'on  ne  peut  se 
servir,  dans  Ces  démonstrations,  que  d'objectifs  d'un  pouvoir  am- 
plifiant ne  dépassant  pas  250  à  300  diamètres.  Du  reste,  limage 
des  corpuscules  est  d'autant  plus  élargie,  qu'elle  est  projetée  sur 
un  plan  plus  éloigné  de  l'objectif. 

Les  préparations  épaisses,  celles  qui  contiennent  des  objets  pla- 
cés lés  uns  au-'dessus  des  autres  sur  divers  plans,  donnent,  comme 


512  PROJECTION  DES  IMAGES  MICROSCOPIQUES. 

dans  le  cas  de  la  photographie,  des  images  confuses  par  suite  de 
leur  superposition  sur  une  même  surface.  11  en  résulte  que  pour 
Tétude  de  la  plupart  des  élémenls  anatomiques,  des  tissus,  des  or- 
ganes microscopiques  normaux  ou  morbides,  il  faut  donner  les  dé- 
monstrations de  ce  genre,  non  en  se  servant  directement  des  pré- 
parations qui  les  contiennent,  mais  d'après  une  collection  faite 
d'avance  de  photographies  sur  verre  représentant  les  objets  dont  la 
description  est  le  sujet  du  cours.  Ces  photographies,  déjà  faites  à 
tel  OU  tel  grossissement,  sont  ensuite  placées  au  foyer  de  quelque 
objectif  plus  ou  moins  faible  permettant  l'emploi  de  l'éclairage  et 
du  système  de  projection  dont  il  vient  d'être  parlé.  Ces  photogra- 
phies peuvent  être  celles  de  la  préparation  anatomique  même, 
quand  elle  s'y  prête,  ou  mieux  encore  celle  d'un  bon  dessin  des 
parties  qu'il  s'agit  de  faire  connaître.  Les  essais  de  G.  Duboscq  et 
Nachet  faits  depuis  1855  à  la  Faculté  des  sciences  de  Paris  et  par 
Lackerbauer  ne  laissent  pas  de  doute  à  cet  égard.  La  descrip- 
tion et  la  démonstration  peuvent  de  la  sorte  être  données  simul- 
tanément, avec  une  précision,  une  exactitude  et  une  rapidité 
qui  l'emportent  de  beaucoup  sur  celles  de  tous  les  autres  modes 
d'enseignement  de  laboratoire. 

Il  faut  signaler  cependant  que  la  démonstration  du  cours  du 
sang  dans  les  divers  organes  des  batraciens  choisis  à  cet  effet  peut 
être  aisément  donnée;  la  direction  du  courant  est  nettement  saisis- 
sable,  bien  que  le  contour  des  globules  et  même  celui  des  capil- 
laires reste  diffus  pour  le  plus  grand  nombre,  parce  que  l'on  ne 
peut  pas  bien  le  mettre  au  foyer. 

Les  préparations  des  animaux  et  des  plantes  microscopiques 
peuvent  aussi  directement  servir  aux  démonstrations  zoologiques 
et  botaniques  de  ce  genre,  parce  que  le  contour  du  corps  et  de  ses 
principales  divisions,  qui  sont  ici  les  choses  essentielles,  donnent 
une  image  assez  nette.  Il  en  est  de  même  encore  des  préparations 
de  beaucoup  des  organes  chitineux  ou  calcaires  des  articulés,  des 
mollusques,  des  radiaires,  etc.  Ces  préparations  sont  habituelle- 
ment disposées  par  les  consiructeurs  au  nombre  de  '1  à.  4  dans  des 
porte-objets  ornés  de  lames  de  bois  dur  percées  A  cet  effet,  qui 
portent  le  nom  de  fiches.  Mais  quand  il  faut  donner  la  description 
précise  des  détails  anatomiques  de  ces  divers  êtres  microscopiques, 
il  faut  recourir  à  l'artifice  qui  vient  d'être  indiqué  à  propos  des 
élémenls  anatomiques. 
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CHAPITRE  VI 

àb  déorir*  Imi  oljete  ▼■•  soas  la  niicroaoope. 


649.  Nous  avons  vu  précédemment  (page  496)  que  le  dessinateur 
nimite  pas  à  proprement  parier  les  objets,  mais  les  transforme. 
Quand  il  s'agit  d'objets  microscopiques,  par  exemple,  il  transforme 
en  un  trait  le  contour  pâle  homogène  d'une  image  projetée  sur  sa  ré' 
tine,  trait  ne  faisant  qu'un  avec  la  surface  ou  masse  qu'il  limite,  et 
cette  masse  parait  plus  claire  ou  plus  foncée  que  ce  contour,  selon  la 
nature  des  effets  de  réfraction  qu'eiie  cause.  Il  transforme  ce  contour 
en  un  trait  de  crayon  ou  de  pinceau  différent  de  ce  que  ce  trait  cir- 
conscrit :  et  il  en  est  ainsi  pour  toutes  les  autres  particularités  qu'il 
peut  figurer  relatives  aux  surfaces  limitant  la  masse  de  l'objet,  etc. 
Le  dessin  n'est  donc  qu'une  transformation  en  signes  plus  ou 
moins  accentués  des  dispositions  géométriques  des  objets,  de  leur 
couleur,  des  effets  de  réfraction  ou  de  réflexion  qu'ils  exercent 
sur  la  lumière,  mais  non  de  leur  consistance,  de  leur  élasticité  et 
autres  attributs. 

Aussi  celui  qui  a  vu  les  objets  qu'il  dessine  n*a  aucunement  la 
prétention  de  les  reproduire,  de  les  représenter^  ce  qui  est  im- 
possible, mais  seulement  de  rappeler  certains  de  leurs  attributs 
géométriques  et  pliysiques  pouvant  susciter  de  nouveau  une  partie 
des  idées  que  la  \iie  même  des  objets  avait  fait  naître.  Le  meilleur, 
dessin  est  donc  celui  qui  rappelle  le  mieux  les  objets  déjà  vus;  mais 
la  vue  des  contours,  des  couleurs  et  des  surfaces  qu'il  met  sous  les 
yeux  du  lecteur  au  lieu  des  corps  même  ayant  trois  dimensions,  etc., 
ne  peut  exempter  de  l'observation  directe  de  l'objet  même.  Tant  que 
l'on  n'a  pas  vu  et  touché  ce  dernier,  le  dessin  ne  constitue  autre  chose 
qu'un  moyen  d'en  faciliter  l'étude,  mais  ne  peut  remplacer  celle-ci. 

650.  Une  description  est  plus  encore  que  le  dessin  une  simple 
transformation  de  la  réalité  en  signes  conventionnels,  mais  non  la 
réalité  même.  Par  cette  transformation,  on  cherche  à  susciter  dans 
l'esprit  du  lecteur  des  impressions  correspondant  à  celles  que  la 
vue  et  le  toucher  des  objets  ont  produites.  Hais  quelque  parfaite 
que  puisse  être  cette  description,  sa  lecture  ne  pourra  jamais  rem* 
placer  l'observation  directe.  L'une  des  raisons  de  ce  fait  est  que  la 
description  ne  rappelle  que  successivement,  les  notions  relatives  à 
chaque  caractère  de  forme,  de  volume,  de  situation,  de  couleur, 

G.  Robin.  —  Microscope.  33 
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de  coiis.i8lance,  etc...,  et  cela  dans  un  ordre  plus  ou  moin»  artifi- 
ciellement choisi,  tandis  que  la  vue  de  l'objet  même,  les  soulève 
toutes  simultanément. 

Ce  dernier  fait  résulte  à  son  tour  de  ce  que  les  objets  étudiés  sous 
le  microscope  ne  sont  pas  vus  à  l'aide  de  la  lumière  réfléchie  par 
leur  surface  seulement,  comme  le  sont  tes  corps  que  nous  avons 
communément  sous  les  yeux. 

Nous  savons  déjà  qu'ils  sont  observés  à  l'aide  de  la  lumière  qu'ils 
transmettent  et  réfractent  par  toute  leur  épaisseur,  de  telle  sorte 
que  de  ces  corps  invisibles  à  l'œil  nu,  le  microscope  ne  montre 
pas  seulement  la  superficie,  mais  par  la  nature  même  de  sa  con- 
struction, il  nous  permet  de  saisir  à  la  fois  leur  surface  et  leur 
profondeur,  leur  structure  intime  *. 

651.  Mais  à  un  autre  point  de  vue,  dans  Tétude  directe  des  corps 
placés  sous  le  microscope  et  autres,  cette  réunion  d^  tous  ces  attri- 
buts qui  nous  frappent  en  même  temps,  fait  que  pour  arriver  à  bien 
connaître  le  corps  qu'il  nous  décèle  il  devient  nécessaire  de  l'avoir 
décrit,  c'est-à-dire  d'avoir  passé  en  revue  successivement  et  trans- 
formé en  signes  ces  attributs  vus  simultanément.  C'est  sous  ce  rapport 
aussi  qu'au  début  des  éludes  surtout,  les  livres  qui  parlent  des  objets 
que  nous  voyons  sont  nécessaires  pour  les  bien  connaître,  et  cela  au 
même  titre  qu'un  scalpel  ou  un  réactif,  en  tant  qu'instrument  d'a- 
nalyse, mais  sans  jamais  non  plus  pouvoir  remplacer,  au  point  de 
vue  de  la  netteté  et  de  la  précision  des  notions  acquises,  l'observa- 
tion directe  aidée  du  scalpel,  du  microscope,  des  réactifs,  etc. 

A  l'observation  succède  en  général  la  comparaison  qui  mène 
à  l'interprétation  de  la  nature  des  objets  vus  par  lumière  transmise 
ou  réfléchie,  et  la  description  suit.  Toutefois,  souvent  on  est  forcé 
de  décrire  les  corps  observés  avant  d'en  avoir  déterminé  la  nature. 
Il  est  donc  nécessaire  de  traiter  d'abord  de  ce  qui  touche  la  marche 
voulue  pour  bien  décrire  ces  derniers ,  avant  de  parler  de  la  ma- 
nière d'interpréter  les  choses  observées. 

652.  Que  l'objet  à  décrire  dans  une  préparation  soit  un  élément 
anatomique,  un  granule,  un  tissu  normal  ou  provenant  de  quel- 
que produit  morbide,  il  faut  toujours  en  venir  à  constater  sa  situa- 
tion relative,  ses  dimensions,  sa  forme,  puis  ses  caractères  d*ordre 
physique,  tels  que  sa  consistance,  son  élasticité,  son  hygrométricité. 


•  Voyez  (ih.  Robin,  Hapports  de  Vanatomie  générale  avec  les  aiUren  hranchfif 
dt  tanat&mie.  Gazette  des  Hôpitaur  de  Paru,  4  et  9  décembro  1862. 
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son  pouvoir  réfringent,  sa  couleur;  pour  chacun,  de  plus,  il  faudra 
noter  l'action  des  agents  chimiques  sur  lui. 

La  description  consiste  essentiellement  à  exposer  méthodique- 
ment ces  divers  ordres  de  caractères  aussi  brièvement  que  peut  le 
permettre  la  nature  de  l'objet  dont  il  s'agit  et  autant  que  possible 
à  mesure  qu'ils  sont  constatés.  Elle  consiste,  en  un  mot,  à  signaler 
successivement  avec  ordre  chacun  des  attributs  que  l'objet  nous 
présente  simultanément  et  par  suite  avec  une  apparente  confusion. 

Mais,  en  général,  pour  chaque  élément  anatamique  il  faut  de  plus 
tenir  compte  de  ce  que  chacun  a  une  structure,  c'est-à-dire  est 
construit  (stnictus)  de  parties  diverses  de  substance  organisée.  Ces 
parties  constituantes  différente  elles-mêmes  de  situation,  de  forme, 
de  volume,  de  consistance,  de  couleur,  de  solubilité  ;  elles  diffèrent 
en  outre  parleur  composition  chimique.  Dans  une  cellule,  le  corps 
de  la  cellule,  le  noyau,  le  nucléole,  les  granulations  moléculaires 
en  sont  des  exemples  ;  toute  choses  qu'il  faut  chercher  et  dont  la 
description  doit  faire  mention. 

L'un  des  caractères  de  la  substance  organisée  est  donc  de  ne  pat» 
être  identique  avec  elle-même  dans  toute  la  masse  de  chaque  être 
qui  vit  ou  qui  a  vécu,  qui  en  est  constitué,  et  cela  non-seulement 
au  point  de  vue  de  la  configuration  extérieure,  du  volume,  des  ca- 
ractères physiques,  mais  encore  au  point  de  vue  de  ses  réactions 
chimiques,  de^sa  composition  immédiate,  en  tant  que  substance  or- 
ganisée. La  description  consiste  donc  à  signaler  qu'ici  elle  est  en 
masses  ou  couches  amorphes,  ailleurs  à  l'état  de  granulations,  de 
filaments,  etc.  ;  que  chacune  de  ces  parties  à  son  tour  offre  une 
consistance,  une  cpuleur,  des  réactions  chimiques  différentes; 
qu'ailleurs  des  granulations  moléculaires,  des  gouttelettes  liqui- 
des, etc.,  se  trouvent  associées  à  une  masse  homogène  poui 
composer  des  tubes,  des  fibres  ou  plus  souvent  des  masses  sphéroi- 
dates  ou  polyédriques,  creuses  ou  non,  appelées  cellules,  etc.  On 
montre  ainsi  que,  dans  l'intérieur  de  chacune  des  parties  ainsi  con- 
struites, ayant  son  mode  de  naissance,  de  développement,  sa  ma- 
nière propre  d'agir,  chaque  portion  qui  est  à  l'étal  de  noyau,  de 
granule,  de  gouttes  ou  de  contenu  liquide,  est  formée  de  sub- 
stance organisée  distincte  des  autres  portions  par  sa .  couleur,  ses 
réactions  et  par  le  mode  d'union  moléculaire  de  ses  principes  con- 
stituants. 

Or  toutes  ces  dispositions  spéciales  de  granulations,  de  corpuscu- 
les, etc. ,  présentant  des  couleurs  et  réactions  diverses,  sont  des  parti- 
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cularités  dites  de  structure  qui  doivent  être  données  par  la  description , 
car  chacune  de  ces  parties,  quelque  petite  qu'elle  soit,  joue  cer- 
tainement un  rôle  différent  des  autres,  du  moment  où  elle  réagit 
autrement  au  contact  des  menstrues  chimiques,  dés  Tinstant  où  elle 
a  une  autre  consistance,  etc.  Chacune  attire  à  elle,  d'une  manière 
spéciale,  les  matériaux  nutritifs  ou  les  expulse,  d'une  façon  parti- 
culière aussi,  dans  le  double  acte  d'assimilation  et  de  désassimila- 
tion  et  l'accroissement. 

653.  11  est  facile  de  voir  que  la  méthode  à  suivre  reste  au  fond  la 
même  lorsqu'il  s'agit  de  décrire  un  animal  ou  une  plante  microsco- 
piques. Il  faut  alors  tenir  compte  toutefois  de  la  valeur  différente 
que  peuvent  avoir  les  mêmes  mots,  suivant  qu'il  s'agit  d'une  des- 
cription anatomique  ou  taxinomique,  et  en  choisissant  convenable- 
ment les  termes  zoologiqu(  s  et  botaniques  spéciaux.  En  outre,  les 
parties  que,  dans  chaque  être,  il  faut  observer  et  dont  il  faut  décrire 
la  foime,  le  volume,  les  rapports,  la  couleur,  etc.,  ne  sont  plus  né- 
cessairement des  granules,  des  fluides,  etc.,  comme  dans  le  cas  des 
éléments  anatomiques,  mais  des  organes  entiers,  générateurs, 
respiratoires,  digestifs,  etc.,  ou  des  membres  et  leurs  articulations, 
des  appendices  variés,  et  ainsi  des  autres.  La  comparaison  des 
descriptions  des  individus  préparés,  ou  des  dessins  aux  descrip- 
tions des  plantes  ou  des  animaux  déjà  connus  conduit  ensuite  à 
la  détermination  des  espèces  de  ces  êtres. 

654.  Si  la  préparation  observée  est  celle  d'un  ti!^su,  il  faudra  pour 
chacun  d'eux  tenir  compte  :  1*^  de  sa  composition  par  telle  ou  telle 
espèce  d'élément  ;  2°  de  l'arrangement  de  ceux-ci  on  texture  ;  5**  de 
sa  vascularité,  et  4°  du  mode  d'adhésion  des  éléments  dans  un  même 
tissu  ou  d'un  tissu  à  l'autre,  établissant  leur  solidarité  d'action. 

Les  tissus  sont  formés  par  la  réunion  de  plusieurs  éléments 
d'une  même  espèce  ou  de  plusieurs  espèces  réunis  par  contiguïté 
physique  et  mécanique,  et  non  pcir  union  molécule  à  molécule  ou 
chimique.  C'est  la  ce  qui  permet  l'isolement  et  la  dissociation  phy- 
sique des  éléments  sans  décomposition  chimique. 

La  description  de  chacun  d'eux  devra  par  conséquent  consister 
d'abord  à  faire  connaître  s'ils  sont  ou  non  composés  par  une  seule  es- 
pèce d'èléipents  juxtaposés.  Ce  sont  là  les  tissus  les  plus  simples 
doués  de  proprièlés  végétatives  seulement  et  généralement  étendus 
à  la  superficie  des  autres,  même  dans  les  parenchymes.  Ce  sont  là  les 
pro(itiito,tissusdont  la  textuie  est,  chez  les  animaux,  simple  comme 
celle  des  tissus  des  plantes. 
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La  description  indiquera  si,  au  contraire,  ils  sont  formés  de  plu- 
sieurs espèces  d'éléments,  parmi  lesquels  sont  toujours  des  vais- 
seaux. Ce  sont  les  tissus  constituants,  car  ils  composent  essentielle- 
ment l'économie,  en  masse  et  en  action,  et  les  précédents  ne  sont 
à  C(3té  d'eux  qu'un  perfectionnement  de  l'organisme. 

Parmi  ceux-ci,  les  uns  ont  toujours  une  espèce  d'élément  fonda- 
mental et  une  ou  plusieurs  espèces  accessoires.  Ce  sont  les  tissus  ^tro- 
premeni  dits  qui,  de  tous,  sont  les  plus  nombreux.  Ce  qui  distingue 
les  tissus  proprement  dits,  c'est  que  tous  offrent  une  espèce  d'élé- 
ment (fibre,  tube  ou  cellule,  etc.),  qui  est  dite  fondamentale,  parce 
qu'elle  prédomine  quant  à  la  masse,  et  donne  au  tissu  les  princi- 
pales propriétés  physiologiques  dont  jouit  cotte  espèce  d'élément  ; 
propriétés  légèrement  modifiées  toutefois  par  la  présence  des  élé- 
ments accessoires  dont  les  propriétés  tendent  à  masquer  un  peu 
celtes  de  Télément  principal.  Ainsi  la  description  indiquera  si  on 
remarque  ou  non  dans  chaque  tissu  décrit  la  présence  d'une  es- 
pèce d'élément  anatomique  qui  prédomine,  élément  fondamental  ou 
principal  anatomiqnementetphysiologiquement,  accompagné  d'une 
ou  de  plusieurs  espèces  d'éléments  accessoires ,  avec  subordination 
de  l'arrangement  des  éléments  anatomiques  accessoires  à  celui  de 
l'élément  fondamental. 

Les  autres  tissus  ne  renferment  aucune  espèce  fondamentaley 
niais  plusieurs  espèces  presque  en  égal  nombre  sauf  un  tuheproirre 
ou  des  vésicules  tapissés  d'épithélium,  entre  lesquels  les  éléments 
précédents  forment  une  trame.  Ce  sont  les  parenchymes  on  tissus 
parenchymateuT,  qui  ont,  en  outre,  ceci  de  spécial,  qu'une  variété 
d'épithélium  particulière  pour  chacun  d'eux  entre  dans  leur  con- 
stitution, comme  élément  accessoire  quant  à  la  quantité  ))arfois, 
mais  non  toujours  physiologiquement. 

Toute  description  de  cet  ordre  devra  en  outre  tenir  compte  de  la 
texture  ou  de  l'arrangement  réciproque  des  éléments  dans  les  tissus. 
Elle  mentionnera  \?i  juxtaposition  seulement  dans  Xei  produits  où  la 
texture  est  des  plus  simples  par  suite  de  l'existence  d'une  seule  es- 
pèce d'éléments,  avec  ou  sans  imbrication,  selon  que  ce  sont  des 
cellules,  des  prismes,  des  fibres  ou  des  tubes.  Dans  la  description 
de  la  plupart  des  tissus  de  végétaux  il  n'y  a  pas  d'autres  disposi- 
tions i\  décrire,  quant  à  l'an^angement  réciproque  de  leurs  cellules; 
mais  il  faut  mentionner  en  même  temps  les  différences  de  forme  et 
de  volume  des  cellules,. d'épaisseur  de  leur  parois,  de  nature  de 
leur  contenu,  etc.,  qui  entraînent  de  nombrensaa  différences  d'à». 
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pect  des  tissus  de  l'une  à  l'autre  des  parties  qui  en  sont  composées. 

Dans  les  tissus  proprement  dits,  selon  que  l'élément  a  la  forme  de 
cellules  ou  de  Obres,  ou  de  tubes,  larrangement  diffère.  La  texture 
est  fibrillaire  parallèle  ou  entre-croisée,  ou  a  lieu,  au  contraire, 
par  simple  juxtaposition  ;  mais  toujours  l'élément  accessoire  est  su- 
bordonné dans  sa  distribution  à  la  disposition  de  rélément  fonda- 
mental, même  s'il  s*agit  des  vaisseaux.  Toutes  les  fois  qu*ily  a  lieu 
aussi,  la  description  doit  indiquer  Tinfluence  qu'a  sur  l'aspect  d'un 
tissu,  ou  de  sa  préparation,  tel  ou  tel  élément  anatomique  plus 
particulièrement. 

Dans  les  parenchymes  la  trame  n  a  rien  de  spécial  et  reste 
subordonnée,  aux  dispositions  vésiculaires  ou  tubuleuses  fonda- 
mentales, y  compris  répithélium  ;  toutes  particularités  dont  doit 
tenir  compte  la  description  qui  indique  aussi  particulièrement  Tor- 
dre  de  la  superposition*  des  diverses  couches. 

La  texture  est  donc  une  association  par  contiguïté  et  non  molécu* 
laire  ou  atomique-intime,  connue  dans  les  composés  chimiques, 
dans  laquelle  disparaît  l'individualité  de  l'élément.  Les  tissus  sont 
donc  des  corps  composés,  maispar  des  éléments  associés  par  conti- 
guïté physique,  etc.,  conservant,  par  suite,  chacun  son  individualité. 
De  là  vient  que  tandis  que,  dans  les  espèces  chimiques  simples  ou 
cx>mposées,  l'existence  n'a  que  deux  termes,  marquant  l'origine  et  la 
fin  avec  une  durée  intermédiaire  indéfinie,  il  y  en  a  trois  dans  les 
espèces  organisées  ;  la  troisième  ou  intermédiaire  étant  représentée 
par  le  sommet  de  la  courbe  d'évolution. 

Souvent  la  description  comprend  l'indication  de  la  vascularité des 
tissus.  Les  capillaires  sont  un  élément  accessoire  quant  à  la  tex- 
ture, comme  quant  aux  propriétés  caractéristiques  du  tissu  étudié. 
Ils  ne  font  qu'apporter  mécaniquement  les  matériaux  de  rénovation 
moléculaire.  Aussi  notera-t-on  qu'anatomiquement,  la  forme  des 
mailles  est,  dans  les  tissus  proprement  dits,  généralement  subor- 
donnée à  la  direction  des  fibres,  parallèles  ou  entre-croisées,  à  la 
juxtaposition  des  cellules    adipeuses,   des   méduUocelles,  etc. 

La  richesse  vasculaire  se  mesure  par  comparaison  du  diamètre 
des  capillaires  limitant  les  mailles  a  celui  de  l'espace  limité  ;  elle 
diffère  naturellement  d'un  tissu  à  l'autre,  comme  diffèrent  leurs 
éléments  essentiels  et  même  parfois  la  finesse  dos  capillaires.  L'ar- 
rangement réciproque  des  éléments  fondamentaux  doit  être  étudié 
avant  celui  des  vaisseaux,  dont  le  liquide  joue  le  rôle  de  milieu  in- 
térieur par  rapport  aux  éléments  extra-vasculaires. 
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SouTent,  enfin  dans  les  descriptions  il  faut  mentionner  la  ma- 
nière dont  a  lieu  Vadhérence  des  éléments  dans  les  tissus.  Qn  no- 
tera Tadhérence  latérale  par  contiguïté  immédiate  et  originelle  qui 
est  faible  dans  les  tissus  mous,  à  moins  de  continuité  par  anasto- 
mosedesfibres  comme  dans  le  lissu  élastique  ;  adhérence  quipeutêtre 
modifiée  par  la  consistance  et  l'abondance  des  matières  amorphes, 
en  tant  qu'accessoires.  Dans  le  cas  où  les  fibres  sont  simplement 
accolées  latéralement  ou  les  cellules  seulement  juxtaposées,  si  la  con* 
sistance  du  tissu  est  grande,  comme  dans  les  disques  interverté- 
braux et  dans  les  capsules  articulaires,  les  tumeurs  fibreuses,  les 
ganglions  nerveux  périphériques,  etc.,  ce  fait  est  dû  à  l'interposi- 
tion de  substances  amorphes  denses.  L'adhésion  devient  de  plus  en 
plus  grande  dans  le  cas  des  épithéliums,  des  cellules  ligneuses  à 
mesure  qu'ils  augmentent  de  consistance  ;  car,  par  suite  de  leur 
mode  d'individualisation,  les  cellules  n'ont  jamais  cessé  d'être  con- 
tiguês  les  unes  aux  autres,  n'ont  jamais  été  séparées. 

On  remarquera  surtout  que  l'adhérence  bout  à  bout  de  tissus  diffé* 
rents  a  lieu  sans  interposition  de  substance  destinée  à  les  unir,  les 
inégalités  de  l'un  se  moulant  molécule  à  molécule,  à  mesure  qu'a 
lieu  le  développement,  sur  les  dépressions  correspondantes  de  l'au- 
tre, avec  de  légères  modifications  de  structure  pourtant  aux  points 
de  contact. 

655.  La  méthode  adoptée  dans  l'observation  et  la  description  des 
objets  microscopiques  qui  vient  d'être  rappelée  est  celle  qu'il  faut 
suivre  pour  arriver  à  déterminer  la  nature  des  éléments  anatomi- 
ques  et  des  tissus  normaux  ou  accidentels. 

On  détermine  la  nature  d'un  élément  anatomique  végétal  ou  ani* 
mal,  en  tant  qu'appartenant  à  telle  ou  telle  espèce,  par  la  détermi- 
nation de  son  siège,  de  sa  forme,  de  son  volume,  de  sa  consistance, 
puis  surtout  de  ses  réactions  chimiques,  de  sa  composition  immé- 
diate et  de  sa  structure,  comparés  entre  eux  dans  le  plus  grand 
nombre  possible  des  phases  de  l'évolution  de  cet  élément.  Chacun 
de  ceux-ci,  en  effet,  doit  être  envisagé  non-seulement  sous  le  rap- 
port de  sa  structure  propre,  mais  encore  au  point  de  vue  du  lieu, 
du  mode  et  de  l'époque  de  son  apparition  dans  l'organisme  ;  puis 
des  modifications  normales  et  accidentelles  qu'il  offre  à  partir  de 
cette  apparition.  Car  chaque  espèce  passe  par  des  phas«is  d'évolu- 
tion différentes  de  l'une  à  l'autre.  Chacun  d'eux  présenle  une  épo- 
que^ un  lieu  ci  un  mode  particuliers  d'apparition.  Chacun  ensuite 
se  développe  à  sa  manière. 
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Puisque  toute  propriété  normale  ou  troublée  suppose  un  siège 
correspondant,  il  devient  nécessaire  de  connaître  avant  tout  d'une 
manière  complète  chaque  élément  anatoraique  individuellement  ;  il 
est  indispensable  d'en  avoir  fait  la  biographie,  avant  d'aborder  Tcxa- 
men  anatomique  et  physiologique  des  parties  de  plus  en  plus  com- 
plexes que  ces  éléments  forment  essentiellement  par  leur  réunion. 

Alors  seulement  il  est  possible  de  déterminer  la  nature  des  tissus 
sains  ou  malades  que  consliluent  ces  derniers.  Or,  cette  détermina- 
tion s'obtient  en  faisant  connaître,  à  l'aide  du  microscope  et  des 
autres  moyens  auxiliaires,  quels  sont  les  éléments  ou  individus  re- 
lativement simples  qui  composent  ces  parties.  A  celte  détermination 
sera  jointe  celle  de  Varrangement  réciproque  de  ces  éléments  of- 
frant tel  ou  tel  des  modes  de  texture,  venant  montrer  qu'ils  appar- 
tiennent, soit  aux  produits,  soit  aux  tissus  constituants,  et  parmi 
ceux-ci,  soit  aux  tissus  proprement  dits,  soit  aux  parenchymes,  tant 
glandulaires  que  non-glandulaires;  puis  enfin  on  cheix^hera  en 
même  temps  et  par  les  comparaisons  dont  il  vient  d'être  question  à 
laquelle  des  phases  de  leur  évolution  normale  ou  morbide  ces  tissus 
sont  arrivés. 

656.  En  se  reportant  à  l'ensemble  des  données  qui  précèdent,  on 
saisit  sans  peine  les  différences  qui  existent  entre  Vobservation  des 
dispositions  anatomiques  et  V interprétation  de  ce  qu'elles  signifient 
réellement.  On  voit  nettement  quelle  est  la  marche  à  suivre  pour 
arriver  à  une  interprétation,  et  par  suite  à  une  description  exacte 
des  dispositions  d'ordi*e  divers  constatées. 

Les  particularités  de  forme,  de  couleur,  de  consistance,  de  réac- 
tions et  de  structure  offertes  par  les  diverses  parties  organiques, 
celles  aussi  que  présentent  un  même  élément  ou  un  même  tissu 
sont  si  nombreuses,  quand  on  les  compare  de  l'état  embryonnaire  à 
Félat  adulte,  et  de  celui-ci  à  tel  ou  tel  état  d'altération  sénile  ou 
morbide  que,  malgré  l'unité  d'objet,  chacun  de  ces  corps  ou  de  ses 
aspects  peut  devenir  le  point  de  départ  d'autant  d'explications  et 
d'interprétations  différentes.  Celles-ci  même  sont  inévitablement 
contradictoires  si  on  ne  procède  pas  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  si 
on  ne  distingue  pas  l'étude  des  parties  organiquement  simples  de 
celles  qui  en  sont  composées,  si,  d'autre  part,  on  ne  tient  inces- 
samment compte  de  l'état  présenté  par  chacune  d'elles,  eu  égard  a 
l'état  qu'elle  a  offert  auparavant. 

Rien  de  plus  difficile,  en  effet,  et  de  plus  susceptible  de  conduire 
h  des  confusions  erronées  que  de  vouloir  décrire  les  parties  com- 
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plexes  sans  en  connaître  les  éléments.  C'est  vouloir  lire  une  lan^ie 
sans  en  connaître  les  lettres  ;  car,  en  fait,  par  la  connaissance  des 
éléments  anatomiques,  de  leur  constitution  moléculaire  et  de 
leur  évolution,  on  a  découvert  Talphabet  de  l'organisation,  c'est-à- 
dire  d'une  langue  que  désormais  on  saura  parler,  parce  que  Tétude 
de  la  nature  et  de  Tarrangement  réciproque  de  ces  éléments  dans 
chaque  tissu  montre  l'ordination  en  mots  des  lettres  ou  éléments 
et  en  phrases  des  mots  ou  tissus  qu'ils  représentent.  11  y  a  là  une 
question  d'études  préparatoires  sans  lesquelles  la  solution  des  pro- 
blèmes plus  élevés  qui  sont  sous  leur  dépendance  ne  saurait  être 
élucidée,  sans  nécessiter,  dés  lors,  l'introduction  de  vues  fictives  h 
la  place  de  la  réalité  négligée. 

657.  Presque  toujours,  au  début  des  études,  les  difficultés  de 
l'interprétation,  qui  consistent  essentiellement  en  la  nécessité  d'une 
succession  d'observations  comparées  entre  elles,  sont  considérées 
comme  étant  du  fait  de  l'obserwilion  même,  alors  que  celle-ci  n'y 
est  que  pour  fort  peu  de  chose. 

Les  conditions  néC/Cssaires  pour  porter  un  jugement  sur  la  nature 
d'un  objet  quelconque,  et,  par  suite,  pour  le  bien  décrire,  sont  de 
lavoir  vu  dans  des  circonstances  diverses  et  d'avoir  observé  un  grand 
nombre  d'<objets  différents.  Les  difficultés  qui  paraissaient  insur- 
montables au  début  de  toute  étude,  en  raison  de  la  multiplicité  des 
aspects  mentionnés  plus  haut,  vont  en  diminuant  au  fur  et  à  mesure 
qu'on  voit  un  plus  grand  nombre  de  corps,  à  mesure,  en  un  mot, 
qu'on  varie  et  qu'on  multiplie  les  observations. 

L'absence  de  renseignements  à  cet  égard  devant  être  donnés  dés 
le  début  des  études,  fait  même  que  plus  d'un  se  décourage  et  cesse 
de  poursuivre  l'usage  du  microscope,  à  la  vue  du  grand  nombre, 
en  apparence  infini,  de  formes  et  d'aspects  observés. 

La  description  ne  consiste  donc  pas  à  dramatiser,  en  quelque 
sorte,  l'ensemble  des  notions  que  suscite  d'une  manière  simultanée 
la  vue  d'un  objet,  1  ensemble  des  caractères  qu'en  un  même  instant 
nous  pouvons  saisir  sur  un  même  corps,  contrairement  à  ce  l'on  a 
pu  croire  à  une  époque  où  ne  connaissant  qu'à  peine  la  texture 
des  tissus  et  tort  peu  les  éléments,  on  laissait  à  cet  égard  le  champ 
libre  à  l'imagination.  La  description,  encore  une  fois,  consiste,  au 
contraire,  à  passer  en  revue  successivement  et  avec  méthode  chacun 
de  ces  caractères. 

Rappelons  aussi  que  c'est  même  pour  cette  raison  qu'une  des- 
cription, quelque  concise  et  bien  faite  qu'elle  soit,  ne  susdtant 
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que  l'une  après  Tautre  les  notions  relatives  aux  attributs  de  chaque 
objet,  alors  que  nous  les  voyons  en  général  simultanément,  ne 
frappe  jamais  autant  qUe  la  vue  de  ce  corps ,  ne  le  représente  ja> 
mais  tel  qu'il  est  en  réalité,  et  ne  peut  remplacer  l'examen  direct  de 
celui-ci  ;  elle  ne  peut  quaider  et  guider  dans  cette  élude,  mais  non 
s'y  substituer. 

Ce  sont  les  particularités  qui  précédent  qui  font  aussi  que  lors- 
qu'on en  vient  à  voir  les  objets  même  qu'on  ne  connaissait  que  par 
leur  description  ou  leur  représentation,  on  les  trouve  fort  différents 
de  ce  que  l'on  s'était  figuré  d'après  celles-ci  ;  car  elles  n'ont  fait  que 
transformer  la  réalité  en  signes  écrits.  De  là  vient  aussi  que  souvent 
on  entend  dire  à  ceux  qui  n'ont  pas  encore  l'expérience  de  ces  ques- 
tions, qu'ils  n'ont  pas  trouvé  dans  tel  ou  tel  ouvrage,  après  avoir  vu 
quelque  objet  qu'il  décrit  ou  figure,  ce  qu'ils  pensaient  y  rencoii 
trer,  alors  même  que  cependant  la  description  est  exacte. 


CHAPITRE  VU 

Des  eorpascnlea  que  l'on  peut  rencontrer  dans  nne  préparation  et  qui  sont 

étrangers  avx  objets  qu'elle  doit  montrer. 

658.  Nous  avons  déjà  indiqué  plus  haut  quelles  sont  les  diverses 
sortes ^e  corpuscules  (p.  400)  qui,  sans  appartenir  en  propre  à  la 
préparation,  peuvent  être  trouvés  dans  le  champ  du  microscope. 

Nous  savons  que  parmi  eux  on  compte  de  nombreuses  variétés  de 
particules  invisibles  à  l'œil  nu  ou  du  moins  fort  petites,  qu'on  em- 
prisonne accidentellement  entre  les  deux  lames  de  verre  de  la  pré- 
paration avec  l'objet  que  l'on  veut  étudier.  Il  peut  y  en  avoir  un  ou 
plusieurs  d'une  seule  ou  de  diverses  des  espèces  dont  je  vais  indi- 
quer les  caractères  distinclifs  essentiels,  afin  que  les  commençants 
ne  les  confondent  pas  avec  les  parties  qu'ils  désirent  étudier  et 
qui  sont  souvent  plus  difficiles  h  rencontrer  que  ces  corpuscules 
étrangers. 

ART.    ^^    —  DES   GRAiNULATIONS   MOLÉCULAIRES,    GRAISSEUSES   OU  AUTRES, 

ET    DU    MOUVEMENT   BROWNIEN. 

659.  Dans  un  grand  nombre  de  préparations,  l'on  rencontre,  à 
l'aide  du  microscope,  entre  les  éléments  qui  ont  une  configuration 
spéciale,  dans  les  humeurs,  etc.,  des  particules  extrêmement  peti- 
tes,  qui,  examinées  à  un  grossissement  suffisamment  fort,  présen- 
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tent  des  foimes  irrégalières  ou  sphéroîdales.  Ces  granules  sont  dé- 
sirés dans  leà  différentes  descriptions  sous  les  noms  de  granule» 
organiques j  de  granules  moléculaires,  de  poussière  organique,  etc. 
Ces  granulations  diffèrent  les  unes  des  autres  au  point  de  vue  de 
leur  coloration  et  de  leurs  réactions  chimiques. 

660.  Des  granules  graisseux.  En  premier  lieu,  citons  les  granu- 
lations moléculaires  graisseuses  qui  se  distinguent  facilement  de 
toutes  les  autres  en  ce  qu'elles  ont  un  pouvoir  réfringent  consi- 
dérable, en  ce  qu'elles  présentent  un  contour  foncé  et  un  centre 
brillant.  Elles  offrent  presque  toujoui*s  la  coloration  jaunâtre  ca- 
ractéristique des  corps  gras;  elles  ont  presque  la  teinte  de  l'ambre 
jaune,  d*où  le  nom  de  coloration  ambrée  qu'on  lui  applique  quel- 
quefois. Lorsque  ces  granulations  sont  accumulées,  en  quantité 
considérable,  entre  divers  éléments,  elles  peuvent  modifier  l'aspect 
des  contours  et  elles  donnent  une  certaine  opacité  à  la  préparation 
qu  on  a  sous  les  yeux.  Gomme  les  corps  gras  en  général,  elles  sont 
susceptibles  d'être  dissoutes  par  Téther,  par  Talcool  rhaud,  par 
le  chloroforme  et  par  le  sulfure  de  carbone. 

Dans  les  préparations  ces  granules  viennent  généralement  de 
l'intérieur  d'éléments  anatomiques,  rompus  ou  coupés  qui  en  con- 
tenaient normalement  ou  accidentellement,  de  la  cavité  des  cellules 
huileuses  des  plantes  (fig.  132,  c),  ou  ils  sont  flottants  dans  cer- 
taines humeurs  comme  le  lait,  les  humeurs  sébacées,  etc.  Les  cor- 
puscules graisseux  forment  des  gouttes  ou  gouttelettes  huileuses  quand 
leur  volume  dépasse  r>à  6  millièmes  de  millimètre;  alors  elles  ne 
sont  plus  douées  du  mouvement  brownien  et  offrent  l'aspect  général 
ci-indiqué  (v.  aussi  p.  460),  variant  un  peu  selon  leur  volume.  Elles 
viennent,  dans  ces  cas-là,  soit  des  vésicules  adipeuses,  soit  des  cel- 
lules huileuses  des  plantes  (fig.  155,  a). 

661 .  Il  y  a  une  variété  de  granulations  moléculaires,  qui  rej^ 
semblent  beaucoup  aux  granulations  graisseuses  et  qui  n'ont  pas 
reçu  de  nom  particulier  ;  on  les  voit  à  l'état  normal  dans  les  capsu- 
les surrénales  et  dans  quelques  autres  tissus  sains  ;  mais  on  les 
rencontre  fréquemment  dans  différents  tissus  morbides  et  en  par- 
ticulier dans  les  plaques  de  Peyer  lésées  pendant  la  fièvre  typhoïde. 
Elles  ressemblent  aux  granulations  graisseuses  par  leur  coloration 
jaunâtre,  leur  pouvoir  réfringent  considérable,  leur  contour  foncé 
et  leur  centre  brillant  ;  mais  elles  s'en  distinguent  en  ce  qu'elles 
sont  solublesdans  l'acide  acétique  et  autres  qui  au  contraire  n'ont 
pas  d'action  sur  les  granulations  graisseuses. 
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Les  gi'aiiulations  porlonl  lo  nom  de  gramtlatiom  <ffises  se  dis- 
Unguciil  facilement,  parce  .qu'ayant  un  faible  puuvoir  réfringent, 
elles  prèsentnil,  sous  le  microscope,  une  coloration  grisillre,  an 


lien  d'avoir,  comme  les  précédentes,  un  contonr  foncé  et  nn 
centre  britlani  jaunSlie;  ilc  plus,  elles  sont  .solubles  dans  l'acide 
acétique  et  antres  réactifs  qui  sont  sans  action  sur  les  granulations 
graisseuses. 

Ijcs  granulations  i>igmetit(iires,  se  distinguent  facilemeni  des  pré- 
cédentes par  leuf  coloration  très-accusée,  soit  d'un  brun  rougeùtrc 
foncé,  soit  lout  -à  fait  noires,  on  jaunes. 

I  Des  partiaile»  calcaires. 

062  Dans  les  recherches  du  genre  des  précédenles  cl  antre», 
lorsqu'on  prend  des  objets  qui  ont  séjourné  quelques  jours  dans 
l'eau  d'un  vase  ouvert  cl  permettant  l'évaporatioit  du  liquide;  ou 
entraîne  souvent  avec  eux  des  pellicules  qui  donnent  ou  non  à  la 
surface  du  liquide  une  teinte  irisée.  Ces  pellicules  sont  formées 
sons  le  microscope  de  fragments  anguleux,  de  petites  lamelles  ho- 
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mogènes  ou  finement  grenues,  épaisses  de  i  millième  de  niillimètre 
ou  environ,  et  incolores.  EUes  sont  parfois  accompagnées  de  vi- 
brions et  de  Leptothrix  implantés  perpendiculairement  on  obli- 
quement sur  Tune  de  leurs  faces.  Les  réactifs  montrent  que  ces 
pellicules  sont  composées  surtout  de  sels  calcaires  revenus  à  Tétat 
solide  par  suite  de  l'évaporation  de  i  eau. 

Dans  ces  circonstances,  on  peut  trouver  des  grains  de  carbonate 
de  chaux  isolés  ou  disposés,  soit  en  séries,  soit  en  plaques,  de  con- 
figurations plus  ou  moins  symétriques  et  variées,  qu'il  faut  éviter 
de  confondre  avec  d'autres  objets.  Le  volume  de  ces  grains  peut 
varier  de  quelques  millièmes  de  millimétré  jusqu'à  7  on  8  centièmes 
ou  environ.  Ils  sont  anguleux,  h  angles  mousses,  à  contours  foncés, 
arrondis,  à  centre  brillant,  conmie  les  corps  qui  réfractent  forte- 
ment la  lumière.  Il  est  des  cas  dans  lesquels  la  forme  cristalline 
rhomboédrique  de  certains  de  ces  grains  est  nettement  reconnais- 
sable,  malgré  unn^ertain  émoussement  des  arêtes  et  des  angles.  On 
peut  alors  voir  que  les  autres  grains  ne  sont  que  des  cristaux 
formés  dans  de  mauvaises  conditions  de  cristallisation  ^ 

Des  groupes  de  ces  grains  se  rencontrent  quelquefois  à  la  surface 
des  lames  de  verre  mal  nettoyées,  après  avoir  séjourné  longtemps 
dans  la  soucoupe  ou  la  capsule  où  on  les  tient,  sans  que  le  liquide 
ait  été  renouvelé  et  acidulé.  L'addition  d'un  peu  d'acide  chlohydri- 
que  à  la  préparation  dans  laquelle  ils  se  trouvent  suffit  pour  les 
dissoudre  avec  dégagement  de  gaz  et  pour  monti*er  quelle  est  leur 
nature. 

665.  Les  caractères  distinctifs  des  diverses  variétés  de  bulles 
d'air  ont  été  exposés  plus  haut  (p.  464). 

Il  faut  cependant  ajouter  ici  que  lorsque  les  bulles  d'air  sont 
très-larges  et  forment  en  quelque  sorte  des  plaques  aplaties 
entre  les  deux  lames  de  verre  d'une  préparation  faite  avec  de  l'eau, 
on  peut  leur  trouver  un  aspect  pailiculier.  Si  Teau  est  à  une 
température  plus  élevée  que  les  lames  de  verre,  la  vapeur  qui  se 
trouve  dans  le  gaz  emprisonné  se  condense  sur  la  face  interne 
des  lames  qui  le  retiennent.  Le  liquide  dans  de  telles  conditions  se 
présente  sous  forme  d'une  couche  transparente  à  surface  mame- 
lonnée, à  la  manière  d'une  toison  ou  de  la  surface  de  la  mousse 
d'eau  de  savon,  avec  une  régularité  souvent  remarquable.  Chaque 
saillie  est  formée  par  une  goutte  d'e^u  réellement  microscopique. 

I  Voy.  Ch.  Robin  etVerdeil,  Chimie anatomique,  Paiis,  1855;  t.  I,  p.  397. 
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dont  la  circonférence  est  continue  ou  non  avec  celle  des  goutter 
voisines  et  dont  l'ensemble  trace  des  dessins  variés,  parfois  très- 
élégants. 

Mouvement  brownien, 

664.  Une  particularité  commune  à  toutes  les  variétés  do  granu- 
lations moléculaires  est  que,  lorsqu'elles  se  trouvent  dans  un  li- 
quide qui  n'est  pas  trop  visqueux,  elles  sont  agitées  d'un  mouvement 
continue  et  vif  d'oscillation  sur  place,  sans  locomotion  à  proprement 
parler  ;  c'est  ce  qu'on  a  appelé  le  mouvement  brownien,  du  nom  de 
Robert  Brown,  qui  en  a  étudié  avec  soin  les  caractères*;  il  s'observe, 
non-seulement  sur  les  granules  de  la  favilla,  mais  encore  sur  ceux 
de  la  chlorophylle  et  des  liquides  animaux,  ayant  moins  de  5  ou  6 
millièmes  de  millimètre  d'épaisseur. 

*  Les  granules  d'or,  d'iridium,  de  platine,  des  autres  métaux  et  de 
cliarbon  présentent  ce  mouvement  d'oscillation  continuel,  aussi  bien 
que  les  granules  précédents  quand  ils  ont  moins  de  4  millièmes  de 
millimètre  de  large.  L'acide  sulfurique,  la  potasse,  etc.,  bouil- 
lants, nefont  pas  disparaître  le  mouvement  propre  des  fins  granules 
de  la  poussière  d'épongé  de  platine,  de  la  poussière  de  charbon,  de 
silice  et  des  autres  corps  résistant  à  l'action  des  agents  que  je 
viens  de  nommer.  C'est  donc  un  phénomène  particulier  dont  les 
causes  sont  encore  inconnues,  et  qui  ne  se  rattache  en  aucune  ma- 
nière à  l'animalité. 

Ce  mouvement  est  plus  ou  moins  rapide,  selon  qu'il  s'agit  dételle 
ou  telle  variété  de  granulations  moléculaires. C'est  ainsi  quelesgra- 
nulations  graisseuses  sont  douées  d'un  mouvement  brownien  éner- 
gique, très-visible  dans  les  plus  y eiils  globules  du  Util ^  etc.;  les  gra- 

*  «  Lors(|uc,  dit  Kohort  Brown,  des  particules  cxlr(>in(?iûcni  ténues  de  matière 
solido,  soil  organique  soit  inorganique,  s<*  liouvrnt.  <ri  suspension  dans  l'eau 
pure  ou  dans  quelque  autre  fluide  aqueux,  .'lle^.  hiss«'iit.  apercevoir  des  mou- 
vements dont  la  cause  m'échappe,  et  qui.  |»ar  leur  inêgularité  ^'t  leur  indéfwn- 
liance  appan-nlt^ ,  ressemblent  à  un  degré  i*eniarquable  aux  mouvements  nioin> 
rapides  ries  infusoires  \v*<  jilus  simjdes.  J*ai  nommé  molécules  actives  les  plus 
petites  de  ces  particules,  »  (R.  Brown,  A  bricf  accottnf  oftnicrosropical  observa- 
lions  nuide  in  de  months  ofjune,  juhj  and  Augusl.  4827.  On  Ihc  particules  con- 
tained  in  the  pollen  nf  plants,  and  on  the  yencral  existence  of  active  molécules 
in  organic  and  inorganic  Bodies,  et  addUional  reniarks.  London,  juillet  1829.) 
Voyez  aussi  :  Annales  de^  sciences  naturelles,  Paris,  1828,  t.  XIV,  p.  541  et  suiv.. 
et  Remarques  additionnelles  sur  les  molécules  actives  'Jbid.,  1850,  t.  XIX,  p.  104^ 
Cette  oscillation  a  reçu  «încoi*e  \o.  nom  de  mouvement  moléculaire 
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nules  pigraentaires  montrent  un  mouvement  plus  vif  encore.  Pres- 
que tous  les  éléments  anatomiques  contiennent  dans  leur  épais- 
seur des  granulations  qui  prennent  part  à  leur  structure.  Or, 
lorsqu'un  élément  anatomique  est  aussi  dense  vers  le  centre  qu*à 
la  périphérie,  les  granulations  qu'il  renferme  sont  immobiles;  si, 
au  contraire,  il  s'agit  d'une  cellule  présentant  une  cavité  distincte 
de  sa  paroi,  les  granulations  moléculaires  qu  elle  contient  sont 
douées  d'un  mouvement  brownien  aussi  bien  dans  l'épaisseur  de 
la  cellule  qu'en  dehors,  de  telle  sorte  qu'on  peut  déterminer 
ainsi,  avec  une  grande  précision,  si  un  élément  anatomique  est 
plein  ou  creux,  s'il  est  solide  ou  s'il  présente  une  enveloppe  cir- 
conscrivant une  cavité  renfermant  un  liquide  avec  des  granules  en 
suspension.  Beaucoup  d'infusoires,  les  leucocytes  et  autres  élé- 
ments anatomiques  cellulaires  abandonnent,  en  se  décomposant, 
des  granulations  douées  d'un  mouvement  brownien  Irès-vif,  qu'il 
faut  se  garder  de  considérer  comme  indiquant  un  mouvement  de 
locomotion  animale  propre  à  ces  particules.  Dans  certains  cas,  les 
éléments  anatomiques  renferment  un  fluide  tellement  dense  que 
le  mouvement  brownien  est  peu  marqué  ou  même  n'existe  pas  ; 
mais  pour  peu  qu'on  ajoute  de  l'eau  à  leur  préparation,  celle-ci 
pénètre  par  endosmose  dans  la  cavité  de  l'élément  anatomique, 
et  le  mouvement  brownien  commence  à  se  manifester  ;  c'est  ce  qui 
arrive  pour  les  leucocytes,  etc. 

Les  corps  d'une  densité  considérable,  comme  les  particules  mé- 
talliques, calcaires,  etc.,  doivent  être  plus  petites  que  les  autres  pour 
que  le  mouvement  se  produise  d'une  manière  aussi  intense  que  sur 
les  corps  d'une  densité  peu  supérieure  ou  peu  inférieure  à  c^lle  de 
l'eau.  Le  mouvement  est  plus  vif  dans  l'eau  et  dans  les  autres  li- 
quides chauffés  qu'à  froid  ;  mais  l'électricité,  la  lumière,  etc.,  ne  le 
modifient  pas.  On  est,  par  suite,  conduit  à  supposer  que  ce  mou- 
vement est  dû  aux  impulsions  que  chaque  particule  reçoit  de  la 
part  du  calorique  rayonnant  émis  par  les  corps  voisins. 

Le  mouvement  brownien  n'a  aucune  analogie  avec  les  mouve- 
ments sarcodiques,  et  amiboïdes,  ni  avec  les  mouvements  ciliaires 
dont  il  sera  question  dans  la  troisième  partie  de  ce  livre.  Leur  assi- 
milation et  leur  rapprochement  établis  par  quelques  autours  dans 
le  but  de  trouver  une  explication  à  certains  phénomènes  physiolo- 
giques constitue  une  erreur  des  plus  graves  et  des  plus  singiiliér»?^ 
que  puisse  faire  commettre  la  tendance  à  substituer  les  supposition- 
â  l'observation. 


528  DU  MOUVEMENT  BROWNIEN. 

Il  dure  indéfiniment  dans  les  préparations  anatomiques  qui  con- 
tiennent des  granules  en  suspension  dans  des  liquides  assez  ténus 
pour  que  cette  oscillation  ait  lieu.  J*ai  des  préparations  de  pous- 
sière de  charbon  et  autres,  conservées  dans  Tcau  depuis  18b5,  dans 
lesquelles  ce  mouvement  n'a  jamais  cessé. 

Ani.    II.    —    DES    POUSSIÈRES. 

665. 11  est  commun,  ainsi  qu'on  le  comprend  aisément,  de  trouver 
isolés  ou  réunis,  dans  bien  des  sortes  de  préparations,  tels  ou  tels  des 
corpuscules  qui  composent  les  poussières.  Il  n'est  pas  rare  de  voir 
Tatlenlion  de  ceux  qui  ne  les  connaissent  pas  encore,  fixée  et  détour- 
née de  Texamen  do  l'objet  à  étudier.  Aussi  est-ce  une  étude  préa- 
lable fort  utile  à  faire  que  celle  qui  consiste  à  examiner  la  consti- 
tution des  poussières  déposées  sur  un  porte-objet  humecté  ou  non 
de  glycérine,  laissé  soit  en  quelque  point  du  laboratoire  ou  du  ca- 
binet de  travail,  jusqu'à  ce  qu'elle  en  soit  recouverte,  soit  à  Tair 
libre  ^  On  peut  aussi,  dans  le  même  but,  prendre  un  lambeau  d'une 
toile  d'araignée  couverte  de  poussière. 

On  verra  que  la  poussière  proprement  dite  est  formée  d'une  mul- 
titude de  corpuscules  solides  dont  le  diamèlre  varie  depuis  0'"'",00i 
et  moins,  jusqu'à  0""",ir)0  environ.  Leur  densité,  bien  qu'elle  soit 
réellement  plus  grande  que  celle  de  l'air,  est  diminuée  par  la  couche 
gazeuse  adhérente  par  capillarité  à  la  surface  des  objets  de  très- 
petite  dimension,  laquelle  fait  corps  avec  eux  et  les  suit  dans  leurs 
mouvements;  de  là  résulte  que  l'impulsion  de  l'atmosphère  en 
mouvement  les  entrahie  et  les  soulève  facilement,  puis  ils  vont  se 
déposer  dans  les  lieux  où  l'air  est  calme. 

66C.  La  poussière  se  compose  :  1"  de  granules  de  matières  miné- 
rales très-diverses,  surtout  calcaires  et  siliceuses,  de  forme  générale- 
mont  polyédrique,  irrégulière,  à  angles  arrondis  ;  2^  de  fragments 
d'éléments  anatomiques  ou  de  tissus  végétaux,  tels  que  fragments  de 
fibres  ligneuses  et  de  cellules  d'espèces  diverses  ou  môme  entières; 
de  cellules  du  liber  provenant  des  étoffes  ;  de  nombreuses  variétés 
de  poils  de  plantes  (fig.  154),  de  cellules  filamenteuses  des  aigrettes 
des  fruits,  etc.,  telles  que  celles  des  salicinécs,  du  coton,  etc.  ;  de 
grains  de  pollen,  de  fécule  ;  de  thèques  ou  sporanges  diverses;  de 

•  Voy.  l'art.  Poussière  du  Dictionnaire  de  Médecine^  10*  édit.  1855,  par  LiUi^ 
et  Hohiii  et  12«  édition,  18ft5.  —  A.  Pouchet,  imérogéuie.  Paris,  1804.  —  Jules 
Duval,  Dett  ferments  organisés.  Paris,  1869,  in-4',  p.  11. 
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spores  de  cryptogames  souvent  appartenunl  â  des  espèces  nom- 
breuses, etc.  ;  de  noir  de  fumée,  de  fra^enls  microscopiques  ou 
non  de  charbon;  3*  d'éléments 
anatomiques  entiers  ou  brisés, 
ou  de  fragments  de  tissus  ani- 
maui,  tels  que  :  écailles  de  pa- 
pillons et  autres  insectes  ;  cellu- 
les épithélîales  desséchées  ;  poils 
ou  fragmenta  depoils  des  insec- 
tes et  des  vertébrés  ;  barbes  et 
barbules  des  plumes  ;  fragments 
d'animaux  articulés  de  très-petit 
volume,  tels  que  les  acariens  '''ïiui^wiiuie 
(fig.  135,  b) ,  squelettes  d'infusoi- 
res  siliceux  et  autres,  surtout  dans  les  temps  de  grands  vents;  cor- 
puscules indéterminés  de  nature  azotée,  parmi  lesquels  il  en  est 
d'arrondis, etc.,  offrant  lescaractèresd'infusoires  entiers  desséchés. 

Dans  beaucoup  d'industries,  il  s'élève  des  poussières  qui,  entraî- 
nées par  l'air  jusque  dans  lesbron- 
ches,  sont  plus  ou  moins  nuisi- 
bles, surtout  lorsqu'elle  pénétrent 
dans  le  tissu  pulmonaire,  puis 
dans  les  glandes  lymphatiques,  où 
on  peut  les  reconnaître  à  l'aide 
du  mi  cr  oscope.Telles  sontlespous- 
sîères  de  charbon  de  bois  (flg.  156) 
et  de  bouille,  chez  les  fondeurs  de 
métaux,  celles  du  ii\a  chei  les 
aiguiseurs  et  les  tailleurs  de  grés, 
les  poussières  de  veire  chez  les 
tailleurs  de  cristaux,  etc. 

667.  Les  poussières  des  vête- 
ments sont  formées  de  granules  n'ayant  rien  de  fixe  dans  leur  dis- 
position réciproque.  Quelques-uns  de  ces  grains  sont  Sâiis  colora- 
tion propre,  à  centre  grisâtre  ou  incolore,  plus  on  moins  brillants, 
et  à  contours  épais,  noirâtres. 

Leur  diamètre  varie  de  5  à  70  millièmes  de  millimètre  et  plus. 

•  Pouiaivra  conleiunl  de*  inxleppei  de  TjfnglsiAiit  (»rinu)  enlomophapu  (d'»- 
prcs  A.  LiIjouIMne  el  Ch,  Bobin).  a.  Ovula  de  l'Acarien.  b  b.  L'inimal  itu  de  dot  et 
€M.  Les  aulrn  corpuMulei  «Ont  des  riifcli^pea  proveituil  de  ta  mue  da  Cel  irticnlé 
Mï  téctt  globuteotei,  de>  nUmenU  de  colon,  etc. 

lton>.  —  Microecope.  34 
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L'eau  reste  sans  action  sur  eux  ;  l'acide  acétique,  ajouté  à  la  prépa- 
ration, les  attaque  à  peine  en  dégageant  quelques  bulles  de  gaz  de 
leur  substance.  L'acide  chlorhydrique  les  dissout  assez  rapidement, 
avec  dégagement  d'une  certaine  proportion  de  gaz,  comme  lorsqu'il 
agit  sur  les  carbonates. 

D'autres  de  ces  grains  irréguliers,  en  quantité  un  peu  moindre, 
offrent  les  mêmes  irrégularités  de  forme,  mais  une  teinte  rouge 
brun  assez  brillante,  que  l'on  remarque,  à  l'aide  du  microscope,  sur 
divers  oxydes  et  sur  les  carbonates  de  fer  surtout.  Ces  fragments 
rouge  brun,  irréguliers,  ont  un  diamètre  variant  entre  4  à  35  mil- 
lièmes de  millimètre  ;  l'eau  ne  les  attaque  pas  ;  l'acide  acétique, 
ajouté  à  la  préparation,  ne  les  attaque  qu'au  bout  de  quelques  heu- 
res, et  fort  peu.  Ces  grains  irréguliers  sont,  au  contraire,  attaqués 
assez  rapidement  par  l'acide  chlorhydrique  de  la  même  manière, 
et  en  même  temps  que  les  grains  incolores  mentionnés  plus  haut 
auxquels  ils  sont  mélangés.  Ce  sont  des  fragments  de  rouille  ferru- 
gineuse. 

668.  Le  charbon  des  poussières  aériennes,  le  charbon  porphyrisé 
impalpable  des  pharmacies,  employé  pour  les  dentifrices  et  autres 

usages,  semblables  chimiquement  au  noir  de  fumée, 
%      s'en  distinguent  pourtant  en  ce  qu'ils  sont  dépourvus 


t 


^      de  toute  humectation  huileuse.  Aussi,  ils  se  mêlent 
éf^  '  >      facilement  à  l'eau  et  adhèrent  moins  aux  corps  sur 
Wmly      lesquels  ils  tombent,  ou  auxquels  ils  se  mélangent. 
^^  I /i)  L'aspect  extérieur  du  charbon  dit  impalpable  est 

■  é^Ti  <2    tout  différent  de  celui  du  noir  de  fumée.  11  se  compose 
^         bien  d'un  petit  nombre  de  granules  de  charbon,  arron- 
dis, larges  de  i  à  2  millièmes  de  millimètre,  comme 
celui-ci,  mais  la  plus  grande  partie  de  ces  corpus- 
cules est  de  forme  polygonale,  anguleuse,  à  angles 
nets  (voy.  fig.  156,  a).  Quelque  petits  que  soient  ces 
fragments,  ils  sont  tout  à  fait  opaques,  si  ce  n'est 
lorsque  le    charbon   a    été  incomplètement  brûlé. 
Fig.  136  *.       Alors  les   plus   minces   fragments  ont  une  légère 
teinte  brunâtre.  Ces  fragments  ont  la  faible  épaisseur  des  parois 
des  cellules  végétales  dont  ils  proviennent.  Us  sont  généralement 

*  Granules  de  charbons  pris  dans  des  ganglions  bronchiques,  noirs,  du  volume  d'une 
noisetle,  sur  un  sujet  de  soixante  ans  environ,  servant  aux  dissections,  dont  le  poti- 
mon  était  Irés-noir,  a.  Fins  granules  arrondis  ou  polyt^driques  b,  c,  d,  t.  Granules  ou 
lamelle  polyédriques  auguleux,  longs  de  1  à  6  centièmes  de  niilliinélre  mélangés  eti 
assex  grand  nombre  aux  précédents.  Grossissement  de  SOO  diamètres. 
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en  forme  de  table,  soit  trian<>ulaire,  soit  irrégulièrement  polygo- 
nale, et  plus  rarement  rectangulaire  (Gg.  136,  b,  c).  La  largeur  de 
ces  tables  varie  entre  5  millièmes  de  millimètre  et  6  à  8  centièmes 
de  millimètre.  Leurs  bords  sont  nets,  non  amincis  en  biseau,  sans 
reflets  ni  transparence  spéciale. 

Souvent  on  retrouve  sur  ces  fragmenta  les  ponctuations  où  les 
raies  des  cellules  et  vaisseaux  ponctués  des  végétaux  qui  ont  servi 
à  fabriquer  le  charbon,  au^oint  même  de  permettre  d*en  déter- 
miner  la  provenance,  lorsqu'il  s'agit  des  conifères  particulière- 
ment. 

Tousces  délails  doiventôtre  connus,  parce  qu'on  rencontre  souvent 
dans  diversespréparations  des  fragments  de  ce  genre  (Gg.  156,  c,d,  (), 
et  spécialement  dans  les  liquides  qu'on  a  concentrés  par  évapora- 
tion  et  dont  on  veut  examiner  les  cristaux.  Or  il  importe  de  ne  pas 
les  prendre  pour  des  cristaux,  ainsi  que  cela  a  été  fait  par  suite  de 
la  netteté  des  bords  de  certains  d'entre  eux. 

Pour  le  volume  de  la  très-grande  majorité  des  granules,  la  teinte 
générale  (le  mode  de  réfraction  de  la  lumière  excepté)  et  l'intensité 
du  mouvement  brownien,  rien  ne  ressemble  plus  au  pigment  que 
les  granules  du  noir  de  fumée,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  agglomérés  en 
petits  groupes,  comme  ils  ont  de  la  tendance  à  le  faire;  et  cela, 
soit  qu'ils  j)roviennent  de  la  suie,  de  Tencre  de  Chine,  de  l'encre 
d'imprimerie,  du  noir  de  bougie  ou  du  noir  d'ivoire,  du  poumon, 
des  ganglions  bronchiques  (en  ayant  soin  ici  d'éliminer  les  véri- 
tables fragments  microscopiques  de  charbon  de  bois,  toujours  peu 
nombreux  à  côté  des  granules  de  noir  de  fumée).  Dans  le  charbon 
porphyrisé,  les  granules  sont  noirs  et  opaques  ;  les  plus  grands  ont 
la  forme  de  tables  peu  épaisses,  d'un  contour  irrégulier,  anguleux. 
Le  noir  de  fumée  proprement  dit  ne  renferme  pas  des  fragments  en 
forme  de  tables.  Il  est  composé  de  Gns  granules  de  un  à  deux  mil- 
lièmes de  millimètre,  accompagnés,  quand  il  est  grossier,  d*un 
très^petit  nombre  d'autres  granules  anguleux,  mais  souvent  à  angles 
mousses,  larges  au  plus  de  5  à  8  millièmes  de  millimètre,  d'un  ton 
brun  jaunâtre,  foncé  sur  les  bords.  Beaucoup  de  ces  granules  sont 
agglomérés  en  amas  de  formes  et  de  grandeurs  diverses,  ou  en 
chapelets,  etc. 

669.  Fréquemment,  dans  les  poussières  qui  accompagnent  beau- 
coup d'objets  examinés  au  microscope,  se  trouvent  une  ou  plusieurs 
des  thèques  ou  sporanges  stipités,  bispores  ou  multispores  à  spores 
superposées  énfot*me  de  massue  brunâtre,  venant  des  Pucciniés,  des 
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Phragmidùtm  ou  des  spores  d'autres  champignons  arthrosporës, 
soit  ^hériques,  des  Uredo,  etc.,  soit  en  massue  pédicellée  ou  fusi- 
formes,  transversalement  cloison- 
nées des  Sporocadus ,  des  Bactri' 
dium,  des  Seplonema,  el  autres. 

FlK.137.-Th«queDiiiporang«itipil«(Ie    On  y  trOUve   SUltOUt    SOUVent   deS 

tion.  riam  herbarum  (fig .  1 57  ). 

On  y  trouve  souvent  aussi  des  chaires  de  spores  d'JEcidium  et 
des  spores  isolées  ou  en  chapelet  de  Futnago  que  font  distinguer 
leur  couleur  brunâtre  et  leur  forme  spliérique. 

On  s'habituera  rapidement  à  distinguer  les  grains  de  pollen 


• 


nale  W,  iu  de  deui  c< 

In»  U  forme.  —  A, 

lé'  (Wo'Jumtlre 


FiE,  139  ~  Grain   di 
Pollen  du  Cichorimt 

/nly/iu  L..  vu  di 
deai  ctMàt  (litHreati 
(WO  ditiniitrei). 


contenir!  l  dm  gnint  «fi- 
nidan  prises  dant  un  tu- 
bercule d«  pomme  dettore, 
grouies  100  fois  entiran. 
iD'aprfv  Ducbirlre.) 


dont  la  forme  bien  déterminée,  la  teinte  foncée,  la  surface  souvent 
hérissée  de  pointes,  de  mamelons  (fig.  158)  ou  réticulée  (fig.  139), 
frappent  au  début  des  observations.  Pour  cela  il  suffira  d'avoir 
examiné  le  pollen  des  fleurs  de  quelques  familles  de  plantes  au 
début  des  études  microscopiques. 

On  fera  de  même  pour  les  fhitts  et  les  racines  féculents, 
en  raison  de  la  présence  fréquente  des  grains  d'amidon  dans 
les  préparations  exlemporattées  les  plus  diverses.  Ceux  qu'on 
trouve  le  plus  habituellement  sont  ceux  des  graminées  qui  vien- 
nent de  l'empois  d'amidon  usité  pour  le  blanchissage.  Leur  fort 
pouvoir  réfringent,  leur  forme,  leurs  lignes  concentriques  au- 
tour du  centre  ou  bile  de  chaque  grain,  et  au  besoin  l'action  de  la 
teinture  d'iode  les  feront  aisément  rctunnaltre. 

On  devra,  par  conséquent,  étudiercomparaliveraenl  les  fécules  de 


POILS  DAIIS  LES  POUSSIERES.  533 

rii,  de  maïs,  d'orge,  d'avoine,  de  blé  i  l'èlat  de  rarine  et,  dans  le 
pain,  les  biscuits,  ainsi  que  la  fécule  de  pomme  de  terre.  (fig.UO.) 

On  devra  aussi  étudier  les  poils  ca- 
duques de  quelques  plantes,  telles  que 
ceux  des  platanes,  des  labiées,  etc. 

On  fera  de  même  pour  les  feuilles 
de  Ihë  et  de  quelques  autres  plantes 
dont  les  fragments  imperceptibles 
tombent  souvent  avec  les  autres  par- 
ticules des  poussières  dans  les  liqui- 
des ou  sur  les  tissus  que  l'on  pré- 
pare. Cette  étude  est  surtout  impor- 
tante en  ce  qui  touche  la  structure 
des  cellules  jaunStres  polyédriques, 
des  couches  friables  résinoïdes  des 
bouchons  de  liège,   qui  tombent  à 

chaque  iiisl.nl  dans  les  nacon»  de»-  '*  "ii,"  .^^rX"""" 
tinës  <i  conserver  les  liquides  qu'on 

veut  étudier  et  qui  surnagent  :  ceux-ci  fréquemment  sont  emporlés 
avec  eux  dans  la  préparation. 

670.  Parmi  les  objets  qui,  venus  des  poussières  ou  des  linges 
à  essuyer  les  lames  de  verre  qui  se  Irouvent  souvent  dans  les  pré- 
parations, il  faut  signaler  les  filaments  microscopiques  de  coton,  de 
chanvre,  de  lin,  de  soie,  de  laine,  etc.  Ou  devra,]  par  conséquent,  en 
étudier  les  caractères  dès  le  début  des  études  microscopiques ,  d'a- 
près des  spécimens  pris  sur  des  étoffes  que  l'on  sait  être  faites 
de  ces  diverses  matières,  pour  se  familiariser  avec  leurs  caractères 
el  ne  pas  les  pn>ndre  pour  quelqu'un  des  objets  cherchés. 

Il  faudra  le  faire  particulièrement  pour  les  cheveux  (lig.  141 
abcd)  de  diverses  nuances  comparés  aux  autres  variétés  de 
poils  et  au  duvet  de  la  surface  du  corps  humain.  On  compa- 
rera de  plus  ceux-ci  aux  poib  dequelques  variétés  des  laines  teintes 
ou  non;  car  toiis  ces  filaments  ont  les  caractères  des  poils  en  général 
et  diffèrent  pourtant  assez  pour  être  distingoés  aisément  les  uns  des 
autres,  tant  par  leur  forme,  leur  yplume,  que  par  la  présence  ou 
l'absence  du  canal  médullaire,  la  laideur  de  celui-ci,,  l'aspect  de 
son  contenu,  la  disposition  de  lu  couche  de  cellules  épiihéliales  qui 
les  recouvre,  etc.  Il  n'est  pas  de  description  qui  puisse  répondre  à 
tous  les  cas  qui  se  présentent  cl  remplacer  cet  examen,  qui  est 
des  plus  faciles,  du  reste.  D'autre  part,  son  importance  pour  les 
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recherches  médico-légales  et  nutrcs  est  facile  à  comprendre.  Il 
suffira  pour  se  guider  de  suivre  la  description  générale  des  poils 
examinés  au  microscope,  telle  qu'elle  se  trouve  dans  les  diction- 
naires de  médecine  et  les  ouvrages  d'analomie. 

Dans  les  poils  de  laine,  ce  peuvent  être  ceux  de  la  jarre  ou  potls 
grossiers,  plus  gros  du  tiers  à  In  moitié  que  ceux  de  la  laine  propre- 
ment dite,  et  pourvus  d'un  canal  médullaire  (Ag.  142,  a,  b,  c,  d), 


plein  de  cellules  encore  rcconnaissnbles  {a),  ou  masquées  par  les 
granulations  réfractant  fortement  la  lumière  qu'elles  renferment. 

Les  poils  de  Is  laine  proprement  dite  son!  épais  de  5  à  4  cen- 
tièmes de  milltmètrc  dans  les  laines  communes,  de  20  ■!>  35  mil- 
lièmes dans  les  laines  Unes.  Ils  sont  flexueux,  dépourvus  de  canal 
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médullaire  (fig.  143,  a,  b,  c,  d),  plus  transparents  que  ceux  de  la 
jarre,  à  moins  qu'ils  ne  soient  teints.  Les  uns  et  les  autres  sont 
tapissés  d'une  couche  de  minces  cellules  épilhéliales,  imbriquées 
sans  noyaux,  souvent  en  partie  détachées  du  poil  et  alors  saillantes, 
hérissant  le  poil.  Sur  les  poils  de  laine  usée,  ces  aspéritt-s  ont  par* 
fois  disparu,  et  la  substance  du  poil  se  Tend  et  se  désagrège. 
Les  poils  de  lapin  {ùg.  144)  sont  plus  minces  que  les  précédents. 


114.  —  roili  àe  lapin.  A. 
lineui.  B.  C.  D.  IN>i1i  lins.  (Ifaiiii}! 
m;  douiiude  Lackerlwaer.) 


ig.  liS.—  l^atdechallABCDEF) 

CoufM  dpfei  poilu 

nal  inédullaiTo,  plein  au  vide.  (ITi- 
préi  Alan.) 


formés  d'une  couche  mince  de  substance  pileuseà  canal  médullaire 
cloisonné.  Sur  beaucoup  de  rongeurs,  comme  les  rais,  les  souris, 
les  poils  sont  constitués  d'après  le  même  type. 

Les  poils  de  chat,  assez  fréquents  dans  les  poussières,  sont  assez 
rigides,  ont  des  cavités  méduUaii-es  analogues  à  celles  des  poils  de 
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lapin  (fig.  145),  mais  plus  petites  et  cessant  d'exister  assez  loin  de 
la  pointe  (B).  Le  bord  des  cellules  de  leur  couche  épithéliale  forme 
à  leur  surface  des  lignes  transversales  bien  dessinées. 

On  devra  aussi  examiner  de  même  des  poils  de  chat,  de  rat,  de 
lapin,  de  cobaye,  de  chien,  etc.,  qui  se  trouvent  parfois  dans  des 
conditions  analogues  à  celles  qui  viennent  d'être  notées,  au  milieu 
des  objets  préparés,  dans  les  laboratoires  surtout.  Les  différences 
qu'ils  offrent  à  côté  de  ceux  des  autres  mammifères  les  font  du  reste 
aisément  reconnaître. 

Quant  aux  filaments  de  la  soie,  jsoumis  ou  non  à  la  teinture,  ils 
se  distinguent  aisément  des  fils  de  coton,  de  chanvre,  etc.,  par  leurs 
réactions  en  tant  que  substances  azotées  et  par  l'absence  de  cavité 
centrale.  Ils  se  distinguent  des  poils  par  l'absence  de  canal  mé- 
dullaire d'une  part  et  de  l'autre  par  le  manque  de  revêtement  de 
cellules  épithéliales  imbriquées.  De  plus,  on  voit  que  ce  sont  des 
filaments  homogènes,  sans  granulations  intérieures ,  etc  ,  irrégu- 
lièrement aplatis,  à  surface  lisse  et  larges  seulement  de  7  à  15  mil- 
lièmes de  millimètre.  Tous  colorent  la  lumière  blanche  polarisée. 

671.  Les  plumes  devront  également  être  préalablement  observées 
avec  soin.  Chaque  barbule  (fig.  146)  est  formée  d'une  côte  du  bord 
inférieur  de  laquelle  se  détache  une  mince  bordure  membraneuse 
(^t)  très-pâle.  La  côte  porte  de  petites  pointes  vers  sa  terminaison^^) . 
Lesbarbulesdu  côté  opposé  (j),  ou,  si  l'on  veut,  celles  qui  les  croi- 
sent en  venant  de  la  barbe  voisine  {g),  ont  cette  bordure  inférieure 
bien  plus  étroite  et  divisée  bientôt  en  crochets  qui  griffent  et  retien- 
nent chacun  la  côte  de  la  barbule  que  croise  celle  qui  les  porte  (/  d); 
d*où  l'adhérence  des  barbules  les  unes  aux  autres.  Près  du  bout  de 
la  barbule,  ces  crochets  se  réduisent  à  une  pointe  presque  droite, 
mousse  ou  aiguë  (/),  ou  à  un  étroit  prolongement  foliacé  (g)  plus  ou 
moins  long.  Ces  dernières  dispositions  se  retrouvent  sur  toutes  les 
plumes  molles,  à  barbules  non  adhérentes  les  unes  aux  autres.  Ce 
sont  les  barbules  détachées  plus  que  les  barbes  qu'on  voit  da$s  les 
poussières. 

Dans  les  plumes  du  duvet  (fig.  147,  a),  les  barbules  (d  l)  sont  ré- 
duites à  la  côte  formée  de  cellules  allongées  soudées  bout  à  bout, 
renflées  en  nœud  portant  ou  non  deux  petites  pointes  à  son  extré> 
mité  externe.  Ces  barbules  sont  très-minces,  aplaties  et  par  suite 
paraissent  étroites  et  foncées,  ou  rubannées  et  pâles,  selon  qu'on 
les  voit  de  face  (f)  ou  de  côté  (d  i);  sur  le  bout  des  plumes  molles 
les  barbules  sans  crochet  {b)  sont  aussi  formées  de  cellules  ar- 
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ticulées  bout  à  bout  dont  l'eitrémité  exttimc  est  renflée  et  prolon 
gée  ou  non  en  pointe  plus  ou  moins  longue  (e). 


On  trouve  souvent  dans  les  préparations  d'objets  divers  sur  les- 
(juels  est  tombée  de  la  poussière,  soit  des  fragments  de  barbe  avec 
leurs  barbules,  soit  des  débris  de  ces  dernières  seulement.  Tantôt 
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itde  celles  dont  il  vientd'étre  parlé  (c,(i),  d'autres  fois  ce  sont 
des  barbules  â  crochets  (fig.  iMi, 
l,  f)    ou    simplement  à    bordure 
membraneuse  (i). 

672.  Dans  les  poussières  des  la- 
boratoires, il  existe  souvent  des 
écailles  et  des  poils  d'insectes,  qui 
se  mêlent  aux  objets  préparés. 
Leurs  variétés  de  forme  et  d'aspect 
sont  trop  nombreuses  d'une  espèce 
à  l'autre  ou  même  d'une  partie  du 
corps  à  l'autre  pour  qu'il  soit  pos- 
sible d'on  donner  une  idée  exacte 
par  les  descriptions.  Leur  prépa- 
ration étant  des  plus  faciles,  leur 
examen  devra  être  fait  en  les  re- 
cueillant successivement  sur  plu- 
sieurs parties  du  corps  et  des 
membres  de  quelques  papillons, 
chenilles,  coléoptères ,  Lèpisma, 
Podures,  etc.,  afin  d'éviter  de  les 
prendre  pour  quelque  partie  ap- 
partenant aux  préparations  d'au- 
tres objets. 

673.  Les  libres  libénennes  qui 
forment  les  fllsde  chanvre  (fig.  149 
abcd)  et  du  lin  (fig.  148  abcd) 
sont  foimées  d'étroites  cellules  su- 
perposées bout  à  bout,  contiguSs 
et  adhérentes  par  leurs  extrémi- 
tés, de  manière  â  former  de  min- 
ces filaments  prismatiques;  sur  ces 
filaments  on  r<:lrouve  souvent  d'es- 
pace, en  espace,  des  lignes  trans- 
versales (fig.  148  c)  marquant  le 
point  d'adhérence  des  cellules  dont 
la  cavilé  n'est  souvent  plus  recon- 
naissable. 

Quand  les  étoffes  de  lin  et  de 
a.Dirbe  d'uim  pluntp  du  ifuvpl  placé  ïous  ret 
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chanvre  sont  usées,  les  fllaments  s'isolent  les  uns  des  autres,  de- 
viennent plutôt  cylindriques  que  poyédriques,  plus  ou  moins  striés 
en  long  et  présentent  d'espace  en  espace  des  espèces  de  renflements 


plus  ou  moins  Assurés  eui-mémes  dans  le  même  sens.  Dujardin 
a  rdit  remarquer  avec  raison  que,  dans  ces  conditions,  sur  tous  les 
points  où  les  filaments  ont  été  plies,  au  lieu  de  se  rompra,  ils  se 
sont  fissurés,  et  l'ècartement  des  filaments  secondaires  dus  à  cette 
déchirure  amène  ces  rcnllements  pris  autrefois  pour  des  nodosités 
naturelles.  Quand  ces  Hlaments  sont  rompus  réellemeiil  ou  dans 
les  points  où  ils  sont  coupés,  ils  ont  de  la  tendance  â  se  subdiviser 
en  filtrilies  épaisses,  de  i  à  quelques  millièmes  de  millimétré 
(fi(ç.  149  b  c). 


M  POILS  DU  COTON  DAHS  LES  POUSSIÈRES. 

Tes  poils  du  coton  se  dislinguent  aisément  par  leur  forme  de 
minces  filaments,  larges  de 
1  à  2  centièmes  de  millimë- 
tre.  creux  {fig.  150  e,  f)  ra- 
banuÉs,  aplatis,  se  présentant 
de  face,  ou  de  cdté  [abc)  ou 
contournés  plusieurs  fois  sur 
eux-mêmes.  Ils  peuvent  être 
incolores  ou  colorés  par  la 
teinture  des  étoffes  qu'ils  for- 
maient. 

L'eau  iodée  ne  teint  pas 
sensiblement  en  jaune  les  poils 
ou  tubes  du  coton;  si  on  fait 
pénétrer  entre  les  deux  lames 
de  verre  d'une  préparation  de 
ces  filaments  une  goutte  (fa- 
cide  sulfurique,  ilsse  gonflent. 
Si,  du  cdté  opposé,  on  ajou- 
te, un  peu  après,  une  goutte 
d'eau  iodée  on  voit  se  pro- 
duire ,  au  moins  sur  une 
zone  plus  ou  moins  large,  la 
belle  teinte  bleue  d'iodure  de 
cellulose  ou  d'amidon.  Ils  ont 
une  action  chromatique  éner- 
gique sur  la  lumière  blanche 
polarisée. 


CHAPITRE   Vin 


674.  On  donne  le  nom  de  lest-objets  â  des  prëparalions  transpa- 
rentes, faites  à  l'aide  d'animaux  ou  de  végétaux  microscopiques, 
d'organes  ou  d'éléments  anatomiqiies  des  plantes  ou  dosanimaux, 
qui  présentent  des  parlicularîtés  de  structure  compliquées,  géné- 

*FilimenUou  [joili  du  colon  ,  groisia  ïsn  (ois.  a,  b.c.  Filamenls,  vui  dccClé. 
d.  Filinienl,  *u  en  pjrlie  de  face  en  partie  de  cAlé.  e,  f.  Coupei  dei  Slamenti  ou 
poili.  (Vaprét  Alcan;  pbolognphie  de  Lackerbauer.) 


DES  TEST-OBJETS.  541 

raleraentâ  contours  très-délicats,  mais  pourtant  nettement  déli- 
mités. Ces  préparations  servent  à  juger  la  valeur  comparative  des 
objectifs,  d'après  la  facilité  et  la  netteté  avec  lesquelles  ces  instru- 
ments font  reconnaître  ces  détails  de  structure  ou  en  font  distin- 
guer plus  les  uns  que  les  autres. 

L'emploi  habituel  et  le  nom  des  iest-objets  (du  mot  anglais  test 
pierre  de  touche)  se  sont  répandus  depuis  la  publication  d'un  mé- 
moire sur  ce  sujet,  par  Goring,  en  i  837  ;  mais  déjà  en  1825 ,  Le  Baillif 
avait  proposé  comme  moyen  d'arriver  à  déterminer  la  valeur  des 
objectifs  l'usage  des  préparations  de  diverses  écailles  de  papillons 
dites  jdumides,  l'examen  des  divisions  du  micromètre,  de  la  queue 
des  spermatozoïdes,  etc.  Les  test -objets  de  Le  Baillif  et  Goring  ont 
été  vulgarisés  surtout  par  Charles  Chevalier,  dans  son  Traite  des 
microscopes  (1859). 

Les  test-objets  le  plus  en  usage,  servant  à  juger  l'achromatisme 
et  la  pénétration  des  lentilles  objectives  du  microscope,  sont  les 
suivants  :  1 .  Forbicine  ou  LefÂsma  saccharina^  Linné  (écailles)  ; 
3.  Pieris  hrassicœ,  L.  ;  5.  Pieris  rapœ,  Latreille  (écailles)  ;  A.  Zygœna 
Alexis,  Fabricius  (écailles)  ;  5.  Satyrtis  Janira,  Linné  (écailles)  ; 

6.  Podura  plumbea^  Linné  (écailles)  ;  et  les  diatomées  suivantes  : 

7.  Pleurosigma  attenuatum,  W.  Smith;  8.  Pleurosigma  angulatum^ 
W.Smith;  9.  Navicula  Spencerii;  10.  Navicula  veneta,  Kûtzing; 
11.  les  Grammatophora  ;  12.  Striatella  «m/mnctoto,  Âgardh  (Ach- 
nantes  unipunctata^  Carmichaêl,  DiaUmia  rigidum^  de  Candolle),  et 
autres  indiquées  ci-après. 

On  peut  aussi  se  servir,  pour  juger  de  la  pénétration  des  objec-' 
tifs,  des  leucocytes  gonflés  par  l'eau  et  dont  les  fines  granulations 
moléculaires  sont  douées  du  mouvement  brownien. 

675.  L'un  des  plus  anciens  des  test-objets,  aujourd'hui  aban- 
donné, est  celui  que  fournissent  les  écailles  de  la  Lepisma  saccha- 
rina,  insecte  de  Tordre  des  Thysanoures  (vulgairement  poisson 
d'argent).  Ces  écailles  présentent  deux  sortes  de  stries,  les  unes 
longitudinales  et  les  autres'obliques  par  rapport  aux  premières.  On 
distingue  deux  formes  dans  les  écailles  du  Lepisma.  Dans  les  unes, 
qui  sont  plus  ou  moins  rondes,  les  stries  ne  se  discernent  qu'avec 
un  bon  instrument  grossissant  de  100  à  150  diamètres  ;  dans  les  au- 
tres écailles,  dont  la  forme  est  une  section  de  cône,  les  stries  se 
montrent  à  un  grossissement  de  50  à  40  fois. 

676.  Les  écailles  du  grand  papillon  du  chou  {Pieris  brassicœ)  ont 
été  décrites  par  Charles  Chevalier  comme  présentant  des  stries  Ion 
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gUudinales  granulées  et  simulant  des  rangées  de.  perles.  V.  Hohl  le 
conlesU.  Harting  montra  que  tout  dépendait  de  la  façon  d'éclairer 
l'objet.  Il  y  a  deui  séries  de  lignes  :  les  unes  transversales,  les  au- 
tres longitudinales.  On  distingue  très-bien  ces  deux  séries  de 
lignes,  en  employant  de  la  lumière  oblique  ou  convergente,  mais 
en  employant  de  la  lumière  divergente  on  ne  voit  que  des  lignes 
granulées. 

Ce  test  est  difficile  et  exige  un  bon  objectir  et  uu  grossissement 
de  5  à  400  diamètres. 

Le  Baillif  se  servait  aussi  comme  test-objet  des  petites  écailles 
cordiformes  des  ailes  du  mâle  du  Pierù  rapœ,  dit  vulgairement 
petit  papillon  du  chou. 

677.  Les  écailles  du  papillon  appelé  5afj/nu  joRira  {Papilio  ou 
Hipparchiajanira),  prises  sur  un  individu  femelle,  ont  d'abord  été 
recommandées  par  Amici,  en  1846,  et  ensuite  par  V.  Molh  et 
Schacht.  C'est  un  bon  test  pour  essayer  dans  la  lumière  oblique  des 
objectifs  de  moyen  grossissement.  On  y  voit  des  lignes  longitudi- 
nales et  transversales,  ces  dernières  sont  éloignées  les  unes  des 
autres  d'environ  1/1200  de  millimètre.  Les  lignes  doivent  se  mon- 
trer bien  nettes  dans  ia  lumière  centrale  lorsqu'on  emploie  des 
objectifs  forts.  SchachI  recommande  comme  étant  plus  difficiles  les 
écailles  longues  et  transparentes. 

Molh  a  fait  remarquer  que  lorsque  le  grossissement  ne  dépassait 
pas  300  fois,  on  ne  voyait  pas  les  lignes  transversales,  qu'en  gêné- 
rai,  il  fallait  un  instrument  pourvu  de  bons  et  puissants  objectifs, 
grossissant  de  220  à  300  fois,  pour  les  apercevoir  nettement.  H 
reconnut  alors  que  les  microscopes  d'A- 
mici,  de  Plœssl  et  l'un  de  ceux  d'Oberhieuser 
parvenaient  seuls  à  résoudre  ce  test. 

Les  écailles  de  Podttra  plunibea,  dont  les 
micrographes  anglais  font  un  usage  très- 
judicieux  dans  les  essais  de  leurs  micro- 
scopes, forment  avec  les  écailles  de  Pierig 
rapœ  le  meilleur  test  pour  la  lumière  cen- 
'  traie;  les  marques  à  déterminer  sur  les 
Podtira  plumbea  sont  (fig.  làl)  des  petites  virgules  terminées  par 
une  6ue  pointe,  en  demandant  de  la  part  de  l'objectif  une  certaine 
facullédedélînition jointe  à  un  bon  pouvoir  séparateur.  (Voy.  p.  180.) 
Si  l'objectif  est  complètement  réussi,  elles  dorvcnt  de  plus  montrer 
une  ligne  médiane  blanche  produite  par  la  réfraction  de  la  sub^ 
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stmce  même,  et  qu'un  objectif  incomplètement  corrigé  ou  mal  cen- 
tré ne  montrera  jamais  bien  parfaitement. 

De  nos  jours,  on  considérerait  comme  mauvais  un  instrument 
qui,  avec  un  grossissement  de  deux  cents  fois,  laisserait  à  désirer 
quelque  chose  dans  la  résolution  des  écailles  transparentes  du  Sa- 
tyrui  janira.  Ce  n'est  que  pour  des  objectifs  de  puissance  moyenne 
que  les  écailles  fines  de  ce  lépidoptère  peuvent  encore  être  consi- 
dérées connue  un  moyen  d'essai. 

678.  Au  lieu  des  écailles  de  papillons,  on  se  sert  davantage  au- 
jourd'hui des  enveloppes  siliceuses  des  diatomées  en  employant 
celles  qui  offrent  les  stries  les  plus  fines  et  les  plus  serrées  ^ 

Nomlfre  de  stries  contenues  dans  '/|oo  de  milUmètrc  : 

Navicula  strigilis '.  .  13. 

Pleurosigma  formosuin 14.2 

—  hippocampas 16.5 

Navicula  (plcurosigma)  Spcncerii .   .  10.7 

Pleurosigma  angudatum  (grande)..  .  25.6 

—  —         (petite).  .   .  27.6 

Navicula  strigasa  (|>etitc) 31.5 

—  (nilzschia)  sigmoidea.   .   .  41.5 

—  (eunotia)  acus 51.2 

Parmi  les  nombreuses  Diatomées,  celles  qui  méritent  d'être  si- 
gnalées comme  étant  de  bons  test-objets  sont  surtout  le  Pleurosigma 
angulatum  et  Nitzschia  sigmoidea,  puis  le  Navicula  Amicii,  Surirella 
gemma  et  les  Grammatophora  subtUissima  de  Bailey.  Ces  deux  der- 
niers tests  (qu'on  peut  obtenir  de  H.  Bourgogne)  sont  d'une  étude 
difficile. 

Reinicke  [Microscopie  nouvelle,  3  vol.  Dresde,  1865)  a  indiqué  le 
Frustulta  saxonica^  monté  dans  du  baume  du  Canada,  comme  étant 
aussi  un  test  fort  délicat.  Les  lignes  transversales  n'en  sont  pas 
trés-serrées,  mais  elles  sont  très-délicates  et  très-difficiles  à  aper- 
cevoir. 

Le  Pleurosigma  angulatum  est  un  excellent  test  pour  apprécier 
la  valeur  résolutive  d'objectifs  puissants  ou  de  force  moyenne,  avec 
la  lumière  oblique.  Toutefois,  ses  stries  doivent  se  montrer  de  la 
façon  la  plus  nette  avec  un  bon  objectif  à  immersion  et  sous  l'in- 
fluence du  simple  éclairage  central.  Avec  l'éclairage  oblique,  ce 

«  Voyez  sur  ce  siyet  Garpenter  :  The  microscop.  Fourlli,  édit.  London  186S, 
p.  180-183;  où  se  trouvent  résumés  les  travaux  reraaitjuîd)les  de  AV.  Smitli,  de 
Sollitt)  etc.,  avco  les  indications  bibliographiques  qui  s'y  rapportent. 
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test-objet  n'a  plus  de  valeur  pour  lesobjoclifs  à  immersion.  (II. Frey.) 
En  examinant  d'abord  allenlivement  le  lest  du  Pteurosigtaa 
angulatum  avec  des  objectifs  fail)les,'  on  le  trouve  uni  et  sans 
stries.  Mais  si  l'on  prend  ensuite  l'éclairage  oblique,  des  objectifs 
plus  puissants,  il  arrive  un  moment  où  l'on  voit  briller  un  système 
de  lignes  dont  les  unes  se  croisent  transversalement  sur  l'enveloppe, 
tandis  que  d'autreij  ont  une  direction  oblique.  Parmi  ces  lignes, 
les  unes  apparaîtront  quelquefois  plus  nettement  que  les  autres, 
suivant  la  façon  dont  la  lumière  oblique  traversera  l'enveloppe. 

Enfin,  en  continuant 
les  recherches,  elles  se 
dessinent  d'une  ma- 
nière trés-prononc6e . 
et,  avec  des  conditions 
favorables  d'éclairage, 
on  parvient  à  les  voir 
toutes  les  trots  (les deux 
obliques  se  coupant  à 
angles  d'environ  60*, 
en  même  temps  et  avec 
une  eilrème  netteté). 

Hais  si  l'on  emploie 
l'éclairage  centrai  et 
un  objectif  à  immer- 
sion, on  voit  que  les 
lignes  qui  forment  de 
petits  espaces  paraissant  hexagonaux,  élégants  it  fort  resserrés,  sont 
en  réalité  des  points  parfaitement  ronds,  ainsi  que  l'a  démontré  de- 
puis très-longtemps  Nschet,  avec  un  exccllcnl  objectiT  à  immersion. 
Mus  récemment,  le  docteur  Wuodward,  cliirurgii  n-major  de  l'armée 
des  Etats-Unis,  en  aobtenu  une  pholu^'raphic(dont  la  copie  béliogra- 
phiquc  est  ci-jointe,  fig.ISS),  qui  ne  laisse  aucun  doule  â  cet  égard'. 

<  Ajouioiiï  ici  à  ce  i|iiu  nutiK  avons  dit  pape  507,  qu'en  Angleterre  :  Delvcs, 
Wenhom,  )ladiloi,  pIc.  <c  »r>nt  appliqués  fl  obtenir  des  preuves  d'ot^ets  micro- 
scopiques divers.  Quvlqups-uncs  sont  remarquablement  Lrllcs,  En  Amérique,  le 
major  Wooduai-d  a  dirigé  rexi^:ution  d'uu  Atla»  pbotosi'apliiquu  rcprétoi- 
tant  des  éléments  anaiomiquos,  des  lissue  pt  aulivs  objets  uiicroscopiquc»,  tels 
que  des  Diatomées,  dont  divui-srs épreuves,  entre  aulresixIlcdu/Viifron^nui,  sont 
très-belles.  (Voy.  J.-J.  Woodword,  Rap)iort  au  Mrurgiai  général  tUt  arméet 
4e»  £taU4Jiia,  tur  la  lumière  ou  magnétium  et  la  lumière  eter.trique  appliquée» 
à  la  pholo-H'icregraphie.  Wasliiiifitoii,  in-t*,  avec  allas,  l'GO  et  1870.) 


Fig.  15!.  —  SurTsce  du  Plearoiign 
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Ces  poinls  le  montrent  tanUt  sombres,  avec  des  contours  clairs  : 
tanUH  clairs,  avec  des  contours  sombres,  selon  la  nature  des  chan* 
gementa  qu'on  fait  épronver  à  la  distance  focale.  Ici  se  présente  une 
question  ditllcïle  el  qui  n'a  pas  encore  été  trancliée  avec  une  entière 
certitude  :  les  petits  espaces  ou  les  aréoles  sont-ils  concaves  et 
leurs  contours  en  relief;  ou  bien,  au  contraire,  les  bords  form^tt-ils 
des  sillottE  et  les  espaces  des  saillies  ?  Des  obsenaleurs  distingues 
ont  soutenu  les  deui  propositions.  Frey  regarde  la  dépression 
comme  probable.  Récemment,  M.  Schuitze  a  émis  la  même  opinion, 
i  l'occasion  de  certaines  règles  établies  par  Welcker  ;  mais  celte  opi- 
nion est  très-nettement  _ 
battue  en  brèche  par  une 
remarquable  photogra- 
phie faite  par  Lacker- 
bauer  en  1865,  avec  un 
objectif  n*  7  A  immersion 
de  Nachet.  Cette  photo- 
graphie, dontj'at  faitre- 
produire  une  partie  par  la 
gravure  héliographique, 
afin  qu'elle  soit  aussi  fi- 
dèle que  possible,  mon- 
tre (fig.  153)  les  points 

(mal  définis  ici  par  quel-  'â^H^BVfST 

ques  accidents  de  !  lie-  -  /- 

iiograpniej  mais  posse-  ,^  ^^^^^  j^  ^  protuWnneej. 

dant  tous  un   ponctule 

noir  bien  accentué  au  milieu  ;  or,  cette  photographie  ayant  été  ob- 
tenue par  un  accident  de  mise  au  point  de  telle  sorte  qu'j  la  surface 
du  Plemrotigma  était  un  peu  trop  éloignée  de  Tobjectif,  il  en  ré- 
sulte que  ces  points  noirs  sont  les  images  des  foyers  formés  par 
chaque  prétendu  alvéole;  on  doit  dès  lors  les  regarder  comme  des 
verrues  transparentes  ou  des  protubérances  hémisphériques. 

Ces  protubérances  sont  amplifiées  ici  environ  trois  mille  fois.  En 
examinant  cette  épreuve  quand  elle  est  tirée  sur  verre  albuminé, 
on  ne  sait  ce  qu'on  doit  le  plus  admirer,  de  l'excellence  de  l'ubjectif 
ou  de  l'habileté  de  Lackerbauer. 

Un  bon  objectif,  qui  grossit  de  cent  à  deux  cents  fois,  doit  laisser 
voir  clairement,  avec  un  éclairage  oblique,  les  trois  combinaisons 
de  lignes.  Quand  on  se  trouve  dans  l'impossibilité  d'obtenir  un  éclai- 
C,  Roiis.  —  MicriMcope.  35 
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rage  oblique,  on  peut  remédier  à  cet  inconvénient  au  moyeu  d'un 
condenseur  dont  on  obscurcit  le  milieu.  Un  éclairage  oblique  et 
une  platine  tournante  permellHnt  d'en  suivre  les  etTels,  oITrent  de 
grands  avantages.  Un  système  à  inimei-sion  fait  voir  tri>&-nettement, 
avec  un  éclairage  central,  el  même  avec  un  Jour  défavorable,  les 
e^aces  en  question  du  P^ro^î^a. 

Le  PUurOtigma  formOSUm,  don*  une  nnrlio.    vim  Hnna  Ifl    liimi&fw 

oblique,  est  représentée  (fig.  15ij 
d'après  une  photographie  du  doc- 
lenr  Maddoi,  est  un  bon  test  poui 
étudier  la  valeur  des  ubjeclifs  fai- 
bles. Ce*:!  une  des  carapaces  sili- 
ceuses sur  lesquelles  on  voit  le 
mieux  ia  réalité  des  protubérancee 
se  projetani  en  série  de  petites 
dcnû-perles. 

n  est  beaucoup  plus  difficile  de 
parvenir  à  bien  voir,  et  cela  seu- 
lement k   l'aide  d'un  éclairage 
obliqae  convenable  et  avec  un  ob-     _    i  i  _  jj,„  ,  ^^o,, 
jectif  &  correction,  les  autres  test- 

objels,  tels  que  le  Nituckia  iigmoidea,  le  Surirella  gemma  el  le 
Grammaiophora  BubtUasima.  Le  premier  est  le  plus  facile,  et  les 
deux  derniers  serventà  éprouver  les  meilleurs  et  les  plus  puissants 
objectifs  à  immersion. 

La  NiUxchia  iigmoidea  montre  avec  un  éclairage  oblique,  sur 
l'ècaille  longue  et  étroite  un  système  de  lignes  transversales  irés- 
fines  et  très-serrées.  Les  préparations  de  Piitzschia  nigmoiiiea  de 
M.  Bourgogne  sont  faites  h  sec. 

Le  Surirella  gemma,  vu  par  sa  surface  large,  est  un  corps  plat  et 
ovale  présentant  des  lignes  saillantes,  transversales,  se  dirigeant 
parallèlement  de  haut  en  bas.  On  aperçoit  entre  celles-ci,  d'une 
manière  netre  cl  avec  facilité,  un  système  de  li^'ues  iransvertales 
très-fines. 

Ces  dernières  lignes  transversales,  coupant  les  autres  à  angles 
droits,  font  du  Surirella  gemma  un  trés-bon  lest-objet.  Il  faut 
notamment  qu'on  voie  apparaître  des  lignes  jinrallèles  entièrement 
courbes,  d'une  extrême  finesse,  donnant  à  l'ensemble  l'aspect  de 
la  tellure  d'une  corbeille.  (Prey.)  La  préparation  do  cotte  dialom<^o 
est  de  H.  Bourgogne;  elle  est  faite  â  sec.  Avec  une  lumière  extrême- 
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ment  oblique  ei  trës-yigoureuse,  on  peut  constater  que  ces  deux 
systèmes  de  lignes  sont  dus  en  réalité  à  Texistence  d'une  série  de 
points  ovoïdes  fortement  serrés  dans  le  sens  de  leur  petit  axe,  en 
lesquels  oh  les  résout  ainsi  et  dont  l'isolement  est  assez  difficile  h 
saisir.  Ils  se  manifestent  plus  particulièrement  par  l'apparence  de 
lignes  obliques  ondulées. 

Les  Grammatophùra  gubtilissima  sont  des  diatomées  qui  présen- 
tent sur  leurs  bords  des  lignes  longitudinales  et  transversales.  Ce 
sont  ces  dernières  qui  sont  très-difQciles  à  voir  et  elles  exigent  un 
objectif  parfait.  Elles  sont  préparées  par  H.  Bourgogne  dans  la 
térèbenthine  du  Canada. 

La  Navicula  affims  connue  sous  le  nom  de  test  d*Amici  a  été  em- 
ployée,  d'après  le  professeur  van'Heorck,  à  Texposition  de  Londres 
de  1862 ,  pour  juger  les  microiscèpes.  Ce  test  est  d'une  étude  plus 
difficile  que  celle  du  SurireUa  gemma.  Cette  diatomée,  préparée 
par  M.  Bourgogne,  présente,  sur  la  ligne  médiane,  une  raie  large 
et  profonde  interrompue  au  centre  de  la  carapace.  Parallèlement  à 
la  raie  médiane,  il  y  a  des  lignes  longitudinales  fortement  marquées 
et  visibles  même  à  Téclairage  central.  Mais  transversalement  aux 
premières  se  montrent  des  lignes  très-serrées  et  d'une  ténuité  ex- 
trême :  ce  sont  ces  dernières  qui  font  que  la  Navicula  affihù  est  un 
test-objet  d'une  grande  valeur;  leur  examen  exige  la  lumière  oblique 
et  un  éclairage  modéré  d'une  façon  convenable. 

D'après  Frey,  la  Navicula  Amicii  montre  des  lignes  longitudi- 
nales, un  peu  sinueuses,  qui  se  distinguent  sans  trop  de  peine  avec 
un  éclairage  oblique  et  à  l'aide  d'un  bon  système  à  immersion.  Elles 
sont  distantes  les  unes  des  autres  de  0"",0054  à  0"*",0056.  Les 
lignes  transversales  des  exemplaires  placés  dans  le  baume  du 
Canada,  sont  beaucoup  plus  rapprochées  et  d*une  extrême  finesse. 
11  faut  absolument  un  éclairage  très-oblique  et  une  correction  de  la 
plus  grande  exactitude  pour  résoudre  ces  dernières  stries. 

679.  On  peut  reprocher,  aux  test-objets  d'origine  organique,  de 
n'être  pas  semblables,  et  de  n'offrir,  entre  eux,  qu'une  grande  analo- 
gie sans  similitude  absolue.  Nobert  fabriquait  il  y  a  vingt  ans  environ 
dès  plaques  à  groupes  de  lignes  parallèles,  dont  l'écartement  allait 
en  diminuant,  contenaient  dix  groupes.  L'écartement  des  lignes  du 
premier  groupe  était  de  Viooo'*'»  celui  du  dernier,  de  Vwoo'"-  Nobert 
a  construit,  plus  tard,  des  plaques  qui  ont  quinze  groupes,  et  d'au- 
tres en  dernier  lieu,  qui  en  possèdent  trente.  Ces  dernières  plaques, 
admirables  au  point  de  vue  de  l'art,  coûtent  112  fr.  50  c.  Harting  a 
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fait  connaître  Técarteinent  des  lignes  dans  les  différents  groupes. 

!•'  Groupe  0,1)01000  de  ligne  de  Paris. 

5.  —  .0,000550  — 

10*  —  0,005275  — 

i5«  —  0,000200  — 

2lh  —  0,000167  — 

25-  —  0,000145  — 

30-  —  0,000125  — 

L*espace  d*un  millimètre,  dans  le  premier  groupe,  contient 
4i3  lignes;  dans  le  quinzième,  2,215,  et  dans  le  trentième,  3,544. 
L*art  a  ainsi  créé  des  stries  aussi  fines  que  celles  des  diatomées. 
Mais  ces  groupes  ont  aussi  l'inconvénient  de  ne  pas  pouvoir  être 
identiques.  La  qualité  différente  du  verre,  et,  d'un  autre  côté,  la 
pression,  plus  ou  moins  forte,  de  la  pointe  du  diamaiit  qui  trace 
les  lignes,  doivent  nécessairement  déterminer  des  différences.  Les 
appréciations  sur  la  résolution  des  derniers  groupes  sont  encore 
très-partagées  ;  il  en  est  de  même  de  la  question,  non  encore  tran- 
chée, de  savoir  où  s'arrête  la  vision  nette  avec  nos  microscopes 
actuels.  Ces  tests  de  Nobert  sont  une  merveille  de  la  mécanique, 
mais  ik  ne  serviront  jamais,  ainsi  qu'on  le  voit,  à  caractériser  un 
bon  objectif.  Comme  ils  ne  peuvent  être  étudiés  que  dans  la  lumière 
très-oblique,  et  que  rien  ne  prouve  moins  la  qualité  réelle  d'un 
système  optique  que  cet  essai,  il  faudra  toujours  en  revenir  à  un 
test-objet  plus  normal,  le  Pleurosigmay  par  exemple  ^ 

680.  En  résumé ,  les  test-objets  décrits  ci-dessus  ne  peuvent 
donner,  ainsi  que  l'a  fait  remarquer  très-judicieusement  le  profes- 
seur Carpentcr,  que  la  notion  exacte  de  deux  des  qualités  requises 
à  tout  objectif.  Ces  deux  qualités  sont  la  définition  et  le  pouvoir 
résolvant  ou  séparateur,  (Voy.  p.  178  et  180.) 

C'est  surtout  à  celte  dernière  qualité  que  se  rapportera  l'action 
de  tous  les  test-objets  que  nous  avons  décrits  ;  car  presque  tous 
étant  formés  de  surfaces  striées  ou  ponctuées,  c'est  l'angle  d'ou- 
verture qui  déterminera  leur  visibilité.  (Voy.  p.  182.)  En  fait,  il  n'y 
a  que  la  comparaison  qui  puisse  donner  la  véritable  valeur  des 
objectifs,  si  on  prend  pour  type  les  objets  ordinaires,  et  c'est  là  ce 
qu'il  importe  d'étudier.  Il  ne  faut  certainement  pas  négliger  d'ap- 
peler l'attention  des  constructeurs  sur  cette  qualité  ;  mais  comme 

^  Toyez  aussi  sur  le  remplacement  des  test-objets  par  des  mesures  dioptriques» 
le  trailé  de  Hartinjr  :  Daê  Mikroskop,  i867.  2«  édit.,  t.  I,  chap.  u,  Dioptrische 
Bildechen  als  Prûfungsohjecte. 
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on  a  souTent  vu  des  objectifs  capables  de  résoudre  des  tests  très-fins 
ne  pouvoir  servir  utilement  dans  des  travaux  de  recherches  scien- 
tifiques, il  est  nécessaire  de  ne  pas  attacher  une  trop  grande  impor- 
tance aux  test-objets  qui,  pour  èlre  résolus,  ont  besoin  d'être  étu- 
diés à  l'aide  de  la  lumière  oblique. 

D'un  autre  côté,  il  n*y  a  guère  que  ceux-ci  dont  l'analyse  soit  assez 
difficile  pour  servir  à  donner  des  caractères  distincUfs  du  premier 
coup.  De  sorte  que  ce  sera  toujours  une  question  d'aptitude  person- 
nelle, que  celle  qui  consiste  k  juger  la  valeur  des  objectifs  d*après 
Texamen  des  objets  courants.  Cependant,  on  peut  dire  que  pour  les 
objectifs  moyens  y  les  écailles  de  papillon,  de  Podura,  les  leuco- 
cytes, etc.,  seront  préférés  pour  arriver  à  juger  de  leur  valeur 
respective,  au  point  de  vue  de  la  définition  de  ces  corps  avec  tel  ou 
tel  de  ces  objectifs. 

Après  quelques  essais,  on  arrivera  à  se  former  une  opinion  bien 
fondée  sur  ses  qualités.  Pour  les  objectifs  forts,  les  écailles  de 
Podura  plumbea ,  les  points  du  Pleurosigma  angulatum  qu*on  doit 
voir  dans  la  lumière  directe  serviront  à  montrer  exactement  la  va- 
leur de  l'angle  d'ouverture.  Si  le  pouvoir  résolvant,  associé  à  la  dé- 
finition parfaite  que  doit  posséder  un  tel  objectif,  sont  suffisants, 
Texamen  dans  la  lumière  oblique  achèvera  alors  de  convaincre 
l'observateur  de  la  valeur  optique  de  son  objectif,  mais  il  faut 
remarquer  que,  dans  ce  cas,  Thabileté  déployée  dans  la  disposition 
de  la  lumière  transmise,  est  pour  beaucoup.  Aussi,  quand  on  ne 
réussira  pas  à  faire  ressortir  certains  détails,  il  faudra  examiner 
encore  si  cela  dépend  de  pratiques  imparfaites  à  cet  égard  ou  de  la 
médiocre  qualité  de  l'objectif 
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68 1 .  La  dernière  partie  de  cet  ouvrage  est  consacrée  à  l'exposé 
des  indications  nécessaires  pour  arriver  à  préparer,  observer  et 
conserver  en  collections  chacune  des  principales  sortes  d'objets 
organiques  ou  inorganiques  indiquées  par  son  titre,  et  auxquelles 
la  seconde  partie  n'a  dû  faire  que  des  allusions  générales. 

682.  Les  commençants  peuvent  avoir  besoin  de  se  laisser  guider 
dans  leurs  premiers  essais  à  cet  égard,  par  Texaroen  de  prépara- 
tions toutes  faites;  parmi  celles-ci,  même,  il  en  est  qu'il  vaut 
mieux  se  procurer  dans  cet  état  que  de  les  faire  (voy.  p.  345)  ; 
enfîn,  il  en  est  toujours  que  Ion  a  besoin  d'acquérir  pour  cona- 
plétcr  une  collection,  quelque  riche  qu'elle  soit  déjà.  11  n'est,  par 
conséquent,  pas  inutile  de  noter  ici  quelles  sont  les  principales 
collections  connues,  et  celles  dont  on  peut  acheter  quelques  prépa- 
rations. 

Parmi  ces  dernières,  j'ai  déjà  cité  celles  de  MM.  Bourgogne  père, 
et  Bourgogne  fils,  à  Paris*,  qui  portent  sur  la  plupart  des  objets 
microscopiques  animaux,  végétaux  et  inorganiques. 

On  peut  se  procurer  des  préparations  de  tissus  injectés,  chez 
BIM.  )Sachet  et  fils.  Elles  viennent  surtout  de  quelques  laboratoires 
allemands  et  des  préparateurs  anglais.  La  plupart  des  constructeurs 
de  Londres  tiennent  en  dépôt  des  injections  et  d'autres  préparations 
venant  des  préparateurs  anglais  et  autres,  qu'on  peut  acheter  chez 

*  Voir  pour  l'énumération  des  espèces  de  préparations  livrées  par  ces  artistes. 
Cil.  Robin,  Mémoire  sur  les  objets  qui  peuvent  Hre  conservés  en  préparations 
microscopiques,  transparentes  et  opaq:ies.  Paris,  1850  in-8».  Voy.  aussi  plustiaut, 
p.  387. 
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eux;  tels  sont  Smith,  Beck  and  Beck  (51,  Cornhill),  Norman 
(14,  Foimtain  place,  City  road),  Tennant  (149,  Strand),  Pillischer 
(New-Bond  street,  88),  Stevens  (24,  Bloomsburg  street),  Topping  (4, 
New-Winchester  Street,  Pentonville-Hill),  etc.  Les  constructeurs  de 
Vienne  en  fournissent  venant  du  laboratoire  de  Hyrtl.  Â  Wûrzburg, 
on  peut  en  acheter  chez  Herbsl  et  Scliôpf,  surtout  pour  toutes  les 
parties  dures  des  vertébrés  el  des  invertébrés;  à  Magdebourg,  chez 
SchâfTer  et  C?^  ;  près  de  Berne,  on  en  achèle  à  Tlnstitut  microsco- 
pique de  Wabern  ;  à  Bologne,  chez  le  professeur  Richiardi ,  des 
injections  surtout,  ainsi  que  chez  le  professeur  Schrône,  à  Naples  ; 
à  Anvers,  on  peut  se  procurer  des  tissus  et  des  organes  végétaux, 
chez  M.  le  professeur  H.  van  Heurck;  des  diatomées,  chez  J.  D.  Môl- 
ier,à  Wedel  (Holstein). 

Les  plus  belles  collections  publiques  et  privées  se  trouvent  certai- 
nement en  Angleterre.  Il  faut  citer,  en  premier  lieu,  la  collection  du 
Collège  des  chirurgiens,  qui  renferme  des  tissus  animaux  et  végé- 
taux, des  animaux  et  des  plantes  microscopiques,  vivants  ou  fossiles, 
de  tous  les  groupes,  dont  beaucoup  ont  été  préparés  par  Qaekett. 
Le  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris ,  commence  à  avoir  une 
collection  de  cet  ordre  assez  recommandable.  On  cite  également  la 
collection  de  Tlnstitut  microscopique  de  Wûrzburg,  due  surtout  à 
Kôlliker,  H.  MûUer  et  Fôrstcr,  et  celles  des  universités  de  Munich, 
d'Edimbourg,  d'Utrecht,  de  Stockholm  et  d'Upsal. 

Parmi  les  collections  particulières  qui  renferment  surtout  de 
belles  injections,  il  faut  citer  celles  de  Hyrtl,  à  Vienne,  de  Thiersch, 
à  Leipzig,  de  KoUmann,  à  Munich,  de  Gerlach,  à  Erlangen,  de  Frey, 
à  Zurich,  de  flis,  à  Bâle,  de  Beale,  à  Londres,  etc.  Parmi  celles  qui 
renferment  surtout  des  tissus  squelettiques  et  dentaires  d'animaux 
vivants  et  fossiles  les  plus  variés,  il  faut  citer  en  premier  lieu  celle 
de  Carpenter,  à  Londres,  devenue,  par  la  générosité  de  ce  savant,  la 
source  de  divers  travaux  sur  l'histologie  comparative  des  os,  des 
dents,  etc.,  puis  celles  de  Williamson,  à  Manchester,  de  Tomes,  à 
Londres,  de  Hannover,  à  Copenhague,  de  Reissner,  à  Dorpat.  Les 
principales  collections  de  pièces  sur  le  système  neneux,  sont  celles 
de  Lenhossek,  de  Meynert,  à  Vienne,  de  Lockhart-Clarke,  de  Beale, 
à  Londres,  de  Deane,  en  Amérique,  de  Stilling,  à  Cassel,  de  Jacu- 
bowitsch,  d'Owsjannikow,  à  Saint-Pétersbourg,  dlvanoff,  à  Kiev, 
de  GoU,  à  Zurich. 

Parmi  les  collections  renfermant  des  tissus  normaux  ou  morbides 
divers,^on  doit  citer  celle  de  llarting  et  de  Douders,  à  Utrecht,  de 
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Beale  et  de  Faire,  à  Londres,  de  Leuckart,  à  Leipzig,  de  M.  Schultze, 
à  Bonn,  de  la  société  micrographique  de  Francfort,  celle  d*Ordonez, 
que  possède  aujourd'hui  le  docteur  Péan,  à  Paris,  etc.  M.  le  pro- 
fesseur Areschoug,  à  Upsal,  possède  une  des  plus  riches  et  des  plus 
intéressantes  collections  de  préparations  relatives  à  Tanatomie  et  à 
la  physiologie  des  plantes. 


PREMIÈRE  SECTION 

DES  APPLICATIONS  DU  MICROSCOPE  A  L'ANATOMIE,  A  LA  PHYSIOLOGIE 
ET  A  U  PATHOLOGIE  MÉDICO-CHIRURGICALE. 

683.  Le  microscope,  on  ne  saurait  trop  insister  sur  ce  point,  n'est 
pas,  pour  le  biologiste  et  le  médecin,  un  instrument  dont,  suivant  sa 
volonté,  il  peut  indifféremment  ou  se  servir  ou  se  passer.  C'est  un 
instrument  dont  l'emploi  est  parfaitement  déterminé.  Il  est  destiné 
à  nous  faire  connaître  un  ensemble  considérable  de  parties  appar- 
tenant aux  êtres  organisés;  parties  dont  l'étude  ne  peut  être  faite  ni 
à  Toeil  nu,  ni  à  l'aide  d'un  autre  instrument. 

n  est  indispensable  au  zoologiste  pour  l'observation  des  animaux 
et  de  leurs  organes  de  petit  volume;  à  l'anatomiste  pour  l'étude 
des  éléments  anatomiques,  des  tissus  et  la  texture  de  ceux-ci;  pour 
observer  les  organes  si  petits  que  leur  anatomie  descriptive  ne  peut 
être  faite  à  l'œil  nu,  etc. 

En  physiologie,  un  nombre  considérable  de  phénomènes,  se  pas- 
sant dans  des  organes  d'un  très-petit  volume,  ou  chez  des  êtres 
transparents  ou  invisibles  à  l'œil  nu,  exigent  l'emploi  du  micro- 
scope. Tels  sont  les  phénomènes  du  cours  du  sang  dans  les  capil* 
iaires,  les  mouvements  des  cils  vibratiles,  la  contraction  des  fibres 
musculaires,  etc. 

Dans  cette  série  si  étendue  d'objets  à  observer,  il  y  en  a  un  grand 
nombre  de  remarquables  par  leur  forme,  leurs  couleurs,  etc.  Mais 
pour  nous  ce  ne  sont  pas  là  des  objets  de  simple  curiosité,  nous 
avons  en  vue  leur  rôle  dans  tel  ou  tel  appareil,  dans  tel  ou  tel  ordre 
de  fonctions.  C'est  pourquoi  nous  devons  les  étudier  avec  ordre. 

En  pathologie,  l'emploi  du  microscope  est  indispensable  pour 
l'examen  des  altérations  de  toutes  les  parties  envisagées  précédem- 
ment à  Tétat  normal.  Mais  il  n'a  d'utilité  réelle  et  durable  qu'au- 
tant que  la  disposition  des  organes  à  l'état  normal  ost  déjà  bien 
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connue,  aulrement  il  conduit  inévitablement  à  des  déductions  er- 
ronées ou  illusoires. 

Une  fois  des  connaissances  positives  acquises  à  Faide  de  col  in- 
sthunttiit  les  applications  relatives  à  la  pratique  de  l'art  médical  se 
prèaeBlent  en  grand  nombre.  Mais  il  est  difficile  parfois  de  dire  d'a- 
vance d*une  manière  précise  aux  praticiens  de  quelle  nature  peu- 
vent être  ces  applications,  car  elles  varient  à  rinfini,  suivant  la  sa- 
gacité de  chacun. 


CHAPITRE  PREMIER 


684.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  combattre  ceux  qui  nient 
Futilité  de  l'emploi  du  microscope  en  médecine  ou  se  vantent  de 
ne  pas  croire  aux  résultats  qu'il  donne,  chacun  devant  rester  libre 
d'essayer  de  justifier  à  sa  guise  les  motifs  de  son  ignorance  ou  de 
sa  paresse.  Toutes  les  fois,  du  reste,  que  quelque  procédé  nouveau 
est  mis  en  usage,  on  se  contente  d'abord  de  nier  les  résultats,  aux- 
quels il  conduit,  puis  on  cherche  à  montrer  qu'il  n'a  rien  de  fort 
utile  ou  que  depuis  longtemps  il  était  connu  ;  on  le  fait  sans  songer 
que  toute  découverte  réelle  vient,  suivant  sa  nature,  ou  renverser 
ou  modifier  plus  ou  moins  les  théories  existantes  sur  lesquelles 
s'appuyent  les  pratiques  de  Tart. 

Tous  les  anatomistes  qui  ont  fait  des  recherches  d'anatomie 
générale  ont  remarqué  depuis  longtemps  que  les  figures  et  les  des- 
criptions des  mêmes  objets,  faites  à  l'aide  du  microscope  dans  les 
mêmes  conditions,  depuis  Leeuwenhoeck  jusqu'à  nos  jours,  sont 
toutes  semblables,  à  part  les  différences  du  grossissement  employé. 
II  n'y  a  des  dissidences  que  parmi  les  théories  fondées  sur  ces  obser- 
vations ou  entre  les  hypothèses  à  l'aide  desquelles  on  a  cherché  à  les 
interpréter  ;  hypothèses  qui  varient  nécessairement  suivant  la  gé- 
néralité ou  la  spécialité  des  connaissances  de  leurs  auteurs,  la  ma- 
nière dont  ils  subordonnent  leur  imagination  à  l'expérience,  etc. 
(Voy.  sur  ce  sujet  la  préface  du  Programme  du  cours  d'histologie, 
parCh.  Robin.  2«  édition  1870.) 
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AHT.    I.   —   DES   CONDITIONS   A    REMPLIR    POUR    EMPLOYER    LE    MICROSCOPE 

EM    ANATOMIK   NORMALE   ET   PATHOLOGIQUE. 

865.  11  ne  faudrait  pas  croire  que  le  microscope  peut  donner 
brutalement  la  solution  de  toute  question  de  structure,  comme 
par  exemple  celle  de  savoir  si  tel  fragment  de  tissu  est  ou 
n*est  pas  une  muqueuse  ou  un  produit  morbide,  sans  avoir  préala- 
blement étudié  avec  soin  ce  qui  caraclérise  ces  tissus.  A  cet  égard, 
bien  des  médecins  oublient  trop  que  Tanatomie  normale  est  un 
sujet  trés-complcxe,  que  sans  elle  Tanatomie  patbologique  bien 
plus  complexe  encore  est  impossible ,  et  ils  prennent  en  quelque 
sorte  le  microscope  pour  un  instrument  de  divination. 

Or  il  faut  avant  tout  pouvoir  constater  non-seulemenl  la  présence 
des  éléments  caractéristiques  de  cliaque  tissu,  mais  encore  leur 
arrangement  réciproque  qui  a  quelque  chose  de  spécial  pour  chacun 
d'eux,  et  dont  la  comparaison  avec  la  tex}ure  des  autres  tissus 
doit  toujours  être  faite  par  Tanatomiste  ;  comparaison  qui  le  guide 
dans  les  cas  difficiles,  où  il  s*agit  de  tissus  différents  formés  par  les 
mêmes  éléments  anatomiques.  On  peut  dire  en  effet,  sans  exagéra- 
tion, que  toute  observation  n*a  de  valeur  que  par  quelque  autre  de 
celles  qui  Tout  précédée  portant  sur  des  objets  analogues  plutôt  que 
par  elle-mêm(>,  ce  qui  fait  que  ces  difficultés  diminuent  ici  à  mesure 
qu*on  multiplie  les  observations. 

11  n*est,  en  effet,  rien  de  plus  varié  que  les  nombreux  aspects 
que  peut  prendre  un  même  tissu  sous  des  influences  peu  différentes 
au  fond,  mais  pouvant  présenter  des  degrés  très-divers  dont  chacun 
est  la  cause  de  quelque  différence  d'aspect.  Ainsi,  par  exemplci  la 
seule  différence  de  vascularité  d*une  partie,  sans  qu'interviennent 
des  changements  dans  les  autres  éléments,  peut  déjà  modifier  à 
elle  seule  à  Tinfîni  l'aspect  d'un  organe  membraneux  ou  autre. 

11  ne  faudrait  pas  croire  non  plus  que,  dès  qu'on  possède 
un  microscope,  on  peut  arriver  immédiatement  à  voir  tout  ce  qui  a 
été  décrit  a  son  aide,  et  reconnaître  aussitôt  les  analogies  et  les 
différences  établies  entre  divers  corps. 

Il  est  un  des  caractères  anatomiques  qu'on  ne  distingue  et 
auxquels  on  ne  donne  l'importance  qu'ils  méritent,  qu'après  avoir 
fait  l'étude  d'un  grand  nombre  d'éléments  ou  de  tissus,  ordinai- 
rement moins  complexes  que  les  autres,  montrant  en  quelque 
sorte  leurs  caractères  fondamentaux  sous  une  forme  plus  simple 
et  plus  facile  à  saisir. 
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Cesi  ce  qu'on  peut  appeler  les  conditions  anatomiques,  qu'il  faut 
préalablement  remplir  avant  d'arriver  à  pouvoir  appliquer  le  mi- 
croscope 4  des  recherches  scientifiques  ou  à  la  pratique. 

Les  instruments  des  anciens  étant  très-imparfaits,  leurs  descrip-  . 
lions  sont  plutôt  incomplètes,  qu'erronées,  et  d(?mandent  à  être 
refaites.  Quant  aux  conditions  anatomiques,  ils  les  remplis^ient 
presque  toujours  ;  car  Timperfection  même  de  leurs  microscopes 
les  obligeait  à  examiner  d'abord  les  tissus  végétaux,  les  champignons 
mioroscopiques,  les  animaux  infusoires  les  plus  gros,  les  articulés 
ou  les  vers  de  petit  volume,  etc.,  avant  d'observer  les  tissus  ani- 
maux proprement  dits.  Les  erreurs  commises  par  les  modernes 
sont  bien  des  erreurs,  car  elles  tiennent  généralement  à  ce  que  les 
instruments  actuellement  employés  permettent  d'aborder  direcle- 
ment  l'étude  des  tissus  animaux  les  plus  compliqués  avant  qu'on 
ait  acquis  les  connaissances  préalables  nécessaires  pour  en  déter- 
miner exactement  la  nature  et  pour  les  bien  décrire. 

Nous  savons  déjà  qu'il  faut  aussi  observer  en  commençant, 
les  grains  de  pollen,  les  poils  du  duvet  de  beaucoup  de  végétaux, 
les  filaments  et  les  spores  des  moisissures,  des  algues  microsco- 
piques, etc.,  se  rencontrant  dans  les  poussières,  ou  se  développant 
dans  les  liquides  qu'on  veut  étudier  surtout  lorsqu'ils  sont  albumi- 
neux.  De  plus,  à  chaque  instant,  dans  la  pratique,  on  est  appelé  à 
observer  les  mucus,  les  diverses  déjections,  etc.  Or,  dans  un  grand 
nombre  de  circonstances ,  ces  liquides  renferment  des  détritus 
des  végétaux  qui  ont  servi  d'aliments  dont  il  faut  déterminer  la  na- 
ture; car,  dans  quelques  cas,  ils  ont  été  décrits  comme  produits 
caractéristiques  de  certaines  affections.  11  faut,  par  conséquent, 
apprendre  à  reconnaître  les  trachées,  les  vaisseaux  ponctués,  les 
vaisseaux  rayés,  les  clostres,  et  surtout  les  cellules  du  parenchyme 
des.plantes  et  des  fruits  alimentaires,  ainsi  que  leurs  épidermes  qui 
résistent  le  mieux  à  l'action  de  l'intestin  ,  et  sont  rejetés  on  con- 
servant presque  tous  leurs  caractères  dislinctifs. 

686.  Hais  ce  n'est  pas  seulement  sous  ces  divers  points  de  vue 
que  l'anatomie  générale  des  animaux  doit  être  précédée  de  l'étude 
de  l'anatomie  générale  des  plantes.  On  sait  que  les  analogies 
réelles  entre  les  végétaux  et  les  animaux  se  trouvent  dans  les 
éléments  anatomiques  des  uns  et  des  autres,  au  moins  dans  une 
période  de  leur  existence,  sous  le  point  de  vue  de  leur  génération  et 
de  leur  nutrition,  et  qu'ils  commencent  à  différer  sous  le  point  de 
vue  de  leur  fin.  Aussi  n'est-il  pas  possible  d'aborder  les  questions 
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du  développement  des  tissus  animaux,  sans  connaître  celui  des  par- 
lies  élémentaires  dans  les  plantes. 

Bien  plus,  les  analogies  d'organisation  des  uns  et  des  autres  sont 
incontestables,  et  c*est  à  juste  titre  qu'on  a  donné  le  nom  de  cellules 
aux  éléments  anatoroiques  des  tissus  animaux,  nom  tiré  de  ce  que 
dans,  les  plantes  les  parties  correspondantes  sont  de  vraies  cellules, 
c'est-à-dire  des  vésicules  pourvues  d'une  paroi  bien  distincte  et 
d'un  contenu  qui  a  une  composition  différente  de  l'enveloppe;  or 
chez  les  animaux  les  éléments  sont  rarement  des  cellules  propre- 
ment dites;  mais  bien  que  le  plus  souvent  ce  soient  des  masses 
d'une  substance  homogène  parsemée  de  granulations,  les  points  de 
ressemblance  portant  sur  les  caractères  fondamentaux  n'en  restent 
pas  moins  saisissables. 

687.  On  cherche  toujours  à  trouver  dans  les  livres,  traitant  du 
sujet  dont  on  s  occupe,  la  solution  immédiate  d'un  grand  nombre 
de  questions,  très-souvent  mal  posées,  qu'on  se  fait  à  la  vue  de 
chaque  objet,  de  manière  à  apprendre  de  suite  ce  qui  ne  peut  être 
donné  que  par  Texpérience  et  le  temps.  Or  la  plus  grande  diffi- 
culté, ce  qui  met  le  plus  dans  Tindécision  pendant  les  observations 
microscopiques,  c'est  de  savoir  ce  que  l'on  a  sous  les  yeux,  à  quoi 
est  dû  tel  aspect,  si  c'est  là  une  chose  différente  ou  non  de  celles 
qu'on  a  déjà  vues.  Ce  sont  ici  autant  de  problèmes  qu'on  ne  peut 
résoudre  que  par  la  comparaison,  c'est-à-dire  lorsqu'on  est  arrivé 
à  connaître  déjà  assez  bien  un  grand  nombre  de  choses  analogues 
pour  constater  leurs  différences  ou  leurs  ressemblances  avec  celles 
qu'on  étudie.  Aussi,  encore  une  fois,  ne  voit-on  disparaître  cette  in- 
certitude que  peu  à  peu,  à  mesure  qu'on  observe,  et  surtout  qu'on 
dessine  un  plus  grand  nombre  d'objets. 

On  reconnaît  ainsi  qu'il  n'y  a  que  le  temps  employé  à  chaque 
obsenation  pour  étudier  la  forme,  le  volume  ^les  variétés,  etc.  «des 


*  Au  lieu  de  prendre  le  millimètre  pour  unité  de  mesure  des  objets  microscopi- 
ques, comme  on  le  fait  en  France»  ou  la  ligne  comme  on  Ta  fait  longtemps  en  Al- 
lemagne et  en  Angleterre,  quelques  auteurs  ont  adopté  une  nouvelle  unité  de  men- 
suration le  millième  de  millimè'.re  qu'ils  ont  désigné  sous  le  nom  de  micromilh' 
mètre  ou  par  abréviation  micra  ou  simplement  /*;  ainsi  ont  fait  Listing,  Vogel, 
Kôlliker,  Nâgeli  et  Schwendener.  Un  micra  est  donc  égal  à  0"",00l  ;  10  micra  « 
0— ,01;  1,5  micra  =  0"-,0015;  0,1  micra  =  0— ,0001.  En  d'autres  termes,ce  que, 
d'après  le  système  métrique,  nous  écrivons  logiquement,  0**,001  ;  0"",010  ; 
0"",100  ou  0**,5,  ces  auteurs  l'écrivent  1  micra,  10  micra,  100  micra,  500 micra, 
et  ainsi  des  autres.  D'après  eux  on  éviterait  ainsi  les  erreurs  d'appréciation  ou 
de  typographie  liées  à  la  présence  d'un  grand  nombre  de  zéros.  Un  peu  d'expé- 
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èlémentii  fondamentaux  et  accessoires  de  chaque  tissu,  puis  la  corn- 
ptreison  de  ce  qu'on  voit  avec  ce  qu'on  a  déjà  vu  qui  donne  un  peu 
d*as8iinuice  au  jugement.  Quant  aux  livres,  ils  ne  servent  qu*à  mon- 
trer ai  on  a  bien  observé,  si  les  descriptions  qu'ils  nous  donnent 
eobiddent  avec  ce  qu'on  a  sous  les  yeux,  et  à  faire  tenir  compte  de 
bitiicoiip  de  détails  qui,  au  premier  abord,  ne  frappent  pas  et  qu'on 
lâisB^rait  échapper.  Mais  c'est  la  nécessité  de  donner  au  début  tou- 
joura  plusieurs  heures  à  chaque  observation  pour  la  rendre  aussi 
eomplèteque  possible,  qui  fait  trouver  ce  qui  ne  peut  que  rarement 
èbce  dans  un  livre,  c'est-à-dire  ce  qui  ne  peut  s'apprendre  que  par 
Texpèrience,  que  par  de  nombreuses  écoles,  ainsi  qu'on  le  dit  vul- 
gairranent  avec  beaucoup  de  raison,  que  par  une  mise  en  rapport 
incessamment  répétée  de  chacun  avec  les  diverses  formes  de  la 
matière  organisée. 

Ce  n'est  pas  du  premier  jour,  en  effet,  qu'on  arrive  à  saisir,  soit  les 
caractères  fournis  par  l'aspect  général  des  éléments  anatomiques 
qu'on  a  sous  les  yeux,  soit  les  caractères  distinctifs  tirés  de  la  forme, 
de  la  structure,  etc.,  de  ces  objets  infiniment  petits  et  si  diffé- 
rents de  ceux  qui  frappent  ordinairement  nos  yeux.  11  faut  observer 
longtemps  avant  de  se  bien  pénétrer  de  la  valeur  des  différences 
d'une  petite  dimension  absolue,  mais  constantes  et  réellement 
grandes,  l'une  par  rapport  à  l'autre,  que  présentent  les  éléments 
anatomiques,  les  tissus  et  même  les  organes  comparés  d'une  période 
à  l'autre  de  leur  évolution  à  compter  de  l'époque  de  leur  apparition 
embryogénique. 

ART.   II.   —  SUA  QUBLQUBS  DONMÉES  COMMUilBS   A   l'eXAMEN   DES  LIQUIDES 
R  DBS  SOUDES   EN  AllÀTOMIE,    EN    PHYSIOLOGIE   ET  EN    PATHOLOGIE. 

688.  Il  est  de  toute  nécessité,  pour  se  faire  une  idée  exacte  de  la 
constitution  des  éléments  anatomiques,  des  humeurs  et  des  tissus, 
de  toujours  examiner  les  mêmes  parties,  éléments  et  tissus,  frais  et 
durcis  comparativement.  En  outre,  les  préparations  destinées  à 

rience  montre  aisément  à  tous  ceux  qui  sont  familiers  avec  le  système  métrique. 
que  les  avantages  que  Ton  croit  introduire  à  cet  égard  par  ce  changement  d'unité 
sont  purement  illusoires,  car,  au  point  de  vue  typographique  comme  au  point  de 
vue  de  la  sûre  et  rapide  appréciation  des  valeurs,  il  y  a  au  moins  autant  de 
diflicuKés  à  vaincre  en  écrivant  25  micra,  5  micra  ou  0,5  micra  et  ainsi  des 
autres, qu'en  disant  0"",025  ;  0"",005  ou  0"",0u05.  etc.;  sans  parler  des  exemples 
contradictoires  donnés  par  quelques-uns  des  auteurs  qui  ont  adopté  cette  manière 
de  faire  quand,  dans  une  même  page,  ils  écrivent  aussi  bien  C"",i*)  que  450  /«. 
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l'observation  des  éléments  anatomiques  doivent  en  général  être  faites 
par  dilacération  ou  par  d'autres  procédés  permettant  d'isoler  ceux- 
ci,  puis  être  examinées  sous  un  fort  grossissement.  Souvent  elles 
présentent  des  parties  dans  lesquelles  on  peut  de  plus,  en  même 
temps,  voir  leur  texture,  leur  arrangement  réciproque  dans  le  tissu 
dont  on  les  n  tirées.  Celles  au  contraire  qui  sont  spécialement 
destinées  à  l'observation  de  cette  texture,  à  l'étude  du  tissu,  en 
d'autres  termes,  doivent  être  faites  surtout  sous  forme  de  coupes 
minces,  ne  pouvant  le  plus  souvent  être  vues  que  sous  un  faible 
grossissement,  ne  permettant  de  bien  voir  que  les  groupes  d'élè^ 
ments  ou  la  place  occupée  par  tel  ou  tel  de  ceux-ci,  et  non  de 
discerner  les  caractères  distinctifs  de  ces  derniers.  On  ne  saurait 
croire  combien  est  grand  le  nombre  des  erreurs  qui  ont  été  com- 
mises, surtout  en  anatomie  pathologique,  par  ceux  qui  ont  voulu 
déterminer  la  nature  des  éléments  anatomiques  et  de  leurs  modifi- 
cations morbides  à  l'aide  des  préparations  et  des  grossissements 
qui  ne  peuvent  montrer  que  le  groupement  de  ces  particules  dans 
les  tissus  et  non  leurs  attributs  essentiels. 

Rien  n'est  plus  important  scientifiquement  que  d'étudier  d'abord 
et  séparément  les  éléments  anatomiques  au  point  de  vue  de  leur 
structure  et  autres  caractères  spécifiques,  puis  les  fluides  dans 
lesquels  ils  sont  en  suspension,  s'il  s'agit  des  humeurs,  et  enfin  les 
tissus,  c'est-à-dire  l'arrangement  réciproque  de  ces  éléments  ou 
texture  dans  ces  parties  constituanfes  complexes  de  l'économie. 
Mais,  dans  la  pratique,  il  est  rare  qu'on  n'ait  pas,  dans  une  même 
préparation,  plusieurs  ordres  de  parties  microscopiques  à  la  fois, 
les  unes  simples,  les  autres  complexes,  qu'il  faut  s'habituer  à 
distinguer  les  unes  des  autres.  D'autre  part,  c'est  nécessaire- 
ment dans  ces  parties  complexes  qu'il  faut  observer  celles  qui  sont 
élémentaires. 

689.  C'est  surtout  dans  les  humeurs  de  l'économie  où  ces  élé- 
mentssetrouvent'naturellement  isolés,  que  les  débutants  devront  les 
rechercher  pour  s'en  faire  une  idée  nette.  C'est  aussi  par  l'examen 
de  ces  fluides  faciles  à  préparer,  qu'ils  feront  bien  de  commencer  à 
s'habituer  au  maniement  du  microscope  et  de  ses  principaux  pcces* 
soires,  mais  en  se  rappelant  toujours  que,  dans  l'étude  des  liquides, 
le  microscope  ne  sert  qu'à  l'observation  des  solides  tenus  en 
suspension,  arrivés  à  telle  ou  telle  phase  de  leur  évolution,  soit  nor^ 
maie,  soit  moi  bide,  la  partie  fluide  étant  par  elle-même  invisible. 

Comparer  un  même  liquide  pris  à   l'étal  frais  et  à  diverses 
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phases  de  ses  altérations  naturelles  après  son  issue  de  l'économie, 
esi  chose  indispensable  pour  pouvoir  faire  des  applications  du  mi- 
croscope, non-seulement  à  la  médecine  humaine  et  vétérinaire, 
mats  encore  à  Thistoire  naturelle,  etc. 

Onauivra,  à  Taide  d'un  grossissement  de  500  diamètres  au  moins, 
la  production  graduelle  dans  la  plupart  d'entre  eux  : 

i*  De  fins  granules  grisâtres  à  peine  perceptibles,  doués  d'un 
motitement  brownien  très-vif.  Là  aussi  il  faut  noter  le  dépôt  sur 
les  cellules  épithéliales  et  autres  éléments  en  suspension  dans  le 
liquide,  de  couches  uniformes  de  granules  d'un  aspect  analogue  à 


Fig.  155.  —  Filaments  de  mycélium  (/i/^  d'espèce  indéterminée  (I.tf/)/omi<iM.'),  tels  qu'on 
«I  trouve  soQTent  dans  diverses  urines  commençant  à  s'altérer.  Grossissement  de 
400 diamètres,  {b  c),  Hameau  se  développant;  (de).  Spores  se  Tonnant. 

celui  des  précédents  (Micrococcus,  etc.),  tous  contigus  et  couvrant 
la  surface  de  ces  éléments. 

2«  De  Vibrions  et  de  Sjnrillum  souvent  très-courts,  non  pltis 
oscillants  sur  place  plus  ou  moins  vite,  mais  doués  d'un  mouvement 
de  translation  des  plus  rapides,  surtout  dans  les  humeurs  très- 
fluides,  comme  Turine  en  voie  d'altération  ammoniacale  et  déter- 
minant par  suite  un  déplacement  des  éléments  beaucoup  plus  gros 
qu'eux  quand  il  y  en  a,  tels  que  les  hématies,  les  leucocytes,  etc. 

3°  De  Leptothinx  qui,  d*abord  et  pendant  plusieurs  jours,  ont  la 
forme  dite  de  Bactéries,  et  qui  ne  sont  p^s  doués  d'un  mouvement 
propre  de  translation,  bien  que  les  plus  petites  montrent  le  mouve- 
ment brownien. 

4*  De  Tarula  ou  Cryptococcus  cerevisiœ  dans  les  liquides  sucrés, 
tels  que  l'urine  diabétique,  etc.,  do  Leptomitus  (fig.  155),  de  Peni'^ 
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cillium  et  autres  champignons  à  Tétat  de  mycéliums  variés  ou 
fructifies  dans  les  liquides  naturellement  acides  ou  le  devenant 
(urines,  mucus  d'origines  diverses  s*altérant  à  Tair,  etc.). 

5®  Dans  quelques  liquides,  il  se  produit,  mais  après  plusieurs 
jours  ou  même  plusieurs  semaines,  des  Moruu  ou  des  infusoires 
voisins. 

ART.  III.  —  SUR   LA   MYÉLINE,   LE   SARCODE   ET  LES  MOUVEMENTS  AMIBOÎOBS 

DES   ÉLÉMENTS   ANATOMIQUES. 

690.  Parmi  les  données  avec  lesquelles  tout  obseivateur  au 
microscope  doit  se  familiariser,  avant  de  se  livrer  à  des  recherches 
anatomiques  et  surtout  physiologiques,  il  faut  ranger  celles  dont 
traite  cet  article. 

De  la  myéline. 

691.  Quelques  auteurs  donnent  le  nom  de  myéline  et  considèrent 
comme  étant  un  principe  immédiat  tous  les  mélanges  de  principes, 
les  uns  graisseux,  les  autres  albuminoîdes,  etc.,  fournis  par  divers 
éléments  anatomiques  commençant  à  s'altérer  dés  que,  sous  le 
microscope,  ils  prennent  la  forme  de  gouttelettes,  ayant  l'aspect  des 
gouttes  que  produit  la  substance  médullaire  du  cerveau  et  des  nerfs 
au  contact  de  Teau.  Or,  non-seulement  ce  ne  sont  pas  là  des  prin- 
cipes immédiats,  mais  ce  sont  des  mélanges  de  principes  divers, 
bien  que  principalement  graisseux,  dont  Tanalogie  avec  la  mffâine 
nerveuse  (substance  médullaire  ou  graisseuse  des  tubes  nerveux)  n*a 
jamais  été  prouvée  par  aucune  analyse.  A  plus  forte  raison,  tout 
contredit  scientifiquement  Tapplication  du  nom  de  myéline  qu*ont 
fait  quelques  observateurs  aux  extraits  alcooliques  ou  éthérés  de 
divers  tissus  et  humeurs,  sains  ou  morbides,  parce  que,  au  contact 
de  Teau  sous  le  microscope,  ils  prennent  des  formes  cylindroides, 
de  gouttelettes,  etc.,  ayant  quelque  analogie  de  configuration  avec 
la  substance  médullaire  des  tubes  nerveux. 

Quoi  qu'il  en  soit,  en  l'absence  d'un  extrait  albumino-graisseux 
provenant  de  quelque  analyse  du  sang,  d'un  tissu,  etc.,  on  procède 
ainsi  qu'il  suit  pour  avoir  le  mélange  dit  myéline  :  50  granunes  en- 
viron d'alcool  rectifié  sont  versés  sur  un  jaune  d'œuf  frais;  la  masse, 
agitée  et  bien  liée,  est  chauffée  avec  précaution,  et  au  moment  où 
l'ébullition  commence,  on  la  jette  sur  un  filtre  peu  épais;  on  laisse 
évaporer  et  refroidir  la  liqueur  jaune  que  donne  la  filtration,  et  là 
masse  qui  reste  est  la  myéline.  La  moindre  parcelle  do  myéline 
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suffit  pour  produire  dans  le  champ  du  microscope,  au  contact  de 
l'eau  qu'on  lyoute,  une  série  de  phénomènes  remarquables.  (Drum- 
mond,  McnlUy  Joumalj  1852;  Yirchow;  Nontgommery,  1862.) 

De  tous  les  bords  libres  de  la  masse,  on  voit  sortir  des  tubes  dé- 
liés, d'aspect  assez  analogue  à  celui  des  tubes  nerveux.  Ils  sem- 
blent constitués  par  un  cylindre  central,  entouré  d'une  paroi,  dont 
un  léger  espace  le  sépare.  Ils  s'allongent  sans  perdre  rien  de  leur 
diamètre  initial,  et  ils  s'étendent  hors  des  limites  du  champ  de  vi- 
sion. Leur  flexibilité  est  extrême  ;  ils  se  replient  en  spirale,  et  quel- 
ques-uns, revenant  sur  eux-mêmes,  adossent  leur  spirale  à  la  spi- 
rale première  du  prolongement  qu'ils  continuent.  Ces  expansions 
conservent  leur  forme  au  milieu  de  l'eau,  malgré  le  pouvoir  imbi- 
bilif  de  la  substance  qui  les  constitue.  Ils  n'adhèrent  pas  Tun  à 
l'autre  et  restent  aussi  indépendants  que  des  corpuscules  du  sang. 
L'ébranlement  de  la  préparation  produit  un  treillis  de  tubes  très. 
singulier. 

Des  masses  de  ce  mélange  se  détachent  des  globules  plus  ou 
moins  gros  qui  en  enveloppent  d'autres  en  s'allongeant  ;  puis,  e:i 
continuant  à  progresser,  ils  laissent  derrière  eux  un  filament  grêle 
qui  s'allonge  à  mesure  que  continue  cette  progression.  11  est  de  ces 
gouttes  qui,  par  pression  réciproque,  prennent  des  formes  polyé- 
driques souvent  des  plus  régulières  {cellules  artificielles). 

Quand  la  myéline  est  intimement  mêlée  à«du  blanc  d'œuf ,  l'addition 
d'eau  fait  paraître,  non  plus  des  tubes,  mais  des  globules  brillants, 
sur  toute  la  périphérie  de  la  masse.  Ces  globules,  dont  on  peut 
suivre  la  production,  ont  à  peine  atteint  la  forme  sphérique,  qu'ils 
se  détachent  spontanément  et  flottent  libres  dans  la  préparation. 
Les  formations  analogues  (avec  ou  sans  granules  et  corps  nucléi- 
formes  intérieurs)  se  succèdent  avec  rapidité  et  offrent  une  grande 
analogie  avec  le  fait  observé  sur  le  cristallin  des  poissons,  etc.,  qui 
consiste  en  une  exsudation  incessante  par  ses  fibres  molles  de 
grands  globules  hyalins.  On  ne  peut  distinguer  les  globules  mor- 
phologiquement les  uns  des  autres.  Une  fois  libres,  ils  ne  présentent 
plus  des  expansions.  Les  proportions  du  mélange  de  blanc  d  œuf  et 
de  myéline  s'obtiennent  après  quelques  tâtonnements. 

Cette  marche  vers  l'individualisation  d'une  matière  amorphe  est 
un  fait  important  que  Nontgommery  rapporte  à  quelque  tendance 
moléculaire  qu'il  appelle  crystallising  propensUy.  Les  globules  artifi- 
ciels, avec  leur  aspect  hyalin,  méritent  suivant  lui  le  nom  de  cellu- 
les. Précipitant  l'albumine  qu'ils  contiennent  à  l'aide  d'une  dilution 

G.  RoMH.  —  Microscope.  30 
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d*acide  azotique,  on  obtient  dans  ces  corpuscules  de  nombreuses 
granulations,  plus  régulières  toutefois  qu*à  Tétat  normal. 

Un  mélange  de  sérum  et  de  myéline  donne  lieu  à  la  formation  de 
globules  avec  des  granules  animés  d'un  mouvement  moléculaire 
énergique.  Le  nombre  des  granulations  varie  de  un  à  trois,  quatre 
et  plus  encore.  Comme  pour  les  corpuscules  des  leucocytes  sali* 
vaires,  la  pression  suspend  les  mouvements  ;  le  mouvement  s'arrête 
spontanément  avec  la  coagulation  complète  du  contenu. 

En  prenant  des  sérosités  diverses  pour  les  mélanger  ainsi  à  ces 
extractifs  albumino-graisseux  dits  myéline  on  obtient  artificielle- 
ment des  globules  offrant  des  configurations  qui  diffèrent  d*un 
mélange  à  l'autre,  mais  qui  offrent  des  caractères  assez  constants 
quand  ils  se  forment  dans  un  mélange  de  môme  ordre. 

692.  Des  mouvements  analogues  amenant  des  changements  de 
forme  incessants,  avec  production  ou  non  de  prolongements  péri- 
phériques, s'observent  sur  des  corps  d'origine  organique,  mais  non 
organisés,  et  dans  les  modifications  desquels  il  est  absolument  im' 
possible  de  faire  intervenir  la  contractilité  comme  cause.  Les  corps 
dont  je  veux  parler  sont  certains  de  ceux  qui  proviennent  d*élé« 
ments  anatomiques  en  voie  de  destruction,  soit  morbide,  soit  cada- 
vérique, et  qui  réfractent  ou  non  la  lumière  à  la  manière  des  corps 
gras.  (Voy.  Ch.  Robin,  Mémoires  de  t Académie  de  médecine,  Paris, 
1859,  in-4®,  t.  XXIX,  p.  248.)  Ce  sont  encore  les  gouttes  de  la  sub^ 
stance  médullaire  ou  myéline  des  tubes  nerveux  centraux  ou  péri- 
phériques, soit  frais,  soit  déjà  modifiés  cadavériquement.  Ce  sont 
surtout  les  corps  gras,  chimiquement  extraits  du  sang  ou  de  divers 
tissus,  qui  mélangés  à  Teau  ou  à  des  substances  albuminoîdes,  et 
qui  n'étant  pas  encore  assez  purs  pour  cristalliser,  prennent  sous 
le  microscope  des  dispositions  analogues  à  celle  que  montre  la 
myéline  proprement  dite  séparée  des  cylindres-axes. 

Des  amas  de  ces  extraits,  on  voit  aussi  sortir  et  s'allonger  sous 
les  yeux  de  l'observateur  des  filaments  d'aspect  tubuleux,  prenant 
des  dispositions  rectilignes,  coudées,  onduleuses  ou  spiroîdes,  ana- 
logues à  celles  de  divers  éléments  anatomiques;  parfois  l'extrémité 
de  certains  de  ces  tubes  se  resserre,  devient  moniHforme,  et  les 
resserrements  vont  jusqu'à  produire  une  scission  avec  séparation 
complète  d'un  globe  creux,  comme  dans  le  cas  de  production  des 
spores  à  l'extrémité  des  cellules  tubuleuses  de  divers  champignons 
oîdiés,  etc. 

Lorsque  ce  sont  des  gouttes  sphériques  ou  à  contour  sinueui  qui 
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se  sont  formées,  on  peut  les  voir  sous  le  microscope  non  pas 
s'infléchir  dans  un  sens  et  dans  l'autre,  comme  les  filaments  tubu- 
leux  précédents,  mais  changer  de  forme  incessamment,  par  suite  de 
resserrements  et  de  dilatations  alternatifs  de  certaines  de  leurs 
parties.  Ces  resserrements  vont  même  jusqu'à  produire  une  division 
complète  de  certains  globules  en  deux,  de  la  même  manière  qu'on 
voit  s'opérer  la  scission  par  étranglement  graduel  de  certaines  cel- 
lules végétales  et  animales. 

Ces  mélanges,  décrits  par  E.  Montgommery  et  d'autres  auteurs, 
sont  aussi  remarquables  par  l'aspect  de  cellules  que  prennent  leurs 
gouttelettes  microscopiques,  par  la  manière  dont  ils.  se  disposent  en 
pellicules  vèsiculaires  analogues  à  des  parois  de  cellules,  circon- 
scrivant une  cavité  pleine  de  liquide  avec  des  granules  doués  de 
mouvement  brownien  avec  ou  sans  corps  nucléifôrmes  de  même 
espèce,  ou  englobant  soit  des  noyaux,  soit  des  éléments  anatomiques 
proprement  dits,  autres  que  des  noyaux  libres. 

De  raltération  avec  exsudation  muqueuse  des  éléments. 

693.  Avant  d'entrer  en  putréfaction  proprement  dite,  les  éléments 
anatomiques  présentent  des  degrés  intermédiaires  entre  cet  état  et  l'é- 
tat normal  qui  se  montrent  avant  que  le  reste  de  leur  structure  soit 
notablement  modifié.  Us  peuvent  en  effet  laisser  exsuder  une  portion 
de  leur  substance  altérée,  soit  sous  l'aspect  de  matière  muqueuse^ 
soit  sous  la  forme  de  globules  particuliers  dits  de  sarcode^  d'autres 
lois  ils  se  réduisent  en  ddritus  d'aspect  finement  granuleux. 

694.  Le  premier  degré  consiste  en  la  production  d'une  matière 
glutineuse  fluide,  incolore,  très-transparente,  qui  exsude  de  la  sur- 
Ciice  de  l'élément  anatomique  :  celui-ci  semble  alors  en  être  enduit. 
Cette  matière  peut  exsuder  de  toute  sa  surface  à  la  fois  ou  de  quel- 
ques points  seulement.  Elle  n'est  pas  toujours  apercevable  immédia* 
tement  en  raison  de  sa  petite  quantité,  mais  sa  présence  est  démon* 
trée  par  l'adhérence  des  éléments  les  uns  aux  autres  ou  aux  corpus* 
cules  divers  qui  flottent  dans  le  champ  du  microscope  ;  puis  elle  se 
gonfle  peu  à  peu  en  perdant  de  sa  viscosité. 

Gouttes  ou  globules  de  sarcode. 

695.  Dans  des  conditions  d'altération  un  peu  plus  avancées  que  la 
précédente*  on  voit  se  produire  à  la  surface  de  presque  toutes  les 
espèces  de  cellules  une,  deux  ou  plusieurs  gouttes  d'une  substance 
diaphane,  limitée  par  un  contour  très-pâle,  très-net*  qui  ont  été  appe* 
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lées  gouttes  ou  globules  de  sarcode  ^  Elles  sont  d'abord  peu  élevées, 
comme  un  verre  de  montre  sur  son  amieau,  en  soulevant  ou  non 
la  partie  superficielle  de  la  substance  de  Télèment.  Puis  elles  8*a« 
grandissent  peu  à  peu»  entourent  une' partie  plus  ou  moins  consî* 
dérable  de  la  cellule;  quelquefois  même  elles  devieiment  plus 
grosses  que  celle-ci,  l'enveloppent  presque  entièrement  ou  bien  lui 
adhérent  par  une  portion  plus  étroite  de  leur  circonférence,  qui 
représente  une  sorte  de  pédicule  par  rapport  au  reste  de  la  masse. 
Ces  gouttes  deviennent  souvent  libres  une  fois  qu*elles  ont  atteint 
un  certain  volume  ou  par  suite  de  tractions  exercées  sur  elles  par 
les  éléments  qui  sont  entraînés  dans  le  champ  du  microscope.  Elles 
sont  alors  glutineuses,  d*une  extrêifne  transparence,  à  contour  très» 
net,  de  dimensions  naturellement  variables.  Ces-gouttes  sont  d'une 
parfaite  homogénéité,  sans  granulations  à  Tintérieur,  faciles  à  dé* 
former  par  la  compression  ou  par  les  tractions  accidentelles,  et 
reprenant  ensuite  leur  forme,  ce  qui  joint  à  leur  volume  variable, 
empêche  de  les  confondre  avec  quelque  élément  anatomique  que 
ce  soit. 

Les  cellules  de  la  notocorde,  les  cellules  épithéliales  des  mu- 
queuses, les  leucocytes,  etc.,  offrent  souvent  des  exemples  d'exsuda- 
tions de  ces  globules  sarcodiques.  Les  tubes  de  la  surface  du  cris- 
tallin et  les  cellules  du  cristallin  en  laissent  encore  exsuder  plus 
facilement.  Plus  on  s'éloigne  du  moment  de  la  mort,  plus  leur 
quantité  augmente.  11  en  est  de  même  lorsqu'on  laisse  le  cristallin 
dans  l'eau.  A  force  de  céder  des  gouttes  de  ce  genre,  les  éléments 
anatomiques  finissent  par  diminuer  de  masse  et  se  liquéfier. 

Dujardin  a  cité  un  grand  nombre  de  parties  du  corps  des  verté- 
brés, des  invertébrés,  des  vers  et  des  infusoires  surtout,  d'ovules 
divers,  sur  lesquels  on  voit  se  produire  cet  ordre  d'altérations  de 
la  substance  organisée,  faits  qu'on  est  appelé  à  vérifier  dans  pres- 
que toutes  les  observations  microscopiques  que  l'on  peut  suivre  sur 
ces  animaux. 

C'est  de  cet  ordre  de  phénomènes  qu'il  faut  rapprocher  celui 
de  la  diffluence  soit  lente,  soit  presque  instantanée  de  beaucoup 
d'infusoires,  décrite  par  0.  MûUer,  Dujardin  (1841),  et  autres. 
Cette  dillluence  avec  échappement  et  dissociation  des   granules 

*  lapKàtS^i  charnu.  Dujardin,  Becherches  sur  les  organismes  inférieurs  (ÀMna- 
les  des  sciences  naturelles.  Paris,  1833,  in-8",  t.  X,  p.  55  i,  pi.  10,  fig.  A  et  B)  et 
Sur  les  prétendus  estomacs  des  animalcules  infusoires  et  sur  une  substance  appelée 
tARcoDE  Hbiâ.,  1835,  t.  IV,  p.  561,  pi.  11,  fig.  I  et  S). 
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iodaft  dans  le  eorfê  des  infusoires  peuvent,  ainsi  que  Dujardin  l'a 
montré  le  premier»  être  obtenus  à  volonté  par  des  infusoires  quel« 
conques,  «i  ajoutant  une  petite  quantité  d'ammoniaque  à  Teau  dans 
laquelle  nagent  ces  animaux.  11  en  est  encore  ainsi  des  leucocytes. 

Les  exsudations  sarco^iques  globuleuses  ou  discoïdes,  quelles 
qu'dles  soient,  finissent  par  se  liquéfier.  Il  en  est,  surtout  sur 
les  gros  infusoires,  les  Distomes,  les  Taenias,  etc.,  qui,  encore 
attenantes  à  l'animal  par  un  pédicule  ou  même  libres,  se  creu- 
sent des  vacuoles  ou  cavités  sphériques  pleine  d*uu  liquide  moins 
réfiringoit  que  la  substance  glutineuse,  qui  vont  en  grandissant 
jusqu'à  destruction  par  rupture  ou  diffluence  de  la  masse  sarco- 
dique.  (Dujardin.) Ce  fait  est  facile  à  vérifier  en  nombre  de  circon- 
stances. 

Certaines  de  ces  gouttes  et  des  précédentes  présentent  parfois  des 
déformations  lentes  de  Tordre  de  celles  dont  il  vient  d*être  question 
ci-dessus  (page  561). 

Des  mouvements  amibdides. 

696.  On  a  donné  ce  nom,  par  comparaison  à  ce  qui  s'observe 
sur  les  Rhizopodes  appelés  Amibes^  et  sur  divers  infusoires  à  des 
mouvements  constatés  sur  un  grand  nombre  d*éléments  anato- 
miques  des  végétaux  les  plus  simples  aussi  bien  que  sur  divers  de 
ceux  des  animaux  de  toutes  les  classes.  Ils  ont  été  considérés  comme 
de  nature  animale  dans  les  uns  aussi  bien  que  dans  les  autres  de 
ces  êtres,  c'est-à-dire  comme  des  phénomènes  assimilables  à  la 
contractilité.  Suivant  quelques  auteurs,  cette  communauté  de  pro- 
priétés viendrait  enlever  toute  distinction  essentielle  entre  les  ani- 
maux et  les  végétaux  (Unger,  A.  Hoffmann,  etc.),  et  pour  les  autres 
détacherait  certaines  familles  du  régne  végétal  pour  les  reporter 
dans  le  règne  animal,  telle  est  par  exemple  celle  des  champignons 
myxomycètes  appelés  par  suite  Mycétozoaires  (de  Bary,  etc.)  Ces 
phénomènes  sont  les  mouvements  appelés  sarcodiques  et  aussi 
amibcUdes,  observés  sur  le  contenu  et  sur  l'utricule  azoté  des  jeunes 
cellules  des  plantes  phanérogames  (Unger,  1 855),  des  Yaucheria  et 
d'autres  algues,  puis  les  mouvements  des  Gonium  et  des  Chlamydo- 
monaSy  des  Sptra/ina,  etc.,  de  celui  également  des  spermatozoïdes 
des  algues  et  de  leurs  zoospores.  U  s'agit  aussi  des  mouvements 
amiboîdes  «  observés  par  Schmilz,  A.  Hoffmann,  et  surtout  par 
de  Bary,  sur  le  stroma  ou  matelas  muqueux  de  quelques  Hymé- 
nomycètes  et  de  tous  les  Myxomycètes  v  puis  particulièrement  enfin 
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du  passage  à  Tétat  de  corps  semblables  aux  infusoires  rangés  dans 
les  genres  Monas  et  Amibes  quant  à  leur  forme,  à  leurs  mouvements, 
à  leurs  déformations  avec  ou  sans  segmentation  en  deux,  etc.,  de 
ce  passage,  dis-je,  observé  dans  la  cavité  des  cellules  filamenteuses 
de  certaines  algues,  sur  le  contenu  des  spores  des  Myxomycètes, 
lors  de  leur  germination  (de  Bary),  et  sur  des  spermatozoïdes  de 
certaines  algues.  Déjà  du  reste,  en  1841,  Dujardin  (/n/tiaoîret, 
p,  56),  avait  montré  que  la  substance  vivante  qui  sort  des  Navicu- 
les,  des  Baccillaires,  des  Closteries,  etc.,  montre  dans  ses  lobes  une 
disposition  à  se  mettre  en  globules  semblant  annoncer  un  certain 
degré  de  contractilité,  ayant  plus  de  rapport  avec  la  substance 
intracellulaire  des  Gharacées  et  des  Conjuguées  qu'avec  celle  des 
infusoiresf  quoique  cependant  elle  soit  diaphane  comme  le  sarcode 
de  ces  derniers. 

Pour  quiconque  a  vérifié  quelques-unes  de  ces  observations,  ainsi 
qu'il  n'est  pas  difficile  de  le  faire,  l'analogie  est  incontestable 
entre  les  Amibes  et  les  Monas  d'origine  végétale  et  ceux  qui  se  pro- 
duisent aux  dépens  du  vitellus  des  œufs  de  Planaires,  de  Mollusques, 
d'insectes  diptères,  etc.,  et  de  Poissons  (ainsi  que  Reichert  l'a  vu 
il  y  a  longtemps  déjà)  en  voie  d'altération.  Leurs  mouvements,  leur 
manière  d'englober  divers  corpuscules  d'autres  éléments  analo- 
miques,  etc.,  ou  de  se  creuser  des  vacuoles  hyalines,  sont  également 
on  ne  peut  plus  semblables  dans  ces  corps  et  dans  les  filaments 
muqueux  des  Myxomycètes  avec  les  phénomènes  de  même  ordre» 
dits  sarcodiques  ou  amibcfidesy  observés  sur  beaucoup  d'infusoires, 
sur  les  leucocytes,  et  d'autres  éléments  anatomiques  de  tous  les 
animaux. 

La  production  d'expansion  de  ce  genre  est  très-énergique  et 
celles-ci  acquièrent  uno  très-grande  longueur  dans  les  leucocytes 
du  sang,  de  la  lymphe,  des  muqueuses  enflammées  ou  non  et  du  pus 
irais.  (Yoy.  Ch.  Robin, Sur  lanatomie  eila physiologie  des  leucocyteê^ 
in  Journal  de  la  physiologie,  Paris,  1859,  in-8%  p.  45,  46  ;  et  Litirè 
et  Robin,  Diclioun  de  méaecine,  Paris,  in-8®,  lO*'  édition,  1855,  art. 
Pus,  p.  1041  et  art.  Lbucoctta;  de  Tèdit.  suiv.) 

Les  mouvements  de  ces  expansions  et  les  déformations  qui  en 
résultent  pour  les  leucocytes  se  retrouvent  chez  tous  les  animaux 
vertébrés  et  invertébrés  qui  en  possèdent  ;  c'est  ce  qu'a  très-bien 
figuré  el  décrit  Warthon  Jones  en  1846 

Chez  ces  divers  animaux,  le  globule  devient  quelquefois  un  peu 
irrégulier  à  sa  circonférence,  puis  ensuite,  ou  immédiatement,  d'un 
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point  de  celle-ei,  une  eipansion  plus  claire  que  le  reste  de  rélément 
s'avance  lentement,  à  la  manière  d*un  liquide  qui  coule.  Tantâ 
l'eipanaion  est  aussi  large  à  sa  base  qu*à  son  extrémité,  tantôt  elle 
se  termine  en  pointe  très-efBlée  ;  quelquefois,  vers  sa  base,  elle  est 
entourée  par  une  ligne  irréguliëre  très-fine  ;  ce  fait,  qu'on  observe* 
aussi  ebei  les  vertébrés,  indique  une  rupture  de  la  partie  superfi- 
cielle, plus  dense,  du  globule,  pour  laisser  sortir  Texpansion  formée 
par  la  partie  centrale  de  sa  substance  qui  est  plus  molle.  Le  plus 
^  souvent,  bien  qu'il  n'en  soit  pas  toujours  ainsi,  il  y  a  expansion 
directe  (te  la  partie  superficielle  même  du  globule.  Cette  expansion 
rentre  et  ressort  plusieurs  fois,  toujours  très-lentement,  ou  reste 
plus  ou  moins  longtemps  immobile.  Avant  ou  pendant  son  retrait 
s'en  montrent  une  ou  plusieurs  dont  les  sorties  et  retraits  succès* 
sifis  donnent  au  globule  un  aspect  un  peu  ditTérent  pendant  vingt  à 
quarante  minutes  que  dure  le  phénomène.  Les  mêmes  faits  s'obser- 
vent sur  les  leucocytes  des  vertébrés,  même  de  l'homme,  et  un  glo- 
bule entier  est  quelquefois  déplacé  par  une  expansion  qui  fixée  à 
quelque  corps  étranger,  attire  l'élément  à  elle,  empêchée  qu'elle 
est  de  rentrer  dans  sa  masse.  Si  quelque  obstacle  s'oppose  trop  éner- 
giquement  au  retrait  de  l'expansion  ou  au  mouvement  en  sens  in- 
verse du  leucocyte ,  l'expansion  se  brise  parfois  et  sa  substance 
forme  un  petit  globule  indépendant  hyalin  qui  disparaît  peu  à  pmi. 

Ces  expansions  et  leurs  mouvements  peuvent  causer  une  véri- 
table reptation  de  l'élément  à  la  surface  de  la  lame  de  verre  et  entre 
les  autres  éléments  qui  les  accompagnent,  tels  que  les  hématies,  etc. 
Parfois  il  y  a  comme  un  étalement  de  la  substance  du  globule  sous 
forme  de  plaque  plus  ou  moins  irrégulièrement  triangulaire  ou 
étoilée,  qui  change  trop  souvent  de  grandeur  et  de  largeur  pour 
qu'on  puisse  en  décrire  et  en  figurer  les  dispositions.  Ces  globules 
étalés  se  séparent  dans  certains  cas  en  deux  plaques  distinctes  qui, 
en  revenant  sur  elles-mêmes,  spontanément  ou  après  addition  d*eau, 
forment  deux  globules  distincts.  Cependant,  quelles  que  soient  ces 
déformations,  pendant  la  durée  desquelles  on  voit  souvent  se  former 
une  ou  plusieurs  vacuoles  pleines  d'un  liquide  rosé  ou  un  noyau 
dans  la  substance  de  rélément,  ce  dernier  reprend  toujours  rapi^ 
dément  sa  forme  sphérique  et  devient  immobile  au  contact  de  l'eau 
en  même  temps  qu'il  se  gonfle,  qu'il  s'y  forme  un  ou  deux  noyaux 
et  que  ses  granulations  moléculaires  montrent  le  mouvement 
brownien  qu'elles  ne  manifestaient  pas  jusque-là. 

Lorsque  les  expansions  amibiformes  des  leucocytes  viennent  à 
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adhérer  k  quelque  corpuscule  mobile,  elles  les  font  rentrer  avec 
elles  en  se  retraçant  dans  la  masse  de  l'ëlënient.  Ils  attirent  et  en- 
globent ainsi  parfois,  sous  lesyeu\  de  l'observateur,  des  gouUeleltes 
graisseuses,  des  granules  colorés  ou  autres  ajoutés  à  la  préparation. 
Bien  que  quelques  autres  éléments  anatomiques,  tels  que  le 
vilelltu  dam  l'ovule,  les  cellules  des  cartilages  incluses  dans  les 
chondroplasies  et  les  fibres  lamineuscs  encore  à  l'état  de  corps  on 
cellules  fîbro-pl astiques  offrent  des  défomiations  lentes  sous  les 
yeui  de  l'observateur,  par  suite  de  resserrement  et  d'expanuons 
alternatifs  en  des  points  divers  de  leur  superficie,  ils  sont  loin  d'être 
aussi  prononcés  que  ceux  des  leucocytes  et  de  les  faire  ressemliler 
ft  ces  éléments,  ou  réciproquement, bien  qu'ils  soient  dus  certaine- 
ment h  des  propriétés  analogues  de  la  matière  organisée. 

La  description  qui  précède  pourrait,  â  peu  de  cliose  près,  être 
répétée  à  propos  des  Amibes  et  de 
la  manière  dont  d'autres  Rhizo- 
podes  voisins  envoient  çà  et  lé  au- 
tour d'eux  des  prolongements  de 
leur  substance  qui  ont  été  décrits 
sur  ces  animaux  par  0.  Nûller  et 
ses  successeurs  avant  d'avoir  été 
suivis  sur  les  éléments  analomi* 
ques. 

Ce  sont  des  mouvements  res- 
semblant aux  préL'édents  qui  nor- 
malement amènent  le  resserre- 
ment et  l'étalement  des  cellules 
pleines  de  matière  colorante  de 
la  peau  des  Butraciens  (llg.  156), 
des  Caméléons  et  d'autres  ani- 
maux dont  la  couleur  change  chaque  fois  qu'ils  se  trouvent  placés 
dans  certaines  conditions  particulières  detempèrature, d'humidité, 
d'exposition  â  telle  ou  telle  sorte  de  lumière,  etc.,  de  même  que 
l'action  de  celle-ci  sur  U  chlorophylle  cause  dans  le  protoplasma 
des  cellules  végétales  des  modifications  qui  su  manifestent  par  le 
transport  des  granules  verts  d'une  partie  à  l'autre  de  la  cavité 
cellulaire.  (Famintziii,  Prillieux.) 


Frg.  IS6  ■. 


Cellules  nmincci  pleîiiei  île 

d.  Ccllulei  ou  vMcules,  coli 

Grwincmtiit  de  300  ili. 
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C97.  n  est  à  troire  que  cest  des  actes  de  rénovation  moléculaire 
continue,  conduisant  au  développement,  puis  à  la  reproduction 
par  genmiation  et  par  scission  ou  segmentation  dans  l'ovule  des 
plantes  et  des  animaux,  que  doivent  être  rapprochés  ces  mouve- 
ments décrits  sur  des  corps  d'origine  organique  de  provenances  si 
diverses  et  si  nombreuses,  et  qu'il  faut  faire  rentrer  tout  cet  ensem* 
ble  de  phénomènes  dans  un  même  groupe,  comme  simple  consé- 
qnoiee  de  combinaisons  incessantes  assimilatrices  et  désassimila- 
frioesde  corps  coropleices,  placés  dans  des  conditions  particulières. 

La  production  par  certains  extraits  graisseux  mêlés  à  des  corps 
albominoîdes  de  corps  ayant  des  mouvements  et  un  certain  nombre 
des  caractères  physiques  offerts  par  les  éléments  anatomiques  : 
l'exsudation  par  des  éléments  en  voie  d'altération  cadavérique  de 
corps  demi-liquides  doués  des  mêmes  propriétés  que  les  précédents  : 
l'analogie  de  ces  phénomènes  avec  ceux  que  présentent  les  globules 
d'exsudation  sarcodique  dont  la  production  conduit  à  la  diffluence 
des  éléments  qui  en  sont  le  siège  :  Tanalogie  des  exsudations,  des 
resserrements,  etc.,  offerts  par  ces  globules  avec  ceux  que  présen- 
tent, soit  les  corps  de  provenance  végétale,  aussi  bien  qu'animale 
rapprochés  des  amtftes,  soit  les  leucocytes,  soit  le  vitellus  deVovule 
de  beaucoup  d'animaux  dans  diverses  conditions,  etc.  :  tous  ces  fa^, 
dis-je,  montrent  que  les  mouvements  de  ces  corps  ne  sauraient  être 
assimilés  à  l'un  quelconque  des  modes  de  la  contraction  musculaire 
caractéristiques  de  l'animalité.  Ils  ne  lui  sont  pas  plus  assimilables 
et  ne  prouvent  pas  plus  la  nature  animale  des  phénomènes  précé- 
dents que  ne  lui  sont  assimilables  les  phénomènes  de  segmentation 
et  de  gemmation  du  vitellus  et  des  cellules,  qui  s'accomplissent 
d'une  manière  identique  sur  les  plantes  et  sur  les  animaux. 


CHAPITRE  II 

•t  morbIdMi 


ART.    I.  —  SAKG,  LYMPHE   ET   CHTLB. 

698.  Pour  examiner  le  sang  des  vertébrés,  il  faut  en  faire  sortir 
une  goutte  en  piquant  avec  une  aiguille  quelque  partie  de  la  peau. 
On  en  prend  une  portion  en  approchant  d'elle  jusqu'au  contact  le 
plat  d'un  porte-objet,  et  on  la  recouvre  d'une  lame  mince.  On  peut 
en  prendre  dans  le  sang  d'une  saignée  ou  dans  les  vaisseaux  d'un 


510  PRÉPARATION  DES  HÉVATIES. 

animal  récemment  tué,  à  l'aide  d'une  bag:uette  de  verre  ou  d*un 
tube,  une  goutte  asçez  petite  pour  qu'elle  ne  forme  pas  une  couche 
trop  épaisse  entre  les  deux  lames.  (Voy.  p.  553.) 

On  étudiera  la  préparation  sous  un  grossissement  de  300  diamè- 
tres au  moins,  et  mieux  de  450  à  550,  si  elle  est  faite  avec  du  sang 
de  mammifère  ou  d'oiseau.  Le  grossissement  de  300  est  suffisant 
pour  les  autres  vertébrés. 

Pour  la  conservation  des  préparations  de  ces  éléments,  voyez 
p.  376*577.  On  peut  conserver  des  globules  rouges  du  sang  à  sec,  en 
laissant  dessécher  à  l'air  une  mince  couche  de  liquide  sur  un  porte- 
objet,  sans  le  recouvrir  d  une  lamelle.  Les  globules  qui  ne  se  tou- 
chent pas  se  montrent  très-nettement  en  relief  et  peuvent  être  ob* 
servées  à  l'aide  de  très-forts  grossissements. 

699.  Globules  rouges.  On  verra  deux  sortes  d'éléments  anatomi- 
ques  cellulaires  dans  le  sang,  les  globules  ou  disques  rouges  (Ae- 
maties)  et  les  globules  blancs  ou  leucocytes.  Les  premiers  sont  de 
beaucoup  les  plus  nombreux. 

L'examen  direct  permettra  de  constater  leur  forme  biconcave,  cir- 
culaire dans  les  mammifères,  ovalaire  et  convexe  chez  les  ovipares, 
formes  bien  saisissables  sur  ceux  que  les  courants  du  plasma  en- 
traînent, par  suite  d'évapor^ition  sur  les  bords  du  couvre-objet,  de 
l'eau,  que  vient  remplacer  le  liquide  qui  est  dans  le  reste  de  ta 
préparation.  On  peut  déterminer  des  courants  de  ce  genre  en  pres- 
sant légèrement  sur  le  couvre-objet  avec  l'aiguille  à  manche  pour 
bien  voir  l'aspect  d'un  bâtonnet  court  qu'ils  offrent  quand  ils  sont 
placés  de  champ. 

Peu  à  peu  on  suivra  leur  réunion  en  piles  ou  séries  que  la  ma- 
nœuvre précédente  dissocie  et  qui  se  reforment  ensuite.  C'est  sur- 
tout alors  qu'on  verra  que  par  la  lumière  transmise  leur  couleur 
est  rosée.  Quand  le  liquide  s'altérera  cadavériquement,  ou  s'il  est 
pris  sur  le  cadavre  d'un  individu  mort  depuis  plus  de  douze  à  quinze 
heures,  de  maladie  ou  non ,  ou  s'il  a  été  mélangé  à  un  peu  de 
sueur,  etc. ,  on  verra  le  passage  des  globules  à  l'état  framboise  ou 
dentelé.  11  sera  utile  de  voir  les  modifications  curieuses  de  leur 
forme  obtenues  en  les  portant  lentement  ou  brusquement  à  la  tempé- 
rature de  40^,  qui  tue  les  batraciens  et  les  poissons,  de  45<*  à  50^, 
sur  les  oiseaux  et  les  mammifères ,  ou  à  celle  de  la  coagulation  de 
l'albumine  (OO^"  à  70''),  puis  à  celle  de  100^ 

On  pourra  passer  ensuite  à  l'examen  de  l'action  dissolvante  de 
l'eau»  de  divers  acides,  des  alcalis,  qu'il  faut  avoir  soin  de  ne  pas 
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mêler  jm  liquide  dont  (m  veut  voir  les  globules,  avant  le  moment 
où  leur  influence  doit  être  constatée.  On  suit  cette  dernière  en  ob- 
servant pendant  que  la  goutte  du  réactif  placée  sur  les  bords  du 
eowre-objet  s'infiltre  sous  lui  et  se  mêle  au  sang,  dont  il  entraîne 
pins  on  moins  les  éléments. 

.  Lai  premiers  de  ces  agents,  en  gonflant  ou  dissolvant  le  corps 
de  Téltoent»  mettront  en  évidence,  sans  le  dissoudre,  le  noyau  des 
kèmatieBde  l'embryon  des  mammifères  et  celui  qui  existe  à  tous  les 
Ages  dans  ces  cellules  sur  les  vertébrés  ovipares. 

700.  Sur  les  grosses  gouttes  de  sang  frais  placées  sous  le  micro- 
scope, on  pourra  suivre  au  bout  de  dix  à  vingt  minutes  les  phases 
de  la  coagulation  de  la  fibrine  sous  forme  de  minces  filaments  in- 
colores traversant  le  champ  du  microscope  dans  le  plasma,  qui  ne 
montrait  rien  autre  jusque-là  que  les  globules.  11  sera  question 
plus  loin  du  mode  de  préparation  des  caillots  fibrineux, 

70i .  Pour  déterminer  la  formation  des  cristaux  d'hématoîdine 
dans  le  sang  (d'après  Brûcke),  on  mélange  à  une  petite  quantité  de 
sang  quelques  cristaux  de  chlorure  de  sodium  ;  une  goutte  de  ce 
sang  est  placée  sur  une  lamé  de  verre  et  recouverte  d'une  mince 
lamelle  ;  on  fait  alors  couler  sur  les  bords  de  la  lamelle  quelques 
gouttes  d'acide  acétique,  de  façon  que  l'acide  cristallisable  pénétre 
lentement  ;  puis  on  chauffe  la  préparation  jusqu'à  l'ébullition,  en 
ajoutant  un  peu  d'acide  acétique  si  le  dessèchement  est  à  craindre. 
On  distingue  alors  au  microscope  des  cristaux  d'hématoîdine  plus 
ou  moins  nombreux. 

702.  Leucocytes  ou  globules  blancs.  Çà  et  là,  au  milieu  des  glo- 
bules rouges,  on  verra  un  leucocyte  sur  trois  cents  des  premiers 
environ.  Leur  nombre  est  au  moins  deux  fois  plus  grand  sur  les 
reptiles,  les  batraciens  et  les  poissons;  leur  volume  est  notablement 
plus  considérable. 

Leur  adhérence  naturelle  aux  lames  de  verre  fait  que  la  plupart 
restent  immobiles,  alors  que  les  hématies  sont  entraînés  par  le 
plasma  quand  celui-ci  coule.  Leur  teinte  grisâtre,  leur  forme  sphé- 
rique,  leur  volume  un  peu  plus  grand  que  celui  des  hématies,  dans 
les  mammifères  du  moins,  les  feront  reconnaître. 

Avant  de  les  traiter  par  les  réactifs,  on  cherchera  à  suivre  leurs 
déformations  par  production  d'expansions  sarcodiques  ou  amibifor- 
mes,  si  le  sang  a  été  pris  sur  un  animal  vivant.  On  peut  observer  ces 
phénomènes  quelques  minutes  après  l'extraction  du  sang,  puis  en- 
suite pendant  une  ou  fdusieurs  heures,  si  le  sang  desséché  au  pour- 
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tour  du  porte-objet  empêche  la  dessiccation  du  liquide  qu'il  re* 
couvre. 

On  cherchera  à  distinguer  dans  le  sang  les  petits  leucocytes  ou 
globulins,  ne  donnant  pas  d'expansions  amibiformes,  plus  petits 
que  les  globules  rouges,  tandis  que  les  plus  gros,  ou  leucocytes 
proprement  dits,  sont  les  uns  pâles,  peu  grenus,  les  autres  foncés; 
cela  lient,  sur  ces  derniers,  à  ce  qu'ils  sont  plus  ou  moins  pleins 
de  fins  granules  graisseux,  jaunâtres,  qui  se  voient  surtout  sur  les 
reptiles,  les  batraciens  et  les  poissons. 

On  préservera  la  préparation  de  l'évaporation  du  liquide  en  en- 
tourant le  porte-objet  de  cire  fondue  ou  de  quelque  autre  lut  inerte, 
pour  suivre  du  jour  au  lendemain  les  modifications  cadavériques 
de  ces  éléments  et  la  production  d'un  ou  deux  noyaux  vers  leur 
centre  dans  ces  conditions. 

Sur  d'autres  préparations,  on  suivra  comparativement  1  influence 
de  l'eau  de  l'acide  acétique  et  d'autres  acides  étendus  sur  les  gra- 
nules des  leucocytes,  dont  ils  amènent,  chacun  à  sa  manière,  l'ag- 
glomération nucléiforme,  après  avoir  fait  cesser  la  production  des 
expansions  sarcodiques  et  ramené  les  éléments  à  la  forme  sphè- 
rique.  On  observera  surtout  le  mouvement  brownien  des  granules 
intérieurs  des  leucocytes  gonflés  sous  Tinfluence  de  Feau  ou  des 
altérations  cadavériques  du  piasma  On  ramènera  ces  éléments  à  leur 
volume  primitif,  en  réajoutant  après  l'eau  une  goutte  de  solution 
concentrée  de  phosphate  ou  de  sulfate  de  soude,  ou  bien  on  at- 
tendra la  rupture  du  leucocyte  avec  issue  de  ses  granules,  en  lais- 
sant agir  l'eau  mise  en  quantité  plus  grande. 

On  suivra  sur  d'autres  préparations  l'action  des  fluides  qui  dis- 
solvent complètement  ces  globules,  tels  que  l'ammoniaque,  etc. 

11  sera  utile  d'observer  TinHuencedes  liquides  qui,  au  contraire, 
comme  l'alcool,  les  solutions  chromiques  et  autres,  resserrent  et 
conservent  ces  cellules.  On  pourra  également  placer  ces  éléments 
dans  le  sérum  iodé  et  dans  les  chambres  chaudes,  dans  le  cas  où 
l'on  voudrait  faire  sur  eux  quelques  recherches  spéciales. 

705.  Les  hématozoaires,  helminthes  qui  vivent  dans  le  sang,  se- 
ront cherchés  dans  des  préparations  du  sang  faites  comme  à  l'or- 
dinaire. Les  prétendus  vers  trouvés  dans  les  vaisseaux  de  l'homme 
ont  été  reconnus  être  seulement  des  concrétions  fibrineuses,  minces 
et  allongées.  Mais,  dans  le  sang  du  cheval  et  du  marsouin,  on  a 
trouvé  des  strongles  ;  chez  le  chien  (Gruby  et  Delafond)  et  le  rat 
{Mus  rattus,  L,),  des  filaires  (Chaussât),  ainsi  que  sur  les  corbeaux 
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et  les  grenouilles.  Sur  les  grenouilles,  on  voit  parfois  ces  filaires, 
en  étudiant  la  circulation  sur  l'animal  vivant  ;  il  faut  les  chercher 
^a  automne,  sur  les  batraciens  amaigris,  se  trouvant  dans  de  mau- 
vaises conditions  d'alimentation  et  de  vie.  On  a  rencontré  des  infu- 
soires  parasites  dans  le  sang  de  quelques  poissons.  11  semble  résulter 
des  recherches  de  Vulpian  que  les  filaires  du  sang  des  grenouilles, 
qui  n*ont  jamais  d*organes  sexuels,  sont  les  jeunes  de  filaires  adultes 
femelles  qu'on  trouverait  en  même  temps,  soit  dans  le  tissu  cellu- 
laire, soit  dans  quelques  viscères  des  animaux  atteints  d'hémato- 
loaires.  Les  infusoires  du  genre  Amibe  (Amœba)  qu'on  a  prétendu 
avoir  trouvés  dans  le  sang  ne  sont  autres  que  les  leucocytes,  se 
déformant  par  des  expansions  sarcodiques,  plus  manifestes  chez 
les  invertébrés  que  sur  les  vertébrôs  supérieurs.  (Pour  les  altéra- 
tiens  du  sang  dans  le  charboriy  etc.,  voyez  dans  la  III* section  ci- 
après,  Tarlicle  qui  concerne  les  Vibrions  et  les  Bactéries.) 

704.  Le  sang  des  invertébrés  ne  montre  que  des  leucocytes,  sou- 
vent réunis  en  groupes. 

On  suivra  dans  leur  étude  la  même  marche  que  pour  celles  des 
leucocytes  des  vertébrés.  Les  variétés  de  leurs  formes,  chez  les  in- 
sectes surtout,  leur  volume,  Ténergie  et  retendue  de  leurs  mou- 
vements amiboîdes;  la  manière  dont  ils  se  creusent  aussi  de 
vacuoles  pleines  de  liquide  jaune  rosé,  etc.,  devront  surtout  fixer 
l'attention. 

Pour  les  préparer,  on  incise  transversalement  le  vaisseau  dorsal 
des  larves,  des  chenilles  ou  {les  insectes  parfaits^  des  Araignées 
sur  la  ligne  médiane  de  leur  dos  à  l'aide  de  ciseaux  ou  d*un  petit 
scalpel  bien  tranchant.  On  place  ensuite  une  goutte  du  liquide  sorti 
entre  deux  lames  de  verre,  comme  à  l'ordinaire. 

On  procède  de  m^me  pour  les  mollusques  et  les  crustacés  après 
avoir  mis  à  découvert  leur  cœur,  ou  appris,  par  leur  dissection 
préalable  où  il  faut  piquer  tel  ou  tel  de  leurs  sinus  veineux. 

705.  La  conservation  des  leucocytes  est  très-difficile  ;  elle  n'a 
jamais  lieu  sans  production  d'un  à  trois  amas  nucléiformes,  comme 
au  contact  de  l'eau,  etc.  On  les  mettra  dans  le  liquide  de  Pacini 
indiqué  plus  haut  (p.  576),  de  préférence  à  tout  autre. 

Préparation  de  la  lymphe  et  du  chyle, 

706.  Sur  l'homme,  on  n'a  guère  d'occasions  d'examiner  de  la 
lymphe  en  dehors  des  cas  de  fistules  lymphatiques.  On  la  prépare 
aussi  en  en  plaçant  une  goutte  entre  deux  lames  de  verre.  On  y 
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cherchera  les  leucocytes  plus  ou  moins  nombreux,  parfois  rares, 
qu'elle  renferme.  Presque  toujours,  dans  les  conditions  précédentes, 
elle  est  lactescente.  On  observera  alors  les  très-fins  granules  grais- 
seux semblables  à  ceux  du  chyle,  doués  d'un  vif  mouvement  brove- 
nien  qu'elle  tient  en  suspension.  Le  plasma  et  le  sérum  du  sang 
blanc^  montrent  de  fins  granules  semblables  à  ceux-ci.  La  lymphe 
des  fistules  entraine  presque  toujours  quelques  hématies  que  son 
contact  resserre  un  peu  et  rend  violacés. 

Sur  les  mammifères,  on  prendra  du  chyle  en  piquant  le  réservoir 
de  Pecquet  chez  un  animal  en  digestion,  ou  plus  facilement  encore* 
en  plaçant  une  ligature  d'abord  près  d'un  ganglion  mésentérique» 
puis  une  autre  à  quelques  centimètres  plus  loin,  en  allant  du  côté 
de  l'intestin,  de  manière  à  retenir  ainsi  le  liquide  dans  un  ou  plu"* 
sieurs  chylifères.  On  peut  alors  piquer  tel  ou  tel  vaisseau  pour  en 
étudier  le  liquide  ou  détacher  les  conduits  ainsi  liés  pour  emporter 
la  pièce  près  du  microscope. 

On  procédera  de  même  pour  étudier  la  lymphe  proprement  dite. 
On  placera  la  ligature  supérieure  sur  le  cordon  testiculaire  du 
mâle,  sur  les  vaisseaux  ovariens,  loin  de  l'ovaire,  chez  les  femelles 
ou  sur  les  vaisseaux  iliaques  primitifs  près  de  l'aorte,  en  embras- 
sant un  peu  des  tissus  ambiants.  Lorsqu'on  verra  les  lymphatiques 
bien  distendus  par  le  liquide  clair  et  citrin,  on  placera  la  ligature 
inférieure  avant  d'enlever  la  pièce. 

On  peut  ainsi  conserver  la  lymphe  ou  le  chyle  aVec  leurs  leuco- 
cytes intacts  peudant  plus  de  vingt-quatre  heures. 

ART.    H.    —  SÉROSITÉS  ET  PUS. 

707.  Pour  étudier  les  sérosités  à  l'aide  du  microscope,  il  est 
nécessaire  de  les  laisser  séjourner  pendant  quelques  heures,  et  de 
prendre  une  goutte  du  liquide  ou  de  son  dépôt  au  fond  du  verre  à 
pied  ou  de  Féprouvette,  à  l'aide  d'un  tube.  (Voyez  plus  haut« 
page  333.) 

On  étudiera  ensuite  la  préparation  à  l'aide  d'un  grossissement 
de  400  à  500  diamètres,  pour  y  chercher  les  leucocytes  types, 
ou  de  la  variété  dite  pyoïde  qui  s'y  trouvent  souvent.  Us  sont  ordi** 
nairement  à  l'état  cadavérique,  sauf  les  cas  où  la  sérosité  est  exa* 
minée  aussitôt  après  une  ponction,  ou  encore  est  prise  sur  un  ani-^ 
mal  qu'on  vient  de  tuer. 

On  déterminera  ensuite  s'il  y  a  ou  non  avec  eux  des  cellules  épi* 
théliales  des  séreuses,  gonflées  ou  non^granuleuses  ou  non,  isolées 
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oa  encore  jaxlaposëes  en  lamelles;  s*il  y  a  enfin  des  gouttes  d*huile, 
des  flocons  de  mucosine,  et  des  granulations  moléculaires. 

Dans  la  sérosité  des  hydrocéles,  on  cherchera  s*il  y  a  des  groupes 
de  lamelles,  de  la  cholestérine,  que  déjà,  du  reste,  on  voit  souvent 
à  Fœilnu  sous  forme  de  paillettes  brillantes. 

On  pourra  conserver  celles-ci  dans  Teau  phéniquée  ou  dans  les 
solutions  indiquées  ci-dessus  (page  376). . 

Il  en  sera  de  même  des  leucocytes  et  des  cellules  épithéliales  qui, 
du  reste,  noffrent  ordinairement  rien  de  spécial  à  cet  égard. 

708.  Quant  au  pus,  il  n*est,  en  général,  pas  besoin  de  le  sou- 
mettre au  repos,  et  il  suffit,  pour  le  préparer,  d*en  prendre  une 
goutte  avec  une  baguette  de  verre. 

Si  les  leucocytes  se  touchent  entre  les  lames  de  Verre  et  se  compri» 
mant  au  point  de  devenir  polyédriques,  on  ne  peut  bien  les  exa- 
miner ;  il  faut  ajouter  alors  un  peu  d'une  sérosité  limpide  quel- 
conque ou  du  sérum  iodé,  ou,  en  leur  absence,  de  h  salive,  de  la 
solution  de  phosphate  de  soude,  etc. 

D  est  rare  d'avoir  du  pus  assez  frais  pour  que  ses  leucocytes  pré- 
sentent encore  des  mouvements  amiboîdes  ;  mais,  en  général,  ce 
n'est  qu'un  jour  ou  deux  après  Tissue  du  liquide  des  abcès,  que 
des  granules  se  sont  réunis  en  amas  nucléiformes  bien  nets  dans 
ces  éléments.  cj 

On  étudiera  ensuite  sur  eux  l'action  de  Teau  et  des  autres  réac- 
tifs, comme  il  a  été  dit  plus  haut.  On  observera  avec  soin,  le  plus 
ou  moins  de  réplétion  et  de  distension  de  certains  d'entre  eux,  par 
des  granules  graisseux  {globules  granuleux). 

On  pourra  les  conserver,  s'il  est  besoin,  dans  le  liquide  de  Pacini 
(page576)- 

Outre  les  leucocytes,  on  examinera  dans  le  pus  les  granules  gri- 
sâtres et  graisseux  libres  qui  les  accompagnent  souvent,  les  globules 
rouges  du  sang  venus  des  vaisseaux  rompus,  etc. 

On  peut  encore  rencontrer  dans  le  pus  de  certains  abcès  an^ 
ciens  des  cristaux  aciculaires  d'acides  gras,  des  lamelles  de  choies* 
térine,  soit  isolés,  soit  réunis  en  amas  apercevables  ou  non  à 
l'oeil  nu. 

J*ai  trouvé  deux  ou  trois  fois  dans  le  pus  d'abcès  profonds  et 
anciens  des  grains  mous  jaunâtres ,  atteignant  un  diamètre  de 
1/10*  de  millimètre,  entourés  d*une  sorte  d'atmosphère  ou  couche 
mince,  visqueuse,  finement  grenue  retenant  des  leucocytes  du  pus. 
Ces  grains  étaient  formés  par  des  corpuscules  longs  de  2  à  6  centi- 
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miïtres  de  tnillimilrc  rennes  d'un  cAlé,  amincis  du  cdté  opposé, 

placés  en  série  à  la  suite  les 

n  \  n  ft  î       ""^  ^^^  autres  {a)  de  manières 

\   i^*w  dljn    diverses,  et  ces  séries  étaient 

j  i*|fc^    %  11  û  ffl      groupées  les  unes  contre  Ivs 

j|L^^^É^H^to\  b  ^    !7     aulres   -sous  Torme   de  rayon 

J^Êj^^S^^Ê^BHf-    '  fj      autour  d'un  centre  (fr,c,  (')fbr- 

VH^^^^H^^^H^^  mé   de   matière  grenue  pour 

^^^^^^K  ^^  composer  les  grains.  Bien  que 

^S^^^^  réfraclant  fortement  lu  lumière, 

^^Ê^KÊÊt  ayant  un  centre  brillant,   un 

^^^^^^^^^^  contour  net  et  foncé,  les  cor- 

^I^^^^HHL  puscules  étaient  dissous  ou  du 

■H|HH^  moins  Tort  pâlis  par  l'acide  acè- 

"'"  _  tique  et  insolubles  dans  l'am- 

ConcriiionB  c'riiisUoijes  du  pus-  moulaquc    et    dans     l'élher. 

(  Voy.  aussi  H.  Leberl,  AniU. 

pathologiqtte  générale.  Paris  1857,  in-fol.,  pi.  Il,  fig.  16.) 

AHT,   m.    —   SPERME,   LIQBIDS  PROSTATIUDB,    I.IQUIDB  DES  OTISACl 
ET   LAIT. 

709.  Tous  ces  liquides  se  préparent  comme  les  précédents,  en  en 
plaçant  une  petite  goutte  entre  deux  lames  de  verre,  sans  liquide  ad- 
ditionnel. Il  est  des  circonstances  pourtant  oîi,  les  éléments  qn'ila 
tiennent  en  suspension  él^nt  trop  nombreux,  il  est  nécessaire  d'a- 
mener leur  écartement  en  ajoutant  une  sérosité  ou  quelque  autre 
liquide  albumineui  limpide  enire  les  lames  de  verre. 

Cela  est  parlicullèremcnt  ni'ccasairc  lorsqu'on  prend  le  sperme 
crémeux,  épais,  qu'on  Tait  suinler  par  pression  du  canal  déférent 
coupé  en  travers.  1^  on  ne  trouve  que  des  spermatoioîàes,  quel- 
ques noyaux  libres  d  épithétiums,  parfois  des  cellules  sphèriques 
pSIns,  petites,  qui  sont  probablement  des  cellules  provenant  de  la 
segmentation  du  vitellus  mâle,  mais  qui  n'ont  pas  produits  de  sper- 
matozoïdes. Souvent  il  y  a,  en  outre,  de  très-petits  noyaux  de 
O^^.OOS  S|ibêriques,  pâles.  De  fines  granulations  moléculaires  sont 
interposées  à  ces  éléments  en  nombre  plus  ou  moins  grand,  d'une 
espèce  animale  à  l'autre. 

Dans  le  liquide,  des  vésicules  séminales,  soit  de  consistance  cré- 
meuse) coulant,  soit  presque  gèlatiniforme,  on  verra,  en  outre: 
i*  des  granules  graisseux  d'un  jaune  brunâtre,  tels  que  ceux  qui 
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soBldans  les  cellules  épitbéliales  de  celles  de  ces  organes  ;  2®  quel- 
ques-unes de  ces  cellules  parfois,  ou  des  noyaux  libres  ovoïdes; 
9^  souvent  quelques  leucocytes,  surtout  sur  les  sujets  qui  entendes 
blennorrhagies  avec  ou  sans  épididymite;  dans  le  sperme  ils  peu- 
vwt  présenter  des  eq>ansions  ;  ¥  des  gouttes  visqueuses,  spliériques 
ou  nwi,  se  déformant  facilement,  hyalines,  incolores,  légèrement 
rotées  ou  jaunâtres.  Ces  gouttes,  dont  le  volume  varie  beaucoup, 
se  retrouvent  plus  ou  moins  abondamment  dans  le  sperme  éjacnlé 
d^ui  sujet  à  Tautre,  tant  dans  le  sperme  normal  que  dans  celui  des 
individus  qui  n'ont  plus  de  spermatozoïdes,  à  la  suite  d*épididy- 
mites  doubles.  La  substance  qui  les  forme  est  susceptible  de  s'étirer 
en  forme  de  larmes,  de  fuseaux  plus  ou  moins  effilés,  de  filaments 
très-fins,  réticulés  ou  fascicules  offrant  les  aspects  les  plus  variés. 
Elle  n'est  pas  attaquée  par  l'eau.  L'acide  acétique  la  pâlit  sans 
la  dissoudre;  5®  parfois  des  concrétions  {tympexions)  microsco- 
piques, de  consistance  cireuse,  de  formes  très-diverses,  englobant 
souvent  des  spermatozoïdes  et  d'autres  de  ces  éléments  ;  6*  quel- 
quefois enfin  il  montre  quelques  flocons  microscopiques  de  mucus 
finement  strié. 

11  faut  pour  ces  examens  se  servir  de  grossissements  de  400  dia- 
mètres ou  au  delà. 

710.  Pour  étudier  le  liquide  prostatique,  ou  comprime  la  glande, 
afin  de  faire  suinter  son  produit  par  ses  canaux  sur  les  cAtes  du 
veru  wumUmum  dans  le  canal  de  l'urèthre,  ou  à  la  surface  d'une 
coupe  pratiquée  dans  l'organe.  On  n'a  jamais  vu  ce  liquide  qu'en 
procédant  ainsi. 

On  n'y  trouve  que  des  granulations  graisseuses,  les  unes  très- 
fines,  les  autres  assez  grosses,  un  peu  brunâtres.  Les  cellules  qu'on 
y  rencontre  sont  d'autant  plus  nombreuses  que  les  sujets  sont 
morts  depuis  plus  longtemps,  ce  qui  porte  à  penser  qu'elles  n'ap- 
partiennent pas  au  liquide  même.  Ce  sont  des  cellules  prismati- 
ques, ciliées,  avec  un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  gra- 
nules  graisseux. 

Parfois  le  liquide  contient  de  petits  calculs  polyédriques,  â  au'^ 
gles  arrondis,  jaunâtres,  formés  de  couches  concentriques  élé- 
gantes. Il  faut  se  garder  de  confondre  ces  corps  avec  les  corpuscules 
amyloïdes  proprement  dils  ou  du  cerveau  et  de  la  moelle.  Ils  vien- 
nent des  tubes  prostatiques  intra-glandulaires.  On  peut  en  trouver 
qtii  sont  visibles  â  l'œil  nu,  jaunâtres  ou  d'un  brun  rouge. 

Le  liquide  des  glandes  de  Méry  ou  de  Cooper  et  vulvo-vagi- 

HoBi5.  •—  Microscope.  il 
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nales,  est  complètement  hyalin  et  ne  tient  aucun  élément  anato- 
mique  en  suspension. 

711.  Le  sperme  éjaculé,  préparé  comme  les  liquides  précédents, 
montre  un  mélange  de  toutes  les  parties  élémentaires  qui  renfer- 
ment ceux-ci.  Toutefois,  ni  les  cellules  prismatiques  ciliées,  ni  les 
concrétions  prostatiques  ne  s*y  trouveut  ;  mais  souvent  il  entraine 
quelques  cellules  pavimenteuses  de  Turéthre.  Les  spermatozoïdes 
y  restent  mobiles  pendant  des  heures  et  môme  des  jours,  quand  on 
les  tient  à  la  température  de  30®  à  35®  environ.  On  remarquera  un 
plus  grand  nombre  de  leucocytes  dans  le  sperme  des  individus 
qui  ont  eu  des  blennorrhagies  avec  ou  sans  épididymite  que  sur 
les  autres  sujets.  Parfois  même  il  contient  quelques  globules 
rouges  du  sang.  Ces  derniers  peuvent  être  assez  abondants  pour 
rendre  le  sperme  rosé  chez  quelques  personnes,  lorsqu'il  y  a 
eu  abstinence  de  rapprochements  sexuels  pendant  plusieurs  se- 
maines ou  mois.  Parmi  les  hommes  qui  ont  été  atteints  d'épididy- 
mite,  il  en  est  môme  qui  émettent  un  sperme  tellement  chargé  d'hé- 
maties qu'il  est  tout  à  fait  rouge  et  devient  une  cause  d'eifroi  pour 
eux.  Les  spermatozoïdes,  pourtant,  y  sont  aussi  agiles  et  aussi  nom- 
breux que  dans  le  sperme  normal. 

Il  faut  savoir,  avant  de  faire  cet  ordre  d'examen,  que  les  sper- 
matozoïdes sont  encore  visibles  dans  des  liquides  déjà  fétides  par 
putréfaction,  et  dans  lesquels  se  sont  formés  des  cristaux  de  phos* 
phate  ammoniaco-magnésien,  alors  que  les  autres  éléments  anatomi- 
ques,  les  cellules  épi  théliales  pavimenteuses  exceptées,sontdétruites. 

Par  le  refroidissement  il  se  produit  dans  le  sperme  éjaculé  des 
cristaux  de  phosphate  ammoniaco- magnésien,  formant  à  la 
surface  du  résidu  desséché  d'élégantes  touffes  de  fines  aiguilles 
Qexibles,  ou  des  prismes  efQlés  en  pointe,  isolés  ou  groupés  dans 
l'épaisseur  de  la  substance  des  croûtes  ou  taches  spermatiques. 

Le  liquide  lactescent  ou  non  des  kystes  épididymaires  {hydnh 
cèles  spermcUiques,  hydrocèles  enkystées,  etc.)  devra  être  examiné 
comme  s'il  s'agissait  de  véritable  sperme.  Souvent  il  est  utile  de 
laisser  son  contenu  solide  former  dépôt  et  d'aller  chercher  un  peu 
de  celui-ci  à  l'aide  d'un  tube  efQlé  manié  comme  une  pipette.  On 
étudiera  dans  le  liquide  les  fins  granules  graisseux  qu'il  peut  con- 
tenir, les  spermatozoïdes  seuls  ou  accompagnés  de  petits  noyaux 
sphériques,  ou  ces  noyaux  seuls.  (Voy.  les  détails  sur  ce  sujet  et  sur 
les  autres  humeurs,  Ch.  Robin,  Leçons  sur  les  humeurs,  faris^  1867, 
in-8®,  p.  377  et  suiv.) 
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713.  Pour  ooaaener  les  spermatozoïdes  pris  dans  le  canal  défé- 
rent, dans  le  liquide  des  vésicules  séminales  ou  dans  le  sperme 
«rémission,  on  en  mélangera  une  petite  quantité  aux  liquides  de 
Pacini  (p.  376),  destinés  à  la  conBerration  des  globules  du  sang 
ou  à  la  glycérine  gélatinéfl  (p. 571). 

11  est  beaucoup  d'animaux  dans  lesquels  c'est  dans  le  testicule 
même  dont  on  coupe 
quelque  conduit,  ou 
ÎRciBè  en  masse  qu'il 
but  allv  chercher  la 
substance  crémeuse 
ou  pâteuse  formée 
par  les  spermatozoï- 
des que  l'on  veut  pré- 
para* ou  dont  on  ob- 
aerve  les  mouTe- 
ments,  après  addi- 
tion d'un  liquide  ap- 
proprié.Cbezles  pois- 
sons, les  batraciens, 
les  mollusques  I  les 
annélides,  les  poly- 
pes, etc.,  ce  liquith 
peut  être  l'eau  dans 
laquelle  ils  vivent. 
Souvent  tous  ces  élé- 
ments sont  réunis  en 
un  amas  granuleux, 
du  cAté  de  la  tête, 
pendant  que  le  pro-  tig.  isB. 

uent  ou  queue 
s'agite  en  dehors  en 
entraînant  parfois  toute  la  masse.  C'est  ce  que  l'on  voit  sur  beau- 
coup d'invertébrés,  tels  que  les  Néréides  (fig.  158)  el  divers 
autres  annélides. 

713.  SpermafopAores.  Chez  quelques  insectes  orthoptères,  quel- 
ques crustacés  et  sur  les  céphalopodes,  la  substance  fécondante  du 
mêle  est  portée  dans  les  organes  femelles  par  des  corps  libres  vermi- 
formes  ayant  une  structure  particulière,  et  appelés  tparmatophore$. 
Ils  se  composent  essentiellement  d'une  matière  blanche  demi-li- 
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quide,  formée  pi^esque  exclusivement  de  speranatozoîdes,  et  celle-ci 
est  protégée  par  une  enveloppe  extérieure^  qui  offre  des  dispositions 
très-variées  d'une  espèce  à  l'autre;  elle  est  un  produit* muqueux 
de  sécrétion,  solide  ou  demi-solide,  d'une  des  parties  les  plus  exté- 
rieures de  l'appareil  mâle.  Aux  classes  d'animaux  précédemment  in- 
diquées, il  faut  joindre  certains  Vers,  tels  que  la  Clepsine  complana- 
ta^  Savigny  (Glossiphonia  sexoctUata,  Hoquin-Tandon),  et  la  Planaria 
torva.  Je  les  ai  découverts  chez  les  Nephelis;  là  ils  passent  en  entier  du 
réservoir  mâle  où  ils  se  produisent  jusque  dans  Tappareil  femelle,  et 
ici  on  voit  les  œufs  naître  dans  leur  épaisseur,  puis  leurs  dimensions 
augmenter  proportionnellement  à  l'accroissement  du  nombre  et  du 
volume  des  ovules.  De  spermatophores  qu'ils  étaient  dans  les  m** 
ganes  mâles,  ils  deviennent  ovo-spermatc^reê  dans  les  tubes  ova- 
riens. 

11  résulte  de  là  que  la  matière  fécondante  réunie  en  masses  dites 
spermatophores,  est  introduite  dans  les  organes  femelles  avant  que 
les  œufs  y  naissent,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu-  dans  les  autres 
espèces  animales  ;  c'est,  de  plus,  dans  ces  spermatophores  mêmes 
qu'apparaissent  les  ovules,  car  il  est  facile  de  constater  qu'il  n'existe 
jamais  d'ovules  libres  dans  les  tubes  ovariens  en  dehors  des  ^r- 
matophores,  ni  au  fond  de  ces  tubes,  ni  entre  eux  et  les  masses 
spermatiques. 

On  en  trouve  à  partir  du  milieu  d'avril  ou  environ  sur  beaucoup 
de  Nephelis  mâles.  Toutefois  la  couche  extérieure  de  mucus,  qui 
les  enveloppe  de  toutes  parts,  est  plus  mince  que  dans  l'organe  fe- 
melle et  toute  la  masse  est  plus  molle  ;  elle  renferme  moins  de  cellules 
devenues  granuleuses,  et  moins  de  granulations  jaunâtres  libres. 
Ce  sont  ces  masses  ainsi  constituées  qui,  de  l'organe  mâle,  sont 
introduites  dans  l'appareil  femelle  lors  de  l'accouplement. 

Préparation  du  liquide  des  ovisacs  ou  vésicules  de  de  Graaf. 

714.  Pour  examiner  le  contenu  des  ovisacs,  on  met  l'ovaire  qui 
les  contient  au-dessus  du  porte-^bjet,  et  on  incise  la  vésicule  de 
manière  à  ce  que  le  liquide  tombe  ou  jaillisse  sur  celui-ci.  On  su- 
perpose ensuite  doucement  la  lamelle  mince.  On  examine  d'abord 
la  préparation  sous  un  faible  grossissement,  pour  voir  si  l'ovule  a 
été  entraîné  par  le  liquide.  S'il  l'a  été,  on  l'étudiera  successivement' 
à  l'aide  d'objectifs  de  plus  en  plus  forts.  Dans  tous  le^  cas,  il  fau- 
dra observer  à  un  grossissement  de  400  diamètres  ou  au  delà  les 
noyaux  et  les  ceNules  de  l'épithélium  avec' ou  sans  cils  vibratiles, 
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soit  pri8inatiqin6,soit  parfois  sphériques,  cellules  isolées  ou  réunies 
en  couche,  que  ce  liquide  entraîne. 

Ces  dÎYers  élèmenta  se  conservent  dans  les  liquides  de  Pacini  in- 
diqués pli»  haut  et  dans  la  glycérine  gélatinée  (p.  371  et  376). 

Préparation  du  lait  et  du  colostrum, 

715.  Le  lait  est  un  des  liquides  les  plus  faciles  à  observer.  11 
suffit  d'en  placer  une  goutte  entre  deux  lames  de  verre  de  Texa- 
mîner  à  un  grossissement  de  300  à  500  diamètres  ^ 

On  examinera  d'abord  le  volume  et  le  nombre  relatif  de  ses  glo- 
bukê  butyreux  en  suspension  émulsive,  dont  les  plus  petits  sont 
doués  d'un  mouvement  brovmien  trés-vif. 

L'action  dissolvante  de  l'éther,  du  chloroforme,  etc.,  montrera 
aisément  l'absence  de  toute  enveloppe  aiotée  cellulaire  autour  de 
ces  globules  graisseux.  On  arrivera  au  même  résultat  en  portant  le 
lait  ou  la  préparation  à  une  température  deiO^  k  50®. 

71'6.  On  cherchera,  dans  le  colostrum  surtout,  les  leucocytes  à 
leurs  divers  degrés  de  réplétion  par  des  granules  graisseux  {gkh 
Imleêdu  coloitrum)^  amenant  leur  augmentation  de  volume  au  point 
de  les  rendre  de  quatre  à  cinq  fois  plus  gros  qu'à  l'état  normal. 

On  examinera  aussi  les  agglomérations  de  globules  du  lait  par 
contiguïté  ou  par  du  mucus  visible  ou  non,  existant  souvent  dans 
le  colostrum. 

Dans  les  liquides  lactescents  on  non,  séreux,  sanguinolents,  etc., 
des  kystes  de  la  mamelle,  on  cherchera  entre  les  globules  graisseux 
du  lait  ces  mêmes  leucocytes  granuleux,  et  surtout  s*il  y  a  des  cel- 
lules épithéliales  polyédriques  ou  sphériques  isolées  ou  juxtaposées, 
plus  ou  moins  hypertrophiées  avec  ou  sans  passage  à  Tétat  granu- 
leux ;  enfin,  on  y  pourra  parfois  trouver  des  cristaux  de  cholestérine. 

ART.    IV.    —   MCCDS,    SÂLIVI,   BILE,   MATIÈRES   SÊBACilS,   ETC. 

Préparation  des  mucus. 

717.  Les  préparations  des  mucus  se  font  en  plaçant  une  goutte 
de  ces  humeurs  entre  deux  lames  de  verre,  et  en  les  observant  à  un 
grossissement  de  400  à  500  diamètres. 

*  Des  recherches  très-bien  (Sûtes  de  M.  Lamperrière  ont  montré  que  la 
quantité  de  lait  ibumie  par  chaque  sein  chex  la  femme  est  en  général  de  25  à 
3U  grammes  par  heure  ;  ce  qui  donne  1440  grammes  par  jour  pour  les  deux 
seins.  11  a  tu  cette  quantité  s'élever  à  214  i,  par  21  heures  chez  quelques  femmes 
(Comptes  rendue  de  F  Académie  de$  sciences,  l'aris,  1850,  in-4^,  t.  XXX,  p.  173.) 
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Quand  les  mucus  sont  demi-concrets,  de  consistance  glutineuse, 
leur  viscosité,  leur  ténacité  particulière  rendent  assez  difficile  leur 
étalement  et  l'eau  dans  lesquels  on  est  obligé  de  les  placer  entre  les 
lames  de  verre  coagule  parfois  un  peu  leur  surface,  et  la  rend 
légèrement  opaline.  Cette  viscosité  peut  être  naturelle  comme  dans 
le  mucus  du  col  utérin,  pendant  la  grossesse  chez  la  femme,  à  la 
surface  de  la  peau  de  beaucoup  de  mollusques  terrestres,  etc.,  elle 
peut  être  assez  considérable  pour  obliger  de  prendre  des  fragments 
de  la  matière  avec  des  pinces  et  de  les  étaler  avec  les  aiguilles. 

Beaucoup  de  mucus,  naturellement  filants  et  visqueux,  peuvent 
acquérir  cette  ténacité  particulière  dans  certaines  conditions  mor- 
bides, ainsi  qu'on  le  voit  pour  les  mucus  du  nez,  du  larynx,  etc. 
Dans  l'intestin,  etc.,  cette  ténacité  peut  aller  au  point  que  les  mucus 
s'enlèvent  sous  forme  de  couches  ou  membranes  ayant  presque  la 
consistance  de  la  muqueuse  elle-même.  La  préparation  se  fait  alors 
en  en  prenant  des  fragments  minces  à  l'aide  de  ciseaux  courbés,  et 
en  les  étalant  ou  les  dilacérant  même  au  besoin  dans  Yean  pure  ou 
légèrement  gommée. 

Les  mucus  ne  montrent,  à  proprement  parler,  aiitun  élément 
anatomique  qui  leur  appartienne  en  propre.  Mais  il  faut  étudier  les 
variétés  de  l'aspect  strié  particulier  que  présentent  leur  substance 
organique  fondamentale  ou  muconne  dans  la  plupart  d'entre  eux. 

Il  sera  bon  de  commencer  à  cet  égard  par  l'étude  du  mucus  for- 
mant le  blanc  d'ceufj  et  de  comparer  cet  état  strié  à  celui  que  pré- 
sente la  fibrine.  On  verra  ensuite  comment  l'acide  acétique  l'aug- 
mente dans  les  mucus  quand  il  existe,  et  le  fait  apparaître  quand  il 
n'existe  pas,  tandis  qu'il  le  fait  disparaître  dans  la  fibrine. 

On  observera  ensuite  les  gouttes  hyalines  jaunâtres  ou  rosées  que 
renferment  certains  mucus ,  surtout  ceux  des  mollusques  et  les 
grains  calcaires  du  mucus  de  quelques-uns  de  ces  derniers  animaux 
qui  sont  testacés. 

On  observera  ensuite  les  éléments  anatomiques  et  autres  parti- 
cules que  les  mucus  entraînent  dans  beaucoup  d'organes.  Tels  sont 
les  noyaux  et  les  cellules  d'épithélium,  pouvant  être  plus  ou  moins 
modifiés,  plus  ou  moins  granuleux,  etc.,  si  le  mucus  a  séjourné 
longtemps  dans  l'organe  où  il  a  été  sécrété,  ou  dans  Tintestin  ; 
tels  sont  encore  les  leucocytes,  les  gouttes  huileuses,  les  granulations 
azotées,  les  granules  de  poussières  diverses,  les  Leptothrix,  etc., 
qu'ils  englobent  souvent.  Dans  les  mucus  de  l'intestin,  il  y  a  en 
outre  des  granules  de  biliverdine,  des  débris  alimentaires,  etc. 
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Souvent  des  filaments  microscopiques  de  mucus  demi-solide  ou 
des  Docons  englobant  des  leucocytes  ou  d'autres  éléments  se  trou- 
vent en  suspension  dans  des  humeurs  très-fluides,  comme  le  mucus 
de  l'urètfare  dans  l'urine,  celui  de  l'intestin  dans  le  suc  intestinal 
proprement  dit,  etc. 

718.  L'eumen  des  diverses  variétés  de  crachats  se  fait  comme 
cdoidesmucus.  On  aura  à  y  rechercher,  suivant  les  i 
drecostonces  qui  smënent  l'expuition,  les  leuco- 
cytes granuleux  ounon,  les  hématies  venant  du  pou- 
mon, etc.,  des  Leplothrii  et  des  détritus  alimeo- 
taÎKS  venant  des  interstices  dentaires,  parfois  des 
ffltres  élastiques  pulmonaires  dans  les  cas  de  ca- 
vernes du  poumon  chei  les  phthisiques,  etc. 

Ces  remarques  s'appliquent  également  d'une 
manière  générale  k  la  préparation  et  à  l'examen  des 
maliëres  des  vomissements. 

Dans  les  cas  de  vaginite,  on  cherchera  si,  au  ^ 
milieu  des   leucocytes  du    mucus   purulent,   se 
trouvent  des  Tnchomonat  vagmaie  Donné,  qui  s'y  renconlrent  par- 
Ibis  (llg.  159),  lorsque  ce  mucus  est  acide. 

Préparation  de  la  soiûw  et  de  ta  dépAla, 

719.  Pour  préparer  la  salive,  il  suffit  d'en  placer  une  goulte 
entre  deux  verres  et  de  l'examiner  A  un  grossissement  de  400  à 
500  diamètres. 

On  y  observera  quelques  leucocytes  venant  du  mucus  buccal,  et 
que  la  salive  a  gonflés  en  y  déterminant  la  production  de  un  i  deux 
noyaux,  et  rendant  visible  le  mouvement  brovmien  des  fins  granules 
<|u'ils  renferment.  Souvent  elle  entraîne  des  cellules  épithéliales  de 
la  langue,  des  Leplothriz  venant  de  la  surface  de  celle-ci  ou  des 
interstices  dentaires  et  soit  libres,  soit  en  faisceaux,  adhérents  ou 
non  À  la  gangue  finement  grenue  sur  laquelle  ils  se  développent. 

En  laissant  évaporer  de  la  salive  sur  une  lame  de  verre,  on 
pourra  voir  des  dendrites  formées  par  la  cristallisation  du  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  et  du  chlorure  de  sodium  de  la  salive. 

Préparation  de  la  bile. 

7S0.  On  prépare  la  bile  comme  les  autres  humeurs,  mats  après 
avoir  laissé  se  déposer  les  particules  qu'elle  tient  en  suspension. 
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qu*on  ya  chercher  au  fond  du  verre  à  pied  ou  du  tube  qui  la  con- 
tient, ayec  une  pipette  ou  un  tube  mince. 

Dans  le  fluide  homogène  jaunâtre  ou  verdAtre  nagent  ces  derniers 
qui  sont  des  granulations  moléculaires  isolées  ou  en  amas,  des 
flocons  de  mucus  strié  ou  granuleux,  des  cellules  épithéliales  pris- 
matiques isolées  ou  en  groupes.  Sur  le  cadavre,  deux  ou  trois  jours 
S|t  Qiorl^  il  s*y  trouve  des  Leptothrix  ou  bactéries  qui  n'exis- 
yés  isparavant.  Ce  n'est  que  dans  des  cas  pathologiques 
^firiPèii  y  voft  des  cristaux  de  cholestérine  et  des  aiguilles  ou  des 
fMÉboèdr^  d'hématoidine  {bilirubine). 

tb  sait  que,  même  sous  le  microscope ,  une  goutte  de  bile 
0ÊâÊé''émm  terres  ou  du  mucus,  etc.,  imprégné  de  ce  liquide, 
steôurenf  d*une  zone  nuancée  de  vert,  de  bleu  violacé  et  de  rouge 
vMBCè  quand  on  ajoute  de  l'acide  azotique  qui  glisse  par  capilla- 
rité aoua'liB^'couvre-objet.  Ce  moyen  est  parfois  utilisé  dans  les 
raidierefaès  pathologiques. 

Préparation  des  matières  ou  humeurs  sébacées. 

731 .  Lorsque  la  matière  sébacée  proprement  dite  peut  être  recueil- 
lie pure  comme  dans  les  glandes  qu'elle  dilate  un  peu,  ou  mieux  dans 
les  kystes  qu^elle  remplit,  il  faut,  en  raison  des  principes  graisseux 
qui  la  composent,  la  délayer  dans  l'alcool  ou  le  chloroforme,  purs 
ou  mêlés  de  glycérine.  Après  avoir  placé  le  couvre-objet,  on  exami- 
nera la  préparation  à  un  grossissement  de  400  à  500  diamètres, 
pour  y  chercher  les  cellules  épithéliales  vides  ou  contenant  encore 
quelques  gouttes  d'huile  et  plus  ou  moins  plissées,  qui  sont  les 
seuls  éléments  anatomiques  qui  soient  entraînés  par  ce  liquide 
entièrement  huileux  ou  butyreux. 

Ces  cellules,  plus  ou  moins  plissées  et  irrégulières,  l'emportent 
de  beaucoup  sur  les  gouttes  huileuses  dans  les  smegma  cutanés  du 
nouveau-né,  dans  celui  du  prépuce,  etc. 

Les  matières  sébacées  mêlées  de  mucus  ou  d'autres  substances, 
organiques,  comme  le  produit  des  glandes  de  Heibomius,  le  cé- 
rumen, etc. ,  se  délayent  ou  se  dissocient  assez  facilement  dans  l'eau. 
On  y  trouve  aussi  des  cellules  épithéliales,  irrégulières,  et  surtout 
de  nombreuses  gouttes  d'huile,  de  dimensions  et  de  formes  très- 
diverses. 

Dans  le  liquide  des  kystes  dus  à  la  dilatation  des  glandes 
sébacées,  il  est  commun  de  trouver  des  cristaux  de  cholestérine, 
quelle  que  soit  la  composition  du  contenu  de  ces  kystes;  même  lors- 
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qu'il  s*agit  de  ceux  dans  lesquels  il  est  principalement  formé  de 
■els  calcaires  à  l'état  de  granules  microscopiques  plus  ou  moins 
inéguliers. 

ABT.    V.   —   URINES  ET  DÉPOTS  UBINAIRES. 

7SS.  La  marche  générale  à  suivre  dans  Texamen  des  urines, 
esl  la  même  que  pour  les  liquides  dont  nous  avons  déjà  parlé 
(pages  S3S  et  354).  On  sait  que,  de  tous  les  fluides  de  l'économie, 
c'est  celui  que  les  médecins  ont  le  plus  souvent  à  observer.  Les 
divers  dépôts  accidentels  qui  doivent  être  soumis  à  Texamen  micro- 
scopique, pourront  être  conservés  pour  une  étude  ultérieure  dans 
des  tubes  étiquetés  et  bouchés  où  on  les  place  après  décantation  du 
liquide  qui  surnage,  ou  en  les  retirant  avec  une  pipette  du  fond  des 
nses  où  ils  se  trouvent.  On  empêche  la  putréfaction  de  Turine  en 
Ycrsant  sur  le  dépôt  quelques  gouttes  d*huile  de  naphte  ou  de 
solution  phéniquée.  Il  est  très-utile  de  faire  une  collection  de  pré- 
parations microscopiques  des  divers  dépôts  que  Ton  peut  ren« 
contrer. 

7S3.  Urines  normales.  Tout  médecin  devra  avoir  étudié  les  urines 
d'individus  bien  portants  avant  de  passer  à  l'observation  de  celles 
qui  offrent  des  dépôts  morbides. 

L'excrétion  sera  reçue  directement  dans  un  verre  à  pied  très- 
propre,  versée  dans  celui-ci  à  l'aide  du  vase  dans  lequel  a  eu  lieu 
la  miction,  après  qu'on  aura  eu  soin  de  s'assurer  que  nul  corps 
étranger  n'y  a  été  laissé.  Cette  recommandation  s'applique  natu- 
rellement à  tous  les  cas  dans  lesquels  des  observations  de  ce  genre 
doivent  êtrç  faites.  Mais  comme,  dans  la  pratique  médicale,  elle  est 
loin  d'être  toujours  suivie,  il  importe  de  rappeler  qu'on  peut  trouver 
accidentellement  dans  les  urines  presque  toutes  les  espèces  de  cor- 
puscules décrits  dans  les  poussières  (pages  529  à  533),  soit  isolé- 
ment, soit  réunis  en  certain  nombre.  Parfois  aussi,  il  en  est  qui 
peuvent  être  ajoutés  par  ceux  qui  ont  intérêt  à  simuler  certaines 
maladies,  telles  sont  les  poussières  de  charbon,  diverses  variétés 
de  sable,  la  craie,  le  lait,  etc.  Il  est  des  simulateurs  qui  s'introdui- 
sent dans  Turèthre  de  la  laine  de  matelas,  des  cheveux,  etc.,  que 
repousse  ensuite  l'urine  dans  laquelle  on  les  retrouve.  C'est  alors 
qu'il  importe  d'être  familier  avec  l'examen  des  diverses  sortes  de 
poils,  et  cela  d'autant  plus  qu'il  est  des  cas  de  véritable  pilimic- 
tion,  c'est-é-dire  d'expulsion  par  l'urine  de  poils  souvent  chargés 
d'urates  ou  d'acide  urique  qui  tombent  dans  la  vessie  par  suite 
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de  l*ouTerture  d'un  kyste  pileux  dans  sa  cavité,  ou  par  suite  de  la 
présence  à  sa  surface  interne  d'une  portion  de  té^ment  ayant  la 
structure  de  la  peau. 

724.  Par  le  refroidissement,  un  léger  nuage  ou  énéorème  se 
forme  au  milieu  du  liquide  et  tombe  peu  à  peu  au  fond  du  vase.  Si, 
après  s'être  formé,  le  liquide  a  été  agité,  il  se  [dépose  de  nou- 
veau, le  mucus  étant  miscible  à  l'urine,  mais  non  dissous  par  elle. 

On  examinera  ce  dépôt  en  allant  l'aspirer  avec  un  tube  effilé 
avec  lequel  on  opère  comme  avec  une  pipette  ;  c'est-à-dire  en  tenant 
un  doigt  sur  son  extrémité  extérieure  jusqu'à  ce  que  la  pointe  soit 
plongée  an  contact  du  dépôt  ou  de  la  portion  du  dépôt  à  recueillir. 
En  soulevant  peu  à  peu  le  doigt,  on  voit  monter  celui-ci,  et  réap- 
pliquant le  doigt  au  moment  jugé  convenable,  on  enlève  la  quan- 
tité voulue  de  liquide  ou  de  dépôt.  On  laisse  glisser  une  portion  de 
ce  dernier  sur  le  porte-objef,  et,  après  l'avoir  recouvert  d'une  lame 
mince,  on  l'étudié  à  un  grossissement  de  400  à  500  diamètres 
environ. 

Ce  dépôt  est  tellement  ténu  qu*on  ne  le  voit  pas  toujours  dans  le 
tube.  En  tenant  ce  dernier  verticalement  pendant  quelques  instants, 
des  parcelles  de  dépôt  ou  de  tout  autre  descendent  vers  son  extré- 
mité effilée,  et  on  attend  qu'elles  y  soient  rassemblées  pour  faire 
tomber  sur  le  porte-objet  la  goutte  de  liquide  qui  les  renferme. 
,  Cette  manière  de  faire,  indispensable  ici,  est  applicable  à  l'étude 
du  plus  grand  nombre  des  dépôts  peu  abondants. 

Cet  énéorème  ne  montre  que  quelques  cellules  épithéliales 
pâles,  soit  pavimenteuses,  larges  de  5  à  4  centièmes  de  milli- 
mètre ,  ou  du  double  plus  grandes ,  venant  de  la  vessie  et 
de  l'urèthre,  soit  sphéroîdales,  venant  de  la  vessie,  tantôt  isolées, 
tantôt  réunies  en  petit  nombre.  11  y  en  a  généralement  si  peu,  qu'il 
faut  ordinairement  les  chercher  longtemps  avant  de  les  trouver  ; 
il  est  parfois  nécessaire  de  les  chercher  sous  un  faible  objectif  que 
l'on  remplace  par  un  plus  fort,  après  avoir  fixé  le  porte-objet  quand 
les  cellules  sont  amenées  dans  le  champ  du  microscope. 

C'est  des  parois  de  la  vessie,  et  non  du  rein  ni  de  l'urèthre,  que 
vient  cette  petite  quantité  de  mucus  et  d'épi thélium. 

Dans  ces  circonstances  comme  dans  toutes  les  autres  dont  il  sera 
question  ci-après,  on  peut  trouver  ces  cellules  épithéliales  entière- 
ment couvertes  de  très-fines  granulations  contiguês  et  de  volume 
uniforme,  si  on  observe  l'urine  assez  longtemps  après  la  miction 
pour  qu'il  commence  à  s'y  développer  des  vibrions.  Leur  noyau  et 
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leon  granulations  propres  sont  alors  plus  ou  moins  masquées  par 
les  granules  précédents,  qui  sont  de  ceux  qui  ont  été  considérés 
comme  des  Microeoccus,  etc.  (Y.  p.  559.) 

Il  y  a  parfois  en  même  temps  dans  la  préparation  quelques  leu- 
cocytes (globules  muqueux).  Le  mucus  vésical  qui  les  accompagne 
est  tellement  ténu  et  gonflé  par  l'eau,  qu'il  ne  montre  pas  alors 
les  stries  qu'il  offre  dans  les  cas  de  catarrhe  vésical  et  propres  à 
la  plupart  des  mucus  qui  n'ont  pas  séjourné  dans  un  liquide  aqueux. 

735.  Dans  l'urine  normale,  au  moment  de  la  miction,  on  voit 
flotter  deux,  trois,  ou  un  plus  grand  nombre  de  filaments  d'un  gris 
blanchâtre,  bien  décrits  par  H.  Donné,  qui  tombent  lentement  au 
fond  du  vase  laissé  en  repos.  Ils  ont  de  1  à  3  ou  3  centimètres  de 
long,  et  de  1  à  3  dixièmes  de  millimétré  environ  d'épaisseur.  On 
peut  parvenir  à  les  saisir  isolément  avec  la  pipette,  comme  il  a  été 
dit  plas  haut  pour  les  préparer  et  les  examiner  sous  un  grossisse- 
ment de  400  diamètres  au  moins.  Du  reste,  le  microscope  en  mon- 
tre parfois  de  plus  petits,  invisibles  à  l'œil  nu  dans  le  dépôt,  presque 
imperceptible,  ou  dans  rénéorème  des  urines  normales.  On  en  peut 
naturellement  aussi  trouver  dans  divers  dépôts  morbides. 

Ils  sont  constitués  par  un  filament  microscopique  de  mucus  assez 
ferme,  se  gonflant  peu  à  peu  dans  l'urine,  ordinairemoit  strié  en 
long,  parfois  à  stries  nulles  ou  à  peine  visibles,  mais  se  produisant 
au  contact  de  l'acide  acétique. 

Ce  mucus  englobe  de  fines  granulations,  des  leucocytes  plus  ou 
moins  déformés  et  allongés,  mais  reconnaissables  comme  tels  après 
Faction  de  l'acide  acétique,  des  leucocytes  sphériques,  parfois  des 
cellules  épithéliales  pavimenteuses,  et  quelquefois,  enfin,  chez 
l'homme,  des  spermatozoïdes  morts  ou  même  vivants  si  l'urine  est 
fraîche.  Ces  filaments  sontrectilignes  ou  diversement  flexueux,  selon 
les  hasards  de  la  préparation.  Ils  contiennent  des  leucocytes  en 
quantité  variable,  d'un  sujet  à  l'autre,  et  même  de  l'un  à  l'autre  des 
filaments.  Ceséléments  sont  plus  nombreux  sur  les  individus  qui  ont 
eu  des  blennorrhagies  que  dans  les  conditions  contraires,  et  les 
filaments  eux-mêmes  sont  plus  blancs  et  plus  abondants  alors 
que  dans  les  conditions  contraires. 

D'un  auteur  à  lautre,  on  trouve  ces  filaments  désignés  comme 
étant:  1^  des  cylindres  provenant  des  tubes  du  rein  ;  2®  plus  sou- 
vent comme  venant  des  canaux  prostatiques  ;  3®  et  enfin,  comme 
venant  des  tubes  testiculaires  et  épididymaires.  Mais  à  l'état  nor- 
mal, et  même  à  l'état  morbide,  aucun  de  ces  organes  ne  produit  du 
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mncm.  Je  me  suis  assuré,  au  contraire,  que  ces  filaments  simples 
ou  ramiHès  sont  formés  de  mucus  uréthral  accumulé  entre  les  plis 
de  sa  muqueuse,  où  il  englobe  des  leucocytes,  des  cellules  épithé- 
liales,  etc.  Sur  l'homme,  on  les  trouve  particulièrement  dans  les 
plis  du  golfe  de  Vurèthre  ou  de  Lecat,  à  la  jonction  des  parties 
membraneuses  et  bulbaire  du  canal.  C'est  là  qu'ils  englobent  quel- 
ques spermatozoïdes  qui  sortent  en  petit  nombre,  normalement  en 
dehors  de  toute  perte  séminale  chez  les  individus  qui  s'abstiennent 
de  coït  pendant  plusieurs  semaines,  par  une  cause  quelconque.  On 
peut  en  trouver  là,  ainsi  que  dans  l'urine,  même  chez  les  vieil- 
lards, fait  que  j*ai  constaté,  du  reste  Beale  l'avait  déjà  vu.  «Les 
filaments  formés  dans  les  heures  qui  suivent  le  coit,  en  renferment 
aussi. 

11  importe  d'étudier  ces  produits  dans  l'urine  normale,  pour  ne 
pas  leur  attribuer,  dans  les  dépôts  morbides,  une  importance  autre 
que  celle  qu'ils  ont.  On  voit  qu'ils  sont  formés  de  mucus  uréthral 
et  non  vésical,  rénal,  etc.  Les  leucocytes  et  l'épithélium  qu'ils  con« 
tiennent  viennent  aussi  de  Turèthre. 

La  présence  de  ces  filaments  avec  des  leucocytes  dans  l'urine  des 
femmes,  tant  dans  les  conditions  ordinaires  que  dans  l'état  de 
grossesse,  montre  qu'ils  ne  viennent  pas  des  tubes  prostatiques  ni 
des  tubes  séminaux. 

726.  Les  individus  atteints  de  blennorrhagie,  ou  qui  sont  guéris 
depuis  peu  de  cette  affection,  apportent  souvent  à  examiner  des 
urines  qui  contiennent  plus  de  ces  filaments  que  celles  des  sujets 
dont  l'uréthre  est  tout  à  fait  sain.  Ces  derniers  contiennent  surtout 
un  bien  plus  grand  nombre  de  leucocytes  qui  les  rendent  blan- 
châtres. 

Pendant  la  durée  de  la  blennorrhagie,  on  voit  en  outre  flotter 
dans  ces  urines,  ou  on  retire  du  fond  du  verre  à  pied  où  elles  cmt 
reposé  de  petits  lambeaux  de  l'épithélium  pavimenteux  de  l'uré- 
thre, et  quelques  leucocytes.  Parfois  on  y  trouve  un  ou  deux  petits 
flocons  nuageux  ou  bien  limités,  iormés  de  mucus  uréthral  englo- 
bant un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  leucocytes. 

On  peut  conserver  les  filaments  muqueux  décrits  plus  haut 
dans  un  mélange  à  parties  égales  d'alcool  et  de  glycérine,  ou  dans 
les  liquides  de  Pacini,  qu'on  fait  glisser  entre  les  lames  de  verre, 
après  avoir  enlevé  l'urine  par  capillarité,  à  l'aide  d'un  linge  fin  ou 
de  papier  brouillard. 

727.  Un  des  points  importants  de  l'application  du  microscope  k 
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rëtnde  des  urines,  consiste  dans  la  détermination  de  la  nature  des 
corpuscules  qui,  ne  lui  appartenant  pas  naturellement,  se  produi- 
sent au  sein  de  ce  liquide  ou  à  sa  surface,  après  son  émission,  et 
peuvent  se  trouver  mêlés  à  ceux  qui  proviennent  normalement  ou 
accidentellement  des  parties  constituantes  naturelles.  Ainsi,  en 
abandonnant  l'urine  à  elle-même,  on  verra  se  produire  les  cor- 
puscules indiqués  plus  haut  (page  559,  1®,  2®  et  3*),  pouvant 
former  une  couche  superficielle  molle,  glutineuse,  plus  ou  moins 
épaisse,  chargée  de  cristaux,  de  phosphate  ammoniaco-magnésien, 
parfois  assez  gros  pour  apparaître  sous  forme  de  granules  bril- 
lants. Cette  couche  dans  laquelle  prédominent  souvent  les  vibrions 
est  d'autant  plus  épaisse  et  se  forme  d'autant  plus  vite,  que  Turine 
est  mélangée  à  une  plus  grande  quantité  de  substances  organiques 
coagulables,  telles  que  du  mucus  ou  de  l'albumine.  Cette  formation 
a  attiré  l'attention  des  accoucheurs  qui  ont  appelé  kiesteine  le 
mélange  azoté  complexe  qu'on  en  retire. 

Elle  peut  se  former  aussi  contre  les  parois  du  vase  ;  elle  peut  se 
rompre  et  tomber  en  particules  jusqu'au  fond.  Lorsque  la  décom- 
position est  plus  avancée,  il  se  développe  parfois  des  monades  dans 
l'urine.  Ces  mêmes  granules  et  ces  vibrions  ou  encore  des  Lepto- 
thrix  ou  bactéries^  peuvent  se  produire  plus  ou  moins  vite  d'une 
urine  à  l'autre,  selon  sa  composition  dans  toute  la  masse  du  liquide 
commençant  à  s'altérer.  (Voy.  Beale,  De  Vurine^  des  dépôts  urinai- 
res,  etc.,  trad.  franc.,  Paris,  1865,  in-12,  p.  315;  et  Ch.  Robin. 
Leçons  sur  les  humeurs^  Paris,  1867,  in-8,  p.  744.)  Ces  particules 
lui  donnent  un  aspect  opalescent  tout  particulier  que  l'examen 
microscopique  fait  distinguer  aisément  de  Topalescence  qui  se  pro- 
duit quand  débute  le  dépôt  des  urates  de  soude  de  certaines  urines 
en  voie  de  refroidissement,  et  de  l'opalescence  due  à  des  matières 
grasses. 

Nous  avons  indiqué  aussi  (page  559 ,  3®  et  4*^)  quels  sont  les 
cryptogames  qui  se  développent  (fîg.  160)  souvent  dans  les  urines 
soit  sucrées,  soit  albumineuses,  etc.,  et  plus  ou  moins  rapidement 
selon  leur  composition.  Ajoutons  immédiatement  qu'il  peut  s'y 
développer  ou  y  tomber  quelques  autres  végétaux  unicellulaires 
(voy.  Ch.  Robin,  loc»  ciU^  p.  744)  «  et  spécialement  des  Sarcines  recon- 
naissables  à  leurs  cellules  cubiques  très-petites,  juxtaposées  en 
groupes  ou  fragments  cuboîdes  ou  prismatiques  pouvant  être  par- 
fois  assez  gros  pour  être  visibles  à  l'œil  nu. 

738.  Pour  examiner  les  nuicus  urinaires  morbides  dans  les  cas  de 
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cystite,  de  catarrhe  vésical,  etc.,  on  laissera  reposer  le  liquide  et 
on  prendra  avec  un  tube  une  portion  de  la  couche  qui  est  au  fond 
du  verre  ou  du  flacon.  Quand  le  mucus  est  filant,  très-visqueux, 
celui  qui  a  monté  dans  la  p^ette  ou  dans  le  tube  est  retenu  par 


Fig.  160,  —  Spores  d'espèces  iiidélerminées,  soit  à  contenu  granuleux  (c,  d,  /,  m),  soit  à 
contenu  transparent  (a,  t),  à  divers  degrés  des  modifications  qu'elles  subissent  lors  de 
leur  germination  {f,  g^  h^j,  k,  l)  ;  trouvées  dans  une  urine  albumineuse,  commençant 
à  s'altérer.  Grossissement  de  450  diamètres. 

la  masse  lorsqu'on  veut  retirer  ce  dernier.  11  faut  alors  décanter 
l'urine  qui  estau-dessus  du  dépôt  et  saisir  une  portion  de  ce  mucus 
avec  des' pinces,  pour  le  porter  sur  la  lame  de  verre  et  Tétudier  à  un 
grossissement  de  400  fois  ou  environ. 

On  y  constatera  les  caractères  connus  du  mucus  proprement  dit, 
la  présence  de  cellules  épithéliales  pavimenteuses  de  la  vessie. 
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polyédrique^  sphéroidales,  etc.,  granuleuses  ou  non,  et  enfin,  une 
quantité  de  leucocytes  variable  d'un  cas  à  l'autre.  On  recherchera 
quels  sont  ceux  qui  l'emportent  des  leucocytes  de  petit  volume 
qu*on  trouve  dans  le  mucus  peu  abondant,  produit  sans  qu'il  y  ait 
cystite  proprement  dite,  ou  des  leucocytes  ordinaires  du  pus,  plus 
ou  moins  granuleux  ^  On  recherchera  s'il  y  en  a  dont  la  superficie 
est  gonflée  en  une  vésicule  hyaline  dans  laquelle  reste  la  portion 
grenue  de  l'élément.  On  cherchera  en  outre  dans  ces  préparations 
s'il  s'y  trouve  quelques-uns  des  filaments  décrits  p.  587,  de  ceux 
dont  il  sera  question  plus  loin,  et  des  cristaux  ou  autres  dépôts. 
Dans  toutes  ces  observations,  et  particulièrement  dans  le  cas  de 
Texamen  des  urines  muqueuses,  il  importe  de  constater  si  le  liquide 
est  acide  ou  devenu  alcalin.  Lorsqu'il  est  ammoniacal,  ainsi  que 
cela  est  souvent  dans  les  cas  de  catarrhe  vésical,  le  mucus  devient 
glaireux,  et  miscible  partiellement  à  l'urine,  de  manière  à  la  rendre 
filante  même  dans  la  portion  qui  est  au-dessus  du  dépôt.  Des 
vibrions  s'y  produisent  alors  rapidement  en  grand  nombre  et  la 
rendent  louche.  MM.  Rayer  et  Davaine  en  ont  observé  dans  de  l'urine 
ttûde  ayant  cet  aspect  retirée  avec  la  sonde,  et  examinée  aussitôt 
après  chez  un  malade  atteint  de  catarrhe  vésical. 

7S9.  Du  pus  peut  être  mêlé  à  l'urine  dans  certains  cas  d'abcès 
ouverts  dans  la  vessie,  de  néphrite  sans  cystite,  et  alors  il  peut 
exister  sans  être  accompagné  de  mucus.  Il  donne  par  le  repos  une 
couche  bien  limitée,  d'un  blanc  grisâtre,  mat,  opaque,  ou  jaunâtre, 
un  peu  verdâtre  ou  non.  On  le  prépare  et  on  le  reconnaît  facilement 
en  prenant  un  peu  de  la  substance  avec  un  tube,  et  examinant  à  un 
grossissement  de  500  diamètres  environ. 

Les  leucocytes  ne  présentent  jamais  d'expansions  sarcodiques  ou 
amibiformes  dans  ces  conditions.  On  les  étudiera  comme  ceux  qui 
auraient  pu  être  pris  dans  le  pus  ou  dans  le  sang. 

Ces  éléments  peuvent  être  accompagnés  de  quelques-uns  des 
dépôts  cristallins  dont  il  sera  question  plus  loin,  de  ceux  d'urates 
particulièrement  ;  mais  quand  le  pus  vient  du  rein  ou  d*un  abcès 
ouvert  dans  la  vessie,  Turine  n'est  pas  ordinairement  anunoniacale, 
ni  chargée  de  phosphate  ammoniaco-magnésien,  conmie  lorsqu'une 
cystite  aiguë  ou  chronique  a  déterminé  la  production  des  leuco- 

*  Voy.,  sur  ce  point,  Ch.  Robin,  Uçons  sur  les  humeurs,  Paris,  1807,  ui-%% 
p.  006  et  suivantes.  Pour  les  applicalions  au  diagnostic,  etc.,  de  toutes  ces 
détenninations  et  des  suivantes,  voy.  le  même  ouvrage  et  L.  Dcalc,  loc.  cU, 
Paris  1S65,  'vbl-\%  cbap.  ni,  chap.  xiv,  etc. 
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cytes.  Toutes  les  fois,  du  reste,  qu'une  urine  sera  pitry/ento,  c'est- 
à-dire  chargée  de  leucocytes,  comme  lorsqu'elle  est  sanguinolente» 
l'examen  microscopique  du  dépôt  doit  être  complété  par  l'étnde 
chimique  du  liquide.  Après  Tavoir  séparé  de  ce  dernier,  on  y  déter- 
minera surtout  les  caractères  des  substances  coagulables  du  sérum 
qui  peut  s'être  mêlé  à  l'urine. 

730.  Lorsque  les  urines  sont  ammoniacales,  même  faiblement  et 
peu  chargées  de  principes  en  dissolution,  les  leucocytes  sont  g<»i- 
flés,  pâles,  montrant  bien  leur  noyau.  Ils  peuvent  l'être  au  point, 
parfois,  d'avoir  le  double  de  leur  volume  habituel.  Ce  gonflement 
qui  les  rend  pâles,  peut  porter  sur  toute  la  masse,  et  être  tel,  que 
les  granules  sont  doués  du  mouvement  brownien  dans  l'élément 
où  se  sont  formés  un  ou  deux  amas  nucléiformes  ;  sur  d'autres 
globules,  la  surface  de  l'élément  s'est  seule  gonflée  en  une  vésicule 
hyaline  entourant  la  masse  granuleuse  que  constitue  le  reste  de  ce 
dernier. 

liC  liquide  urinaire  ammoniacal  devient  lui-même  parfois  filant 
comme  s'il  était  muqueux,  par  suite  de  son  action  propre  sur  les 
mucus  et  sur  les  leucocytes  auxquels  il  fait  exsuder  un  peu  de  leurs 
substances  organiques  coagulables  qui  se  mêlent  au  fluide. 

731.  On  pourra  faire  des  préparations  à  conserver  en  collectioB' 
avec  ces  leucocytes,  en  enlevant  le  plus  possible  du  liquide  urinaire 
que  l'on  pompe  à  l'aide  du  papier  brouillard,  et  en  le  remplaçant 
par  du  liquide  de  Pacini  (voy.  page  376)  destiné  à  la  conservation 
des  leucocytes  et  ajouté  en  excès. 

Examen  des  spermatozaides  dans  turine, 

732.  11  est  trois  sortes  de  dépôts  urinaires  qui,  sans  être  sper- 
matiques,  peuvent  ressembler  à  ceux  que  donnent  le  sperme.  Ce 
sont  certains  dépôts  des  urates  non  colorés,  quelques  dépôts  de 
leucocytes  existant  en  petit  nombre,  et  ceux  de  cystine.  Il  faut,  par 
conséquent,  recourir  nécessairement  à  l'examen  microscopique 
pour  déterminer  leur  nature  réelle,  sans  parler  des  cas  dans  les- 
quels les  spermatozoïdes  ne  sont  pas  assez  nombreux  pour  former 
Une  couche  visible,  ou  restent  disséminés  dans  du  mucus,  dans  les 
sédiments  d'urate  de  soude,  de  sang,  etc. 

11  faudra,  par  conséquent,  laisser  reposer  le  liquide  pendant  6  à 
8  heures  au  moins  dans  un  verre  à  expérience,  puis  aller  prendre 
avec  le  tube  effilé  manié  comme  une  pipette,  un  peu  du  dépôt,  lors 
même  que  celui-ci  est  nuageux^  presque  imperceptible  (  on  le  cou« 
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Tre  ensuite  d'une  lame  mince  pour  l'observer  à  un  grossissement  de 
SOO  diamètres  ou  environ. 

Outre  les.  spermatozoïdes,  on  cherchera  à  voir  s'il  y  a  des  cris- 
taux 'd*oxalate  de  chaux,  des  leucocytes,  des  cellules  de  rëpithélium 
vésical,  elc.  (Voy  Ch.  Robin,  Leçons  sur  les  humeurs,  1867, 
p.  582.) 

Les  autres  détails  sur  cet  ordre  d'examen  ont  déjà  été  indiqués 
plus -haut  (page  576),  seulement,  il  faut  savoir  que  les  spermato- 
zoïdes ne  sont  pas  nécessairement  isolés.  Us  peuvent  être  encore 
oiglobès  dans  des  grumeaux  microscopiques  de  la  matière  demi* 
soUde  qui  donne  au  sperme  des  vésicules  son  aspect  gélatineux, 
matière  que  l'urine  gonfle  et  ramollit  sans  la  dissoudre.  Us  sont  alors 
accompagnés  des  autres  éléments  du  sperme  des  vésicules.  C'est  ce 
qui  arrive  quand  l'urine  est  rendue  peu  après  le  coït,  ou  parfois 
chez  les  personnes  jeunes  ou  âgées  dont  l'excès  de  sperme  se 
déverse  dans  l'urèthre  après  plusieurs  semaines  d'abstinence 
sexuelle. 

Dans  les  cas  où  on  pense  que  dans  une  urine  sanguinolente  il  y 
a  des  spermatozoïdes,  c'est  toujours  au  fond  du  vase,  au-dessous 
du  dépôt  sanguin,  qu'il  faut  les  chercher,  et  qu'on  les  trouve  le 
plus  abondamment  quand  ils  existent  réellement. 

Examen  du  sang  dans  tes  urines. 

73S.  11  n'est  pas  difficile  de  déterminer  la  présence  du  sang 
dans  les  urines,  les  hématies  n'étant  pas  trës-modifiées  par  ce 
liquide.  11  importe  de  connaître  ce  dernier  fait,  les  cas  dans  les- 
quels l'urine  est  colorée  en  rouge  hémaiique  par  des  matières  colo- 
rantes liquides  et  non  par  des  globules  n'étant  pas  rares.  Quelques 
globules  rouges  cependant  deviennent  dentelés,  et  d'autres  sont 
rendus  hémisphériques,  par  gonflement  sur  l'une  de  leurs  faces, 
l'autre  restant  concave.  Ce  gonflement  s'observe  sur  un  plus  grand 
nombre  d'éléments  si  le  liquide  commence  à  devenir  ammoniacal 
que  dans  le  cas  contraire. 

Quand  lurine  modifie  les  globules  de  telle  manière  qu'elle  devient 
noirâtre,  on  trouve  habituellement  les  hématies  devenues  pâles  au 
centre,  et  à  contour  net  et  foncé,  ce  qui  leur  donne  un  peu  l'aspect 
d'un  petit  cercle. 

Si  l'urine  est  très-sensiblement  colorée,  il  sufGt  d'en  mettre 
immédiatement  une  goutte  entre  deux  verres  pour  constater  la  pré- 
sence des  globules  sanguins.  Si  ces  éléments  sont  peu  nombreux, 

RoHK .  —  Microscope.  38 


5d4  PREPARATION  DES  URINES  LACTESCENTES. 

il  est  utile  de  les  laisser  se  réunir  au  fond  d'un  verre  à  réactif,  par 
un  repos  de  8  à  12  heures.  On  les  prend  alors  à  l'aide  d'un  tube 
cfnié  manié  comme  une  pipette.  On  constate  ainsi,  mieux  que  de 
toute  autre  manière,  quels  sont  les  autres  parties  cristallines  ou 
organiques  qui  les  accompagnent. 

Le  sang  qui  vient  du  rein  ou  du  bassinet  par  suite  de  la  présence 
d'un  calcul  logé  dans  ces  organes  ou  dont  d'autres  causes  amènent 
l'épanchemenl,  peut  être  accompagné  de  leucocytes  et  de  cellules 
épithéliales.  Les  caractères  de  celles-ci  peuvent  aider  à  faire  con- 
naître le  point  de  départ  de  l'hémôrrhagie.  Des  cellules  prisma- 
tiques, souvent  très-grandes,  à  un  ou  deux  noyaux,  avec  d'autres 
cellules  polyédriques  ou  sphéroïdales  ayant  de  i  à  4  gros  noyaux 
nucléoles  et  chargés  de  grosses  granulations  grisâtres,  indiquent 
une  desquamation  épithéliale  des  calices,  du  bassinet  ou  des  ure- 
tères. Il  faut  naturellement  avoir  comparé  antérieurement  l'épithé- 
lium  de  ces  régions  à  celui  du  rein  et  de  la  vessie  pour  déterminer, 
d*après  la  nature  de  ceux-ci,  les  cas  dans  lesquels  le  sang  vient 
du  rein,  du  bassinet,  ou  au  contraire,  de  la  muqueuse  vésicale 
seulement. 

Il  est  nécessaire  de  séparer  par  décantation  l'urine  du  dépôt, 
lorsque  le  sang  est  abondant,  pour  constater  la  présence  ou  l'ab- 
sence de  l'albumine  dans  la  première. 

734.  Dans  le  cas  d'hématurie  chyleuse  ou  lactescente,  les  glo- 
bules sanguins  tombant  au  fond  du  vase  par  le  repos,  tandis  que, 
au  contraire,  les  granules  graisseux  tendent  à  se  réunir  vers  la 
surface  du  liquide,  on  préparera  l'urine  chargée  de  ces  granules 
comme  s'il  s'agissait  du  chyle  ou  du  sérum  lactescent  du  liquide 
sanguin,  et  on  l'examinera  à  l'aide  d'un  grossissement  de  500  à 
600  diamètres.  Les  granules  graisseux  qui  rendent  l'urine  laiteuse 
ou  opaline  sont,  pour  la  plupart,  tellement  fins,  qu'il  faut  d'abord 
une  certaine  attention  pour  les  distinguer.  On  observera  leur  mou- 
vement brownien,  on  pourra  les  dissoudre  par  l'éther  ou  les  faire 
se  réunir  en  gouttelettes  plus  grosses  en  chaufTant  la  préparation 
sur  la  lampe  à  alcool,  ou  mieux  en  chaufTant  préalablement  une 
certaine  quantité  de  liquide  dans  un  verre  de  montre  ou  une  cap- 
sule, si  l'urine  n'est  pas  trop  albumineuse  pour  se  coaguler  en 
masse. 

Dans  toutes  ces  circonstances,  il  importe  de  rechercher  si  le  dé^ 
pôt  formé  au  fond  du  verre  à  réactif  contient,  en  outre,  des  fila- 
ments  du  rein,  des  épithéliums,  etc. 
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Le  petit  volume  [des  granules  graisseux  qui  colorent  ces  urines 
et  dont  il  sera  toujours  utile  de  s'être  fait  une  idée  en  examinant 
du  chyle  pris  sur  Un  chien,  etc.,  permettra  toujours  aisément  de  les 
distinguer  des  globules  de  lait  qu'on  est  parfois  appelé  à  voir  dans 
l'urine  de  certains  simulateurs  qui  le  mêlent  à  ce  liquide,  pour 
faire  croire  à  l'existence  de  quelque  affection  morbide  singulière. 

Préparation  de  la  fibrine  dans  les  urines. 

735.  On  peut  rencontrer  de  la  fibrine  dans  l'urine  dans  deux  or- 
dres de  conditions. 

Le  plus  souvent,  c'est  dans  les  cas  de  cystite  cantharidienne  où 
des  lambeaux  de  pseudo-membranes  fibrineuses  grisâtres,  mêlés 
ou  non  à  du  mucus  et  accompagnés  de  leucocytes  avec  ou  sans  hé- 
maties, flottent  dans  l'urine  et  se  réunissent  par  le  repos.  Pour  les 
préparer,  on  les  saisit  avec  des  pinces  et  on  les  place  sur  le  porte- 
objet  pour  les  dissocier  un  peu  au  besoin  avec  les  aiguilles,  sans 
addition  d'autre  liquide  que  l'urine  même.  (Voy.  Ch.  Robin,  Leçons 
sur  les  humeurs,  1867,  p.  477.) 

Dans  certaines  formes  d'hématurie,  la  fibrine  se  coagule  dans 
Turine  avant  ou  après  son  émission,  la  rend  presque  gélatiniforroe, 
pui^,  en  se  rétractant,  elle  forme  des  caillots  de  figures  variées 
(voy.  Ch.  Robin,  t^.,  p.  722),  colorés  ou  non.  On  les  prépare 
comme  les  précédents  pour  en  déterminer  la  nature.  L  action  de 
l'acide  acétique  sur  la  fibrine  qui  les  constitue  permet  de  les  dis- 
tinguer aisément  des  filaments  de  mucus  à  substance  striée  dont  il 
a  déjà  été  question.  Elle  met  en  évidence  les  leucocytes  et  les  épi- 
théliums  que  la  fibrine  peut  avoir  englobés. 

11  faut,  avant  de  se  servir  de  cet  agent,  examiner  avec  soin  les 
dispositions  en  séries  et  autres  que  présentent  les  hématies  dans 
ces  caillots. 

On  peut  conserver  pendant  des  mois  et  même  des  années , 
dans  le  liquide  de  Pacini  destiné  à  la  préparation  des  hématies 
(p.  376),  soit  la  fibrine  de  ces  caillots,  soit  les  globules  rouges  des 
hématuries,  en  ayant  soin  de  reprendre  autant  d*urine  que  possible 
à  la  préparation  avant  de  lui  réajouter  le  liquide  conservateur,  tou- 
jours mis  en  excès* 

Préparation  des  sédiments  épithéliaux  de  Vurine. 

736.  On  ne  constate  guère  de  sédiments  urinaires  dans  lesquels 
prédominent  les  épithéUums,  ou  du  moins  dans  lesquels  ils  îov^ 
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ment  la  partie  essentielle  de  ceux-là,  que  chez  les  individus  affectés 
de  fongus  vésical.  (Voy.  Ch.  Robin,  loc.  cit.,  p.  728.) 

Le  liquide  renferme,  en  outre,  le  plus  souvent  une  quantité  plus 
ou  moins  considérable  de  sang. 

La  préparation  se  fait  en  prenant  avec  un  tube  une  portion  du 
dépôt,  qu'on  examine  à  un  grossissement  de  400  à  500  diamètres. 

On  constatera  ainsi  la  présence  des  épithéliums  nucléaires  et 
cellulaires  de  la  vessie.  Ces  derniers  offrent,  et  surtout  dans  les 
cas  de  tumeurs  amenant  la  production  de  ces  desquamations  et 
dépôts,  des  variétés  de  forme  plus  nombreuses  et  plus  singulières 
que  partout  ailleurs. 

Ces  cellules  sont  isolées  ou  juxtaposées  en  lambeaux  ;  ceux-ci  re- 
produisent souvent  la  forme  en  doigt  de  gant  des  saillies  papiU 
laires  du  fongus  qu'elles  engainaient.  11  peut  y  avoir  des  papiUes 
dont  les  capillaires  sont  vides  ou  pleins  de  sang,  et  soit  pourvues 
encore  de  cette  gaine  épithéliale,  soit  au  contraire  privées  de  celle- 
ci.  Leur  substance  homogène  finement  grenue  montre  parfois  les 
noyaux  et  les  fibres  du  tissu  lamineux  qui  prennent  part  à  leur 
constitution.  Les  urines  qui  contiennent  ces  dépôts  sont  toujours 
plus  ou  moins  sanguinolentes. 

Du  reste,  pour  arriver  à  déterminer  la  nature  de  ces  dépôts  et  de 
plusieurs  de  ceux  dont  il  a  été  question  plus  haut,  et  dont  il  va  être 
parlé,  il  sera  toujours  nécessaire  d'avoir  examiné  auparavant  non- 
seulement  Tépithélium  vésical,  mais  aussi  les  variétés  de  cellules 
épithéliales  qu'on  trouve,  sur  le  cadavre,  desquamées  dans  le  bas- 
sinet. 

Dans  les  urines  albumineuses,  il  existe  parfois  des  cellules  épi- 
théliales du  rein  ,  polyédriques  ,  arrondies  ou  même  presque 
prismatiques,  courtes,  qui  sont  plus  ou  moins  pleines  de  gouttes 
d'huile,  jaunes,  brillantes,  qu'un  peu  d'habitude  fait  distinguer 
aisément  des  gouttes  plus  petites  et  plus  foncées  que  renferment 
les  leucocytes  devenus  granuleux,  pouvant  se  rencontrer  avec 
celles-là  quand  les  urines  sont  purulentes.  Pour  déterminer  leur 
nature,  du  reste,  il  est  indispensable  d'avoir  observé  les  cellules 
de  cette  espèce  sur  des  reins  frais  d'individus  morts  de  la  maladie 
de  Bright. 

On  peut  trouver  quelques-unes  de  ces  diverses  cellules  qui 
sont  devenues  le  siège  d'un  gonflement  hyalin,  vésicuïiforme, 
par  un  commencement  d'altération  cadavérique,  surtout  dans  Tu- 
rine  alcaline. 
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On  consenre  aisément  ces  épîthéliums  en  les  mettant  dans 
le  liquide  de  Padni  indiqué  plus  haut  (p.  377)  et  dans  la  glycé- 
rine gélatînée  (p.  372)  en  procédant  comme  je  l'ai  dit  ci-dessus 
(p.  395,  g  735). 

Préparation  ^des  filaments  du  rein  tombés  dans  les  urines. 

737.  Le 'contenu  des  tubes  propres  du  rein  peut,  dans  certaines 
conditions  morbides  et  dans  d'autres  circonstances  presque  nor- 
males, être  entraîné  par  l'urine.  On  le  trouve  alors  dans  ce  liquide 
sous  forme  de  petits  filaments  ou  cylindres^  dont  le  diamètre  est 
naturellement  mesuré  par  celui  des  conduits  dont  ils  représentent 
le  moule.  Ces  filaments  sont  pleins,  une  seule  variété  exceptée,  et 
ne  doivent  par  conséquent  pas  être  appelés  tubes  graisseux,  cireux , 
fibrineux,  etc.,  comme  le  font  quelques  auteurs. 

Il  est  fort  rare  de  les  trouver  assez  abondants  pour  former  à  eux 
seuls  un  dépôt,  ou  du  moins  un  dépôt  visible  à  l'œil  nu.  Us  sont 
presque  toujours  mêlés  comme  parties  accessoires  aux  particules 
qui  constituent  essentiellement  un  dépôt  ;  il  faut  le  plus  ordinaire- 
ment faire  passer  sous  les  yeux  une  étendue  plus  ou  moins  grande 
de  la  préparation  avant  d'en  trouver  un  ou  deux  dans  le  champ 
du  microscope. 

Il  en  existe  plusieurs  variétés  distinctes  par  leur  structure,  mais 
chacune  n'est  pas  rejetée  spécialement  dans  une  maladie  donnée  à 
l'exclusion  des  autres  ;  toutes  les  fois  qu'on  en  trouve,  il  y  en  a 
presque  toujours  de  deux  ou  trois  variétés  ensemble.  (Voy.,  sur  leur 
structure,  sur  les  circonstances  qui  en  amènent  l'expulsion  et  sur 
leur  signification  morbide  dans  ces  cas:  Beale,  de  r Urine ^  etc., 
trad.  franc.  Paris,  in-i2,  1865,  p.  358;  Ch.  Robin,  Leçons  sur  les 
humeurs^  Paris,  1867,  in-S'^,  p.  732,  et  les  Traités  de  pathologie.) 

Pour  les  étudier,  on  procédera  ainsi  qu'il  suit  :  si  Turine  ne 
donne  pas  de  dépôt  bien  évident,  on  prendra  particulièrement  les 
portions  recueillies  au  début  et  à  la  fin  de  la  miction  ;  après  l'avoir 
laissé  reposer  dans  un  verre  à  réactif,  on  prendra  à  l'aide  d'un  tube 
effilé,  manié  comme  une  pipette,  une  goutte  du  liquide  au  fond  du 
verre,  que  l'on  examinera  entre  deux  lames  de  verre,  comme  à  l'or- 
dinaire. On  pourra  d'abord  parcourir  la  préparation  sous  un  gros- 
sissement de  100  diamètres  environ,  qui  peimet  d'apercevoir  les  fila- 
ments, dont  on  achèvera  l'étude  à  l'aide  d'un  grossissement  de  400 
à  500  diamètres.  Si  le  dépôt  est  abondant,  c'est  en  examinant  celui- 
ci  de  la  manière  qui  vient  d'être  indiquée  que  l'on  se  préoccupera 
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de  la  possibilité  de  trouver  ces  fifaments.  Du  reste,  pour  les  étudier 
d'abord,  afin  de  les  reconnaître  dans  les  urines  quand  les  recher- 
ches chimiques  l'exigent,  il  faut  prendre  Turine  mêlée  d'épithé- 
lium  du  bassinet  d'individus  morts  de  fièvre  typhoïde  ou  autres  af- 
fections générales.  Là  on  en  trouvera  en  assez  grand  nombre  sur 
la  plupart  des  sujets  pour  se  familiariser  avec  leurs  caractères  dis- 
tinctifs  et  avec  ceux  des  ëpithéliums  du  rein  et  des  uretères. 

Ces  filaments  se  montrent  d'une  manière  générale  sous  forme  de 
cylindres  épais  de  2  à  5  centièmes  de  millimètre,  d'une  longueur 
qui  varie  entre  un  et  quelques  dixièmes  de  millimètre,  rarement 
divisés  une  ou  deux  fois  dichotomiquement. 

738.  Lors  du  rétablissement  de  la  sécrétion  urinaire  ralentie, 
dans  les  fièvres  éruptives  ou  autres,  pendant  la  néphrite  aiguë,  etc., 
dans  les  dépôts  colorés  d'urates  granuleux  ou  dans  les  dépôts  cris- 
tallins d'acide  urique,  on  rencontre  surtout  des  cylindres  creux  « 
ou  mieux  des  gaines  épithéiiales,  formés  de  cellules  juxtaposées  de 
l'épithélium  rénal  ou  de  noyaux  séparés  les  uns  des  autres  par  de 
la  matière  amorphe,  non  segmentée  en  cellules. 

On  peut  parfois  reconnaître  aussi  des  cellules  épithéiiales  du  rein 
/  isolées.  On  peut,  en  outre,  observer  avec  eux  quelques-uns  des 

cylindres  indiqués  ci-après,  à  l'exception  de  ceux  qui  sont  chai^^és 
de  granules  graisseux. 

739.  Dans  les  urines  des  cholériques,  dans  celles  des  sujets  at- 
teints des  affections  notées  ci-dessus,  au  début  de  l'albuminu- 
rie, etc.,  on  trouve,  soit  seuls,  soit  avec  des  gaînes  épithéiiales, 
des  cylindres  pleins,  soit  hyalins  (tubes  ou  moules  cireux  de  Beale 
et  autres  auteurs),  soit  d'aspect  grenu,  en  raison  de  la  présence 
des  particules  qu'ils  ont  englobés.  Ces  filaments  ne  sont  pas  mu- 
queux  et  ne  réagissent  pas  comme  le  mucus,  ni  comme  la  fibrine, 
au  contact  de  l'acide  acétique.  Il  en  est  quelquefois  qui  sont  comme 
plissés  et  chinonnés. 

Ils  peuvent  être  rendus  granuleux  : 

\^  Par  des  granulations  grisâtres  distribuées  uniformément  ou 
non  dans  e  sens  de  leur  longueur,  s'avançant  jusqu'à  la  surface 
du  cylindre  ou  laissant  une  couche  hyaline  supcnieielle  dépasser 
la  portion  granuleuse  plus  centrale  (tubes  ou  moules  granuleux 
ordinaires  de  la  plupart  des  auteurs). 

2®  Avec  ces  granulations  peuvent  se  montrer  des  granules  d'u- 
rates, des  grains  d'oxalate  de  chaux  en  sablier  ou  en  octaèdre,  dans 
certains  cas  de  choléra  (Beale),  des  noyaux  d'épithélium  rénal. 
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pris  ponr  des  globules  de  mucus  par  quelques  auteurs,  des  cellules 
èpithéliales  même,  ordinairement  petites  et  irrégulières. 

3"  Parfois  ces  cylindres  sont  rendus  granuleui  par  des  noyaux 
et  des  cellules  épithëliales  presque  exclusivement  et  sont  assez  rap- 
prochés pour  sembler  formés  par  elles ,  mais  irrégulièrement  en- 
tasses. 

4®  Assez  souvent,  des  globules  rouges  du  sang,  reconnaissables  à 
leur  coloration  et  à  leurs  réactions  sont  englobés  dans  des  cylindres 
soit  hyalins,  soit  plus  ou  moins  granuleux. 

Il  faut  signaler  spécialement  les  filaments  ou  cylindres  le 
plus  souvent  volumineux,  plus  ou  moins  remplis  de  granulations 
ou  gouttes  huileuses,  qui  leur  donnent  un  aspect  particulier,  qu'on 
trouve  dans  ies  urines  des  sujets  atteints  de  néphrite  albummeuse 
à  une  période  plus  ou  moins  avancée.  On  peut  parfois,  quoique  ra- 
rement, trouver  en  même  temps  dans  ces  urines  des  cellules  èpi- 
théliales du  rein  contenant  quelques  gouttes  huileuses. 

Les  cylindres ,  moules  ou  filaments  peuvent  être  conservés 
dans  la  glycérine  additionnée  d*un  peu  d'eau  (Beale),  et  mieux  en- 
core dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  572).  Beale  recommande  avec 
raison  de  les  colorer  avant  avec  la  solution  ammoniacale  de  carmin 
très-faible. 

Préparation  des  dépôts  durâtes  alcalins  et  terreux. 

740.  Le  plus  commun  des  sédiments  urinaires  est  celui  qui  se 
produit  pendant  le  refroidissement  de  Turine  à  sa  surface ,  sous 
forme  de  pellicule,  ou  qui,  tombant  de  suite  au  fond,  adhère  plus  ou 
moins  fortement  aux  vases,  soit  à  l'occasion  de  quelques  change- 
ments aux  exercices  ou  au  régime  habituels,  d'un  mouvement  fé- 
brile, durant  la  fièvre  quelle  qu'en  soit  la  cause,  etc.  Sa  couleur 
varie  avec  les  proportions  de  la  matière  colorante  de  l'urine  depuis 
le  gris  blanchâtre  ou  jaunâtre,  jusqu*au  rouge  plus  ou  moins  brun 
acajou,  comme  dans  les  cas  de  maladie  du  foie,  etc. 

Gomme  pour  tous  les  dépôts  pulvérulents,  celui-ci  se  prépare 
en  en  prenant  une  portion  au  fond  du  vase  qu'on  place  entre  deux 
lames  de  verre  et  qu'on  examine  à  un  grossissement  de  400  à  500 
diamètres.  On  reconnaît  alors  que  c'est  un  urate  soit  alcalin,  soit 
terreux,  à  ce  que  ce  dépôt  est  formé  de  granules  arrondis  ou  ova- 
laires,  ayant  de  1  à  5  millièmes  de  millimètre  de  large,  presque 
tous  du  même  volume  dans  chaque  cas,  réfractant  assez  fortement 
la  lumière,  à  contour  net,  d'un  gris  jaunâtre  sous  le  microscope  et 
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souvent  agglutinés  ensemble  en  petits  groupes  ou  en  courtes  séries, 
mais  se  dissociant  facilement. 

En  faisant  glisser  une  goutte  d*acide  acétique,  chlorhydrique  ou 
nitrique  entre  les  deux  lames  de  verre  on  les  voit  se  dissoudre»  et 
au  bout  de  quelques  minutes  il  se  produit  sous  les  yeux  de  l'obser- 
vateur des  lamelles  losangiques,  et  peu  à  peu  des  rhomboèdres 
d'acide  urique  incolore,  mis  en  liberté  par  le  réactif  qui  s'est  em- 
paré de  la  base. 

L'analyse  de  ce  dépôt  montre  qu'il  est  formé  surtout  d'urate  de 
soude  avec  un  peu  d'urate  de  potasse,  un  peu  d'urate  d'ammo- 
niaque qu'on  a  cru  longtemps  y  être  le  plus  abondant,  et  des 
traces  d'urates  de  magnésie  et  de  chaux,  ainsi  que  de  phosphates 
de  soude  et  de  chaux.  Sa  couleur  est  due  à  un  peu  de  matière  co- 
lorante urinaire  fixée  par  ces  sels. 

Ces  granules  peuvent  former  à  eux  seuls  certains  dépôts  ou  être 
accompagnés  d'un  petit  nombre  de  quelques-uns  des  divers  corps 
décrits  précédemment  et  ci-après.  Ils  peuvent  au  contraire  être  mêlés 
comme  partie  accessoire  à  tel  ou  tel  des  sédiments  formés  princi* 
paiement  par  Tune  quelconque  de  ces  espèces  de  corps. 

Souvent  ces  urates  dits  amorphes  se  déposent  sur  les  filaments 
venus  du  rein  ou  d'autres  parties  des  sédiments  qui  existaient  dans 
l'urine  avant  leur  dépôt. 

Dans  les  dépôts  urinaires  des  enfants  surtout  et  parfois  des 
adultes  atteints  de  dyspepsie  avec  mouvement  fébrile,  etc.,  on  peut 
trouver,  bien  que  rarement,  avec  l'urate  précédent  ou  avec  Tacide 
urique,  etc.,  des  corpuscules  foncés  presque-  noirs  à  la  périphérie 
ayant  depuis  quelques  millièmes  de  millimètre  jusqu'à  deux  ou 
trois  centièmes,  soit  régulièrement  globuleux,  soit  pour  la  plupart 
hérissés  de  pointes  aiguës.  Ils  sont  isolés  ou  soudés  ensemble ,  et 
parfois  même  en  forme  de  sablier. 

Ils  donnent  aussi  des  cristaux  d'acide  urique  au  contact  des 
acides,  et  l'analyse  montre  qu'ils  sont  formés  surtout  par  de  l'urate 
acide  de  soude  et  d'ammoniaque. 

Ces  divers  urates  peuvent  être  conservés  en  préparation  dans 
l'eau  créosotée  ou  en  ajoutant  à  l'urine  qui  les  tient  en  sus- 
pension de  la  créosote  ou  de  l'acide  phénique.  J'en  conserve  depuis 
plusieurs  mois  dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  372). 

PréparatUm  des  dépôts  d'acide  urique. 
741 .  Seul  ou  mêlé  aux  urates,  l'acide  urique  se  prépare  comme 
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ceux-ci,  et  parfois  il  est  utile  de  le  recueillir  SLxec  une  curette 
contre  les  parois  du  vase  dans  lequel  l'urine  a  séjourné  et  contre 
lesquels  il  s*e8t  déposé  en  cristaux  isolés  ou  groupés,  aperceva- 
bles  à  l'œil  nu  ou  à  la  loupe. 

Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  décrire  les  variétés  si  nombreuses  de 
forme  et  de  volume  de  ces  cristaux  rhomboédriques  ou  dérivant  du 
rhomboèdre,  non  plus  que  les  manières  diverses  dont  ils  se  grou- 
pent et  les  teintes  jaunes  ou  d'un  rouge  plus  ou  moins  foncé  qu'ils 
peuvent  offrir  suivant  les  conditions  morbides  ou  de  régime  qui 
ont  amené  la  production  et  Texcrétion  en  excès  de  l'acide,  avec 
ou  sans  production  de  graviers  et  de  calculs.  (Voy.  Ch.  Robin  et 
Verdeil,  Chimie anatomique,PBvisiSbZ,  in-8,  t.  Il,  p.  395  et  suiv.,  et 
pi.  Il  à  XIII.  Ch.  Robin,  Leçons  sur  les  humeurs,  p.  705.  Beale, 
loc.  eit,,  chap.  xvi.)  Ces  particularités  de  forme  et  de  couleur  font 
distinguer  immédiatement  ces  cristaux  de  tous  les  autres  dépôts 
cristallins  urinaires  sans  qu'il  y  ait  doute  possible.  Les  acides  acé- 
tique, chlorhydrique  et  nitrique,  ajoutés  à  la  préparation,  ne  les 
dissolvent  pas  comme  ils  le  font  pour  le  phosphate  ammoniaco- 
magnésien.  Au  contraire,  l'addition  de  la  solution  de  potasse  con- 
centrée les  dissout,  surtout  si  on  chauffe  un  peu  la  préparation, 
tandis  qu'elle  ne  dissout  pas  les  cristaux  d'oxalate  de  chaux  qui, 
quoique  insolubles  dans  l'acide  acétique,  ont,  du  reste,  une  tout 
autre  forme.  On  n'a  besoin  réellement  de  recourir  à  cet  essai  com- 
paratif que  dans  les  cas  assez  rares  où  de  petits  cristaux  aciculaires 
d'acide  urique  sont  groupés  en  forme  d'haltères  ou  de  sablier,  fait 
assez  commun  dans  les  dépôts  d'oxalates.  Ces  groupements  de 
l'acide  urique  sont  même  toujours  plus  volumineux  que  ceux 
de  l'oxalate,  et  presque  toujours  colorés  en  jaune  ou  en  brun  rou- 
gefltre,  mais  non  incolores  comme  ces  derniers. 

Dans  certains  cas  de  gravelle  et  surtout  de  calculs  du  rein  ou 
des  bassinets  accompagnés  ou  non  d'hématurie,  au  lieu  de  cris- 
taux d'acide  urique  ou  en  même  temps  qu'eux  on  peut  trouver  des 
grains  arrondis  ou  cylindroîdes,  mamelonnés  ou  lisses,  avec  ou 
sans  cristaux  saillants  à  leur  surface,  formés  d'acide  urique  rou- 
geâtre,  foncé.  Ces  calculs  microscopiques  ont  de  trois  à  cinq  cen- 
tièmes jusqu'à  deux  à  trois  dixièmes  de  millimètre  d'épaisseur;  ils 
se  rencontrent  dans  les  cas  de  calculs  plutôt  que  dans  les  dépôts 
urinaires  proprement  dits.  Ils  sont  généralement  accompagnés  de 
globules  sanguins  et  des  épithéliumsdu  rein,  du  bassinet,  etc., 
selon  les  cas. 
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742.  Malgré  leur  résistance  à  beaucoup  d'agents,  les  cristani 
d'acide  urique  sont  difficiles  à  conserver  longtemps,  sans  passage 
de  leur  face  à  Tétat  grenu  et  sans  émoussement  de  leurs  arêtes  et  de 
leurs  angles.  Quand  ils  sont  mélangés  à  des  urates,  etc.,  Beale  re 
commande  d'employer  comme  véhicule  un  mélange  d*huile  de 
naphte  et  de  créosote.  S*ils  sont  seuls  dans  un  dépôt,  on  peut  laver 
celui-ci  à  Tacide  acétique,  le  sécher  ensuite,  puis  l'humecter  avec 
un  peu  d'essence  de  térébenthine  avant  de  le  mettre  dans  le  baume 
de  Canada  à  une  température  peu'élevée  pour  ne  pas  les  fendiller. 
J'en  conserve  depuis  plusieurs  mois  dans  la  gélatine  glycérinée^ 
sans  passage  à  l'état  grenu,  etc. 

Préparation  de  Voxalaie  de  chaux. 

743.  11  est  très-rare  de  trouver  l'oxalate  de  chaux  en  quantité 
assez  considérable  pour  former  un  dépôt  visible  à  l'œil  nu  dans  les 
nombreuses  conditions  de  régime  ou  morbides  et  d'empoisonné^ 
ment  qui  en  amènent  la  formation. 

Dans  les  cas  de  pertes  séminales,  où  s'ils  sont  excrétés  à  la  suite 
d'ingestion  d'aliments  végétaux,  tels  que  l'oseille,  qui  renferment  des 
oxalates,  rien  ne  fait  soupçonner  sa  présence.  11  en  est  même  ainsi 
chez  certains  des  individus  qui  portent  déjà  un  calcul  mural.  Dans 
ces  mêmes  conditions  et  duranl  les  maladies,  ils  peuvent  accompa- 
gner les  sédiments  d'urates,  d'acide  urique,  etc.,  dans  les  prépara- 
tions desquels  il  faut  chercher  avec  soin  les  cristaux  de  ce  sel. 

Pour  en  déterminer  la  présence  dans  les  urines  sans  dépôts  ou 
presque  sans  dépôt,  il  faut  laisser  séjourner  douze  à  vingt-quatre 
heures  le  liquide  dans  un  verre  à  réactif  et  en  prendre  ensuite 
une  goutte  au  fond  du  vase  avec  le  tube  effilé  manié  comme  une 
pipette.  S'il  y  a  un  dépôt  muqueux  léger  ou  prononcé,  c'est 
plutôt  dans  ce  dépôt  qu'au  fond  du  verre  qu'il  faut  prendre  la 
goutte  de  matière,  car  le  mucus  les  retient  en  plus  grand  nombre 
qu'il  n'en  tombe  au  fond. 

Le  petit  volume  habituel  de  ces  cristaux  oblige  de  les  chercher 
çà  et  là  dans  la  préparation  sous  un  grossissement  de  400  à  600 
diamètres.  Dans  les  flocons  de  mucus,  purulent  op  non,  l'on 
tombe  parfois  sur  des  points  où  les  cristaux  très-petits  ou  non,  soni 
réunis  en  une  sorte  de  couche  pulvérulente  étalée.  On  en  trouve  qui 
ont  depuis  un  ou  deux  millièmes  de  millimètre  de  large  jusqu'à 
cinq  ou  six  centièmes,  ce  qui  est  rare.  Il  est  utile  de  les  faire  rouler 
dans  le  champ  du  microscope  soit  pour  bien  voir  s'ils  sont  régu- 
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lièrement  octaédriques  ou  plus  ou  moins  surbaissés  et  aplatis,  ou 
allongés  en  prisme ,  soit  pour  saisir  les  différences  d'aspect  qu'ils 
ont  alors  selon  qu'ils  sont  vus  sur  telle  ou  telle  de  leurs  faces  ou 
qu'ils  prèsoitent  directement  ou  obliquement  un  de  leurs  angles  à 
I'cbU  de  l'observateur. 

Ils  sont  incolores,  trés-transparenls,  ce  qui  fait  que  les  arêtes  de 
la  portion  tournée  vers  l'observateur  et  de  la  portion  opposée  se 
voient  en  même  temps,  en  dessinant  des  figures  variées  selon  la 
manière  dont  elles  se  croisent. 

Il  y  en  a  parfois  plusieurs  qui  sont  soudés  ensemble,  bien  que 
fort  petits. 

Dans  les  cas  où  le  dépôt  d'oxalate  de  chaux  est  relativement 
abondant,  comme  dans  l'épilepsie,  la  chorée,  certaines  paraplé- 
gies, etc.,  les  cristaux  sont  accompagnés  de  petits  groupements 
de  cesel  en  forme  de  sablier  et  même  d'ovoïde  ou  de  sphéroïde.  Ce 
sont,  comme  pour  les  amas  analogues  de  phosphates  et  carbonates 
calcaires,  de  petites  aiguilles  indislinctes  le  plus  souvent  qui  se 
réunissent  ainsi,  et  comme  alors  aussi  après  la  dissolution  du  seK 
il  reste  une  légère  gangue  organique  qui  reproduit  la  forme  de 
l'amas.  On  peut  trouver  de  ces  amas  en  sablier  jusque  dans  les 
tubes  du  rein  et  dans  leurs  moules. 

Les  cristaux  et  les  groupements  d*oxalate  de  chaux  sont  insolu- 
bles dans  l'acide  acétique,  ce  qui  les  distingue  des  cristaux  de 
phosphate  ammoniaco-magnésien  et  des  groupes  en  sablier  de  car- 
bonates et  de  phosphates  calcaires.  Ils  sont  insolubles  dans  la  so- 
lution de  potasse  chaude,  ce  qui  les  distingue  des  amas  de  forme 
analogue  offerts  parfois  par  l'acide  urique. 

11  est  des  urates  qui  aussi  peuvent  être  groupés  en  forme  de  sa- 
blier à  extrémités  peu  renflées;  l'acide  acétique  les  fait  recon- 
naître en  les  dissolvant  et  donnant  lieu  à  la  formation  de  cristaux 
d'acide  urique  dans  leur  voisinage. 

On  conserve  très-bien  les  diverses  formes  d'oxalate  de  chaux 
dans  la  gélatine  glycérinèe  (p.  372),  dans  la  glycérine  pure  ou  ad- 
ditionnée d'un  peu  d'eau.  Deale  recommande  le  mélange  de  créo. 
sole  et  d'huile  de  naphte.  On  peut  aussi  les  conserver  dans  le 
baume  du  Canada,  mais  l'indice  de  réfraction  de  ces  corps  diffé- 
rant peu,  ils  y  paraissent  très-pàles.  D'après  quelques  essais  encore 
peu  nombreux  que  je  fais,  on  pourrait,  je  crois,  les  conserver 
ainsi  que  la  plupart  des  autres  sédiments  salins  des  urines  dans 
la  solution  de  colophane  au  chloroforme  (p.  366). 
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Préparation  du  phosphate  ammoniaco-magnésien, 

744.  II  se  rencontre  très-souvent  en  petite  quantité  dans  les 
urines  neutres  ou  même  légèrement  acides,  mêlé  aux  dépôts  déli- 
râtes, etc.  Il  est  plus  abondant  au  milieu  des  sédimeqts  salins  ou 
organiques  des  urines  neutres  ou  surtout  alcalines.  Il  forme  par* 
fois  la  partie  principale  de  certains  dépôts  de  l'urine  des  paraplé- 
giques, des  individus  ayant  des  abcès  du  rein,  etc.  Pour  commencer 
à  étudier,  on  fera  bien  de  prendre  celui  qui  se  montre  à  la  surface 
de  l'urine  abandonnée  pendant  plusieurs  jours  à  l'air  libre  et  cooi- 
mençant  à  devenir  ammoniacale.  On  peut  en  obtenir  de  suite  en 
versant  de  l'ammoniaque  dans  l'urine,  mais  les  groupements 
étoiles  de  petits  cristaux  qui  se  déposent  alors  ne  ressemblent  pas 
à  ceux  qui  se  produisent  dans  les  conditions  morbides  où  on  est 
appelé  à  voir  ce  phosphate. 

Dans  ces  dernières  circonstances,  il  se  présente  sous  forme  de 
cristaux  incolores,  généralement  volumineux,  réfractant  fortement 
la  lumière,  dérivant  du  prisme  rectangulaire  droit,  par  décroisse- 
ments  sur  les  angles  et  les  arêtes  qui  donnent  des  formes  très-variées 
à  ces  solides.  Les  plus  petits  de  ces  prismes  pourraient  parfois  être 
confondus  avec  les  cristaux  d'oxalate  de  chaux,  mais  la  facilité 
avec  laquelle  ils  se  dissolvent  dans  l'acide  acétique,  permet  de  les 
distinguer  aisément.  Le  grand  volume  habituel  de  ces  cristaux  fait 
qu'il  n*est  que  rarement  nécessaire  de  se  servir  de  forts  grossisse- 
ments pour  les  observer. 

Dans  les  dépôts  plus  ou  moins  blancs  que  chez  quelques  malades 
il  constitue  contre  la  muqueuse  vésicaleoucellede  Turéthre,  outre 
les  grands  cristaux  précédents  on  trouve  parfois  des  groupes  cris- 
tallins de  lamelles  étroites  adhérentes  ensemble,  groupes  se  croisant 
au  nombre  de  deux,  trois  ou  un  plus  grand  nombre.  L'acide  chlorhj- 
drique,  en  les  dissolvant,  montre  que  les  uns  et  les  autres  fixent 
une  gangue  azotée  amorphe  après  eux;  dans  celle-ci  souvent  il  met 
en  évidence  une  quantité  variable  de  petits  octaèdres  d'oxalate  de 
chaux.  Cette  action  amène  le  dégagement  de  quelques  bulles  de 
gaz  montrant  qu'ils  sont  accompagnés  d'un  peu  de  carbonates  cal- 
caires. 

Seul  ou  accompagné  d'urates  et  de  carbonates,  il  se  ren- 
contre fréquemment  dans  les  incrustations  de  la  muqueuse  vési- 
cale  et  des  sondes  laissées  à  demeure  dans  la  vessie  qui  peuvent 
prendre  des  aspects  les  plus  variés,  surtout  quand  le  pus  et  le  sang 
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les  colorent  de  différentes  manières.  Quelquefois  la  singularité  de 
ces  aspects,  les  réactions  indiquées  plus  haut  exécutées  sous  le 
microscope  ou  dans  un  verre  de  montre,  font  aisément  recon- 
naître l'uniformité  de  la  composition  de  ces  concrétions  ;  car,  en 
général,  dans  ce  cas,  les  formes  cristallines  n'existent  plus  ou  sont 
trop  confuses  pour  être  caractéristiques. 

On  les  rencontre  si  souvent  qu'il  est  rare  qu'on  ait  besoin 
de  les  conserver  en  préparation.  Ils  s'altèrent  du  reste  aisément. 
Beale  recommande  comme  devant  être  préféré  à  tous  les  autres  le 
liquide  conservateur  composé  d'une  solution  de  chlorhydrate  d'am- 
moniaque dans  l'eau  distillée. 

Préparation  du  phosphate  de  chaux. 

745.  Le  phosphate  de  chaux  tribasique  ou  des  os  se  rencontre 
en  petite  quantité  dans  certains  dépôts  salins  et  organiques  des 
urines  neutres  et  surtout  alcalines,  ainsi  que  des  urines  putréfiées. 
Parfois,  mais  rarement,  comme  dans  certains  cas  d*ostéomalacie, 
il  forme  la  partie  la  plus  abondante  des  sédiments.  On  ne  sait  par 
conséquent  presque  jamais  d'avance  si  on  en  verra  ou  non  en  fai- 
sant une  préparation  de  l'un  de  ces  divers  dépôts. 

11  faut  dans  tous  les  cas  l'étudier  ù  l'aide  d'un  grossissement  de 
400  à  500  diamètres.  11  présente  presque  toujours  sous  le  micro- 
scope les  deux  formes  suivantes  réunies.  La  plus  grande  partie  est 
à  l'état  de  granules  sphéroïdaux  ou  un  peu  anguleux,  peu  régu- 
liers, épais  de  quelques  millièmes  de  millimètre  à  un  ou  deux  cen- 
tiémes  au  plus.  Ils  réfractent  fortement  la  lumière  en  lui  donnant 
une  teinte  brunâtre  ou  jaune  au  centre  et  noire  à  la  périphérie. 
Leur  surface  peut  être  lisse  ou  grenue  ou  finement  hérissée,  sur- 
tout quand  ils  se  sont  produits  dans  de  l'urine  riche  en  phosphates 
qu'on  a  laissé  évaporer.  Avec  eux  et  en  plus  grand  nombre  parfois 
sont  des  amas  enferme  de  sablier  pouvant  atteindre  un  volume  de 
un  à  deux  centièmes  de  millimètre.  11  est  des  cas  dans  lesquels  ils 
sont  accompagnés  de  cristaux  en  lamelles  étroites  allongées,  ou  en 
aiguilles  isolées  ou  groupées  de  diverses  manières.  Des  cristaux 
analogues  ayant  les  mêmes  réactions  se  voient  parfois  dans  les 
urines  acides  avec  de  l'oxalate  de  chaux  et  semblent,  d'après  la 
réaction  du  liquide,  être  plutôt  du  phosphate  acide  de  chaux  que  du 
phosphate  tribasique  ou  des  os. 

Les  grains  amorphes  et  en  sablier  du  phosphate  de  chaux  se  dis- 
solvent au  contact  de  l'acide  acétique  concentré  et  de  l'acide  chlor- 
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hydrique  étendu,  mais  bien  plus  lentement  que  ceux  d'urate  de 
soude.  Ils  laissent  après  eux  une  gangue  organique  incolore.  Les 
cristaux  signalés  plus  haut  se  dissolvent  bien  plus  lentement  que 
les  cristaux  de  phosphate  ammoniaco-magnésien.  Les  grains  de 
carbonate  de  chaux  ressemblant  aux  précédents,  se  dissolvent  aussi 
bien  plus  yiteque  ceux  du  phosphate,  et  surtout  ils  dégagent  alors 
des  bulles  de  gaz  d'une  manière  très-caractéristique. 

On  peut  débarrasser  ces  grains  des  cristaux  de  phosphate 
aramoniaco-magnésien  en  lavant  le  sédiment  sur  un  filtre  ou  dans 
un  tube  avec  de  Teau  très-légèrement  acidulée  avec  de  l'acide  acé- 
tique, puis  avec  de  Teau  pure.  On  peut  alors  les  conserver  dans 
Feau  alcoolisée,  phéniquée  ou  glycérinée,  dans  Thuile  de  naphte 
créosotée,  la  gélatine  glycérinée,  etc. 

Préparation  du  carbonate  de  chaux. 

746.  Il  se  présente  comme  partie  accessoire  dans  les  sédiments  des 
urines  putréfiées,  de  beaucoup  d*urines  alcalines,  surtout  chez  les 
enfants  et  normalement  c'est  lui  qui  rend  jumenteuses  les  urines 
des  herbivores.  Ici  il  est  à  l'état  de  granules  plus  ou  moins  fins,  de 
sphères  et  d'amas  en  sablier  qui  peuvent  atteindre  un  diamètre 
de  quelques  centièmes  de  millimètre.  Souvent  des  stries  s'irra- 
dient du  centre  vers  la  circonférence. 

Dans  les  urines  humaines  on  les  voit  sous  forme  de  sphérules  ré- 
gulières,  isolées  ou  réunies  en  plaques  ou  en  forme  de  sablier. 

Tous  ces  grains  réfractent  fortement  la  lumière  en  lui  donnant 
une  teinte  jaune  plus  ou  moins  foncée,  tandis  que  leur  contour  est 
très-noir.  Leur  dissolution  au  contact  des  acides,  avec  dégagement 
de  gaz  sous  les  yeux  de  Tobservateur,  permet  de  les  distinguer  aisé- 
ment des  autres  corpuscules  sédimentaires  de  même  forme.  Il  faut 
les  étudier  sous  un  grossissement  de  400  diamètres  ou  environ. 

Quand  on  peut  isoler  ces  grains  dans  l'urine  des  herbivores» 
par  exemple,  on  les  conserve  aisément  dans  l'eau  alcoolisée  ren-> 
due  très-légèrement  alcaline  par  la  soude  ou  l'ammoniaque. 

Préparation  des  sédhnents  de  cystine. 

747.  La  production  de  la  cystine  en  quantité  suffisante  pour 
qu'elle  se  dépose  dans  l'urine  n'a  lieu  que  très-rarement.  Cepen- 
dant on  trouve,  particulièrement  chez  les  individus  qui  ont  ou  qui 
ont  eu  des  calculs  de  cystine,  des  sédiments  cristallins  d'un  blanc 
assez  pur  en  général,  et  plus  ou  moins  épais  formés  par  ce  prin- 
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cipe.  On  recueille  ces  derniers  comme  on  le  fait  pour  les  autres  sé- 
diments cristallins,  et  il  faut  les  examiner  à  un  grossissement  de 
500  à  500  diamètres,  selon  le  volume  des  cristaux.  Ces  corps  sont 
des  plus  aisément  reconnaissables,  même  lorsqu*ils  sont  mélangés 
d'urates  et  d'acide  urique,  ou  de  cristaux  de  piiosphate  ammo- 
niacoHuagnésien  si  Turinc  est  alcaline.  La  plupart  sont  des  lamelles 
régulièrement  hexagonales,  parfois  assez  épaisses  pour  former  de 
véritables  prismes  à  six  pans;  elles  sont  isolées  ou  superposées, 
ou  encore  groupées  en  amas  par  adhérences  de  leurs  bords.  Il  en 
est  qui  ont  la  forme  d'aiguilles  isolées  ou  en  amas  irradiés.  Ces 
cristaux  sont  incolores  et  réfractent  fortement  la  lumière. 

Les  caractères  précédents  et  leur  faible  solubilité  dans  Tammo- 
niaque  quand  on  les  place  dans  une  goutte  de  ce  liquide  qu*on 
chauffe,  sans  formation  de  granules  ou  d'aiguilles  d'urates,  permet 
de  les  distinguer  sans  difficulté  des  cristaux  d'acide  urique,  qui  par- 
fois, bien  que  fort  rarement,  sont  incolores  et  présentent  des  formes 
pouvant,  à  un  premier  examen  trop  peu  attentif,  ressembler  à  ceux 
de  la  cystine.  L'acide  acétique,  même  concentré,  ne  les  dissout  pas  ; 
maisjes  acides  sulfurique,  chlorhydrique  et  azotique  non  étendu 
les  dissolvent. 

L'insolubilité  de  ces  cristaux  dans  l'eau  permet  d'en  faire  aisé- 
ment des  préparations  qui  se  conservent  dans  ce  liquide  pur,  et 
mieux  créosote  ou  phéniquè. 

ART.   VI.    —  DE  l'examen   DU  CONTENU   INTESTINAL   ET   DES   FÈCES. 

748.  Rien  n'est  plus  fréquent  que  l'obligation  dans  laquelle  se 
trouvent  les  anatomistes,  les  physiologistes  et  les  médecins  de 
faire  des  préparations  du  contenu  intestinal  soit  pendant  la  durée 
de  recherches  physiologiques,  soit  dans  le  but  d'applications  chi* 
miques  ou  médico-légales. 

Quand  ce  contenu  est  liquide,  les  préparations  se  font  comme 
pour  les  autres  fluides  dont  il  a  été  question  précédemment.  11  est 
généralement  à  l'état  pulpeux  ou  de  pâte  plus  ou  moins  ferme  ;  les 
préparations  se  font  donc  le  plus  souvent,  par  simple  dissociation 
sur  le  porte-objet  des  parcelles  que  Ton  veut  examiner,  parcelles 
placées  dans  une  goutte  d'eau  ou  de  sérosité  incolore. 

Cet  examen  suppose  connues  les  particules  pouvant  venir  de 
rfntestin  et  des  glandes  qui  s'y  jettent.  Mais,  en  outre,  il  exige  la 
connaissance  préalable  des  caractères  principaux  des  tissus  ani- 
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maux  et  végétaux  ingérés  comme  aliments,  dont  il  faut  saisir  les 
modifications  successives  dans  chacune  des  divisions  principales 
du  tube  digestif.  Les  fréquentes  et  importantes  applications  qu'on 
en  peut  faire  exigent  donc  des  études  préalables  plus  étendues  peut- 
être  que  la  plupart  des  autres  observations  de  ce  geçre. 

Il  faut  tenir  compte  d'abord  de  ce  que  quelques  parcelles 
de  tous  les  corpuscules  qui  forment  les  poussières  peuvent  s'y 
trouver  accidentellement.  De  plus,  la  facilité  avec  laquelle  se  dé- 
veloppent, dans  ces  matières  en  voie  de  mélange  et  de  modifica- 
tions, des  animaux  et  des  végétaux  microscopiques,  fait  qu'on  doit 
avoir  examiné  préalablement,  à  Taide  du  microscope,  le  contenu 
des  diverses  parties  du  tube  intestinal  sur  des  suppliciés  ou  au 
moins  sur  des  chiens  tués  en  pleine  santé,  tant  à  jeun  que  durant  la 
digestion. 

La  nature  des  corpuscules,  observés  dans  ces  conditions,  exige 
que  Texamen  soit  fait  à  Taide  d'un  grossissement  de  500  diamètres 
ou  environ.  (Voyez,  pour  les  détails  concernant  ce  sujet,  tant  à 
l'état  normal  qu'à  1  état  pathologique,  Ch.  Robin,  Leçons  sur  les 
humeurs,  Paris,  1867,  in-8^  p.  801  à  823.) 

L'examen  microscopique  de  la  structure  cellulaire  végétale  des 
noyaux  arrêtés  dans  l'appendice  iléo-caecal,  des  graines  rejetèes 
avec  les  fèces  et  prises  pour  des  produits  morbides,  fait  recon- 
naître, mieux  que  tout  autre  moyen,  quelle  est  leur  nature  réelle 
et  leur  provenance.  On  procède  ici  comme  s'il  s'agissait  d'étudier 
des  noyaux  ou  des  graines  ordinaires.  (Yoy.  la  \\l^  section  ci-après.) 

749.  Notons  encore  ici  que  les  études  de  cet  ordre  poursui- 
vies sur  les  divers  animaux  vertébrés  et  invertébrés  sont  du  plus 
grand  intérêt  au  point  de  vue  de  l'histoire  naturelle. 

Les  éléments  anatomiques  et  les  fragments  des  tissus  végétaux 
sont  particulièrement  intéressants  à  étudier  dans  les  excréments 
des  chenilles,  des  insectes  parfaits,  des  mollusques  et  d'autres  ani- 
maux  herbivores.  Indépendamment  des  produits  de  ces  divers  or- 
dres en  rapport  avec  la  nature  de  l'alimentation,  il  faut,  sur  les 
animaux  ovipares,  tenir  compte  de  la  présence  à  la  surface  ou  dans 
l'épaisseur  des  fèces  de  grams  d'urate  de  soude  provenant  de  leur 
urine  qui  est  pâteuse.  Ces  grains  sont  arrondis,  isolés  ou  groupés, 
a  contour  net,  et  ils  réfractent  fortement  la  lumière.  L'action  des 
acides,  en  amenant  le  dépôt  de  cristaux  d'acide  urique,  les  fait  aisé- 
ment reconnaître  (voy.  plus  haut  p.  600).  Sur  les  insectes  on  en 
trouve  aussi,  mais  ils  y  sont  généralement  colorés  en  brun  rou- 
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geAtre;  on  peut  toutefois  en  déterminer  aisément  la  nature  par  le 
même  moyen. 

Parmi  les  faits  dont  il  faut  aussi  se  préoccuper  dans  cet  examen, 
compte  la  recherche  des  œufs  des  helminthes,  tant  dans  les  fèces 
des  inTortébrés  que  dans  celles  des  vertébrés,  dans  celles  de 
l'homme  en  particulier  ;  pour  cela,  on  les  prépare  par  dissociation 
dans  l'eau  comme  à  l'ordinaire,  et  on  les  examine  sous  des  grossis- 
sements de  50  à  100  diamètres,  puis  lorsqu'on  a  sous  les  yeux 
quelque  corps  que  Ton  suppose  être  un  œuf  d'helminthe,  on  rem- 
place l'objectif  faible  par  un  autre  grossissant  de  300  à  400  diamè- 
tres environ,  en  cherchant  à  ne  pas  déranger  la  préparation.  On 
peut  ainsi,  en  découvrant  leur  présence  dans  les  f^^es,  déterminer 
nettement  l'existence  dans  le  ivbe  digestif  de  tel  ou  tel  entosoalre. 
(Voy.  Daxaine,  Comptes  rendus  et  Mémoires  de  la  Société  de  biologie, 
Paris,  1857,  in-»>,  p.  188  et  Traiié  des  eittoeoaîre»,  Paris,  1860, 
p.  51 .)  Les  vers  dont  on  a  délerminé  ainsi  la  présence  chez  l'homme 
par  l'examen  de  leurs  œufs,  sont  ï Ascaride  londniùMe  (flg.  i61 ,  1*)  ; 
le  TrichûcephaluM  dis^mr  (2)  ;  ÏOxywre  vermiculatre  (3);  le  Tcé- 
nia  solmm  armé  (4)  ;  le  Bothriocéplude  large  (5)  ;  tous  ces  ento- 
zoaires  habitent  dans  le  tube  digestif.  Hais  H.  Davaine  a  de  plus 
constaté  la  présence  dans  les  fèces  du  mouton,  des  œub  du  Bi- 
Mtome  lancéolé  (6)  et  du  Distome  hépatique  (7)  qui  vivent  dans  les 
conduits  biliaires. 

750.  D'après  Gruby  et  Delafond,  les  ruminants  ont  quatre  eq>éiSëB 
d'infùsoires  vivants  dans  les  deux  premiers  estomacs;  mais  danë  le 
troisième  et  le  quatrième,  ainsi  t|Uë  dSHÎ  l%à  ffiStî^WS  ëkfiféittlSIlti- 
tielles,  on  ne  trouve  plus,  disëlit-ils»  t[Uë  Uà  eSKIMiftëS  de  ëëS  ftÉJ- 
malcules.  Le  cheval  a  dans  le  efecum  et  k  pëMie  dilatée  âtt  cMëh 
sept  espèces  de  ces  animalcules;  plus  ioiii»  dsils  la  partie  rttl^te 
du  célon  et  dans  le  rectum  on  he  trouve  pltts  que  leul*s  ciMpstMls 
vides.  11  sufOt  pour  les  voir  de  faire  une  t^rtpaMion  du  tttuislls 
comme  il  a  été  dit  déjà.  (Voy.  Attsri  plus  IttîU)  duis  lés  mtiims  tl 
et  111,  ce  qui  concerne  les  Parmtmiti  leS  Mmié^  ël  Ifiè  Vi^rtbàs 
trouvés  dans  l'intestin  de  l'honlitiê)  \AJ6.) 

Les  Leptothrix  (Bactéries)  ne  de  lH)ù%eilt  |[tas  A  l'ètSt  tlttffiUil 
dans  le  contenu  de  l'estomac  él  de  l'inlestiu  Ûé  l^hottittië;  tttftis 
ils  s*y  développent  de  dix  à  Vih^-qttillra  heUI^  ipi«S  Is  ttlOrt 
chef  les  suppliciés  et  pendant  la  vie  datant  un  grëlid  ll0ttlb^e  de  ijÉa- 
ladies.  Il  est  un  certain  nombre  de  dyspepsies  ^stHques  de  longUe 
durée  h  vomissements  fluides^  thMiblefti  gHsélres  ou  bnDlAlrte, 

C.  HosiH.  —  Microicope.  3tt 
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dans  lesquels  le  sédiment  et  les  particules  restant  en  suspension, 
qui  ne  sont  pas  des  débris  alimentaires,  se  trouvent  presque  entié- 
remrat  constitués  par  des  LepUh  ^  .^ 

Arix  et  des  Crjfplococau  du  fer-  ^  ^   9     St       m 

mmt  avec  ou  sans  leucocytes  un     ^  ^  m      %     ^  ^         '- 
peu  gonflés  et  quelques  cellules    ^^^     éff      •  m^  % 
épithéliales.  Les   premiers  sont      ^|^      ^      m  ^    9  ^f   * 
alors  remarquables  par  la  Ion-     ^  ^         ù  ^^ 

gueur  qu'ils  atteignent»  leurs  %  %  ^  «  9  v*^ 
flemosités  anguleuses,  etc.  a^ 

Les  Crjo^ococeuM  sont  à  TéUt  ^'^'  *•*  '• 

d'amas  de  cellules  ovoïdes  ou  parfois  sphériques  juxtaposées  en 
amas,  en  séries  plus  ou  moins  longues  ou  isolées  (fig.  162  (2)  et 
d'un  siyet  à  l'autre  peuvent  être  sans  nucléole  ou  pourvues  d'uii 
ondéole  brillant  (flg.  162,  a,  c). 


CHAPITRE  III 


751.  Les  préparations  microscopiques  des  parties  des  animaux 
soumis  à  la  dissection,  sont  faites  pour  montrer  :  1®  soit  leurs  par- 
ties constituantes  élémentaires  et  étudier  leur  forme,  leur  volume, 
leurs  caractères  physiques  et  chimiques,  leur  structure  propre, 
eomparativement  les  uns  aux  autres  et  comparativement  à  eux- 
mêmes,  selon  les  périodes  de  leur  évolution  et  les  phases  de  leurs 
modifications  pathologiques;  2^  pour  étudier  l'arrangement  réci- 
proque ou  texture  de  ces  corpuscules  dans  les  tissus  ou  parties 
complexes  qu'ils  forment  afin  de  déterminer  la  nature  élémentaire 
de  ceux-ci,  tant  normale  que  lésée.  Notons'  ici  qu'une  des  causes 
des  difficultés  pour  arriver  à  résoudre  ce  problàne  qu'éprouvent 
les  commençants,  consiste  en  ce  qu'ils  ne  savent  encore  convena- 
blement mettre  à  découvert  par  la  dissection  l'organe  dont  il  s'agit 
de  déterminer  la  nature  anatomique,  dissection  préalable  par  la- 
quelle il  faut  toujours  commencer.  Pendant  les  dissections  dans  les 


*  Cellolei  dn  ferment,  presque  toalef  tphéroUalef,  an  lieu  d*èCn  aUonféei.  |iriset  dans 
les  matières  Tomies,  dans  on  cas  d'nlcère  simple  de  l'estomac  STec  Tomimements  jour- 
naliers. On  en  voit  parfois  de  semblables  dans  les  fèces  diarrhèiques,  etc.  a,  fr,  c.  Cet- 
Inlet  réunies  on  isoléei  avec  on  gros  nucléole  brillant,  d,  Cellnlet  disposées  en  fériés 
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laboratoires  d'anatomie  descriptive,  il  faut  à  chaque  instant  recourir 
au  microscope  pour  déterminer  la  nature  de  tel  ou  tel  petit  organe 
que  le  scalpel  meta  découvert.  3"^  Les  préparationssont  encore  faites 
pour  étudier  la  forme,  les  dimensions,  les  rapports  et  la  constitution 
par  des  parties  similaires  de  tels  et  tels  tissus  des  organes  invisibles 
à  l'œil  nu,  ou  du  moins  très-petits,  sur  les  animaux  adultes  ou  em« 
bryonnaires  ;  pour  déterminer  aussi  leur  nature  en  tant  que  parties 
nerveuses,  musculaires,  glandulaires  de  tel  ou  tel  ordre,  fibreuse, 
cartilagineuse,  etc.,  etc.;  4<^  elles  sont  faites  enfin  pour  montrer 
même,. dans  les  animaux  très-petits,  tel  ou  tel  appareil,  c'est-à- 
dire  un  ensemble  d*organes  microscopiques  dont  les  connexions  et 
la  solidarité  tant  anatomique  que  fonctionnelle  ne  pourraient  être 
déterminées  autrement,  en  raison  de  leur  petit  volume. 

11  va  de  soi  qu'on  ne  doit  pas  s'attendre  à  trouver  dans  un  oti« 
vrage  de  ce  genre  la  description  même  des  objets  dont  le  mode  de 
préparation  fait  le  sujet  de  ce  chapitre.  C'est  dans  les  traités  clas- 
siques ou  dans  les  articles  de  dictionnaire  que  les  commençants, 
qui  ne  connaissent  pas  encore  les  caractères  anatomiques  essen* 
tiels  de  ces  êtres,  devront  puiser  les  documents  autres  que  ceux  qui 
concernent  les  procédés  à  suivre  pour  constater  leur  présence. 

752.  Dans  la  pratique,  on  trouve  souvent  réunies  dans  une  seule 
préparation,  toutes  les  parties  énumérées  plus  haut,  c'est-à-dire 
des  éléments  anatomiques  isolés  flottant  çà  et  là,  d'autres  associés 
en  une  masse  dans  laquelle  leur  arrangement  réciproque  peut  être 
constaté,  tuasse  entourant  ou  non  quelque  organe  microscopique^ 
tel  qu'une  glande  sudoripare,  lin  follicule  intestinal,  etc.  Mais  il 
importe  beaucoup  de  savoir  distinguer  logiquement  et  de  fait^  ce 
qui  est  élément  de  ce  qui  est  tissu  ou  partie  complexe,  et  à  quel 
tissu  appartiennent  les  couches,  les  conduits,  etc.,  qui  sont  associés 
en  tel  ou  tel  organe.  Car  od  ne  peut,  en  efiet,  avoir  une  idée  nette 
de  la  nature  réelle  des  parties,  qu'en  déterminant  quels  sont  les 
éléments  qui  les  composent,  quelles  sont  les  foimes,  les  réactions  et 
la  structure  de  ceux*ci,  et  à  quelles  phases  de  leur  évolutioti  nor-» 
maie  ou  morbide  se  trouvent  tels  et  tels  d'entre  eux.  Pour  cela,  otl 
devra  s'habituer  à  discerner  comparativement  le  volume,  la  forme, 
le  nombre,  les  caractères  physiques  et  chimiques,  ainsi  qUé  la 
structure  des  parties  que  montre  le  microscope. 

Les  coAimençants  devront  donc  préparer  et  étudier  d*abord  des 
éléments  anatomiques  isolés,  tels  que  ceux  qui  flottent  dans  les 
humeurs  (voy.  plus  haut,  page  333),  et  ensuite  des  épitbéliunls 
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libres  ou  juxtaposés  enlambeaux,  pris  successivement  sur  diverses 
muqueuses  et  dans  quelques  glandes,  en  procédant  à  leur  prépa- 
ration, ainsi  qu*il  a  été  dit  plus  haut  (p.  535). 

Il  est,  d'autre  part»  un  certain  nombre  d'éléments  et  de  tissus  qui 
prennent-  part  à  la  constitution  de  tant  d'organes,  qu'on  les  re- 
trouve dans  presque  toutes  les  préparations;  par  conséquent,  on  fera 
bien  de  les  étudier  dans  Tordre  indiqué  ci-aprés,  avant  de  pro- 
céder à  d'autres  recherches. 

ART.   1.   —   PRiPARAnOH  DB  Lk  RBRIIIB  GOAGOLÉE. 

753.  Les  cas  dans  lesquels  on  peut  avoir  à  préparer  la  fibrine 
coagulée  (voy.  p.  571,  §  699)  sont  les  suivants: 

1*  Celui  dans  lequel  le  sang  s'est  épanché  par  rupture  des  capil- 
laires concourant  directement  à  la  texture  d'un  tissu,  s'est  infiltré, 
en  un  mot,  entre  les  autres  éléments  de  ce  dernier  où  se  voient 
la  fibrine  et  lés  globules  sanguins  ; 

2^  Le  cas  dans  lequel,  en  se  coagulant  dehors  ou  dans  les  vais- 
seaux, la  fibrine  a  englobé  les  hématies  et  autres  éléments  du  sang, 
de  manière  à  former  un  caiUoi  ; 

5*  Celui  dans  lequel  s'étant  coagulée  lentement  dehors  ou  dans 
les  Taisseaux,  elle  s'est  isolée  des  hématies,  et  forme  un  coagulum 
incolore  analogue  à  la  couenne^  tout  en  retenant  pourtant  quelque- 
fois des  leucocytes  (fig.  163,e);  ce  deuxième  cas  complique  souvent 
le  premier  dans  les  gros  vaisseaux,  les  poches  anévrysmales  ou  les 
kystes  hématiques,  les  cavités  apoplectiques,  etc.  ; 

4^  Enfin,  le  dernier  cas  est  celui  dans  lequel  sans  rupture  des 
vaisseaux,  mais  en  raison  d'un  état  inflammatoire  ou  d'un  état 
général  particulier,  la  fibrine  a  exsudé  hors  des  vaisseaux  ;  elle 
forme  alors  une  pseudo-membrane  englobant  quelquefois,  ou  des 
leucocytes  seulement,  ou  des  leucocytes  et  des  épithéliums  en  même 
temps,  selon  qu*elle  siège  à  la  surface  d'une  séreuse  enflammée,  ou 
bien  d'une  membrane  muqueuse  ou  cutanée. 

En  général,  la  préparation  doit  être  faite  par  dilacéralion  dans 
l'eau  ou  une  sérosité  limpide,  comme  s'il  s'agissait  des  tissus  fibreux 
ou  lamineux.  Quand  elle  est  infiltrée  ou  enkystée  contre  la  face 
interne  des  parois  de  l'artère  pulmonaire,  des  veines,  etc.,  on 
pratiquera  des  coupes  minces  dans  le  tissu,  préalablement  durci  ou 
non,  selon  les  cas,  afin  de  voir  les  rappoits  souvent  complexes  de 
la  surface  du  caillot  avec  la  paroi  du  kyste  ou  des  portions  du  tissu 
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qu'il  a  englobés,  et  qui  dans  son  épaisseur  ont  pu  subir  div< 

modirira lions  en  consenaiil  ou  non  leur  vascularitè. 

On  Irailora  ensuite  la  fibrine  dilacèrée  ou  réduite  en  coupes  par 

I  fa  fibrine,  la  potasse,  l'animoniaque,  etc.,  pour  la  distinguer  des 

L  tièments  analomiques  qui  peuvent  l'accompagner ,  ou  du  tissu 


1 


Fi«.  163  ■- 

lamineui  auquel  elle  ressemble  parfois,  tant  qu'elle  conseiTe  » 
aspect  librillaire. 

7M.  Trés-netlemenl  fibrillaire  et  peu  granuleuseau  moment  ded 
coagulation,  la  fibrine  devient  avec  le  temps  de  plus  en  plus  hom 
gèni',  aniurplie,  granuleuse,  disposée  en  couches,  lamelles,  e 

'  Cajllul  flhhneuT  lant  t^lobulet  roufnn  rrinti^  Emu  forme  de  pteudo-i 
cMln.  diiii  un  ai  il'ulci^re  du  col  utérin  itac  bcmorrlHEic  a,  b.  ■'• 
lltirillaire  d«  la  lUnii»  dei  bords  du  ciillul.  c,  d.  rortion  plui  lîpaitsc  il  pliu  opaqMfl 
Il  nbrlDc  ett  nnemciu  grenue,  f.  l.«icac)le(  englobte  duo*  la  r  "  ' 
ou  flbiiUatre.  f,  g,  j.  Cuucbe  minco  nbrineufc  priie  A  la  Ik*  inle 
ottemË  d^inBujel  louniû  aox  diaflclions,  préparée  dans  Teau  «.■(  n 
ment  de*  airica  de  la  canehc.  i,  k.  Lsacocites  englobai  par  la  abnne  el  dëjl  |Alu  f 
l'acUon  de  l'eau  &»  dianx'Iri-s). 
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oa  bien  eHa  le  réduit  en  petits  fragments  granuleux,  le  plus  sou- 
vent polyédriques»  irréguUers,  à  angles  arrondis,  etc. 

Cest  li  un  foit  très-important,  formant  une  opposition  des  plus 
trmdiées  aiec  ce  qui  a  lieu  dans  les  substances  amorphes  pouvant 
eitérienrement  ressembler  à  la  fibrine,  que  ce  passage  graduel  de  la 
fibrine  coagulée,  de  Tétat  fibrillaire  le  plus  net  à  celui  de  matière 
amorphe  de  plus  en  plus  granuleuse,  a^ec  ou  sans  ramollissement, 
tandis  que  :  1*  dans  les  blastémes  naissent  des  fibres  et  des  cellules, 
des  capillaires,  etc.  ;  2*  dans  les  substances  amorphes,  qu'il  y  naisse 
on  non  des  éléments  divers,  elles  augmentent  de  quantité  d'une  ma- 
niéffB  graduelle  ;  la  fibrine,  au  contraire,  à  moins  d*hëraorrhagies 
rtpéléesy  diminue  peu  à  peu  de  masse,  bien  que  lentement. 

Enfin,  dans  la  fibrine,  indépendamment  de  ses  réactions  chimiques 
propires,  on  ne  voit  pas  naître  ainsi  des  éléments  anatomiques  figurés 
de  diverses  espèces,  soit  fibres,  soit  cellules,c'est  le  contraire  qui  a 
liea;  ce  sont  ceux  qu'elle  a  englobés  qu'on  voit  disparaître  par  ré- 
aorption,  avec  des  changements  divers,  selon  les  cas  dont  il  s'agit. 

Ainsi,  tandis  que  l'état  d'organisation  devient  de  plus  en  plus 
coMpleie  et  par  suite  de  plus  en  plus  manifeste  au  sein  des  blas- 
témes et  des  substances  amorphes,  par  génération  incessante  d'élé- 
ments anatomiques,  Yapparence  trompeuse  d'organisation  que  pré- 
sentait d'abord  la  fibrine,  loin  d'augmenter  avec  le  temps,  va 
graduellement  en  diminuant:  1*  par  son  passage  à  l'état  amorphe 
el  grenu  avec  diminution  de  consistance  et  de  quantité  ;  3*  par 
résorption  et  atrophie  des  éléments  anatomiques  qui  avaient  pu  élre 
englobés  par  elle  sans  qu'il  en  naisse  d'autres  à  sa  place. 

Dans  le  cas  à^mfiUration  sanguine  dans  les  interstices  des  fibres 
d*an  tissu,  les  hématies  disparaissent  par  résorption  de  tous  leurs 
principes,  à  l'exception  de  l'hématosine  qui  souvent  passe  à  l'état 
d'bématoldine,  cristallisée  ou  déposée  à  l'état  de  granulations  dans 
les  corps  fibro-plastiques,  les  cellules  épithéliales  ou  autres  de 
Toi^gane  qui  est  le  siège  de  l'épanchement  sanguin. 

La  fibrine  elle-même,  dans  ces  conditions,  passe  rapidement  à 
l'état  amorphe  et  granuleux,  puis  elle  diminue  incessamment 
de  quantité,  sans  qu'il  se  produise  d'éléments  anatomiques  à 
la  place  même  qu'elle  occupait,  dans  les  espaces  que  l'épanche- 
ment sanguin  s'était  creusés  et  qu'elle  remplissait.  Dans  le  cas  de 
la  production  d'un  blastéme  au  sein  du  même  tissu,  c'est,  au  con- 
traire, dans  ces  mêmes  portions  de  tissu  écartées  qu'a  lieu  la  nais- 
sance d'éléments  anatomiques,  quand  elle  survient. 
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755.  'En  se  coagalant  la  fibrine  peut  avoir  englobé  et  éntraihè  les 
hématies,  de  manière  à  former  un  caillot,  comme  on  le  voit  dans 
leâ  couches  récentes  des  poches  anèvrysmales,  dans  les  foyers  apo- 
plectiques les  plus  divers  ;  quand  alors  les  fibrilles  de  la  fibrine 
ne  sont  pas  colorées,  par  la  présence  des  hématies,  elles  sont  pin» 
immédiatement  contiguês  les  unes  aux  autres,  leur  masse  offre  pins 
de  résistance,  une  élasticité  plus  prononcée  que  celle  du  caillot 
rouge;  de  là  un  aspect  stratifié,  une  déchirure  en  couches  ou  lames 
très-caractéristiques.  La  connaissance  de  la  cause  si  simple  (FriK 
sence  d*hématies),  qui  apporte  tant  de  dissemblances  entre  les  mat- 
ses  de  fibrine  prises  dans  ces  deux  ordres  de  conditions,  suffit  pour 
montrer  qu'il  n'y  a  pas  plus  organisation  dans  ce  dernier  cas  que 
dans  le  premier. 

Avec  le  temps,  sauf  le  cas  de  nouvelles  hémorrhagies,  le  caillol  va 
en  diminuant  de  masse  au  lieu  d'augmenter.  Il  est  facile,  en  outre, 
de  voir  la  fibrine  passer  graduellement  à  l'état  amorphe  plus  ou 
itioins  granuleux,  sans  qu'il  naisse  trace  d'éléments  anatomiquea 
nouveaux,  soit  fibres,  soit  cellules.  Alors  aussi  s'observent  les 
phases  de  disparition  des  hématies  dont  l'hématosine  vient  colorer 
la  fibrine,  par  un  phénomène  analogue  à  ceux  dits  de  teinture,  ou 
se  mêler  à  elle,  soit  à  l'état  granuleux,  soit  sous  forme  cristal- 
line, lorsqu'elle  est  arrivée  à  l'état  d'hématoîdine. 

La  fibrine,  coagulée  après  épancbement  du  sang  liquide,  peut 
(près  des  bords  des  masses  qu'elle  forme)  être  tellement  enchevê- 
trée aux  éléments  anatomiques  des  tissus  au  sein  desquels  elle  se 
trouve,  qu'il  devient  quelquefois  impossible  à  l'œil  nu  de  distin- 
guer nettement  le  point  où  elle  cesse  d'exister.  L'examen  microsco- 
pique, aidé  de  l'emploi  des  réactifs,  lève  assez  vite  ces  diffi- 
cultés. 

La  fibrine,  coagulée  lentement  hors  ou  dans  l'intérieur  des  vais- 
seaux, mais  incolore  et  ayant  l'aspect  de  la  couenney  ne  diffère  du 
caillot  que  par  l'absence  d'hématies,  et  c'est  l'absence  de  celles* 
ci  qui  fait  qu'elle  offre  une  consistance ,  une  ténacité,  une  élas- 
ticité et  un  mode  de  déchirure  tout  particuliers.  De  là  vient  que 
souvent  la  fibrine,  sous  cet  état,  a  été  considérée  comme  un  tissu 
ou  comme  susceptible  de  s'organiser,  de  se  vasculariser,  de  devenir 
l'origine  d'un  tissu  morbide  ;  elle  asous  ce  rapport  été  assimilée  à  un 
blastème.  Or  il  n'y  a  pas  plus  de  raisons  pour  regarder  cette  fibrine 
comme  un  tissu  que  pour  donner  ce  nom  aux  caillots  apoplectiques  ; 
car  l'absence  d'hématies  ne  suffira  jamais  à  elle  seule  pour  faire 
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dira  qne  la  fibrine  constitue  un  tissu,  dans  ce  cas  plutôt  que  dans 
rnira. 

Dans  l'épaisseur  des  tissus,  tels  que  le  cerveau,  le  poumon,  etc., 
eomme  dans  les  poches  anëfrysmales,  le  bout  des  artères  liées,  les 
concrétions  polypiformes  du  cœur,  les  grosses  veines  comprimées 
par  une  tumeur,  etc.,  la  fibrine  passe  graduellement  de  l'état  fibril- 
laire  à  Tétat  amorphe  plus  ou  moins  granuleux,  etc.  Nulle  part  il 
■8  se  produit  à  son  aide  d'éléments  anatomiques  d'aucune  sorte. 
bi  un  mot,  dans  l'épaisseur  des  tissus  pas  plus  que  dans  les  poches 
«névrysmales  et  les  artères  liées,  la  fibrine  incolore  ne  devient  Ton- 
gine  d'un  produit  morbide  se  nourrissant  et  se  développant.  Par- 
font, au  contraire,  sa  masse  diminue  graduellement,  et  l'apparence 
d'organisation  par  intrication  fibrillaire  qu'elle  oiTrait  extérieure- 
ment disparaît  peu  à  peu  avec  le  temps. 

La  mince  couche  incolore  qui,  quelquefois  dans  un  caillot  intra- 
vaaciilaire  (fig.  163,  f)  est  interposée  aux  parois  artérielles  ou  vei- 
neuses d'une  part,  et  à  une  partie  profonde  plus  foncée  du  caillot 
d'antre  part,  se  comporte  avec  le  temps  conmie  de  la  fibrine  et  ne 
donnepoint  naissance  à  des  noyaux  embryo-plastiques,  des  fibres  la- 
minenses  et  des  capillaires.  Quant  aux  vaisseaux  qu'on  a  cru  souvent 
trouver  dans  les  caillots  ou  voir  passer  des  parois  vasculaires  jus- 
qu'à ceux-ci, l'observationmontre  que  ce  sont  de^  filaments  de  fibrine 
qui,  en  raison  de  l'adhérence  de  cette  dernière  aux  parois,  se  déchi- 
rent en  restant  adhérents  au  caillot  d'une  part,  au  vaisseau  de  l'autre. 

La  coloration  de  ces  filaments,  s'ils  sont  colorés,  et  celle  des 
stries  ou  points  étoiles  rougeâtres  des  caillots,  sont  dues  à  des  amas 
on  à  des  traînées  volumineuses  de  globules  sanguins  quand  lescail- 
lots  sont  récents,  h  des  granulations  d'hématoîdine  s'ils  sont  anciens 
et  lorsque  les  globules  sont  détruits.  Jamais  on  n'y  trouve  les  parois 
propres  des  capillaires  qu'on  rencontre  au  contraire  partout  où  il  y 
a  circulation,  quelque  rapidement  qu'elle  se  soit  établie  au  sein 
d'un  blastéme  en  voie  d'organisation  plus  complète,  comme  on  l'olh 
stfve  dans  les  bourgeons  charnus^  etc. 

La  fibrine  en  couches  ou  pseudo-membranes  à  la  surface  des 
muqueuses  où  elle  englobe  souvent  des  leucocvtes  ou  des  cellules 
Cpithéliales  dans  les  cas  de  diphthérite,  à  la  surface  des  séreuses  en- 
flammées où  elle  est  parsemée  de  leucocytes,  a  souvent  été  assimilée 
aux  blastèmes  en  tant  que  point  de  départ  d'une  organisation  plus 
complète,  sous  forme  de  néo-membranes  ^  ou  d'autres  produits  mor- 
bides. Pourtant  la  présence  des  éléments  ci-dessus^  dans  les  couches 
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de  fibrine,  n'est  pas  plusnin  caractère  d'organisation  de  ce  principe 
inunédiat  que  la  présence  des  hématies  dans  la  fibrine  du  caillot  de 
la  saignée  ne  fait  prendre  celui-ci  pour  un  tissu. 

En  outre,  si  la  fibrine  reste  dans  une  des  cavités  naturelles  da 
corps,  lorsque  la  mort  ne  survient  pas,  elle  y  éprouve,  ainsi  que 
les  éléments  englobés  par  elle,  le  même  passage  à  l'état  amorphe 
grenu,  etc.  que  la  fibrine  épanchée. 

756.  Dans  certaines  formes  d'hémoptysie  abondante,  la  fibrine  peat 
se  coaguler  dans  les  bronches  et  être  rejetée  sous  forme  de  caillots 
floconneux,  mamelonnés  ou  bosselés,  de  volume  variable,  souvent 
considérable,  englobant  des  bulles  d'air  qui  les  rendent  crépitants, 
qui  font  qu'ils  surnagent  dans  l'eau  et  qui  les  ont  fait  prendre  pour 
des  fragments  de  tissu  pulmonaire.  L'examen  à  l'aide  du  micro- 
scope, y  fait  reconnaître  aisément  l'absence  des  éléments  du  tissu 
pulmonaire,  les  caractères  de  la  fibrine,  qui  englobe  quelques  leu- 
cocytes, quelques  cellules  et  des  noyaux  libres  de  l'épithélium  pul- 
monaire, ainsi  que  des  hématies  en  quantité  variable.  11  en  est  de 
même  dans  quelques  formes  de  pneumonie  fibrineuse  et  diphthè- 
ritique,  avec  expuition  soit  de  filaments,  soit  de  flocons  très-petits 
diversement  configurés,  blancs  ou  rougeâtres,  et  principal^nent 
fibrineUx. 

ART.    n.  —  PRÉPARATION   DU   HSSU  CBLLULAHIB,   COMNECTIF  OU  UnilBUX, 

DU  TISSU  ADIPEUX  ET  DE   LEURS   ÉLÉIIEIITS. 

757.  Tissu  lamineux.' On  prendra  un  petit  fragment  de  tissu  la- 
mineux  sous  la  peau,  les  muqueuses,  les  séreuses,  entre  les  mus- 
cles, les  nerfs,  etc.,  qu'on  dilacérera  dans  l'eau  ou  dans  une  séro- 
sité. On  l'examinera  ensuite  à  un  grossissement  de  400  à  500  dia- 
mètres. 

On  cherchera  sur  les  bords  des  lambeaux  dissociés  les  fibres 
isolées,  celles  qui  sont  en  nappes  à  fibres  droites  ou  onduleuses  et 
en  faisceaux  proprement  dits.  On  suivra  ces  parties  des  points  où 
elles  sont  isolées  jusque  dans  les  fragments  non  comprimés  par  le 
couvre-objet  au  sein  desquels  leur  arrangement  réciproque  naturel 
est  conservé.  On  traitera  ensuite  la  préparation  par  l'acide  acétique 
pour  rendre  évidents  les  noyaux  dits  embryo-plastiques  ou  du  tissu 
cellulaire  et  les  fibres  élastiques  qui  accompagnent  les  fibres  lami- 
neuses.  On  examinera  la  quantité  relative  de  ces  éléments  que 
l'acide  ne  modifie  pas  notablement,  la  ^disposition  des  fibres  élasti- 
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qM0t  ioH  entre  les  fibres  lamineuses  isolées  on  en  nappes,  soit 
■ntoar  des  faisceaux  que  forment  ces  fibres. 

Soinent  on  y  dècoinre  alors  des  vésicules  adipeuses  isolée?,  en 
séries  ou  en  lobules,  et  des  vaisseaux  capillaires. 

La  préparation  se  fait  de  la  même  manière  chez  tous  les  verté- 
hrée  et  les  articulés.  Hais  pour  bien  voir  le  mode  réel  d*arrange- 
nuait  de  ces  divers  éléments,  les  uns  par  rapport  aux  autres,  ainsi 
que  les  corps  ou  cellules  fibro-plastiques  fîisiformes  ou  étoiles  dont 
partant  les  fibres  lamineuses,  on  fera  une  coupe  mince  des  por- 
tions de  ce  tissu  qui  sont  naturellement  gélatiniformes,  comme 
dans  le  rostre  des  poissons  sélaciens,  dans  l'organe  de  l'émail  des 
fietus  du  veau,  etc.,  dans  le  cordon  ombilical  ou  dans  les  tissus 
œdèmatiés  naturellement  ou  artificiellement.  Les  meilleures  coupes 
de  ce  genre  s'obtiennent  avec  des  ciseaux  courbes  bien  tranchants; 
dies  n'ont  généralement  pas  besoin  d'être  fort  minces.  On  les  exa- 
minera successivement  sous  des  grossissements  de  100  à  400  dia- 
mètres. Souvent  les  capillaires  des  portions  vasculaires  de  ce  tissu 
sont  assez  remplis  d'hématies  pour  que  leur  distribution  puisse 
être  étudiée  sans  injection. 

Il  est  très-important  de  faire  ainsi  des  préparations  tant  par 
coupes  avec  des  ciseaux  courbes  que  par  diîacération  avec  le  tissu 
lumineux  d'embryons  et  de  fœtus  à  divers  âges  pour  voir  les  dilTé- 
rences  qu'ils  offrent  quant  à  la  quantité  des  noyaux  embryo-plasti- 
qoes,  et  surtout  pour  isoler  des  cellules  ou  corps  fibro-plastiques, 
tant  fusiformes  qu'étoiles.  Les  spécimens  seront  pris  tant  sur  le 
cordon  ombilical  d'embryons  de  plus  en  plus  âgés,  que  dans  le  lissu 
lamineax  sous-cutané  du  cou,  de  l'aisselle,  dans  celui  qui  entoure 
le  tendon  d'Achille,  etc. 

Les  corps  fibro-plastiques  sont  souvent  après  la  mort  le  siège 
d'une  altération  cadavérique  particulière  (fig.  164).  Cette  altéra- 
tiim  se  produit  sous  les  yeux  cte  l'observateur,  entre  les  deux  lames 
de  verre,  lorsque  la  mort  du  sujet  remonte  à  deux  ou  trois  jours 
eovîron,  suivant  d'ailleurs  que  la  température  extérieure  est  plus 
OQ  moins  élevée.  Elle  consiste  dans  la  production,  autour  des  noyaux 
embryo-jdastiques,  de  gouttes  hyalines  faisant  passer  ces  éléments 
à  l'état  de  vésicules  sphériques,  ayant  pour  centre  le  noyau  lui- 
même,  et  remarquables  par  la  translucidité  parfaite  et  le  faible 
pouvoir  réfringent  de  leur  masse,  en  même  temps  que  par  la  net- 
teté et  la  régularité  de  leur  contour.  Ce  phénomène,  à  l'air  libre 
oa  dans  les  préparations  microscopiques,  est  assez  rapide.  Quelques 
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■uteUTB,  ayant  négligé  de  suivre  iesphases  snccessiTea  de  cette  alté- 
ration, l'onl  considérée  comme  une  disposition  normale.  Ces  paitï- 
cnlarités  sont  d'autant  plus  importantes  à  prendre  en  considération. 


-  Corpi  flbro-plistiqundc  l'orgme  de  l'énitil 
b,  e,  [.  Ëlémcnli  encore  noriDfux  avec  leun  H 


dcfenui  plm  ou  inuiiu  T^iicoleux. 

qu'il  est  commun  de  voir  les  gouttes  sarcodiqucs  produites  aux  dé- 
pens de  la  substance  des  corps  fibro-plastiques  ou  autres  éléments 
en  vuie  d'altération  et  devenues  libres,  entourer  un  ou  deux  noyaux 
embryo-plastiques  libres,  etc.,  avec  des  granulations  moléculaires 
ou  non.  Ces  gouttes  isolées  ou  réunies  en  groupes  simulent  alors 
plus  ou  moins  des  cellules  limpides,  tout  à  fait  sphériques  ou  po- 
lyédriques par  pression  réciproque.  Leur  conTusion  avec  des  ceL 
Iules  épithéliales  ou  autres  doit  surtout  être  évitée,  lorsque  étant 
encore  plongées  dans  quelque  masse  de  substance  amorphe  ou 
datis  des  tiseus  Iransparenla,  comme  la  tunique  externe  de*  petits 
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wsMtui,  leur  couleur,  leurs  dimensions,  leur  structure,  et  sur- 
tout leur  mode  de  formation,  ne  peuvent  pas  être  très-exactement 
aperçus.  (Voy.  p.  564.) 

758.  C'est  aussi  sur  des  coupes  faites  de  lamôme  manière  et  à  l*aide 
de  fkngments  dilacérés  pour  voir  les  éléments  isolés  et  leur  arran- 
gement réciproque  sur  les  plus  minces  lambeaux,  que  l'on  prépa- 
rera les  tumeurs  molles,  gélatiniformes  ou  non,  provenant  du  tissu 
lamineux  et  dites  colloide$,  myiromef  *,  etc.  On  devra  les  examinera 
des  grossissements  de  400  à  500  diamètres  et  les  faire  sur  le  tissu 
aussi  frais  que  possible.  En  faisant  ensuite  des  préparations  sur  les 
mêmes  tumeurs  durcies,  on  verra  combien  sont  considérables  les 
modifications  apportées  à  ces  tissus  par  les  moyens  durcissants  et 
l'impossibilité  où  l'on  se  trouve  d'en  déterminer  exactement  la  na- 
ture après  les  avoir  ainsi  traités. 

Dans  les  variétés  grisâtre  et  colloïde  on  étudiera  les  groupes  de 
noyaux,  la  matière  amorphe  interposée,  les  mailles  vasculaires 
éeartées  ;  on  cherchera  s'il  y  a  hypertrophie  des  noyaux  en  même 
temps-qu'hypergenèse.  La  similitude  de  ce  tissu  avec  celui  de  l'em- 
bryon pour  la  couleur,  la  consistance,  etc.,  devra  être  aussi  cher* 
chée. 

Dans  la  3*  variété  rendue  blanchâiref  encéphakUde  par  des  gra- 
nules graisseux,  on  remarquera  la  vascularisation  uniforme  ou  par 
places,  comme  on  le  voit  quand  elles  siègent  dans  le  poumon,  la 
plèvre  ou  les  autres  séreuses.  On  procédera  de  même  pour  observer 
eelle  de  ces  variétés  qui  se  forme  dans  le  derme  et  dans  la  peau, 
qui  est  fort  remarquable  par  sa  coupe  homogène  de  teinte  ocreuse, 
et  dans  laquelle  la  plupart  des  corps  fibro-plastiques  étoiles,  etc., 
sont  pleins  de  granules  graisseux  foncés. 

Il  y  a  impossibilité  du  reste  de  déterminer  leur  nature  sans  la 
iNInnaissance  du  tissu  embryo-plastique  normal  du  fœtus,  comme 
la  nature  de  la  variété  gélaliniforme  des  lipomes  ne  peut  être  dè^ 
telttitlAe  sans  la  connaissance  du  tissu  adipeux  fœtal. 

On  procédera  de  la  même  manière  pour  étudiel*  la  matière 
amorphe  du  êclérèmeeide^  indurations  qui  est  interposée  alors  aux 
noyattt  embryo-plastiques,  aux  corps  fusiforraes  et  aux  fibres  la- 
mineuses  complètement  développées. 

Vhyptrtrophie  par  multiplication  des  éléments  ou  fibres  dispo^s 


^  ?oy.»  sur  ces  dénominations  :  Ch.  Robin,  Programme  du  coitri  tFhûioto- 
,  ete.,  9*  édlt;,  1870,  {iréfaee,  p.  KKIl. 
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en  faisceaux,  sans  augmentation  de  Tolume  des  fibres  même»  avec 
interposition  par  places  de  granules  rendant  le  tissu  jaunâtre  çà 
et  là,  s'observe  de  la  même  manière  dans  l'éléphantiasis  du  sero- 
tum,  de  la  vulve,  du  clitoris,  du  prépuce,  des  jambes,  des  lè- 
vres, etc.  Le  passage  à  Tétat  adipeux  des  cellules  ou  corps  fibro- 
plastiques  hors  de  certaines  places  déterminées,  comme  à  l*étal 
normal,  caractérise  l'obésité  ou  hypersarcie  adipeuse  et  peut  aussi 
être  consisté  ainsi.  La  mortification  inflammatoire  et  gangreneuse 
peut  montrer,  sur  des  préparations  faites  de  môme,  les  fibres  èlas» 
6q&m  fermant  le  bonrhittaa  avec  beaucoup  de  substance  deve- 
nue amorphe  et  granuleuse. 

Parmi  les  produits  morbides  qui  dérivent  du  tissu  hnUieux»  oa 
prépare  de  la  même  manière  les  tumeurs  formées  de  tissu  hMh 
neux  proprement  dit  ou  de  tissu  lamineux  colloïde  avec  matière 
amorphe  et  granulations  prédominantes  ;  là  se  voit  souvent  le  pas- 
sage des  corps  fibro-plastiques  à  l'état  granuleux  au  point  de  rendre 
le  tissu  gris  jaunâtre  ou  jaunephymatoîde.Le  développement  de  cet 
état  granuleux  des  corps  fibro-plastiques  jusqu'à  l'état  de  cellules 
adipeuses,  soit  isolément  soit  par  masses  non  divisées  en  lobules, 
se  constate  de  la  même  manière,  ainsi  que  la  présence  de  leu* 
cocytes  granuleux  ou  non  comme  élément  anatomique  accessoire 
dans  ce  tissu  morbide.  C'est  encore,  conune  nous  l'avons  indiqué 
plus  haut  (page  619),  qlie  se  prépare  le  tissu  des  végétations  des 
tumeurs  blanches,  etc.,  et  aussi  le  tissu  de  la  prétendue  membrame 
pyogénique;  puis  de  la  couche  dite  muqueuse  tapissant  les  fistules 
{anciennes  formées  de  tissu  lamineux  analogue  à  ce  qu'il  est  do- 
rant ses  phases  d'évolution  fœtale;  il  est  plus  ou  moins  rouge  selon 
qu'il  est  plus  vasculaire,  ou  plus  grisâtre  et  opaque,  si  la  substance 
amorphe  en  est  plus  abondante  et  surtout  plus  granuleuse,  selon 
aussi  qu'il  est  plus  ou  moins  riche  en  noyaux  embryo-plastiques^ea 
cytoblastions,  en  fibres  lamineuses  isolées  ou  disposées  en  nafqpes. 

Les  préparations  des  fibres  lamineuses,  à  toutes  les  périodea 
de  leur  développement,  se  conservent  bien  dans  la  gélatine  glycé- 
rinée  et  dans  les  liquides  de  Pacini,  etc.  (Voy.  p.  572  et  376.)  il 
en  est  de  même  des  noyaux  embryo-plastiques  ou  fibro-plastiqoes 
(noyaux  du  tissu  cellulaire,  etc.). 

759.  Notons  ici  que  c'est  comme  pour  les  tissus  mentionnés 
plus  haut  (page  619)  qu'on  fait  les  préparations  dujissu  composé 
d'une  substance  amorphe  finement  granuleuse,  parsemée  d'un 
très-grand  nombre  de  petits  noyaux  ovoïdes  régulièrement  espacés. 
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qui  fonne  la  partie  fondamentale  des  bulbes  pileux,  plumeux  et 
doitaires  ayec  une  trame  de  corps  fibro-plastiques,  fusiformes  et 
étoiles.  Les  vaisseaux  et  les  nerfs  ne  s*y  développent  que  lorsqu'ils 
acquièrent  un  assez  grand  volume.  On  constatera  ainsi  que  dans 
celui  des  dents,  il  se  produit  chez  l'adulte  des  concrétions  cal- 
caires, arrondies,  mamelonnées.  Ce  tissu  devient  le  point  de  dé- 
part de  lumeurs,  observées  surtout  à  la  mâchoire  inférieure,  prises 
ordinairement  pour  des  tumeurs  fibreuses.  On  en  distingue  deux 
variétés  principales  :  1*  selon  qu'elles  ne  renferment  pas  ou  presque 
pas  de  ccmcrétioiis  calcaires;  ou  2<^  qu*elles  en  contiennent  assez 
pourprendre  une  teinte  jaunâtre  opaque  et  un  état  finement  grenu. 
Les  préparations  qui  permettent  d'en  déterminer  la  nature  et  leur 
conservation  se  font  comme  nous  venons  de  le  dire. 

Préparation  du  ti»9U  adipeux. 

760.  En  même  temps  qu'on  poursuivra  ks  études  précédentes, 
on  se  préoccupera  d'étudier  sur  les  embryons  la  réplétion  gra- 
duelle des  corps  ou  cellules  fibro-phstiques  par  des  gouttes  hui- 
leuses, jusqu'à  lepr  arrivée  à  l'état  de  cellules  adipeuses,  aux- 
i|iiellessont  ou  non  encore  attenantes  des  fibres  lamineuses. 

Pour  cela,  les  préparations  seront  faites  comme  s'il  s*agissait 
de  préparer  du  tissu  lamineux,  avec  ou  sans  dilacération.  Le  gros- 
sissement employé  devra  être  de  500  diamètres  environ,  tandis  que 
pour  obsener  les  lobules  adipeux  complètement  développés,  les 
objectiii  grossissant  de  100  à  300  fois  suffisent. 

On  prendra  les  fragments  de  tissu  au  creux  de  la  main,  au  pli 
de  raine  ou  de  l'aisselle,  et  surtout  dans  la  masse  gèlatiniforme 
qui  précède  chez  le  fœtus  la  boule  adipeuse  sous-massétérine  et  le 
coussinet  de  l'orbite.  On  cherchera  d'abord  les  amas  de  corps  fibro- 
plastiques  déjà  graisseux  ou  non  par  lesquels  débutent  les  lobules 
adipeux,  on  pourra  suivre  les  capillaires  autour  d'eux,  et  en  dila- 
cèrer  au  besoin  quelques-uns  pour  voir  isolément  les  éléments 
qui  les  composent  et  les  divers  modes  de  groupement  des  gouttes 
huileuses  contenues.  On  procédera  de  la  môme  manière  pour  faire 
Tétude  plus  délicate  du  tissu  adipeux  des  insectes,  des  crustacés,  etc. 

Pour  se  faire  une  idée  des  différences  qu'il  y  a  entre  certains 
tissus  examinés  à  l'état  le  plus  frais  possible,  ainsi  qu'on  doit  le 
faire  pour  tous  et  après  le  durcissement  par  l'alcool,  l'acide  chro- 
mique,  le  chromate  de  potasse,  etc.,  on  fera  bien  d'examiner  com- 
parativement aux  préparations  fraîches  précédentes  celles  qu'on 
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anra  faites  en  prenant  les  mômes  tissus  lamineux,  adipeux,  efc.»  sar 
des  fœtus  conservés  et  durcis  dans  ces  liquides.  C'est  au  contraire  sur 
des  coupes  minces  de  tissus  durcis,  puis  lavées  à  l'alcool,  à  Péther 
ou  à  Tessence  de  térébenthine  rectifiée  et  préparées  dans  le  pre- 
mier et  le  dernier  de  ces  liquides  ou  encore  dans  le  baume  ou  dans 
la  glycérine  qu*on  voit  le  mieux  le  groupement  des  lobules  adi- 
peux et  des  cellules  dans  ceux-ci,  quand  ce  tissu  est  tout  à  fait  dé- 
veloppé et  injecté  ou  non.  Le  tissu  adipeux  injecté  peut  être  ob- 
servé à  des  grossissements  de  80  à  160  diamètres. 

Pour  étudier  les  enveloppes  des  cellules  et  les  isoler  de  leur  con- 
tenu, on  fera  bouillir  de  très-petits  fragments  du  tissu  adipeux  dans 
de  l'éther  au  fond  d'un  tube,  ou  mieux  on  examinera  ces  fragments 
après  quelques  heures  ou  quelques  jours  de  macération  dans  un 
tube  bouché  contenant  une  certaine  quantité  d'éther.  Un  grossisse- 
ment de  300  diamètres  suffit  pour  observer  ces  éléments  ;  mais  . 
l'examen  de  leur  enveloppe,  celui  de  leur  noyau,  des  phases  de  leur 
évolution  embryonnaire  et  leur  atrophie  exigent  500  et  560  dia* 
mètres. 

Pour  voir  les  variétés  de  volume  et  de  formes  des  vésicules  adi- 
peuses complètement  formées  en  séries,  en  petits  lobules  ou  isolées 
à  Tétat  frais,  sur  les  vertébrés  et  les  invertébrés,  on  dilacérera  sfan- 
plement  dans  Teau  pure  oii  glycérinée  du  tissu  lamineux  pauvre  en 
lobules  adipeux,  conmie  certaines  cloisons  intra-musculaires,  le 
névrilème,  la  tunique  externe  des  artères,  etc.  Hais  ce  n*est  guère 
que  sur  celles  qui  seront  incomplètement  pleines  de  graisse  prise 
sur  les  fœtus  qu'on  pourra  retrouver  dans  leur  mince  paroi  azotée 
le  noyau  qui  avant  était  dans  le  corps  fibro-plastique,  ou  parfois 
encore  dans  les  vésicules  privées  de  graisse  par  Téther. 

761.  On  préparera  comme  il  vient  d*ètre  dit  les  produits  tiioN 
bides  dérivant  du  tissu  adipeux  ou  lipomes,  dus  à  une  hypet^nèsè 
locale  des  corps  fibro-plàstiques  passant  à  l'état  vésiculelix  par  pHK- 
duction  de  graisse  et  toujours  avec  hypertrophie  des  vésicules  adi- 
peuses. On  distinguera  : 

1<*  La  variété  fœtale  ou  gélatiniforme,  dans  laquelle  le  tissu  consti- 
tue des  masses  conservant  l'état  Tœlal  avec  grams  jaunâtres,  daustme 
trame  collcïde,  pendant  toute  ou  une  partie  de  la  durée  de  ces  pro- 
duits ;  2**  le  lipome  proprement  dit^  de  texture  semblable  à  celle  dd 
tissu  normal  ;  5^  le  fibro-lipome,  donnant  sa  texture  à  des  cloisoiis 
fibreuses  ayant  augmenté  de  nombre  et  en  épaisseur  ;  4®  les  lipùmeê 
mixtes  par  association  uniforme  des  cellules  àlrec  des  noyaux  em- 
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bryoplaatiqpies  et  des  corps  fibro-plasUques  fusiformcsou  étoiles, 
graisseux  ou  non. 

ART.  Iir.  —  PRéPARÂTIOR  DES  ÉLÉMENTS  BT  DO  TISSU 

DE  LA  MOELLE  DES  OS. 

768.  La  moelle  jaune  adipeuse  du  canal  des  os  longs  se  prépare, 
Gonune  le  tissu  adipeux  proprement  dit,  en  pratiquant  des  coupes 
après  durdssement,  qu*on  met  dans  la  glycérine  pure  ou  alcoo- 
lisée, ou  étendue  d'eau. 

La  moelle  gélatiniforme  et  la  moelle  rouge  des  jeunes  sujets, 
ainsi  que  de  divers  os  plats  et  courts,  est  au  contraire  rendue  mé- 
connaissable par  les  moyens  conservateurs  et  durcissants,  compara- 
tivement à  ce  qu'on  la  voitétresur  celle  qui  est  prise  dans  des  os  frais. 
C'est  incontestablement  à  l'aide  de  ces  agents  et  par  l'emploi  de  gros- 
sissements trop  faibles  qu'on  a  obtenu  artiflciellement  des  analogies 
d'aspect  entre  ce  tissu  et  celui  des  glandes  lymphatiques,  entre  les 
médullocelles  et  les  épitheliums  nucléaires  de  ces  glandes ,  ce  qui 
l'a  fait  appeler  par  quelques  auteurs  tiuu  lymphcUde  des  os. 

Ces  variétés  du  tissu  médullaire,  ainsi  que  ses  éléments,  les  mé- 
dullocelles et  les  myéloplaxesy  comptent  parmi  les  parties  qui  exi- 
gent le  plus  d'être  observées  aussi  peu  longtemps  que  possible  après 
la  mort.  La  trame  lamineuse  fibrillaire  délicate  de  la  moelle  peut 
seule  être  examinée  sur  des  coupes  minces  du  tissu  durci,  en  les 
débarrassant  des  éléments  cellulaires  (tnedullocelles)  par  frottement, 
à  l'aide  d'un  pinceau  dans  une  capsule  pleine  d'eau. 

Quant  aux  médullocelles  et  aux  myéloplaxes,  on  devra  les  étudier 
sous  un  grossissement  de  500  diamètres  ou  environ,  sur  la  moelle 
rougefltre  ou  gélatineuse  encore  aussi  fraîche  que  possible,  dont 
on  aura  dilacéré  quelque  petit  fragment  ou  qu'on  aura  fait  sortir 
des  aréoles  du  tissu  spongieux  en  comprimant  l'os. 

C'est  dans  les  préparations  faites  ainsi,  avec  de  la  moelle  prise 
près  des  cartilages  articulaires  ou  d'ossification,  qu'on  trouvera  les 
myéloplaxes,  toujours  en  petit  nombre  à  côté  des  médullocelles. 

Ces  préparations  peuvent  être  faites  dans  une  sérosité  limpide, 
si  l'on  veut  constater  les  différences  qui  existent  quant  à  Taspect 
extérieur,  la  structure  puis  les  mouvements  amibiformes  des  leuco- 
cytes venant  du  sang  et  les  caractères  des  médullocelles  dans  la 
moelle  prise  sur  un  animal  qui  vient  d'être  tué. 

Dans  les  autres  circonstances,  on  peut  les  faire  dans  l'eau,  qui, 
à  ce  dernier  point  de  vue,  sert  déjà  de  réactif,  et  on  les  traite  en- 

C.  Roim.  —  MicrosGope.  40 
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suite  par  les  autres  agents  qui  peuvent  servir  à  leur  études,  tel 
que  les  acides  acétique,  sulfurique,  l*ammoniaque,  etc. 

On  la  vcdt  dans  de  meilleures  conditions  encore  en  examinant 
successivement  plusieurs  coupes  minces  faites  avec  des  ciseaux 
courbes  sur  le  tissu  frais  le  plus  gélatiniforme  que  Ton  pourra 
trouver. 

Parfois,  la  dilacération  de  fragments  plus  ou  moins  épais  d'abord 
donne  des  lambeaux  minces  qui  la  montrent  mieux  encore  que  les 
(*.oupes.  Ces  préparations  montrent  en  même  temps  les  rapports 
des  médullocelles  à  l'état  de  noyaux  et  de  cellules,  tant  entre  elles 
qu'avec  la  matière  amorphe  et  les  vésicules  adipeuses  isolées»  et 
parfois  même  avec  des  capillaires. 

On  trouve  "aussi  ces  rapports,  en  Tabsence  de  toute  cellule  adi* 
pense,  dans  la  moelle  des  aréoles  sur  les  coupes  minces  des  os  en 
voie  de  développement.  Les  coupes  analogues  du  tissu  spongieux  des 
os  frais,  jeunes  ou  adultes,  bien  que  souvent  fragmentées,  montrent 
la  moelle  soit  rouge,  soit  adipeuse  directement  au  contact  des 
lamelles  et  des  trabécules  osseuses,  sans  interposition  d'aucune 
membrane. 

Ces  observations  doivent  être  faites  à  l'aide  de  grossissements 
de  100  à  400  diamètres  successivement  appliqués  à  la  même  pré- 
paration. 

763.  Dans  l'étude  des  tumeurs  dérivant  du  tissu  méduUaire  (tu- 
meurs myéloïdes),  on  procédera  comme  il  vient  d'être  dit  (p.  5S5) 
pour  observer  : 

1<*  I^estumeurs  formées  de  médullocelles  des  os  longs  etdes  os  plats, 
qui  sont  grises  ou  d'un  gris  rosé,  friables,  molles,  passant  souvent  à 
l'état  blanc  dit  enc^p^Iouie  par  addition  de  granules  graisseux  inter- 
posés aux  éléments  ;  parfois  elles  sont  rouges,  noirâtres,  par  épanche- 
ments  sanguins  nombreux  sans  réplétion  des  médullocelles  par  des 
grains  d'hématosine.  Ces  tumeurs  formées  par  des  médullocelles  de 
la  variété  noyau  surtout  sont  dites  parfois  à  tort  adénoïdes  ou  /ym- 
phoïdes^  par  suite  de  la  confusion  des  médullocelles  avec  les  leuco- 
cytes et  les  épithéliums  nucléaires  des  glandes  lymphatiques. 

2^  Les  tumeurs  à  myéloplaxes  forment  un  tissu  spécial  et  nou- 
veau par  rapport  a  ceux  qui  l'entourent,  sans  homonyme  dans  la 
classification  normale,  bien  que  composé  d'éléments  normaux,  que 
l'on  isole  aisément  par  dilacérations  et  qui  donnent  au  tissu  sa  cou- 
leur rouge  (ostéo-sarcome).  On  observera  les  marbrures  d*un  jaune 
ûrangé  causées  par  la  production  de  granules  graisseux.  Il  y  a 
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quelquefois  des  ^panchements  sanguins  dans  l'intérieur  mêlés  aux 
marbrures  jaunes»  avec  ramollissement  dans  le  voisinage.  On  ob- 
servera aussi  les  myéloplazes  de  formes  variées,  hypertrophiées  ;  la 
trame  lamineuse  et  à  corps  fusiformes.  On  n'y  voit  pas  de  méduUo- 
celles. 

On  peut  consarver  en  préparations  les  médullocelles  et  les 
myéloplazes  dans  les  liquides  de  Pacini  destinés  aux  globules  du 
aang  (p.  576).  On  peut  aussi  les  colorer  par  la  temture  ammoniacale 
de  carmu  et  les  conserver  assez  longtemps  dans  la  glycérine  pure 
ou  aqueuse  ou  mieux  dans  la  gélatme  glycérinée  (p.  372). 

àRT«   IV.   —  PaiPABATlOIf    DBS  TISSUS  FIBREUX,    TENDINBUX 

BT  iLASTIQUB. 

764.  Les  fibres  lamineuses  qui  composent  surtout  ces  tissus,  les 
nappes  et  les  faisceaux  proprement  dits,  entourés  ou  non  de  fibres 
élastiques  que  forment  ces  fibres,  seront  préparés  en  dilacérant  dans 
l'eau  de  petits  fragments  de  tels*  ou  tels  organes  fibreux  enlevés 
avec  des  ciseaux  courbes  ou  avec  des  pmces  fines  et  des  ciseaux. 

La  dilacération  doit  être  prolongée  d'autant  plus  longtemps  que 
le  tissu  offre  plus  de  consistance,  en  raison  de  la  grande  adhérence 
les  unes  aux  autres  des  fibres  dans  les  ligaments,  les  disques  inter- 
articulaires, par  exemple,  les  produits  morbides  de  consistance 
analogue.  On  trouvera  les  fibres  ou  les  faisceaux  qu'elles  forment, 
d'autant  plus  nettement  isolés,  que  le  tissu  sera  plus  mou  et  qu'on 
examinera  des  portions  plus  transparentes  de  la  préparation.  Dans 
les  tissus  fibreux  trés-consistants,  on  ne  voit  les  fibres  isolées  que 
dans  une  étendue  peu  considérable,  dans  le  voisinage  de  leurs 
bouts  rompus  au  bord  des  fragments  du  tissu  dilacéré.  Au  delà, 
elles  ne  montrent  plus  qu'une  masse  de  fibres  parallèles  plus  ou 
moins  onduleuses,  empâtées  ou  non  dans  une  certaine  quantité  de 
substance  amorphe,  réunies  en  couches  ou  en  nappes  vers  les  bords 
ou  les  extrémités  desquelles  les  fibres  ne  sont  pas  ou  presque  pas 
isolées.  Après  avoir  nettement  disséqués  les  faisceaux,  on  les  exa- 
minera à  l'aide  d'un  grossissement  de  400  à  500  diamètres  réels. 
On  déterminera  la  quantité  absolue  ou  relative  des  noyaux  inter- 
posés aux  fibres  en  les  traitant  par  l'acide  acétique,  ou  par  la 
glycérine  et  par  la  teinture  ammoniacale  de  carmin. 

Pour  examiner  le  volume,  la  forme,  la  disposition  réciproque  des 
faisceaux  et  des  cloisons  de  tissu  lamineux  interposées,  dans  les 
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tendons,  les  ligaments»  les  aponévroses,  la  dure-mère,  la  scléro- 
tique, etc.,  on  fera  des  coupes  minces,  soit  longitudinales,  soit  per- 
pendiculaires à  la  direction  des  fibres  qui,  placées  dans  l'eau  ou 
dans  la  glycérine  étendue,  seront  examinées  successivement  à  des 
grossissements  de  60  à  400  diamètres.  Ces  coupes  peuvent  être 
faites  dans  le  tissu  frais  lorsqu*il  s'agit  des  disques  inter-verlé- 
braux,  des  ménisques 'inter-articulaires  du  genou,  etc.  Dans  les 
autres  cas,  on  durcira  l'organe  par  la  dessiccation  ou  par  le  con- 
tact du  chromate  de  potasse,  de  la  solution  chromique,  etc. 

Les  coupes  du  tissu  frais  pourront  être  rendues  transparentes, 
de  manière  à  montrer  les  dispositions  des  fibres  élastiques  dans  les 
faisceaux  et  dans  les  cloisons,  en  chauffant  dans  un  tybe  sur  la 
lampe  à  alcool  ces  coupes  plongées  dans  Teau  acidulée  avec  les 
acides  sulfurique  ou  tartrique,  fibres  que  ces  agents  n  attaquent  pas, 
tandis  qu'ils  rendent  les  autres  éléments  translucides.  (V.  p.  526.) 

G*est  aussi  le  moyen  employé  pour  voir  les  nerfs  et  même  les  ca- 
pillaires vides  ou  pleins  de  sang  qu'ils  accompagnent  dans  les  cloi- 
sons de  ces  organes.  (Sappey.) 

On  peut  aussi  ne  pratiquer  les  coupes  que  sur  des  fragments 
plus  ou  moins  gros  de  ces  tissus  préalablement  traités  de  la  sorte. 
Les  faisceaux  même  du  tissu  fibreux  deviennent  plus  transparents 
que  les  cloisons  qui  contiennent  les  vaisseaux,  les  nerfs  et  ordinai- 
rement plus  de  fibres  élastiques  que  ceux-là.  Dans  les  cloisons,  les 
fibres  lamineuses  sont,  en  effet,  devenues  molles  et  fondues  les  unes 
avec  les  autres. 

Il  est  très-important  de  faire  des  coupes  sur  les  disques  et  les 
corps  vertébraux,  etc.,  des  jeunes  sujets  et  sur  les  poissons  cartila- 
gineux, portant  à  la  fois  sur  l'organe  fibreux  et  sur  la  jonction  avec 
les  pièces  squelettiques,  tant  à  Tétat  frais  qu'après  dessiccation, 
pour  voir  le  mode  de  juxtaposition  de  deux  tissus  différents.  On 
en  réussit  parfois  qui  portent  sur  le  ligament  ou  le  tendon  et  une 
couche  d'os  assez  large  et  assez  mince  pour  que  ces  rapports  puis- 
sent y  être  observés. 

On  rend  aux  coupes  des  tissus  secs  leur  transparence,  en  les  pla- 
çant dans  l'eau  pure  ou  glycérinée  ou  même  acidulée. 

La  glycérine  pure,  aqueuse  ou  alcoolisée,  la  gélatine  glycérinée, 
les  liquides  de  Pacini  et  autres  en  grand  nombre,  peuvent  servir  de 
liquide  conservateur  de  Ces  coupes  pour  les  préparations  de  collec- 
tions. 

765.  C'est  comme  nous  venons  de  le  dire  plus  haut  (p.  627)  qu'on 
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devra  procéder  poor  préparer  le  tissU  des  tumeurs  fibreuses  propre- 
ment dites,  avec  ou  sans  vaisseaux»  soit  blanches  conmie  le  tissu 
fibreux  ordinaire»  soit  d'aspect  cartilagineux  (derme,  séreuses,  etc.). 
On  observera  aussi  leiir.  état  jaunâtre  ou  phymatoîde,  survenant 
plus  ou  moins  rapidement  d'une  région  du  corps  à  l'autre,  du 
centre  à  la  circonférence,  surtout  dans  l'encéphale,  le  testi- 
cule, etc.,  le  ramollissement  et  la  perte  de  vascularité  consécutifs. 
La  cause  de  cet  état  est  la  production  de  granules  graisseux  et  au- 
ti^  entre  les  éléments  ou  dans  leur  épaisseur. 

Les  tumeurs  fibr(HxlUndes  eifibnykysiiques  se  préparent  aussi  de 
la  même  manière. 

Leur  génération  sur  place  par  hypergenèse  fibreuse  peut  être 
suivie,  dans  le  périoste,  par  exemple,  avec  production  de  myélo- 
flaxes^  ainsi  que  dans  la  peau,  la  mamelle,  la  sclérotique,  etc. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  y  a  ou  non  association  de  nodules 
ou  amas  de  cartilages  ayant  les  caractères  qu'il  a  dans  l'état  em- 
bryonnaire ou  déjà  bien  développé .  Enfin,  la  paroi  fibreuse  des  kystes, 
d'enveloppe  des  corps  étrangers,  etc.,  la  structure  des  productions 
végétantes  et  autres,  fibreuses  ou  de  consistance  cartilagineuse 
des  anneaux  du  cœur  et  des  valvules,  la  structure  des  concrétions 
et  des  incrustations  de  ces  organes  se  préparent  également  comme 
nous  l'avons  indiqué  (p.  288,  387,  345  et  628). 

766.  Pour  étudier  le  tissu  tendineux^  on  préparera  d'abord  les 
fibres  par  dilacération,  comme  s'il  s'agissait  du  tissu  lamineux. 
L'examen  des  faisceaux,  de  leurs  subdivisions  plus  ou  moins  incom 
piétés  et  des  cloisons  vasculaires  qui  les  séparent,  se  fera  sur  des 
coupes  tant  transversales  que  longitudinales  pratiquées  comme 
nous  venons  de  le  dire  à  propos  du  tissu  fibreux.  Ces  coupes  (voy. 
p.  344  et  349)  serbnt  étudiées  sous  des  grossissements  de  50  à 
100  diamètres  pour  voir  la  forme,  le  volume,  les  rapports  récipro- 
ques de  ces  parties  et  les  capillaires  des  cloisons,  si  le  tendon  était 
injecté.  Quant  aux  faisceaux  primitifs  larges  de  2  à  4  centièmes 
de  millimètre  que  forment  les  fibrilles ,  quant  à  leurs  fines  fibres 
élastiques*  aux  minces  cloisons  qui  les  séparent  et  les  entourent 
comme  un  tube ,  et  que  les  acides  faibles  attaquent  moins  que  les 
fibrilles,  quant  à  leurs  noyaux,  enfin,  on  ne  les  voit  bien  que  sous 
des  grossissements  de  300  à  550  diamètres. 

L'altération  causant  sur  les  tendons  Tétat  dit  doigt  en  massue 
ou  à  ressort^  ses  variétés  selon  son  siège  à  l'extrémité  ou  sur  la 
longueur  du  tendon,  la  substance  grisâtre  amorphe,  grenue,  vas- 
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culaire  traversée  par  les  faisceaux  lendinenx  qui  la  constituent , 

se  préparent  enrore  comme  les  productions  dont  il  vient  d'ëlre 

parlé. 

767.  Sl^enU  et  tUtu  élattiqtàes.  Ses  fibres  se  préparent  en  dila- 
Pig  ,œ  .  Gérant  de  petites  poi^ 

lions  du  ligament  cervi- 
cal postérieur,  des  liga> 
ments  jaunes  des  arcs 
vertébraux,  de  la  por- 
tion extérieure  de  la  tu- 
nique élastique  des  artè- 
res, des  sponévrAses  ab- 
dominales élastiques  des 
grands  quadrupèdes  (fig. 
163) ,  du  ligament  élas- 
tique de  la  phalange  on- 
guéale  des  carnassiers, 
de  la  trame  de  l'endo- 
carde, etc.  On  vMt  aussi 
celles  qui  sont  simples, 
tlexueuses,  ou  plus  ou 
moins  anastomosées  dans 
l'épaisseur  des  tissus  la- 
mineux,  fibreux,  dermi- 
ques, etc. ,  rendus  trans- 
parents par  les  acides 
ou  la  coction  dansl'eau. 
I^eur  coloration,  leurs 
anastomoses,  leur  résis- 
tance à  la  plupart  des 
agents,  rendent  facile 
leur  distinction  de  tou- 
tes les  autres  espèces 
d'èlémenis. 

La  disposiUon  des  faisceaux,  leurs  rapports  entre  eux  et  avec  les 
autres  tissus  se  voient  sur  des  coupes  ordinairement  faciles  é  pra- 


*  Fngmenl  de  tj»u  éluliquc  du  banxt,  grossi  SOO  rob.  a.b.  Filire  isolée  ctrccourbre. 
c,  g.  LtTget  nbm  en  limei  Tenèlrées.  d.  Autre  poNinn  offrant  une  dispuiiUoD  *naki;B*. 
t,f.  Fibre*  déchiréei,  manlrtnL  !■  nilure  d»  inciiurci  traniveiialc*,  que  portenl 
pirroji  let  flbrei  élitUqDa  iBrget,  cbci  In  gnods  m 
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tiquer  dans  lea^  organes  ènumérés  plus  haut  frais  ou  desséchée. 
On  pent  au  besoin  faire  bouillir  ces  coupes  dans  l'eau  acidulée  pour 
gonfler  et  rendre  transparents  les  éléments  des  cloisons  de  tissu 
bunineax  iiiterposès.  aux  faisceaux  élastiques.  C'est  ce  qu'il  est  né- 
cessaire de  faire  pour  bien  voir  les  rapports  des  fibres  élastiques 
de  la  tunique  moyenne  des  vaisseaux,  tant  entre  elles  qu'avec  celles 
de  la  tonique  externe  dans  les  artères  aortiques»  pulmonaires,  les 
veines  pnlnioaaire,  porte,  etc.  On  peut  aussi  n'exécuter  ces  coupes 
qn'aprèi  avoir  ainsi  traité  à  chaud  des  morceaux  plus  ou  moins 
kngs  des  artères. 

Les  préparations  de  ce  tissu  et  de  ses  éléments  fondamentaux 
peuvent  être  conservés  aisément  dans  la  plupart  des  liquides, 
tels  que  la  glycérine  pure,  alcoolisée  ou  acidulée,  etc.,  et  surtout 
dans  la  gélatine  glycérinée. 

Ainr.    V.     —    BXAIIBII   DD  TISSU   ÉRECTILE,    DES  VEINES,   DES  ARTÈSBS 

ET  AUTRES  COHDUUS. 

768.  Tissu  érectile.  — Pour  le  tissu  érectile,  divers  modes  de 
préparation  peuvent  être  mis  en  usage;  en  insufflant  de  l'air  dans 
un  organe  érectile  bien  développé,  comme  les  cprps  caverneux  de 
rhonune,  :  et  en  laissant  sécher,  il  sera  facile  de  faire  des  coupes 
au  rasoir;  mais  les  organes  érectiles  tels  que  le  clitoris,  la  verge 
des  petits  animaux,  la  crête  de  certains  oiseaux  se  prêtent  moins 
bien  à  ce  procédé  ;  pour  ceux-ci  on  cherchera  à  remplir  les  aréoles 
avec  de  la  gélatine  colorée  que  l'on  injectera  tantôt  par  les  veines, 
tantôt  par  les  artères.  En  liant  sur  un  animal  vivant  les  veines  qui 
émei^ent  d'un  organe  érectile,  on  réussit  à  amener  la  distension 
des  vaisseaux  et  des  aréoles  par  le  sang  ;  si,  profitant  de  la  turges- 
cence, on  place  une  forte  ligature  à  la  racine  de  la  verge,  par 
exemple,  on  peut  sectionner  en  arrière  de  la  ligature  et  plonger 
la  pièce  dans  un  liquide  coagulant;  l'examen  se  poursuivra  comme 
d'ordinaire.  Ces  divers  moyens  permettent  d'étudier  la  forme  el  la 
capacité  des  aréoles,  le  volume  et  la  longueur  des  trabécules,  mais 
ils  sont  très-imparfaits.  Nous  donnons  la  préférence  au  procédé 
suivant  :  Après  l'injection  fine  des  vaisseaux  de  l'organe,  on  tranche 
avec  les  ciseaux  (jcar  les  coupes  au  rasoir,  même  sur  les  pièces  dur- 
cies, sont  difQciles  et  ne  peuvent  guère  s'exécuter  avec  succès  que 
sur  les  pièces  insufflées,  puis  desséchées),  on  tranche,  disons-nous, 
uneportion  de  tissu,  on  la  fixé  sur  une  plaque  de  liège  avec  des  épin-: 
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gles  fines  qui  permettent  de  tendre  le  fragment,  de  dilater  les 
aréoles  et  d'isoler  les  trabëcules.  On  traite  alors  par  le  carmin  et 
l'acide  acétique,  et  on  laisse  sécher;  dés  que  le  fragment  est  parfai- 
tement sec  on  ôte  les  épingles,  on  rogne  avec  un  rasoir  les  bords 
qui  sont  toujours  irréguliers  et  épais,  il  ne  reste  plus  qu'à  faire 
choix  d'une  substance  conservatrice  qui  donne  en  même  temps  de 
la  transparence  ;  la  glycérine  et  le  baume  du  Canada  conviennent 
également.  Ces  préparations  ne  donnent  pas  la  forme  exacte  des 
aréoles,  mais  elles  montrent  nettement  les  rapports  des  vaisseaux 
et  la  texture  des  trabécules.  On  procède  encore  ainsi  pour  étudier  la 
texture  des  tumeurs  érectiles.  (Voy.  encore  p.  73.) 

On  recherchera  Tépithélium  qui  tapisse  les  trabécules  sur  des 
organes  très-frais  ;  pour  cela,  après  avoir  poussé  dans  les  aréoles 
une  injection  de  nitrate  d'argent  au  500%  on  excisera  quelques 
fragments  qui  seront  exposés  à  la  lumière  et  examinés  dans  la  gly- 
cérine ;  on  arrive  au  même  but  en  excisant  d'abord  quelques  trabé- 
cules qui  sont  placées  sur  une  plaque  de  verre  et  arrosées  de  la  so- 
lution argentique.  (Ch.  Legros.)  11  faut  ici  examiner  les  préparations 
sous  des  grossissements  de  300  à  500  diamètres. 

769.  Veines,  artères,  capillaires  et  autres  conduite.-^  Pour  étudier 
la  structure  des  veines  et  des  artères,  le  mieux  est  de  les  faire 
sécher  après  avoir  introduit  dans  leur  cavité  sans  trop  les  distendre 
un  cylindre  de  moelle  de  sureau  ou  de  bois  tendre,  qui  permet  en- 
suite de  faire  des  coupes  portant  à  la  fois  sur  la  paroi  et  sur  le 
mandrin.  Ces  coupes  minces,  soit  transversales,  soit  longitudinales, 
sont  ensuite  placées  dans  l'eau  pure  ou  glycérinée  pour  leur  rendre 
leur  transparence.  Ensuite,  et  avant  de  les  couvrir  pour  les  étu- 
dier à  des  grossissements  faibles  d'abord,  puis  de  plus  en  plus 
puissants,  on  en  sépare  autant  que  possible,  à  l'aide  des  aiguilles  à 
manche,  les  portions  du  corps  étranger  central  qui  ont  pu  leur 
rester  adhérentes.  (Pour  leurs  épitheliums,  voy.  p.  671.) 

Pour  voir  la  distribution  des  fibres  élastiques  dans  les  diverses 
coucheb  de  ces  vaisseaux,  et  même  pour  faciliter  la  distinction  de 
certaines  de  ces  couches,  il  est  bon  parfois  de  faire  bouillir  la  coupe 
mince  dans  l'eau  sulfurique,  comme  nous  l'avons  dit  à  propos  des 
tissus  précédents  (voy.  p.  327),  ou  même  d'agir  ainsi  avant  défaire 
les  coupes  sur  une  portion  du  conduit  rempli  par  un  mandrin  de 
bois,  de  moelle  de  sureau  ou  de  liège  fin. 

(Quelquefois  et  surtout  pour  étudier  les  altérations  des  vaisseaux, 
il  est  nécessaire  de  faire  sécher  le  conduit  ouvert,  étalé  et  fixé  avec 
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dnftiMiigles  sur  ane  plaque  de  liège  ou  de  bois.  On  pratique  ensuite 
1m  «mpes  au  rasoir. 

Les  coupes  minces  rendues  transparentes  par  la  glycérine  et 
l'eau  doivent  être  co-  p.    ,jg . 

lorées  par  la  teinture 
de  earmia  pour  bien 
voir  lea  noyaux  dii 
lissa  kniineux  d'une 
parts  etceuzdesflbreB- 
cellalesde  l'autre.  Ces 
derniers  éléments  peu- 
vent être  parfois  isolés 
aiaëmeat  par  dilacè- 
rition  sur  des  cou- 
pes ou  des  lambeaux 
d'artères  et  de  veines 
ayant  ajourné  quel- 
ques semaines  dans 
k  mélange  nitro-clilo- 
riiydrique.  (Voy.  page 
2fll.)  Les  ftbrasM^ellu- 
lea  penvent  être  vues 
et  isolées  dans  ces 
mêmes  condition^lus 
nettam^il  encore  sur 
les  artëriolea,  les  vei- 
nules et  les  gros  ca- 
pillaires, dans  les  tis- 
sas où  ils  sont  aisé- 
ment isolables,  sur- 
tout comme  les  cen- 
tres nerveux,  les  mus- 
cles, le  testicule,  etc. 

C'est  aussi  dans  ces 
tissus  que  l'on  cherchera  à  voir  ces  petita  vaisseaux  à  l'état  frais. 
Pour  cela,  il  suffit  d'extraire  avec  des  pinces  fines  ceux  que  l'on  voit 

'  Capilliim  de  I"  et  de  ^  iiri^U  chargea  de  gnnulalioi»  gnisieiuei  ea  plaqu»  ou 
■DIM  prii  lor  le  CMiarrt  d'un  wjet  tr^lgé  (SOU  diimjln!*).  t,  e.  Sabdiiition  du  cipil- 
lain  principal,  d.  Diliulluii  fUutarme  d'une  de  Kl  branchet.  e,  f,  g,  Farmn  divenes 
da  pliqnei  de  granule)  un>*K>».  t.  !■  Cipilliires  dei  plus  pctili.  Ilepraduclion  hélio- 
«niÀiqac  piT  Dnnml,  d'an  da  mea  deiaiiu  (lo}.  anaal  Bg.  S,  ise  ei  108.) 
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encore  à  l*œil  nu,  dans  Tencéphale,  la  moelle  et  la  rétine  particulière, 
ment.  On  les  débarrasse  ensuite  au  besoin,  dans  une  grosse  goutte 
d*eau,  avec  les  aiguilles,  du  tissu  nerveux  qu'ils  ont  entraîné,  et 
après  on  les  recouvre  de  la  lame  mince.  Dans  ces  circonstances,  ainu 
que  dans  divers  autres  tissus  mous,  normaux  ou  morbides,  dans 
les  cas  où  Ton  veut  préparer  ceux  qui  portent  en  quelque  point  des 
dilatations  ou  autres  lésions  (fig.  164),  il  faut  isoler  et  choisir  dous 
le  microscope  à  dissection  le  conduit  voulu,  avant  de  mettre  le 
porte-objet  sur  la  préparation.  (Voy.  aussi  p.  50,  fig.  8.) 

Celle-ci  sera  examinée  à  des  grossissements  de  plus  en  plus  forts 
et  particulièrement  étudiée  à  ceux  de  400  et  500  diamètres  pour 
distinguer  les  uns  des  autres  les  capillaires  à  une,  deux  et  trois  tu- 
niques. Les  mouvements  d'élévation  et  d'abaissement  exécutés  à 
l'aide  de  la  vis  micrométrique  feront  distinguer  l'ordre  dans  lequel 
ces  couches  sont  superposées  et  si  la  cavité  du  vaisseau  contient 
des  éléments  anatomiques.  Il  ne  faut  jamais  oublier  dans  cette 
étude  qu'il  s'agit  là  de  cylindres  creux  plus  ou  moins  aplatis  par  la 
pression  du  couvre-objet,  dans  les  parois  desquels  les  éléments  ont 
im  aspect  sensiblement  différent  selon  qu'ils  sont  vus  sur  le  milieu 
ou  sur  les  bords  du  cylindre.  Cela  est  surtout  important  dans 
l'examen  des  pièces  traitées  par  l'acide  acétique  ou  la  teinture  de 
carmin  pour  voir  les  fibres-cellules  circulaires  ou  mieux  lears 
noyaux  allongés,  dirigés  transversalement  par  rapport  à  Taxe  du 
conduit,  pour  voir  aussi  les  noyaux  longitudinaux  de  la  couche 
épithéliale  propre  sous-jacente.  La  couche  plus  ou  moins  riche  en 
fibres  élastiques  anastomosées  ou  non,  extérieure  aux  fibres-cellules, 
présente  aussi  des  différences  sensibles  selon  qu'on  observe  le  mi- 
lieu ou  les  contours  du  cyhndre  vu  par  lumière  transmise.  (Pour  les 
épitheliums  des  capillaires,  voy.  p.  40,  310  et  ci-après  p.  681.) 

Sur  les  vertébrés  et  les  mollusques  on  trouve  souvent  les  capil- 
laires tout  préparés  et  bien  visibles  dans  les  préparations  des 
tissus  naturellement  transparents  ou  rendus  tels  par  divers  agents. 

On  conserve  très-bien  les  capillaires  et  les  autres  vaisseaux 
dans  les  3"  et  5^  liquides  d'Ordofiez,  dans  la  glycérine  à  laquelle 
on  a  ajouté  un  peu  d'acide  acétique,  ainsi  que  dans  les  liquides  de 
Pacini,  et  surtout  dans  la  gélatine  giycérinée  (page  574). 

770.  Nous  avons  vu  plus  haut  déjà  (p.  73et63'2),  comment  on  pré- 
pare et  examine  les  tumeurs  érectiles^  dont  le  début  a  lieu  comme 
dans  toutes  les  taches  rouges  cutanées,  par  des  capillaires  qui  de- 
viennent gros  et  tortueux  en  conservant  leur  structure  de  capillaires 
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In  plUB  fins  au  Ueo  de  modifier  leur  volume  et  leur  structure  cor- 
réUtifemait  comme  à  l'ëtat  normal.  On  observe  alors  la  coexistence 
d'nne  hjpergenëse  du  tissu  lamineui  ambiant  et  de  modîiir^tioiis 
consèculiTOs  atrophiques,  etc.,  dans  le  taie  et  les  muscles  chez  les 
lieillards. 

Les  tetoMia  ou  dUtUationa,  variqueuses,  ampullaires,  etc.,  du 
cerv^u,  de  la  moelle  (11^.  165),  peuvent  être  pi^parées  sans  infec- 


tions, comme  les  vaisseaux  des  tumeurs  èrectiles,  soit  par  simple 
dilaciralion,  soit  en  portant  sous  le  microscope  à  dissection  quel- 
ques parties  des  tissus  dans  lesquelles  on  soupçonne  leur  existence, 
ou  dans  lesquelles  on  les  a  entrevues  à  la  loupe,  pour  isoler  les 
vaisseaux  qui  les  portent  et  les  examiner  à  un  grossissement  plus 
fort  (flg.  166,  p.  656  et  fig.  168,  p.  642). 

Dans  les  parois  artérielles,  on  constatera  les  mêmes  dépdts  ou 
incrustations  des  granules  graisseux  que  dans  les  capillaires.  Ici, 
elles  influent  sur  les  propriétés  physiques  seulement,  sur  l'Élasti- 
cité surtout  Dans  les  capillaires,  leur  influence  s'étend  aux  actes 
eodosmo-exosmotiques  de  leurs  parois,  nécessaires  a  la  nutrition. 


■  OpiUaire  prii  dini  la  iurlie  congHlianirie.  cnUrannl  un  nniDiliucinciit  cérébnl 
cl  pait«Dt  d»  ililalitioi»  vitiblti  i  l'teil  nu.  GnxilMeinenl  de  U  diamélrei  en'iroo. 
a.  Dilililion  laUrale.  h.  Cipillaire  Itrft  de  1  dltiérae  de  millimi'lrc.  r,  d,  t.  Antm 
capillains  de  lolume  inilotiae  ou  jilui  pctili.  f,  g,  h,  i,  j.  DiliUliniu  |n««i|ue  laulet 
Uténlea,  de  formei  ditcnei  lur  le«|urllei  1«  inioii  vaiculairai  montreol  àa  >mu 
plot  on  moins  TOlamiiieBi  de  gnnalitioai  graiucuu*. 
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«tu  'séGrétions,  etc.  ;  diverses  lésions,  attribuées  à  des  embolies 
etpiUaires,  sont  dues  à  l'impossibilité  des  échanges  nutritifs  dans 
une  plus  ou  moins  grande  étendue  d*un  tissu  dont  les  vaisseaux 
oOrent  ces  altérations. 

Lt  production  des  concrétions  athéromateuses  dans  les  petites 
artères  encore  dépourvues  de  vasa-voêoruni,  et  leur  absence  tant 
dans  les  veinules  accolées  â  celles-ci  que  dans  les  autres  veines 
atteintes  ou  non  de  phlébite,  montre  que  l'inflammation  n'est  pas 
la  cause  de  cette  production,  que  cette  production  tient  â  un  trouble 
nutritif,  sénile  ou  accidentel,  propre  aîi  tissu  artériel. 

On  préparera  de  la  même  manière  les  concrétions  calcaires  arté- 
rielles pour  les  traiter  par  les  réactifs  comme  il  a  été  dit. 

Dans  les  cas  d'artérite,  de  ramollissement  artériel,  on  cherchera 
par  des  coupes  transversales  s'il  y  a  envahissement  du  tissu  lami- 
neux  et  des  noyaux  de  l'adventice  dans  la  tunique  élastique,  avec 
résorption  de  celle-ci,  et  parfois  aussi  dans  les  cas  d'altération 
graisseuse. 

Tissu  et  éléments  nerveux  périphériques  et  cérébro-spinal. 

771.  Périnèvre.  Les  procédés  à  suivre  pour  la  préparation  du 
pèrinèvre  sont  des  plus  simples.  Dans  les  parties  des  nerfs  où  il 
entoure  des  faisceaux  primitifs  visibles  à  Tœil  nu,  il  sufGt  d'isoler 
autant  que  possible  l'un  de  ceux-ci  du  névrilèmc,  et  d'en  couper 
alors  un  fragment  long  de  i  à  5  mllimétrcs.  A  l'aide  de  pressions 
convenablement  exercées  avec  des  aiguilles  sur  le  fragment,  et  de 
tractions  Mtes  en  tâtonnant  sur  l'une  de  ses  extrémités,  on  parvient 
facilement  à  retirer  complètement  le  pinceau  de  tubes  nerveux, 
accompagné  de  quelques  fibres  de  tissu  cellulaire.  On  opère  de 
même  quand  il  s'agit  de  très-petits  faisceaux  nerveux  qu'on  a  préa- 
lablement disséqués  avec  soin.  Le  pèrinèvre  est  alors  débarrassé 
encore,  autant  que  possible,  des  fibres  de  ce  genre  qui  restent 
autour  de  lui.  Il  suffit  ensuite  de  porter  la  préparation  sous  le 
microscope,  après  l'avoir  recouverte  d'une  lame  de  verre.  Avec  un 
peu  d'habitude,  l'œil  nu  distingue  déjà  le  pèrinèvre  du  tissu  lami- 
neux  ambiant  gonflé  par  l'eau,  en  ce  que  celui-ci  prend  une  teinte 
blanche,  et  l'autre  reste  grisâtre,  pâle,  demi-transparont.  Il  faut, 
pour  cela,  que  la  préparation  soit  placée  sur  un  fond  noir.  Sou- 
vent, dans  les  dernières  dilacérationS;  il  arrive  de  déchirer  le  tube, 
et  on  n'en  voit  que  les  lambeaux  plus  ou  moins  larges.  Dans 
Tépaisscur  des  tissus  où  le  pèrinèvre  n'entoure  qu'un  ou  deux 
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lubes,  |a  préparation  est  la  même  que  celle  qui  a  pour  but  de 
chercher  à  montrer  le  mode  de  terminaison  des  nerfs  ;  alors  on 
ne  peut  pas  le  séparer  de  ces  derniers,  mais  on  l'en  dislîngai! 
facilement  par  la  netteté  de  ses  contours,  les  bosselures  qu'il  forme 
souvent,  surtout  chez  les  reptiles,  les  batraciens  et  les  poissons.  Sur 
les  nerfs  du  fœtus  encore  à  l'état  dit  de  fibres  de  Remak.  on  ne  le 
.sépare  que  trës-diflicilemeat  ainsi  des  faisceaux  nerveux  qu'il  cir- 
conscrit Irés-exaetement,  mais  on  distingue  ses  contours  et  parfois 
ItS  plis  qu'il  forme. 
Les  différences  de  l'action  des  composés  chimiques  sur  lui  et  siir 
le  tissu  lamjneux  am- 
biant formant  le  tufvri- 
lême  permettent  de  le 
distinguer  aisément  des 
nappes  et  des  faisceaux 
de  celui-ci. 

773.  Quant  aux  tubes 
nerveux  eux-mêmes,  ils 
se  préparent  de  laméme' 
manière ,  seulement  on 
prend  à  part  le  pinceau 
ou  fascicule  de  tubes 
blancs,  et  on  dissocie 
ces  derniers  dans  l'eau 
pure,  dans  une  sérosité 
limpide  ou  dans  l'eau 
albumineuse.  On  les 
eiamino  à  l'aide  d'un 
grossissement  de  400  à 
500  diamètres. 

On  cherchera  à  voir 
quelle  est  la  proportion 
dea  tubes  larges  et  des 
tubes  minces.  On  dis- 
tinguera la  paroi  pro- 


■  a.b.e.  FalKean  de  Inbei  nerreui  du  urand  lynipalhiqiie.  n,  ft.  Tubea  ncrreni 
mlncei  nu  milieu  d«  flbrei  de  Itemak  (6).  c,  Fibre  de  Bemik  Exilée,  manlnnt  des 
iiajiui  (ri),  f,  g,  h.  Tube  nerieiii  large  isolé,  monlrant  le  Cïllndre-sie  {<)  et  »  ptrol 
propre  dans  let  pointid'oA  la  m^i^linc  esl  repouiste.  c,  n,  li.ealun  lube  nerieuidu  cer- 
veau uni  pimj  piDpre,  monlrant  en  i  le  cjlindi'c-axe  qui  n'est  touré  de  miéline 
q«*ea  k.  GrOMlasenienl  de  SHO  diamètre*. 
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pre  et  le  contenu  sur  les  tubes,  dont  la  compression  a  repousse  ce 
dernier  par  places.  Parfois,  en  ces  points,  on  verra  le  cylindre-axe. 
Pour  rechercher  ce  dernier,  on  choisira  de  préférence  des  faisceaux 
de  tubes  pris  dans  les  racines  nerveuses  spinales  antérieures  ou 
postérieures,  chez  les  mammifères  du  moins. 

Sur  les  jeunes  sujets,  on  cherchera  à  voir  si  elle  offre  encore  des 
noyaux  d'espace  en  espace.  C'est  particulièrement  sur  les  tubes  durcis 
dans  Talcool,  ou  mieux  dans  Tacide  azotique  étendu  et  brisés  qu'on 
verra  le  cylindre-axe  sortir  des  extrémités  rompues  pendant  que  le 
contenu  graisseux  plus  ou  moins  fendillé  se  dissocie  en  fragments. 

Sur  les  tubes  frais,  on  étudiera  la  manière  dont  ce  dernier  s'é- 
panche en  couches  striées  et  en  gouttes,  emboîtées  ou  non  les  unes 
dans  les  autres  et  réfractant  la  lumière  de  manière  à  présenter  un 
double  contour  circulaire  analogue  à  celui  qui  marque  l'épaisseur 
de  ce  contenu  autour  du  cylindre-axe  dans  les  tubes  (fig;  167.  h.) 

Sur  les  tubes  des  centres  nerveux  pris  dans  les  diverses  parties 
blanches  et  dissociés  doucement,  on  étudiera  les  mêmes  particula- 
rités qui  sont  plus  prononcées  encore.  On  remarquera  le  plus  ou 
moins  de  varicosités  des  tubes,  selon  l'état  frais  ou  déjà  un  peu 
aitM  du  tissu,  les  différences  de  largeur  de  ceux-ci  et  du  cylin- 
dre-axe d'une  région  à  l'autre  de  l'encéphale.  Ce  dernier  se  voit 
aisément  ici,  tandis  que  la  paroi  extérieure,  mince,  hyaline,  des 
tubes  périphériques,  manque  tout  à  fair.  On  pourra  colorer  en  rose 
le  cylindre-axe  k  l'aide  de  la  teinture  de  carmin. 

Dans  ces  préparations,  l'on  observera  les  nombreuses  variétés 
des  formes  et  des  dimensions  de  la  myéline  ou  couche  de  substance 
blanche  graisseuse  des  tubes  nerveux  dont  il  vient  déjà  d*ètre  ques- 
tion. Ces  gouttes  sont  également  circulaires  ou  à  contour  sinueux, 
et  se  déforment  parfois  sous  les  yeux  de  l'observateur  (v.  p.  560); 
elles  sont  emboitées  ou  non  les  unes  dans  les  autres.  Au  bout  des 
tubes  rompus,  la  substance  s'étale  parfois  en  éventail  dans  Teau  de 
la  préparation,  sous  forme  àe  mince  couche  striée,  comme  le  fait 
l'huile  à  la  surface  de  l'eau. 

773.  Pour  étudier  à  l'état  frais  la  matière  <imorphe^  finement 
grenue,  de  la  substance  grise  cérébro-spinale,  les  myélocytes  et  les 
cellules  nerveuses  mullipolaireSy  on  disséquera,  comme  on  vient  de 
l'indiquer  ci-dessUs,  de  petits  fragments  pris  en  divers  points  sUC'^ 
cessivement  de  ce  tissu.  On  lés  observera  aussi  sous  les  mêmes 
grossissements;  toutefois,  il  sera  utile  de  chercher  d'abord  les 
cellules  multipolaires  avec  un  objectif  plus  faible^ 
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Il  importe,  dans  cette  étude,  surtout  dans  celle  des  coupes  du 
tissu  durci  par  Talcool,  dont  il  sera  question  plus  loin,  de  consta- 
ter, d'après  le  procédé  de  Henlc  et  Merckel,  comment  la  solution  de 
potasse  gonfle  et  rend  homogène  le  tissu  lamineux  de  la  pie-mère» 
qui  reprend  son  aspect  premier  quand  on  réajoute  de  l'eau,  tandis 
que  la  matière  amorphe  grise  cérébrale  voisine  est  complètement 
dissoute  par  ce  lavage. 

Les  commençants  feront  bien  de  prendre  en  premier  lieu  la  sub- 
stance grise  du  cervelet  près  de  sa  jonclion  avec  la  substance 
blanche;  celle  du  corps  frangé,  des  olives,  du  locus  niger^  des  corps 
striés,  des  cornes  antérieures  de  la  moelle,  surtout  sur  le  bœuf, 
pour  passer  ensuite  aux  autres  parties  grises  dont  les  cellules  plus 
petites  sont  plus  difflciles  à  trouver  et  à  isoler.  En  laissant  le  tissu 
dissocié  pendant  quelques  heures  au  contact  de  la  teinture  de  car- 
min glycérinée  ou  non,  leâ  cellules  et  les  cylindres-axes  ramifiés 
qui  en  partent  se  colorent  assez  fortement  et  leur  examen  devient 
plus  facile. 

L'isolement  des  cellules  est  facilité  quand  on  pratique  la  dilacé* 
ration  du  tissu  frais  dans  de  l'eau  contenant  une  partie  d'acide 
chromique  pour  3,000  de  liquide.  (Grandry.)  On  peut  rendre  la 
substance  des  cellules  plus  faciles  à  voir  et  à  contours  plus  nets 
en  ajoutant  à  la  préparation  ainsi  faite  ou  autrement  une  ou  deux 
gouttes  de  la  solution  de  bichromate  de  potasse.  (Pour  la  manière 
dont  on  obtient  la  disposition  striée  des  cellules  et  du  cylindre-axe 
à  l'aide  des  solutions  argentiques,  voy.  plus  haut,  p.  310  à  313.) 

De  légers  chocs  ou  des  pressions  alternatives  sur  les  côtés  du 
couvre-objet  amènent  souvent  un  isolement  complet  hors  des  amas 
de  matière  amorphe  de  ces  cellules  et  de  ces  prolongements  sur 
une  grande  étendue,  quand  ils  ne  sont  qu'en  partie  dégagés  par  la 
dilacération  du  tissu  frais. 

Quant  aux  concrétions  dites  corjfs  amyloîdei,  qu'il  faut  se 
garder  de  confondre  avec  les  petits  calculs  prostatiques  (voy.  plus 
haut,  p.  577),  on  les  cherchera  dans  de  petits  fragments  de  la  sub- 
stance du  plancher  du  quatrième  ventricule  de  la  surface  des  corps 
striés,  dans  le  voisinage  du  tcenia  semi-circularis  surtout.  On  disso- 
ciera ces  fragments  par  dilacération  et  par  écrasement  dans  l'eau 
ou  dans  l'acide  sulfurique,  auquel  on  ajoutera  ensuite  la  teinture 
d'iode.  On  fera  bien  de  chercher  à  les  voir  dans  l'eau  simplement 
avant  de  les  traiter  par  ces  agents.  Leur  consistance,  leurs  réac- 
tions, leur  pouvoir  réfringent,  devront  être  étudiés  avec  soin,  pour 
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éviter  de  les  confondre  avec  les  gouttes  graisseuses  libres  (fig.  170, 
p.  642)  incluses  dans  les  parois  des  capillaires  encéphaliques  deve- 
nus athéromateux. 

Souvent,  en  faisant  ces  diverses  préparations,  on  aura  occasion 
de  trouver  des  capillaires  isolés  convenablement  pour  que  l'étude 
en  soit  faite  et  entourées  ou  non  de  leur  gaine  lymphatique. 

774.  Pour  étudier  les  éléments  nerveux  des  filets  gris  du  nerf 
grand  sympathique,  on  en  prend  de  courts  fragments,  après  les 
avoir  bien  isolés  par  une  dissection  attentive,  et  on  les  dilacère 
lentement  et  le  plus  possible  dans  une  goutte  d*eau  pure  ou  encore 
légèrement  alcoolisée  ou  additionnée  d  un  peu  de  solution  de 
chromate  de  potasse.  On  cherche  alors,  sous  un  grossissement  de 
500  diamètres,  à  voir  ces  éléments  nerveux  ou  fibres  de  Remak, 
aplatis,  larges  de  4  à  5  millièmes  de  millimètre,  avec  des  noyaux 
allongés  d'espace  en  espace  (fig.  169,  p.  638),  bien  moins  pâlis  et 
gonflés  par  Tacide  acétique  que  les  fibres  lamineuses  ambiantes. 

Souvent  on  les  trouvera  autour  ou  à  côté  de  tubes  nerveux  pro- 
prement dit  qu'ils  entouraient,  souvent  encore  accolés  au  nombre 
de  deux  ou  un  plus  grand  nombre,  et  toujours  difficiles  à  isoler 
complétemenf,  sur  une  grande  étendue  du  moins,  ce  qui  rend  leur 
étude  difficile. 

On  ajoutera  à  cette  étude  l'examen  des  éléments  des  nerfs  scia- 
tique,  radial  ou  autre  encore  gris  pris  sur  des  fœtus. 

On  les  prépare  de  la  même  manière  ;  ils  offrent  les  caractères 
des  précédents,  mais  sont  plus  faciles  à  isoler,  et  montrent  certains 
d'entre  eux  en  voie  d'arriver  à  l'état  de  tube  par  production  de 
myéline  à  leur  intérieur.  Celle-ci  se  reconnaît  à  son  fort  pouvoir 
réfringent,  et  les  filaments  qui  la  renferment  sont  à  divers  degrés 
plus  gros  que  les  autres  qui  les  entourent  (fig.  169,  a,  b). 

775.  La  meilleure  manière  d'étudier  la  texture  ou  arrangement 
réel  des  tubes  et  autres  éléments  dans  le  tissu  des  nerfs  proprement 
dits,  consiste  à  pratiquer  des  coupes  minces  sur  des  nerfs  congelés, 
d'après  la  méthode  de  Roudanowski,  et  préparés  aussi  comme  il  a 
été  dit  plus  haut  (pages  ^05,  325  et  350). 

Les  coupes  transversales  des  nerfs  montrent  leurs  tubes  penta- 
gonaux  ou  hexagonaux  par  juxtaposition. 

Les  tubes  nerveux  sont  formés  d'une  tunique  propre  (membrane 
limitante  de  Valentin^  gaine  de  Schwann,  gaine  primitive).  Sur  cette 
tunique,  on  voit  les  cellules  ou  corps  fibro-plastiques  du  tissu  con- 
nectif  disposés  en  séries  longitudinales ,  et  anastomosés  ou  non 

C.  RoDix.  —  MicroMope.  ^t 
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par  leurs  prolongements  fibrillaires.  11  y  a  parfois  des  fibres  lami- 
neuses  ou  couches  en  faisceaux  entre  les  tubes. 

Les  limites  des  tubes  sont  bien  apparentes  dans  les  pièces  trai- 
tées par  la  cochenille  et  Tacide  acétique.  Ces  réactifs  pâlissent  les 
cellules  fibro-plastiques  recouvrant  la  gaine  primitive,  aussi  les 
contours  des  tubes  deviennent  très-nets.  Par  contre,  en  colorant  la 
pièce  avec  i*aniline,  on  rend  ces  éléments  très-apparents,  et  les 
contours  des  tubes  sont  beaucoup  moins  visibles.  (Roudanowski.) 

Les  tubes  nerveux  s*accolent  les  uns  aux  autres,  et  à  quelques 
capillaires  visibles  sur  les  pièces  injectées  seulement  poiu*  for- 
mer des  faisceaux,  entourés  eux-mêmes  du  périnèvre  et  réunis 
par  le  névrilème.  Les  tubes  nerveux  d*un  même  faisceau,  en  s*ac^ 
colant  Tun  à  Tautre,  laissent  entre  eux  des  espaces  intertubulaires 
comblés  par  des  fibres  lamineuses  et  des  capillaires. 

Le  cylinder-axis  se  présente  sous  forme  d'une  fibre,  placée  au 
centre  de  chaque  tube  et  entourée  par  la'myéline,  laquelle  donne 
leur  couleur  blanche  aux  nerfs  et  à  la  substance  blanche  de  la 
moelle  et  de  Tencéphale..  Sur  les  coupes,  il  se  montre  au  milieu 
de  la  myéline  sous  forme  de  petit  prisme  anguleux.  On  peut  aper- 
cevoir le  cylinder-axis  à  travers  les  parois  du  tube  nerveux,  après 
avoir  traité  la  préparation  par  Taniline  (Frey)  ou  par  la  cochenille, 
l/aniline  ne  colore  pas  la  myéline.  Quelquefois  on  trouve  des  tubes 
nerveux  dont  les  cylinder-axis  sont  flexueux. 

Les  tubes  larges  sont  déjà  visibles  à  un  grossissement  de  50 
diamètres,  et  mesurent,  les  uns  0"",0265  de  diamètre,  les  autres 
0'"'",0165;  les  tubes  grêles,  visibles  à  un  grossissement  de  300, 
et  ont  les  uns0"",0i32,  les  autres  0""*,0033  de  diamètre.  Le  dia- 
mètre d*un  tube  est  en  rapport  avec  les  dimensions  de  la  cellule 
d'origine  centrale  de  laquelle  il  vient. 

11  est  facile  dé  dilacérer  lés  nerfs  spinaux  avec  les  aiguilles,  ce 
qui  n'est  pas  le  cas  de  certains  nerfs  crâniens.  De  celte  façon  l'on 
obtient  divers  aspects,  dus  à  la  déchirure,  à  la  rupture  des  tubes 
nerveux,  à  l'issue  de  la  myéline  qui,  en  s'échappant  des  tubes, 
forme  diverses  figures,  toujours  limitées  par  un  double  contour. 
Les  tubes  variqueux  ont  une  même  origine  artificielle;  il  en  est  de 
même  quand  la  myéline  se  présente  dans  l'intérieur  dés  tubes  sous 
forme  de  granulations  disposées  en  séries. 

Â  l'état  frais  tous  les  tubes  nerveux  primitifs  se  montrent  limités 
par  un  double  contour;  La  distinction  qu*on  a  faite  de  tubes  ner- 
veux à  double  contour  et  à  simple  contour  est  inexacte; 
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Cliaque  nerf  est  composé  d'un  ou  de  plusieurs  faisceaux  de  tube^ 
nerveux  réunis  par  le  névrilème.  La  disposition  et  la  nature  de  ces 
faisceaux,  et  des  tubes  qui  les  composent,  varient  dans  les  racines 
antérieures  et  dans  les  racines  postérieures  des  nerfs  spinaux. 

Les  racines  antérieures  ou  motrices  sont  formées  surtout  de  tubes 
larges,  groupés  en  faisceaux.  Les  racines  postérieures  ou  sensitives 
renferment  les  divers  tubes  que  nous  avons  signalés,  avec  prédo- 
minance des  tubes  grêles,  groupés  en  faisceaux  distincts. 

Dans  les  racines  antérieures  on  trouve  pourtant  quelques  faisceaux 
semblables  à  ceux  des  racines  postérieures,  mais  ils  restent  toujours 
isolés  des  autres. 

Des  coupes  transversales  et  longitudinales  ou  obliques  montrant 
ces  particularités,  peuvent  aussi  être  faites  en  prenanjL  des  nerfs 
blancs  ou  gris  et  les  ganglions  spinaux,  crâniens  et  sympathiques 
plongés  encore  frais  dans  l'alcool  concentré,  dans  l'acide  chro- 
mique,  le  chromate  dépotasse  (voy.  page  300 et  suiv.),  ou  le  li- 
quide de  Mûl  1er  jusqu'à  durcissement  convenable.  Mais  la  forme  pris- 
matique des  tubes  ne  se  voit  plus  toujours  aussi  nettement. 

Ces  coupes  peuvent  être  faites  directement  au  rasoir,  ou  en  lais- 
sant le  nerf  entouré  des  tissus  ambiants,  ou  en  le  plaçant  dans 
les  instruments  destinés  à  régler  l'exécution  des  coupes  (voy. 
pages  248  à  257). 

On  peut  conserver  les  tranches  minces  dans  la  glycérine  pure 
ou  mêlée  d'acide  acétique,  qui  donnent  plus  de  transparence 
à  ces  tissus.  On  peut  aussi  les  mettre  dans  la  gélatine  glycé- 
rinée  (voy.  pages  372),  ou  les  préparer  à  la  térébenthine  du  Ca- 
nada, comme  les  coupes  de  la  moelle  et  des  centres  cérébraux  dont 
il  sera  question  plus  loin. 

776.  Sur  les  coupes  des  racines  et  des  neifs,  on  remarquera,  en 
outre,  les  faits  de  l'ordre  des  suivants.  Dans  la  queue  de  cheval, 
on  verra  les  faisceaux  primitifs  composés  aux  trois  quarts  environ 
de  tubes  larges  immédiatement  contigus,  et  pour  un  quart  à  un  tiers 
de  tubes  minces  ayant  un  cylindre-axe  très-petit. 

Dans  les  racines  antérieures,  les  tubes  minces  sont,  en  général, 
dispersés  parmi  les  gros  et  non  disposés  en  faisceaux  distincts, 
comme  dans  les  racines  postérieures  ;  toutefois,  dans  les  racines 
antérieures  dorsales,  ils  sont  disposés  en  petits  faisceaux  ou  grou- 
pes distincts. 

Dans  les  coupes  des  nerfs  crural,  radial,  etc.,  on  trouvera  les 
faisceaux  primitifs  composés  de  même  ;  toutefois,  quelques  fais- 
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ceaux  primitifs  sont  entièrement  composés  de  tubes  minces,  et 
sont,  comme  les  autres,  entourés  du  périnèvre.  Dans  le  moteur 
oculaire  commun,  il  n'y  a  pas,  ou  presque  pas ,  de  tubes  minces. 

Dans  le  névrilème  de  beaucoup  de  cordons  nerveux,  on  trouve 
quelques  rares  faisceaux  primitifs  séparés  du  cordon  principal  et 
composés  seulement  de  trois,  quatre  ou  cinq  tubes  nerveux  soit 
larges,  soit  minces,  qui  sont  probablement  les  nervi-nervorum  de 
quelques  auteurs. 

Dans  le  pneumogastrique,  on  verra  les  tubes  réunis  en  faisceaux 
primitifs  pourvus  d*un  périnèvre,  et  réunis  en  gros  faisceaux  secon- 
daires que  séparent  des  cloisons  lamineuses  du  névrilème.  Ces 
faisceaux,  formés  surtout  de  tubes  minces,  contiennent  un  tube 
large  pour  dix  tubes  minces  environ  chez  Tbomme,  et  pour  quinze 
à  vingt  sur  le  bœuf.  Entre  les  faisceaux  primitifs,  on  trouve  quel- 
ques cellules  ganglionnaires  dans  le  voisinage  du  ganglion  d'An- 
dersh. 

Les  cordons  blancs  du  grand  sympathique  sont  composés  de 
faisceaux  primitifs  dans  chacun  desquels  il  y  a  environ  de  deux  à 
dix  tubes  larges  seulement,  et  le  reste  est  formé  de  tubes  minces; 
quelques-uns  de  ces  faisceaux  primitifs  montrent  des  cellules  ner- 
veuses entre  les  tubes,  même  assez  loin  des  ganglions.  Tous  ont  un 
périnèvre. 

777.  On  procédera  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (pages  643 et  648), 
pour  étudier  :  1®  le  passage  de  la  substance  médullaire  propre  des 
tubes  à  l'état  granuleux  après  leur  section,  etc.  (mais  il  n'y  a  pas  là  un 
dépôt  de  graisse  venue  du  dehors  ou  transformation  graisseuse,  ou 
passage  à  l'état  graisseux,  comme  on  le  dit  à  tort)  ;  puis  leur  amin- 
cissement graduel  par  atrophie  des  tubes  ;  2®  le  névrome  toruleux 
ou  vermiculaire  par  hypertrophie  du  névrilème  autour  des  plus  fins 
faisceaux  et  le  passage  à  l'état  grenu  du  périnèvre  épaissi  observé 
(au  périnée,  au  cuir  chevelu,  au  prépuce,  etc.);  3®  le  passage  sénile 
et  morbide  du  périnèvre  à  l'état  granuleux. 

On  procédera  comme  pour  l'examen  des  produits  morbides  signa- 
lés précédemment  (pages  621  et  622),  lorsqu'il  s'agira  d'étudier  : 

1^  Les  tumeurs  fibreuses  sous-cutanées  ou  névromes  ; 

2®  Les  tumeurs  embryoplastiques  des  nerfs  profonds  avec  écarte- 
ment  des  faisceaux  primitifs; 

3®  La  génération  hétérotopique  de  masses  épithéliales  papilli- 
formes  ou  non,  à  épithélium  ^prismatiques  ou  autre,  de  masses 
glandulaires  à  tubes  propret,  avec  épithéliums  (hétéradéniques),. 
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entre  les  tubes  mSme,  dans  la  cavité  du  périnèvre,  ou  entre  les 

faiBCeaui  primitifs  des  nerfs. 

7Ï8.  Pour  préparer  les  ganglions  nerveux  gympathûptes  et  céré- 
bro-rachidiens,  on  prendra  d'abord  ceux  des  paissons  dans  le  but 
d'isoler  les  cellules  nerveuses,  voir  leurs  rapporls  avec  les  tubes  et 
la  constitution  de  leur  paroi,  de  leur  contenu,  etc.,  parce  que  leur 
iBolement  par  dilacëration  est  facile. 
H  n'en  est  plus  de  même  de  celui  des  autres  vertébrés  {fig.  i7i) 
et  de  beaucoup  d'in- 
vertébrés. 

On  étudiera  ces  pré- 
parations à  des. gros- 
sissements de  60  à  40(1 
diamètres  successive- 
ment On  peut  les  con- 
server dans  les  liqui- 
des de  Pacini ,  dans  la 
gljcérine  acidulée  ou 
gélatmée,  etc. 

Les  coupes  des  gan- 
glions ne  montrent 
qu  accidentellement 
en  quelque  sorte  lea 
rapports  des  cellu- 
les nerveuses  avec  les 
tubes  qui  leur  arrivent 
et  qui  en  parlent,  mais 
elles  peuvent  montrer 
leur  vascularité,  les 
rapporls  descellulesentreelles  et  avec  la  matière  amorphe  interpo> 
sèe  et  avec  le  névriléme.  Il  faut  en  faire  dans  le  sens  de  l'arrivée  et 
de  la  sortie  des  nerfs ,  et  dans  la  direction  opposée,  ainsi  que  sur  le 
nerf  dans  le  voisinage  du  ganglion,  pour  voir  jusqu'à  quelle  dis- 
ance  de  la  masse  ganglionnaire  il  y  a  des  cellules  dans  les  nerfs. 

1.  Cellule  niulUpolaire(AftA)de<ga[ig1iorucertica1  «niérieur  de  l'homme,  isolée  pu- 
dilictritlon  (praduelle  el  prolongée,  e.  Corpi  de  la  cellule  nneiii«nt  Krenu.  g.  Hta 
BOjsu uncléulé.  ff-St  paroi  propre  pnrseméede  potils  nojaui.l.  i:ellule(i,  i)  do  même 
ganglion  soitie  de  la  civile  de  sa  paroi  propre.  k,k,k.  Cjlindres-aies  qui  en  partent. 
3.  Cellule  tupolaire  (1, 1)  d'un  ganglion  racliidien.  m.  Contenu  d'un  tube  sortant  par 
l'eilrémité  rompue,  a.  Paroi  propre,  épaisse,  parsemée  de  nojiui  oialdes.  b.  Ctapt 
m  gros  noliu  nucléole.  Grosslsiemeut  de  SOO  dia- 


Fig.  m  •. 
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Pour  les  vertébrés  et  les  invertébrés,  on  commence  par  les  plon- 
ger dans  une  solution  très-légère,  i  partie  d'acide  chromiquepour 
100  parties  d*eau  distillée  ;  on  renouvelle  cette  solution  tous  les 
jours  en  augmentant  progressivement  la  dose  de  l'acide,  jusqu'à  ce 
qu'elle  en  contienne  4  ou  5  parties  pour  100  d'eau.  En  trois  ou 
quatre  jours  les  petits  ganglions  sont  assez  durs  pour  être  coupés  ; 
vingt  jours  ou  un  mois  suffisent  pour  les  plus  gros.  Quand  on 
emploie  l'acide  chromique  comme  moyen  durcissant,  il  y  a  un 
écueil  à  éviter,  c'est  de  trop  laisser  durcir  le  ganglion  qui  devient 
cassant,  à  cassure  granuleuse,  et  qui  se  pulvérise  sous  l'instrument 
tranchant  :  son  tissu  est  comme  brûlé  psiV  l'acide.  (Polailton.) 

Au  lieu  d'acide  chromique  on  peut  employer  le  bichromate  de 
potasse  dans  la  solution  suivante  : 

Eau  distillée ôSO  grammes. 

Bichromate  de  potasse 10        — 

Sulfote  de  soude 2        — 

En  un  jour  ou  deux,  ces  organes  sont  aussi  convenablement  dur- 
cis dans  l'alcool  pur,  ou  plus  ou  moins  étendu  d'eau  selon  les 
espèces  animales.  On  pratique  ensuite  les  coupes  comme  il  a  été  dit 
plus  haut  (pages  353  et  354). 

M.  Vulpian  a  signalé  (1856)  le  perchlorure  de  fer  comme  moyen 
de  conserver  et  de  durcir  les  pièces  du  système  nerveux.  11  conseille 
de  commencer  par  une  solution  au  20°^  ou  au  SO"*"*,  pendant  un 
mois  ou  six  semaines,  puis  de  concentrer  la  solution  jusqu'au  12*"* 
environ  d'un  perchlorure  de  fer  à  45®.  Cette  solution  est  très-favo- 
rable pour  durcir  les  ganglions,  et  surtout  pour  les  conserver  pres- 
que indéfiniment,  sans  que  l'on  ait  à  craindre  qu'ils  s'altèrent, 
comme  cela  arrive  souvent  lorsqu'on  les  laisse  trop  longtemps  dans 
une  solution  chromique.  (Polaillon.) 

Lorsque  les  ganglions  ont  été  durcis  dans  une  solution  de  per- 
chlorure de  fer,  on  peut  les  colorer  par  un  procédé  bien  simple 
que  Polaillon  a  employé  le  premier  et  qui  lui  a  donné  d'excellents 
résultats.  On  laisse  tremper  les  coupes  pendant  au  moins  une 
journée  dans  Teau  distillée,  que  l'on  renouvelle  souvent  afm  d'en- 
lever la  plus  grande  partie  du  composé  ferrique  qui  les  imbibe; 
puis,  les  ayant  transportées  dans  un  verre  de  montre  plein  d'eau 
distillée,  on  y  laisse  tomber  une  goutte  d'acide  gallique.  Au  bout 
de  quelques  instants,  la  réaction  commence  :  les  bords  de  la  coupe 
prennent  une  teinte  d'un  noir  bleuâtre,  et  au  bout  d'une  heure 


eiS  PRÉPARATION  DES  GANGLIONS  NERVEUX. 

toute  la  coupe  a  la  même  coloration.  Lorsqu'on  l'examine  au  mi- 
croscope, on  voit  que,  si  les  détails  des  éléments  anatomiques  sont 
un  peu  masqués,  les  globules  et  les  tubes  ont  pris  une  couleur  noi- 
râtre qui  leur  donne  une  netteté  de  contour  et  un  relief  surpre- 
nants. Mais  ce  qui  est  surtout  remarquable,  c'est  que  les  éléments 
nerveux  seuls  sont  colorés,  et  qu'ils  se  présentent  comme  dissé- 
qués au  milieu  du  tissu  lamineux  et  de  la  matière  amorphe  d'in- 
terposition qui  sont  restés  incolores. 

Ce  fait  peut  sans  doute  s'expliquer  ainsi  :  à  la  suite  de  lavages 
successifs  dans  Teau  distillée,  les  éléments  nerveux  ont  la  propriété 
de  retenir  plus  longtemps  la  solution  de  perchlorure  de  fer  qui  les 
imbibait,  et  l'acide  gallique,  'intervenant,  les  colore  sans  agir  de  la 
même  manière  sur  le  tissu  lamineux  et  la  matière  amorphe  qui 
ont  abandonné  leur  sel  ferrique.  En  employant  ce  procédé,  il  y  a 
un  écueil  à  éviter,  c'est  d'avoir  une  coloration  noire  trop  intense 
qui  ne  permet  plus  de  rien  distinguer;  aussi,  pour  peu  que  la 
coupe  ne  soit  pas  très-mince,  pour  peu  qu'on  ne  l'ait  pas  fait  dé- 
gorger longtemps  dans  l'eau  distillée  et  qu'on  ne  l'ait  pas  soigneu- 
sement làvée,  il  vaut  mieux  avoir  recours  à  un  autre  moyen  de 
coloration.  (Polaillon,  Journal  d*anat,  et  de  physioLj  iS66,  p,  136.) 

On  devra,  dans  Texamen  de  ces  coupes,  se  préoccuper  de  déter- 
miner la  manière  dont  les  cellules  sont  groupées  par  rapport  à 
l'ensemble  des  tubes  nerveux  qui  pénètrent  plus  ou  moins  avant 
dans  la  masse  ganglionnaire,  pour  gagner  chaque  cellule  indivi- 
duellement. 

779.  Pour  étudier  par  dilacération  les  ganglions  autres  que  les 
ganglions  rachidiens  des  poissons  et  ceux  de  quelques  invertébrés, 
l'acide  acétique  et  l'acide  chromique  sont  des  moyens  précieux  ; 
mais  on  s'en  servira  dans  un  état  de  dilution  très-grand,  de  peur 
de  trop  ramollir  et  de  trop  dissoudre  les  substances  albuminoîdes 
avec  l'acide  acétique  ;  de  trop  les  durcir  et  de  trop  les  ratatiner 
avec  l'acide  chromique.  Une  dissolution  de  tôo  ^  rb  d'acide  acé- 
tique, et  une  dissolution  dix  fois  moins  cencentrée  d'acide  chro- 
mique sont  les  plus  utiles.  On  laisse  les  ganglions  pendant  deux 
ou  trois  jours  dans  de  tels  liquides;  au  bout  de  ce  temps,  la 
dilacération  se  fait  mieux,  et  les  détails  des  éléments  anatomiques 
sont  plus  faciles  à  observer.  On  ne  doit  faire  macérer  dans  des  so- 
lutions si  étendues  que  de  très-petits  ganglions  ou  de  très-petites 
portions  des  gros  ganglions  des  mammifères. 

Polaillon  a  aussi  employé  avec  avantage  le  procédé  de  macéra- 
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tiÔQ  conseillé  par  J.  Arnold  (1865).  Partant  de  ce  fait  que  l'acide 
acétique  rend  le  tissu  connectif  transparent,  et  que  Tacide  ebro- 
mique  durcit  les  éléments  anatoiniques,  il  arriva  à  combiner  leur 
action.  11  met  le  petit  ganglion  dans  un  verre  de  montre,  où  se 
trouve  4  ou  5  centimètres  cubes  d'une  solution  à  j-^  d'acide  acé- 
tique ;  il  Ty  laisse  quelques  minutes,  puis  il  le  transporte  dans  un 
autre  verre  de  montre  plein  d'une  solution  d'acide  cbromique 
à  î^V».  Le  temps  de  l'action  de  l'acide  cbromique  varie  entre  douze 
et  quarante-huit  beures. 

Le  moyen  le  plus  utile  dans  l'étude  des  éléments  ganglionnaires, 
est  leur  digestion  dans  le  suc  gastrique.  Ce  moyen  avait  déjà  été 
préconisé  par  M.  E.  Faivre  (de  Lyon),*  dans  ses  recbercbes  sur  le 
système  nerveux  de  la  sangsue  (Paris,  1854). 

On  peut  faire  agir  le  suc  gastrique  dans  deux  conditions,  à  froid 
et  à  cbaud. 

A  froid,  son  action  prolongée  pendant  cinq  ou  six  beures  seulement  * 
est  peu  différente  de  celle  de  l'acide  acétique  étendu.  Nais,  si  on  le 
laisse  agir  pendant  vingt  à  vingt-quatre  beures,  le  tissu  lamineux  du 
ganglion  est  dissous,  et  celui-ci  se  sépare  en  débris  par  utie  légère 
agitation  du  vase  qui  le  contient.  Si  l'on  examine  ces  débris  au 
microscope,  on  constate  que  la  paroi  propre  des  tubes  et  des  glo- 
bules a  été  dissoute  dans  la  majorité  d'entre  eux;  ici,  les  tubes  ne 
présententque  le  cylindre-axe  complètement  dépouillé  d'enveloppes 
et  semblable  à  de  petites  tiges  de  verre  plus  ou  moins  flexueuses; 
là,  une  portion  de  gaine  médullaire  reste 'encore  autour  du  cy- 
lindre-axe, puis  s'interrompt  pour  se  montrer  plus  loin;  en  un  mot 
la  gaine  propre  semble  digérée  la  première,  et  le  cylindre-axe  reste 
encore  intact  quand  son  enveloppe  médullaire  est  énergiquement 
attaquée.  Le  contour  des  cellules  est  devenu  plus  granuleux,  ce 
qui  empêche  de  voir  le  noyau  aussi  distinctement;  ses  bords  sont 
en  général  irréguliers,  parce  que  la  désagrégation  de  ses  molécules 
se  fait  d'une  façon  plus  active  dans  un  point  que  dans  un  autre. 
La  cellule  nage  dans  le  liquide  de  la  préparation,  comme  une  petite 
spbère,  et  se  retourne  en  tous  sens.  C'est  alors  que  l'on  peut 
voir,  sur  la  surface  de  presque  tous  ces  globules,  de  petits  ap- 
pendices, tout  à  fait  semblables  aux  cylindres-axes  qui  se  trou-^ 
vent  isolés  dans  d'autres  points;  on  ne  peut  s'empêcher  d'ajouter 
par  la  pensée  ces  cylindres-axes  à  ces  appendices;  et  on  a  la 
conviction  d'avoir  devant  les  yeux  les  cellules  et  les  cylindres-axes 
d'origine  des  tubes  nerveux.  Toutes  les  cellules  ont  ces  traces  de 
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cylindre-axe  ;  sur  la  plupart  on  peut  en  compter  deux,  souvent  un 
plus  grand  nombre.  Aucun  réactif,  aucune  dilacération  ne  donne 
des  résultats  aussi  nets  chez  les  animaux  vertébrés  où  Tétude  des 
éléments  ganglionnaires  est  difficile. 

A  chaud,  c'est-à-dire  à  la  température  du  corps,  Taction  du  suc 
gastrique  est  beaucoup  plus  rapide  :  au  bout  d'une  heure  le  tissu 
est  déjà  gonflé:  au  bout  de  deux  ou  trois  heures  il  est  désagrégé 
au  point  que  je  viens  de  décrire.  Il  faut  toujours  que  la  quantité 
de  suc  gastrique  soit  proportionnée  à  la  masse  du  tissu  :  pour  cinq 
ou  six  petits  ganglions  rachidiens  ou  sympathiques  de  rat,  Polaillon 
employait  deux  gouttes  de  suc  gastrique.  Il  les  renfermait  dans  un 
petit  tube  de  verre  bouché,  et  lorsqu'il  voulait  accélérer  la  réaction 
par  la  chaleur,  il  conservait  le  tube  sous  l'aisselle  pendant  le  temps 
voulu,  conune  Spallanzani  le  faisait  pour  ses  digestions  artifi- 
cielles. 

Pour  faire  les  dilacérations  des  ganglions,  le  seul  précepte  à 
observer,  c'est  de  les  dissocier  lentement  en  parties  aussi  fines  que 
possible  sous  le  microscope  simple  (page  167). 

780.  L'es  terminaisons  nerveuses  dans  les  muscles  stries  exigent 
une  dissection  préalable  des  nerfs  qui  s'y  rendent  poussée  aussi 
loin  que  possible,  surtout  chez  les  invertébrés. 

Pour  observer  la  terminaison  en  plaque  motrice^  il  ne  sufQt  pas 
de  la  chercher  dans  un  muscle  quelconque  pris  au  hasard,  car  il 
y  en  a  de  plus  ou  moins  favorables  à  cette  recherche  ;  les  muscles 
intercostaux  et  ceux  du  bulbe  oculaire  des  vertébrés  sont  les  plus 
convenables,  et  Ton  est  sûr  de  l'y  trouver  dès  la  première  ou  la 
seconde  préparation. 

Il  faut  commencer  par  examiner  des  muscles  macérés  dans  une 
solution  étendue  d'acide  chlorhydrique  (une  partie  d'acide  pour 
cent  d'eau).  On  isole  alors  aisément  les  faisceaux  musculaires; 
les  filets  nerveux  qui  étaient  imperceptibles  à  l'œil  nu  devien- 
nent bientôt  visibles  et  facilitent  le  choix  des  morceaux  plus  con- 
venables pour  l'observation  microscopique.  Après  avoir  retiré 
le  muscle  de  la  solution  acide,  on  a  soin  de  le  laver  dans  l'eau 
distillée  et  l'on  cherche  sur  sa  surface  un  petit  filet  nerveux  : 
^  dès  qu'on  en  a  trouvé  un,  on  le  place  sur  un  verre  ainsi  que  les 
faisceaux  musculaires  qui  y  adhèrent.  Ensuite  on  espace  ces  der- 
niers au  moyen  des  aiguilles,  et  on  observe  la  préparation  à  un 
grossissement  d'environ  100  diamètres.  Pour  trouver  la  plaque 
dite  motrice^  il  faut  regarder  attentivement  un  tube  nerveux  à  partir 
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de  l'on:  des  fascicules  de  subdivision  et  le  suivre  jusqu*à  sa  termi- 
naison. Si  la  préparation  est  bien  réussie,  on  verra  à  Textrémité  de 
rélément  nerveux  une  agglomération  de  noyaux  appartenant  à  la 
idaque  motrice.  Alors  on  pourra  substituer  au  premier  un  objectif 
plus  fort  (300  à  400  diamètres  environ)  et  Ton  examine  la  prépara- 
tion en  détail.  (Trinchese,  1866.)  On  conserve  longtemps  ces  pré- 
(Montions  dans  Teau  sucrée  et  dans  la  gélatine  glycérinée.  Mais  je 
croîs  les  liquides  de  Pacini  préférables  encore,  car  au  bout  d'un  an 
ou  deux  les  contours  de  la  plaque  et  de  ses  noyaux  perdent  de  leur 
netteté  dans  les  liquides  précédents. 

781.  Terminaisons  nerveuses  dans  les  muscles  viscéraux.  Pour 
suivre  la  terminaison  des  tubes  nerveux  dans  le  tissu  musculaire  à 
fibres  lisses,  on  choisit  des  organes  minces,  transparents,  pris 
sur  des  animaux  qu'on  vient  de  tuer  ou  au  moins  aussi  frais  que 
possible. 

On  laisse  macérer  pendant  quelques  heures  (de  deux  à  quatre  et 
à  six,  suivant  l'épaisseur  des  parties  à  examiner),  dans  un  mélange 
de  dix  parties  d'acide  acétique  pour  cent  parties  d'eau,  puis  on 
porte  les  portions  plus  fines  destinées  aux  préparations  dans  un 
mélange  formé  de  glycérine  (deux  parties)  et  d'acide  acétique  dit 
pyroligneux  (une  partie).  C'est  dans  ce  liquide  qu'on  examine  les 
préparations.  Celles-ci,  alors  même  qu'elles  ne  sont  pas  très-trans- 
parentes au  moment  des  manipulations,  deviennent  bien  plus  claires 
au  bout  de  quelques  jours. 

On  peut  donc  varier  les  procédés  suivant  l'époque  à  laquelle  on 
veut  faire  l'examen.  Les  doses  faibles  sont  préférables,  et  les  pré- 
parations faites  lentement  se  conservent  mieux  et  plus  longtemps. 
(Hénocque.) 

Vacide  chromique  ne  donne  de  bons  résultats  qu'à  la  condition 
d'user  d'une  solution  au  millième  et  surtout  au  dix-millième.  Lors- 
qu'on veut  examiner  immédiatement  les  préparations,  il  suffit  de 
laisser  macérer  les  lambeaux  d'organes  pendant  une  ou  deux  heures 
dans  la  solution  au  dix-millième.  Pour  se  servir  de  la  solution  au 
millième,  il  est  bon  de  tremper  la  préparation  pendant  quelques 
minutes  dans  de  l'acide  acétique  au  centième;  on  peut  alors  laisser 
macérer  les  préparations  pendant  plusieurs  heures,  et  môme  une 
demi-journée  avant  de  les  examiner.  Ces  préparations  peuvent  être 
colorées  par  le  carmin  ou  de  la  teinture  de  fuchsine,  afin  de  mieux 
montrer  les  noyaux  des  fibres  lisses  ;  mais,  comme  tout  l'élément 
se  colore,  les  préparations  non  teintées  sont  encore  préférables. 
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L'acide  chromique,  ainsi  employé,  convient  surtout  pour  Tétude  à 
des  grossissements  très-forts,  des  fibres  lisses,  des  noyaux  et  des 
fibriles  nerveuses  terminales. 

Le  chlorure  d*or  est  employé  en  solutions  au  cinq  centième,  ou 
au  deux-centième,  ou  à  l*état  de  chlorure  d*or  et  de  potassium,  au 
centième  et  au  deux-centième.  Le  chlorure  d*or  et  de  potassium 
agit  plus  régulièrement.  L'épaisseur  des  tissus  et  des  conditions 
encore  mal  connues  viennent  souvent  en  troubler  Faction.  Il  est 
bon  d'utiliser  plusieurs  solutions  et  à  des  titres  différents.  On  fait 
macérer  les  portions  de  tissu  musculaire  dans  la  solution.  Si  l'on 
emploie  la  solution  de  chlorure  d'or  au  centième,  une  macération 
d'une  demi-heure  peut  suffire  pour  une  épaisseur  de  tissu  de  i  mil- 
limètre ;  avec  le  chlorure  d'or  et  de  potassium  on  peut  prolonger 
la  macération  pendant  une  heure  et  plus. 

On  peut  juger  que  l'action  du  réactif  est  complète  lorsque  les 
tissus  ont  pris  une  teinte  jaune  pâle.  Les  préparations  retirées  de 
la  macération  sont  alors  portées  dans  une  capsule  renfermant  de 
l'eau  distillée  légèrement  acidulée  avec  Tacide  acétique.  Il  reste  à 
attendre  que  la  coloration  violette  par  dépôt  d'or  métallique  soit 
effectuée.  11  faut  un  temps  assez  variable,  quelquefois  trois  et  quatre 
jours,  pour  les  préparations  un  peu  épaisses.  Le  dépôt  ou  la  colo- 
ration est  souvent  sans  régularité,  mais  on  n'utilise  que  les  parties 
les  mieux  colorées.  (Hénocque.) 

La  lumière  ne  semble  pas  agir  sur  la  durée  de  la  réduction  de 
l'or,  mais  la  chaleur  l'active  certainement.  Pour  cela,  on  chauffe 
les  préparations  après  une  macération  dans  l'eau  distillée  ayant 
duré  de  douze  à  vingt-quatre  heures.  A  cet  effet,  M.  Hénocque  se 
sert  de  petits  flacons  bouchés  à  l'émeri  remplis  d'acide  tartrique 
en  solution  saturée. 

Les  préparations  sont  déposées  dans  le  flacon,  et  celui-ci  est 
plongé  dans  de  l'eau  à  une  température  voisine  de  l'ébullition  ;  au 
bout  d'un  temps  variable,  de  quinze  à  vingt  minutes  au  plus,  sou- 
vent moins,  les  préparations  ont  pris  une  belle  teinte  variant  du 
rouge  vif  au  violet  foncé,  de  plus  elles  sont  ramollies  et  s'étalent, 
se  compriment  ou  se  dissocient  avec  la  plus  grande  facilité.  On  ar- 
rive par  des  tâtonnements  à  saisir  le  moment  le  plus  propice  pour 
retirer  les  préparations  ;  en  chauffant  trop  longtemps,  on  obtient 
uii  dépôt  granuleux  et  noir  qui  met  obstacle  à  l'étude. 

lie  chlorure  d'or  colore  à  la  fois  les  nerfs,  les  ganglions,  les 
fibrilles  nerveuses  les  plus  fines,  ainsi  que  leurs  nodules  et  poinU 
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terminaux,  il  colore  aussi  les  fibres  musculaires  lisses,  noyaux  et 
cellules,  mais  d'une  façon  bien  moins  intense. 

Avec  Yacide  omnique  en  solution  aqueuse  au  quatre-cenlième, 
on  fait  macérer  les  préparations  fines  pendant  douze  à  vingt-quatre 
heures,  ou  mieux,  on  le  mélange  à  la  glycérine  et  on  le  dépose 
entre  les  lamelles  de  verre  qui  reçoivent  la  préparation.  11  colore 
en  brun  clair  les  fibres  lisses  et  en  fait  apparaître  les  noyaux  ;  il 
colore  les  ganglions  et  les  nerfs,  montre  très-bien  les  cylindres- 
axes,  mais  il  donne  aux  éléments  nerveux  un  aspect  variqueux, 
jaunâtre,  qui  rend  plus  difficile  leur  distinction  d'avec  les  fibres 
élastiques.  (Hénocque.) 

On  recherchera  d*abord  les  ganglions  et  les  gros  nerfs,  puis 
le  réseau  intra-musculaire,  ce  qui  peut  se  faire  avec  les  grossis- 
sements que  donnent  les  objectifs  3  et  5  de  Nachet  et  les  oculaires 
1  et  2.  Les  terminaisons  déjà  appréciables  à  un  grossissement  de 
500,  avec  l'objectif  5  de  Nachet,  réclament  pour  être  vues  nette- 
ment la  lentille  n^  8  Nachet,  qui  peut  donner  800  diamètres  avec 
un  foyer  relativement  assez  éloigné,  et  avec  un  oculaire  faible. 
(Hénocque.  Thèse,  1870.) 

782.  Terminaisons  nerveuses  dans  les  membranes.  Pour  cher- 
cher la  terminaison  des  nerfs  dans  les  autres  tissus,  comme-  le 
derme  et  ses  papilles,  les  muqueuses,  la  cornée,  les  vaisseaux, 
les  bulbes  dentaires,  les  divers  parenchymes,  etc.,  ces  tissus, 
aussi  frais  que  possible,  seront  mis  dans  l'alcool  un  peu  étendu 
H  eau,  puis  au  bout  d'un  jour  ou  deux  on  les  placera  dans  Tul- 
rx)ol  absolu.  Quelques-uns  même  peuvent  être  placés  de  suite 
clans  ce  dernier.  Les  coupes  minces  alors  pratiquées  seront  mises 
dans  une  sérosité  ou  dans  l'eau  un  peu  glycérinée,  si  elles  sont 
très-transparentes. 

Pour  suivre  les  terminaisons  nerveuses  dans  le  derme  et  les 
papilles  de  la  peau,  de  la  langue  et  des  muqueuses  analogues,  une 
injection  faiblement  colorée  en  bleu  favorise  les  recherches,  ainsi 
que  Ta  remarqué  avec  raison  Inzani.  Les  coupes  en  seront  étudiées 
et  conservées  dans  la  glycérine  ou  dans  la  gélatine  glycérinée.  Les 
coupes  destinées  h  l'étude  dt'S  corpuscules  du  tact  dé  la  peau  et  de 
la  langue,  sero!it  colorées  avec  plus  d'avantage  que  les  précédentes 
par  le  carmin.  En  les  lavant  successivement  dans  la  solution  d  acide 
oxalique,  puis  dans  l'alcool  (voyez  plus  haut,  page  296),  on  peut 
les  conserver  dans  le  baume  du  Canada  ;  sinon  on  les  prépare  dans 
la  gélatine  glycérinée  ou  dans  la  glycérine. 
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Corpuscules  de  Pacini. 

783.  Les  corpuscules  de  Pacini,  de  la  main  de  Thomme,  doivent 
être  recherchés  à  la  loupe  au  milieu  de  la  graisse  et  dans  le  voisi- 
nage des  filets  nerveux  sur  les  parties  latérales  des  doigts  ;  dans 
cette  recherche,  qui  est  toujours  minutieuse,  on  est  fréquenunent 
induit  en  erreur  par  de  petits  pelotons  graisseux  qui  simulent  des 
corpuscules.  Les  fœtus  et  les  nouveau-nés  se  prêtent  mieux  à  cette 
recherche  préalable  que  les  animaux  adultes. 

Il  est  beaucoup  plus  facile  d'étudier  ces  organes  sur  le  pigeon, 
dans  Tespace  situé  entre  le  tibia  et  le  péroné  (fibula),  et  principale- 
ment sur  le  mésentère  du  chat  ;  il  suffit  de  regarder,  par  transpa- 
rence, le  mésentère  d'un  chat  maigre,  pour  reconnaître  sur  le  trajet 
des  vaisseaux  et  des  nerfs  mésentériques,  des  points  d'aspect  nacré 
et  transparents  qui  sont  les  corpuscules  de  Pacini.  Sur  un  mésen- 
tère chargé  de  graisse,  la  dif^culté  est  à  peu  près  aussi  grande 
que  sur  les  doigts  de  l'homme.  On  les  enlève  avec  des  ciseaux  et 
des  pinces  pour  les  étaler  et  les  isoler  sur  le  porte-objet. 

Les  réactifs  employés  pour  colorer  ou  pour  durcir  les  corpuscules 
de  Pacini,  agissent  toujours  très-lentement  sur  la  partie  centrale 
qui  est  la  plus  importante,  ce  qui  tient  aux  couches  épaisses  de 
périnèvre  qui  protègent  le  bulbe  ;  en  outre,  la  plupart  des  réactifs 
.modifient  la  forme  de  l'organe  et  parfois  le  rendent  méconnais- 
sable. 11  est  donc  important  d'observer  ces  corpuscules  à  l'état  frais 
dans  un  peu  d'eau  légèrement  chargée  d'acide  acétique  ;  les  solu- 
tions d'acide  chroraique,  d'acide  osmique,  de  chlorure  d'or  pour- 
ront fournir  quelques  renseignements  utiles  sur  le  bulbe  et  la 
terminaison  nerveuse.  Pour  cela,  on  laisse  séjourner  pendant  vingt- 
quatre  heures  le  mésentère  dans  la  solution  d'acide  osmique  à  une 
partie  d'acide  pour  400  parties  d*eau  ;  avant  de  faire  la  préparation^ 
ou  celle-ci  faite,  on  ajoute  celle  de  ces  solutions  que  l'on  veut  voir 
agir. 

Lés  procédés  ordinaires  de  conservation  ne  sont  pas  applicables 
aux  corpuscules  de  Pacini  ;  le  baume  du  Canada  et  la  glycérine  les 
pâlissent  de  telle  sorte  qu'on  ne  les  retrouve  plus  sous  le  micro- 
scope ;  les  substances  coagulantes  les  déforment  et  les  ratatinent  ;  le 
mélange  de  gélatine,  glycérine  et  acide  arsénieux  (p.  573)  ne  donne 
pas  de  bons  résultats.  On  parvient  à  conserver  quelques  préparations 
dans  Une  solution  faible  d'acide  chromique,  mais  il  est  encore 
préférable  d'employer  une  solution  d'acide  arsénieux  à  laquelle  on 
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igoute  une  très-petite  quantité  de  glycérine,  une  partie  environ 
pour  200.  (Ch.  Legros.) 

Pour  observer  les  corpuscules  de  Pacini  ou  de  Yater  dans  la 
muqueuse  et  dans  les  papilles  du  bec  des  oiseaux,  on  pratique  des 
coupes  minces'comme  à  Tordinaire,  portant  sur  la  muqueuse  durcie 
seule,  ou  sur  le  bec  et  la  muqueuse  tout  à  la  fois,  à  Tétat  frais. 
(Voy.  p.  515,  pour  l'emploi  du  chlorure  d'or  dans  ces  recherches.) 

Tissu  nerveux  central, 

784.  Méthode  de  Lockhart  Clarkes  pour  durcir  lé  cerveau  et  pré- 
parer des  coupes  minces  du  tissu  céréhro^inal.  Modifications  par 
W.  Rutherford  et  J.B.  Tuke.  (Voy.  aussi  p.  2i9  à  252.) 

1**  Prendre  le  cerveau  aussi/  frais  que  possible  ;  le  couper  en 
morceaux  ne  dépassant  pas  le  volume  d'une  noix  ;  mettre  ces  der- 
niers dans  une  solution  d'acide  chromique  dans  la  proportion 
d'une  partie  d'acide  solide  pour  800  parties  d'eau.  Mêler  à  500  par- 
ties de  cette  solution  1  partie  de  bichromate  de  potasse.  Renouveler 
le  liquide  quand  les  fragments  de  cerveau  ont  séjourné  deux  à  trois 
jours,  changer  de  nouveau  (dans  certains  cas),  trois  ou  quatre 
jours  plus  tard,*et  laisser  durcir  le  tissu  pendant  deux  à  trois 
semaines  environ,  avant  d'en  faire  les  coupes  minces.  Cependant, 
il  sera  convenable  d'augmenter  la  proportion  d'acide  chromique 
jusqu'à  i  partie  pour  500  ou  600  parties  d'eau  au  bout  de  dix* à 
douze  jours.  Il  sera  bon  aussi  d'ajouter  de  temps  en  temps  une 
petite  quantité  d'acide  chromique  au  liquide,  dans  lequel  sont 
plongés  les  fragments  de  cerveau,  et  cela  dans  le  but  de  remplacer 
la  portion  d'acide  chromique  qui  a,  en  quelque  sorte,  saturé  une 
certaine  proportion  du  réactif  durcissant. 

Si  la  substance  cérébrale  est  devenue  fragile,  c'est  que  la  solution 
chromique  a  été  trop  forte.  Pour  la  moelle  épiniére  et  la  protu-- 
bérancCf  la  force  de  la  solution  chromique  peut  être  de  1  partie 
pour  500)  ou  même  pour  400  parties  d'eau. 

La  pureté  de  l'acide  chromique  varie  selon  les  échantillons  qu'on 
achète,  et  c'est  là  une  des  causes  des  variations  de  l'action  durcis- 
sante de  la  solution.  11  faut  s'assurer  expérimentalement  du  degré 
de  cette  action,  à  chaque  fois  qu'on  emploie  de  l'acide  de  prove- 
nance nouvelle. 

2<»  Couper  des  lamelles  avec  un  couteau  trés-tranchant  à  lanlë 
large^  longue,  mince  et  rigide.  Celle  des  faces,  qui  est  tournée  vers 
la  masse  qu*on  réduit  en  lamelles,  doit  être  tout  à  fait  plane.  Le 
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couteau  doit  être  préalablement  trempé  dans  Talcool,  et  une  por- 
tion de  ce  liquide  doit  être  laissée  sur  la  face  supérieure  du  couteau, 
de  manière  à  ce  que  la  lamelle  de  tissu  coupée  puisse  flolter  dans 
ce  fluide  à  mesure  qu'elle  est  enlevée  par  la  lame.  En  coupant,  il 
faut  que  le  couteau  agisse  par  un  mouvement  de  propulsion  horizon- 
tale commençant  du  côté  de  sa  pointe  pour  finir  vers  le  manche. 

3^  Il  faut  faire  tomber  les  tranches  dans  l'alcool  rectifié,  et  on 
renouvelle  ce  dernier  une  ou  deux  fois  pour  priver  le  plus  possible 
le  tissu  de  son  eau. 

4®  Les  tranches  minces  peuvent  être  colorées  par  le  carmin  en 
solution  ammoniacale,  dans  la  proportion  de  1  partie  de  carmin 
pour  900  parties  d'ammoniaque  concentrée.  La  durée  du  séjour  des 
tranches  dans  la  solution  carminée  varie  suivant  les  cas,  et  l'expé- 
rience apprend  vite  à  en  juger  d'après  l'aspect  de  celles-ci.  Laver 
ensuite  dans  l'eau  ou  mieux  dans  l'alcool  les  tranches  colorées,  pour 
enlever  le  superflu  de  la  matière  colorante. 

5®  Conserver  les  sections  colorées  dans  l'alcool  rectifié,  en  atten- 
dant le  moment  où  on  en  fera  des  préparations. 

6°  Pour  faire  celles-ci,  mettre  les  tranches  dans  la  glycérine  ou 
dans  le  baume  du  Canada.  La  glycérine  réussit  assez  souvent,  mais 
le  baume  du  Canada  vaut  mieux. 

a.  Placer  la  tranche  mince  sur  la  lame  porte-objet. 

b.  Faites  évaporer  l'alcool  jusqu'à  ce  que  la  section  semble  pres- 
que sèche. 

c.  Passer,  à  l'aide  d'un  pinceau  de  martre,  une  goutte  d'essence 
de  térébenthine  rectifié  au-dessous  de  la  tranche  mince. 

d.  Observer  sous  un  faible  grossissement  si  la  section  commence 
à  devenir  transparente,  et  ajouter  alors  un  peu  plus  d'essence  pour 
rendre  la  transparence  plus  complète. 

e.  Quand  la  transparence  est  convenable,  placer  une  goutte  de 
solution  de  baume  du  Canada  dans  le  chloroforme  ou  dans  l'essence 
de  térébenthine  sur  la  tranche  mince ,  et  superposer  la  lame 
mince. 

f.  Appliquer  un  compresseur  élastique  pour  maintenir  la  larae 
mince  contre  la  tranche  du  tissu  préparé,  et  pour  tenir  celle-ci  bien 
étalée.  (Voy.  p.  385,  §  549.) 

Ce  procédé  a  servi  à  l'exécution  des  remarquables  préparations 
et  des  beaux  travaux  sur  les  cerveaux  d*hommes  sains  et  aliénés, 
publiés  par  les  auteurs  que  nous  venons  de  citer,  de  Meynert,  etc. 

Ces  préparations  se   conservent   mieux  dans  la   solution   de 
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colophane  de  la  térébenthine  du  Canada,  comme  nous  l'avons  dit 
plus  haut  (page  567),  que  dans  les  autres  véhicules. 

On  pratiquera  naturellement  des  coupes  aussi  étendues  que  pos- 
sible, en  divers  sens,  sur  les  parties  grises  et  blanches  séparément 
ou  portant  sur  Tune  et  l'autre  à  la  fois. 

Sur  la  substance  blanche,  on  étudiera  la  forme,  le  volume  et  l'ar- 
rangement des  tubes  et  de  leurs  faisceaux,  ainsi  que  les  proportions 
des  diverses  variétés  de  tubes,  leurs  relations  avec  la  matière 
grise,  etc.  Dans  la  substance  grise,  on  cherchera  quelle  est  la  pro- 
portion des  diverses  sortes  de  cellules,  leur  arrangement  entre  elles 
et  par  rapport  aux  myélocytes,  ainsi  qu*à  la  matière  amorphe.  Dans 
les  circonvolutions  cérébrales,  on  étudiera  surtout  les  petites  cel- 
lules prismatiques  triangulaires  à  grand  diamètre  perpendiculaire 
à  la  surface  que  couvre  la  pie-mère,  et  séparées  de  celles-ci  par  une 
couche  de  substance  amorphe  hyaline.  On  cherchera  à  suivre  leurs 
cylindres-axes,  et  Ton  comparera,  d'autre  part,  la  vascularité  des 
deux  tissus. 

Les  coupes  fraîches  des  parties  grises,  des  centres  nerveux,  ou 
bien  des  lamelles  de  ce  tissu  durci  par  Tacide  chromique  ou  dans 
l'alcool,  plongées  dans  la  solution  de  carmin  pendant  six,  douze, 
vingt-quatre  heures,  s'imprègnent  de  la  matière  colorante  et  devien- 
nent uniformément  rouges.  Si  on  les  traite  par  l'acide  acétiq^uc,  la 
matière  colorante  se  fixe  principalement  dans  les  cellules  et  les 
cylindres-axes  des  fibres  nerveuses. 

Le  cerveau  des  mollusques  céphalopodes  doit  être  préparé 
comme  celui  des  vertébrés,  ou  comme  il  sera  dit  ci-après  de  la 
moelle  épinière.  Quant  aux  ganglions  des  invertébrés,  on  les  dur- 
cira et  on  fera  des  coupes,  en  procédant  à  l'état  frais  et  de  durcis* 
sèment  comme  pour  les  ganglions  des  autres  animaux. 

785.  Préparation  de  la  moelle  épinière.  Ce  qui  précède  s'applique 
naturellement  aux  procédés  à  suivre  pour  faire  des  préparations 
de  la  moelle  épinière  saine  ou  altérée,  durcie,  comme  il  vient  d'être 
dit,  ou  dans  l'alcool,  l'acide  chromique,  les  chromâtes  et  les  autres 
agents  dont  il  a  déjà  été  parlé. 

Les  coupes,  les  unes  longitudinales,  les  autres  transversales,  se 
font  directement  au  rasoir  après  avoir  fixé  la  moelle  à  l'aide  des 
doigts  simplement  ou  de  l'un  des  instruments  décrits  ailleurs 
(p.  248  à  253  ;  voy.  aussi  p.  312  et  314,  pour  l'emploi  des  sels  d'or 
et  d'argent). 

On  peut,  pour  l'étude,  placer  les  pièces  dans  la  glycériue  pure 

l'iOMi.  ^  Nicrofioope.  42 
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OU.  mêlée  d*acide  acétique,  qui  les  rend  asseï  transparentes  pour 

qu'on  en  puisse  faire  un  examen  convenable  et  même  les  conserver. 

Sur  ces  coupes  on  cherchera  à  voir  les  faisceaux  que  forment 

les  tubes  dans  la  substance   blanche  et  qui  sont   cylindroîdes, 

ovalaires  ou   prismatiques,  à  angles  arrondis,  formés  par  7  à 

20  tubes  environ.  On  observera  les  prolongements  de  la  substance 

grise  des  cornes  formant  des  cloisons  qui  les  séparent,  les  vaisseaux 

qui  les  parcourent,  Tépaisseur  de  celles-là  et  les  prolongements 

épais  de  0'"'",00i  à  peu  près  visibles  seulement  à  un  grossissement 

de  500  diamètres  ou  environ  qu'elles  envoient  entre  chaque  tube. 

On  observera  le  volume  de  ceux-ci,  la  coupe  de  leur  myéline  et 

de  leur  cylindre-axe,  en  général  prismatique,  mi  peu  irrégulier 

plutôt  qu'aplati  ou  cylindrique. 

On  examinera  à  un  faible  grossissement  d'abord  la  forme  de  la 
colonne  grise  centrale  et  de  ses  cornes,  ainsi  que  le  canal  central, 
sa  gaine  et  son  épithélium.  A  un  plus  fort  grossissement  on  cher- 
chera les  cellules  multipolaires  de  la  substance  grise  et  les  faisceaux 
obliques  superposés,  partant  des  cornes  grises  antérieures  et  posté- 
rieures pour  former  les  racines  correspondantes. 

Sous  les  forts  grossissements  aussi  on  remarquera  la  coupe  des 
tubes  obliques  transversalement  de  la  commissure  antérieure 
blanche,  la  rangée  de  tubes  minces  sur  une  épaisseur  d'une  ving* 
taine  environ  formant  la  surface  des  faisceaux  antérieurs  de  la 
moelle  jusque  vers  le  fond  du  sillon  antérieur,  avec  parfois  un  ou 
deux  petits  fascicules  séparés  des  autres  dans  la  pie-mère  rachi* 
dienne,  le  long  des  artères  spinales,  en  avant  du  sillon  antérieur. 
Le  reste  de  ces  faisceaux  et  les  faisceaux  blancs  postérieurs  sont 
surtout  formés  de  tubes  larges  et  de  tubes  minces  en  faisceaux  bien 
limités,  comme  les  autres,  groupés  çà  et  là  entre  ceux-ci  dans  la 
proportion  d'un  dixième  environ. 

786.  Préparation  des  lésimts  cérébrales.  On  préparera  comme  il 
été  dit  pour  la  substance  grise  ou  blanche  à  l'état  frais  (page  655)^ 
le  tissu  cérébral  dans  le  ramollissement,  qui  porte  sur  la  substance 
même  des  tubes  et  sur  la  matière  amorphe,  plus  que  sur  les  cellules 
qu'on  retrouve.  Les  leucocytes  granuleux  ou  non  sont  constants. 
Dans  la  sclérose,  on  cherchera  la  trame  fibrillaire,  les  concrétions 
calcaires,  etc,  qui  se  produisent  alors. 

On  fera  encore  ainsi  pour  étudier  les  lésions  des  diverses  fonnes 
d'aliénation  mentale,  Tétat  granuleux  des  cellules,  etc.  Ici,  en  par- 
ticulier, il  faut  suivre  le  procédé  que  nous  venons  d'indiquer  en 
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dernier  lieu  (p.  6SS).  On  procédera  de  même  aussi  pour  étudier  les 
tumeurs  à  myélocytes  dues  à  Thypergenése  de  cette  espèce  d'élé- 
ments, leur  texture,  leurs  modifications  phymatoides  et  leurs  indu- 
rations jaunes.  On  fera  auparavant  des  préparations  du  tissu  frais 
(voy.  page  396),  de  leur  superficie  à  leur  profondeur  pour  constater 
les  caractères  de  leur  matière  amorphe,  des  myélocytes,  des  tubes 
nérreux  minces  complets  et  même  des  cellules  multipolaires 
qu'elles  contiennent  parfois,  et  enfin  pour  bien  observer  leur  couche 
mince  superficielle  molle,  demi-transparente,  prise  à  tort  pour  un 
ramollissement,  tandis  qu'elle  marque  le  début  du  produit.  On  étu- 
diera de  même  et  sur  des  coupes  après  durcissement  leur  centre 
blanc  jaunâtre,  mou  avec  substance  amorphe  plus  grenue,  mon- 
trant plus  de  tubes  en  ce  point  et  moins  de  capillaires.  On  consta- 
tera aussi  Tabsence  d*état  phymatoïde  dans  celles  de  ces  tumeurs 
qui  dérivent  de  la  rétine;  là  ces  tumeurs  sont  plus  molles  et  plus 
vasculaires  (cancer  de  la  rétine)  et  renferment  souvent  des  amas  de 
grains  calcaires  et  des  cellules  nerveuses  devenues  granuleuses. 

Dans  les  tumeurs  à  myélocytes  de  la  moelle  épinière  chez  Tadulte, 
dans  celles  delà  moelle  du  fœtus  (où  souvent,  volumineuses,  elles  dé- 
terminent un spina-bifida,  ou  sont  au  contraire  séparées  de  la  moelle 
par  la  réunion  normale  des  lames  vertébrales  de  manière  à  ne  plus 
rester  adhérentes  qu'aux  ligaments  interépineux).  On  constatera 
en  procédant  ainsi  la  densité  plus  grande  de  la  substance  amorphe 
et  la  présence  de  quelques  noyaux  embryo-plastiques  ou  parfois 
d'une  trame  fibrillaire.  Leur  teinte  grisâtre  spéciale  un  peu  lactes- 
cente ou  opaline,  leurs  portions  rouges  par  congestion  autour  de 
celles  qui  tendent  à  passer  à  l'état  phymatoïde  devront  être  l'objet 
de  préparations  analogues  destinées  à  les  étudier  spécialement. 

On  procédera,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  page  521,  pour  étudier 
les  tumeurs  fibreuses  et  les  tutneurs  fibro-plastiques  trés-vascu- 
laires,  avec  des  vaisseaux  capillaires  nombreux,  longs,  parallèles 
ou  (indurations  rouges)  passant  rapidement  à  l'état  phymatoïde  (in^ 
duration  jaune  ou  inflammation  chronique  suppurée  du  cerveau  de 
quelques  auteurs).  On  étudiera  ainsi  la  distribution  des  granules 
leur  donnant  l'aspect  dit  tuberculeux  dans  le  cervelet,  etc.,  et  les 
différences  offertes  par  ces  dernières,  dont  les  unes  sont  des  tu- 
meurs fibreuses,  les  autres  des  tumeurs  à  myélocytes  devenues 
phymatoides  et  différentes  des  tumeurs  dites  tubercules  du  poumon. 


060  PREPARATION  DES  MEMBRANES  DE  L'ŒIL. 

ART.    VI.     —     ÉTUDE   DE    LA    TEXTOBB    DES   MEMBRANES    OCULAIRES, 
CUTANÉES,    MUQUEUSES,    SÉREUSES   ET   DE    LEURS   ÉPITUELIUMS. 

Membranes  de  Vœil. 

787.  En  parlant  des  agents  durcissants,  do  la  manière  de  prati- 
quer les  coupes  minces  et  de  les  conserver  (pages  oOi,  515,  314 
et  350  §  404) ,  nous  avons  si  souvent  pris  comme  exemple  les 
diverses  membranes  de  Toeil,  que  nous  ne  pourrions  que  répéter  ce 
qui  a  déjà  été  dit,  si  nous  voulions  revenir  sur  ce  point. 

11  y  a  avantage  en  général  à  les  préparer  dans  la  glycérine  ou 
dans  la  gélatine  glycérinée,  dans  les  liquides  de  Facini,  etc.,  plutôt 
que  dans  la  térébenthine  du  Canada  qui,  en  général,  les  rend  trop 
transparentes.  Cela  est  surtout  manifeste  pour  la  cornée. 

Un  peu  d'expérience  montre  bientôt  dans  quel  sens  doivent  être 
dirigées  les  sections  pour  arriver  à  voir  les  rapports  et  la  texture 
des  diverses  parties  de  Toeil,  telles  que  les  diverses  couches  de  la 
choroïde,  le  cercle  ou  muscle  ciliaire,  la  sclérotique,  la  cornée,  etc. 

Dans  les  cas  de  productions  morbides  aux  dépens  de  Tiris,  de  la 
choroïde,  de  la  rétine,  de  la  cornée,  les  coupes  se  font  comme  s'il 
s'agissait  des  organes  normaux  et  aussi  après  durcissement  dans  le 
liquide  de  Mûller.  On  arrivera  facilement  à  voir  la  distribution  et  la 
terminaison  des  cylindres-axes  des  tubes  nerveux  de  la  cornée,  a  la 
surface  surtout,  en  prenant  cet  organe  entier  sur  un  petit  oiseau,  ou 
môme  sur  les  grenouilles,  etc.,  le  posant  à  plat  entre  deux  lames  de 
verre,  dans  l'eau  ou  dans  la  glycérine  avec  ou  sans  teinture  de  car- 
min, et  en  évitant  toute  forte  compression.  C'est  particulièrement 
au  niveau  des  points  où  les  cylindres-axes  se  subdivisent  que  Ton 
peut  les  apercevoir  et  suivre  ensuite  chaque  branche  sous  forme 
d'un  filament  pûle  que  la  teinture  de  carmin  ou  le  séjour  dans  le 
chlorure  d'or  ou  dans  la  solution  d'acide  osmique  au  centième  rend 
un  peu  plus  facile  à  observer. 

On  isole  aisément  les  cellules  épithéliales  pigmentées  de  la  cho- 
roïde des  divers  animaux  ({\^,  Wl,  p.  664  a,  e,  /*,  g,  q),  du  peigne 
des  oiseaux  pour  en  voir  les  diverses  formes  et  la  structure  en  en- 
levant une  petite  quantité  de  la  couche  pigmentaire  avec  des  ci- 
seaux courbes  et  les  dissociant,  s'il  en  est  besoin,  dans  de  l'eau  ou 
mieux  dans  le  liquide  de  l'humeur  viti'ée. 

788.  Dans  des  cornées  normales,  on  peut  constater  ainsi  la 
présence  de  corpuscules  fusiformes  et  étoiles,  disposés  régulière- 
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ment  entre  les  bandes  ou  faisceaux  de  tissus  lamineux  formant  la 
trame  de  Torgane.  (His.) 

Dans  des  cornées  enflammées,  après  quelques  heures  d'inilam- 
mation,  ces  corpuscules  se  gonflent,  doublent  et  triplent  de  volume, 
et  leurs  prolongements  suivent  la  même  dilatation.  Le  contenu  est 
transparent  et  finement  granuleux  :  on  y  voit  quelquefois  un  ou 
plusieurs  noyaux.  Après  un  temps  plus  long,  de  deux  à  huit  jours, 
le  contenu  des  corpuscules  dilatés  se  segmente  et  prend  des  formes 
analogues  à  celles  que  montrent  les  leucocytes,  qui  deviendront 
libres  ultérieurement.  (V.  Feltz.) 

On  fera  des  préparations  fraîches  et  des  coupes  sur  le  tissu 
durci  pour  étudier  :  i"*  la  constitution  anatomique  des  tumeurs 
(kèratome),  grisâtres,  demi-transparentes,  qui  proviennent  direc- 
tement du  tissu  même  de  la  cornée  par  hypergenése  des  cyto- 
blastions  principalement,  de  la  matière  amorphe  et  des  autres  élé- 
ments, avec  production  de  myéloplaxes  ;  2®  les  cercles  séniles  ; 
S*  la  génération  des  leucocytes  le  long  des  faisceaux  et  autour  des 
corps  fibro-plasliques;  4®  Thypertrophie  des  corps  fibro-plastiques 
et  surtout  de  leurs  noyaux  dans  les  kérato-conjonctivites  comme 
dans  les  ganglions  enflammés,  etc. 

On  procédera  d*une  manière  analogue  pour  observer  le  tissu  des 
végétations  molles,  fongii^uses,  rougeâtres,  vasculaires,  indiennes 
et  choroîdiennes.  Sur  les  préparations  fraîches,  on  observera  leur 
matière  amorphe,  leurs  capillaires  nombreux,  leurs  fibres  lami- 
neuses,  leurs  fibres-cellules,  et  les  noyaux  embryo-plastiques  libres  ; 
puis  les  leucocytes,  les  amas  pigmentaires  libres  avec  ou  sans 
gouttes  graisseuses  des  abcès  choroîdiens  et  iridiens. 

Les  amincissements  par  atrophie  du  réseau  vasculaire  tourbillon- 
né, la  disparition  du  pigment  de  la  couche  épithéliale,  sans  appari- 
tion de  Tétat  irisé  du  tapis,  seront  observés  surtout  sur  les  coupes. 

Les  productions  osseuses  interchoroîdo-scléroticales  seront  ob- 
servées sur  des  coupes  faites  comme  sur  les  os  en  général  ou  sur 
des  parcelles  fraîches  détachées  avec  le  bistouri  et  préparées  dans 
la  glycérine. 

Sur  les  coupes  de  la  cornée  atteinte  de  kératite  et  durcie,  comme 
il  a  été  dit,  placées  dans  la  glycérine  étendue  d>au  ou  de  la  solu- 
tion durcissante,  on  pourra  voir  s*il  y  a  ou  non  des  leucocytes  en 
voie  de  génération.  Quand  ce  fait  a  lieu,  on  distingue  les  leuco- 
cytes isolés  d*abord  entre  des  noyaux  et  des  corps  fibro-plastiques, 
que  l'emploi  de  Tacide  acétique  fait  reconnaître  aussi  nombreux  qu'à 
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l'état  normal;  en  même  temps  ce  réactif  est  nécessaire  pour  montrer 
si  les  éléments  qu'on  a  sous  les  yeux  sont  bien  des  leucocytes  ou 
non.  11  fait  voir  également  que  quelques  noyaux  embryo-plastiques 
entre  lesquels  se  trouvent  les  leucocytes  sont  un  peu  plus  gros  ou 
un  peu  plus  granuleux  qu'à  l'état  normal,  mais  que  nul  n'est  en 
voie  de  segmentation  prolifiante. 

On  peut,  sur  certaines  de  ces  coupes  faites  dans  les  points  où 
commence  Topacité  de  la  cornée,  constater  l'accumulation  des 
leucocytes  se  groupant  en  série  entre  les  faisceaux  de  fibres  ;  séries 
qui  se  joignent  les  unes  aux  autres  de  manière  à  former  des  ré- 
seaux. Dans  ces  séries,  les  leucocytes  sont  assez  régulièrement  po- 
lyédriques par  pression  réciproque  et  distribués  sur  un  ou  plusieurs 
rangs,  laissant  entre  eux  des  espaces  de  moins  en  moins  larges, 
jusqu'à  ce  qu'ils  soient  contigus  en  amas  ou  foyer  ;  alors  seuFe- 
ment  cessent  d'être  visibles  les  fibres  et  faisceaux  de  fibres  le  long 
desquelles  étaient  les  séries  de  leucocytes.  Çà  et  là,  parfois  entre 
ces  dernières,  se  voient  des  corps  fibro-plastiques  devenus  de  deux 
à  quatre  fois  plus  grands  qu'ils  n'étaient,  avec  un  ou  plusieurs 
noyaux  sphériques,  grenus,  inattaquables  par  l'acide  acétique. 

789.  Préparations  du  tissu  demio-papillaire  et  de  ses  dépen-^ 
dances.  Nous  avons  vu  plus  haut  comment  la  peau  doit  d'abord  être 
rendue  transparente  dans  les  mélanges  acétiques  de  Beale  (p.  388* 
289), avant  d'en  faire  des  coupes  minces  au  rasoir,  en  fixant  conve- 
nablement le  lambeau  avec  le  doigt  sur  une  plaque  de  liège  ou  de 
caoutchouc.  11  est  do  ces  coupes  que  l'on  réussit  mieux  encore,  avec 
un  peu  d'habitude,en  se  scrvantde  ciseaux  courbes  bien  tranchants, 
lorsque,  par  exemple,  on  veut  enlever  des  follicules  pileux  les 
glandes  annexées  et  la  portion  de  peau  qu'ils  traversent. 

Quel  que  soit  le  procédé  employé,  on  place  la  coupe  dans  la  gly- 
cérine et  on  l'étudié  à  l'aide  de  grossissements  de  plus  en  plus  forts, 
et  en  la  comprimant  plus  ou  moins,  selon  le  degré  de  transparence 
qu'exige  la  nature  des  parties  que  l'on  veut  suivre  dans  le  derme 
et  dans  les  papilles  ;  tels  sont  les  capillaires,  les  tubes  ner>eux,  les 
corpuscules  du  tact,  les  conduits  des  glandes  sudoripares  et  ces 
glandes  même,  qu'on  trouve  dans  le-  tissu  adipeux  sous-dermique, 
quand  on  en  a  enlevé  assez  avec  le  chorion  lui-même. 

On  peut  hâter  l'arrivée  de  la  peau  et  des  parties  adjacentes  au 
degré  de  transparence  et  de  consistance  voulues  pour  faire  les 
coupes  (même  lorsqu'elles  sont  destinées  à  la  recherche  des  termi- 
naisons nerveuses;  en  chauffant  des  portions  dans  l'eau  acidulée 
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avee  les  acides  acétique  ou  sulfurique,  comme  il  a  été  dit  plus  haut 
(p.  537).  Sur  des  coupes  perpendiculaires  à  la  surface  peu  ou  pas 
comprimée,  on  étudiera  alors  avec  soin  la  trame  élastique  du 
derme  de  diverses  régions  chez  Thomme  et  divers  animaux  compa- 
rativement. 

li  est  quelquefois  bon  de  faire  dessécher  des  portions  de  peau 
rendues  transparentes  par  leur  séjour  dans  le  liquide  acétique  de 
Béale  (p.  288)  avant  d'en  faire  des  coupes  que  Ton  gonfle  et  ramène 
au  degré  de  translucidité  primitif  en  les  plaçant  dans  l'eau  pure  ou 
glycérinée. 

Un  des  meilleurs  moyens  à  employer  pour  faire  des  préparations 
d'ensemble  de  l'épiderme,  du  derme,  des  follicules  pileux  et  des 
glandes  sudoripares  ou  des  muqueuses  à  papilles,  comme  celles  de 
la  bouche,  de  la  langue,  du  pharynx,  du  vagin,  du  col  de  Futé- 
rus,  etc. ,  consiste  à  faire  durcir  ces  parties  en  les  mettant  aussi 
fraîches  que  possible  dans  Talcool  absolu.  Les  coupes  qui  peuvent 
alors  être  obtenues  trés-minces  sont  rendues  transparentes  par  le 
contact  avec  l'acide  acétique  ordinaire  glycérine  ou  non,  puis  on 
les  prépare  dans  la  térébenthine  du  Canada  après  les  lavnges  con- 
venables, ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut  (p. 568).  On  peut  également 
les  conse]*ver  dans  la  glycérine,  avec  addition  d'acide  acétique.  Si 
on  ne  veut  pas  les  conserver,  et  qu'on  désire  en  étudier  seulement 
certains  détails,  on  les  rend  transparentes  et  on  les  ramollit  par 
l'eau  et  l'acide  acétique  chauds  ou  fruids  et  par  la  glycérine. 

Pour  étudier  les  corpuscules  du  tact  dans  la  peau,  dans  la 
langue,  etc.,  on  fera  bien  de  pratiquer  des  coupes,  les  unes  paral- 
lèles aux  papilles,  les  autres  transversales,  sur  des  pièces  durcies 
dans  le  liquide  de  Bfûller  ou  dans  le  chromate  de  potasse,  avec  ou 
sans  addition  d'acide  azotique  (p.  505,  g  427).  On  les  examine  en- 
suite dans  la  glycérine ,  avec  ou  sans  addition  d'acide  acétique  ou 
d'acide  oxalique. 

On  profite  de  ces  coupes  faites  en  divers  sens  pour  étudier  la 
structure  de  Tépiderme  pigmenté  (fig.iOO,  p.  664)  ou  non,  et  celle 
des  ongles  et  des  papilles  unguéales  qui  se  font  comme  les  précé- 
dentes et  qui  se  prêtent  naturellement  aux  deuxordresde  recherches. 
Pour  l'étude  de  l'épiderme  et  des  ongles,  à  l'aide  de  l'acide  sulfu- 
rique, il  faut  choisir  celles  qui  ne  sont  pas  favorables  à  l'élude  di 
derme,  que  ce  réactif  altère. 

Ces  remarques  s'appliquent  naturellement  à  ce  qui  touche  l'exé- 
cution des  coupes  des  griffes,  4u  bec,  de  la  peau  avoisinante,  drs 
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caroncules,  elc,  chez  les  oiseaui,  tant  pour  étudier  ces  parties 
môme  que  pour  observer  les  papilles  de  la  peau  et  de  la  matrice 
de  ces  organes,  ainsi 
que  les  corpuscules  de 
Vater  ou  du  tact  qui  B*y 
trouvent  en  grand  nom- 
bre. Pour  étudier  la  ter- 
minaison des  nerfs  dans 
ces  derniers,  il  est  bon 
de  laisser  plonger  d'a- 
bord l'organe  pendant 
vingt-quatre  heures  dans 
une  solution  d'une  par- 
tit- d'acide  osmiquepour 
cent  d'eau.  (Grandry.) 

Les  coupes  parallèles 
à  la  surface  de  la  peau 
coupant  les  papilles  en 
travers  sont  les  plus 
utiles  pour  étudier  la 
structure  des  corpuscu- 
les du  tact,  la  situation 
des  capillaires  dans 
les  papilles  vaaculaires, 
et  les  rapports  des  pa- 
pilles avec  l'ëpiderme 
puis  ceux  des  cellules  de 
celui-ci  les  unes  avec  les 
autres.  (V.  p.  505  g  427.) 
Les  pièces  durcies 
dans  les  liquides  qui 
p.    ,.j  ,  viennent    d'être    men- 

tionnés se  prêtent  bien 
aussi  à  l'étude  des  poils  et  des  glandes  sébacées  sur  des  coupes,  les 
unes  parallèles  à  la  direction  de  ces  organes,  les  autres  faites  m 

'  Pigment  dam  Irpidermc  il'iin  ni!i;re.  ft.  I.e  denne  atec  unn  papille,  d,  Crinali- 
rioni  pigmentaim  librrt.  c.l.  o.  Ë|iidemie  pifimenlé  aifc  dei  cdlulet  i«olé«i  ia 
pirliet  roiToponiIanlFs.  c.  n,  o.  Gmiiulalians  piitmentaires  dans  dos  (Cdlulet  de  la  con- 
l'Iie  deUalpighi.  r.  Amas  de  pigmenl  dans  une  rellule  irr^unlïi're  de  La  chuiDlde.  b.  Cal- 
Iules  ^pilliéliilci.  pi^'menlùeï,  pulyédriquei  de  la  churoide.  g,  f,  4.  t.  CsUdIcs  éfUht- 
liâtes,  pigmenlées  irréguliéres.  p.  Cellules  de  la  choroïde  d'un  lapin  ilbinot  .tw: 
des  gnullet  d'huile  dans  leur  épaisseur,  mais  lani  granules  piementairet. 
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direction  opposée,  pour  avoir  des  tranches  transversales  de  ces 
organes  injectés  ou  non.  Les  rapports  du  poil,  de  sa  gaine  hyaline, 
de  sa  gaine  épithèliale  propre,  de  celle  du  follicule,  de  la  paroi 
de  celui-ci,  peuvent  être  bien  observés  de  la  sorte. 

Ajoutons  que  c*est  dans  les  liquides  précédents  qu'il  faut 
durcir  les  organes  minces,  comme  les  lèvres,  les  paupières,  les 
oreilles,  le  prépuce,  Furéthre,  et  divers  autres  organes  membra- 
neai  dont  on  veut  étudier  les  diverses  couches  cutanées,  muscu- 
laires, muqueuses,  etc.,  avec  leurs  glandes,  leurs  poils,  etc.,  dans 
leurs  rapports  naturels.  Les  coupes  minces  se  font  et  se  préparent 
d*une  manière  analogue  aussi. 

790.  Il  sera  important  de  faire  des  coupes  sur  la  peau  durcie  de 
fcetus  de  plus  en  plus  âgés,  pour  suivre  le  développement  du  derme, 
de  ses  papilles,  des  follicules  sudoripares  sous-jacents,  ainsi  que 
des  folUcules  pileux,  des  poils  et  des  glandes  sébacées. 

La  transparence  des  tissus  est  suffisante,  pendant  la  vie  intra-uté- 
rine, pour  qu'on  puisse  faire  des  coupes  minces  permettant  de  faire* 
ces  observations  sur  des  fœtus  frais  et  de  voir  en  même  temps  les 
éléments  anatomiques,  tels  que  paroi  propre,  hyaline,  des  folli- 
cules pileux,  des  glandes  sudoripares,  leurs  cellules  épithéliales, 
ainsi  que  leur  juxtaposition,  etc. 

On  pratique  ces  coupes  avec  des  ciseaux  bien  tranchants,  et  on 
les  étale  doucement  avec  des  aiguilles  dans  Teau,  avec  un  peu  de 
glycérine;  on  peut  ensuite  y  ajouter  de  Tacide  acétique. 

C'est  particulièrement  dans  ces  conditions  qu'il  faut  étudier  la 
paroi  propre  des  glandes  sudoripares,  ainsi  que  sur  les  glandes 
axillaires  de  l'adulte,  qu'il  est  plus  facile  d'isoler  des  tissus  am- 
biants que  celles  qui  existent  sous  les  autres  parties  de  la  peau. 

Les  préparations  de  la  peau  destinées  à  montrer  spécialement 
les  follicules  pileux,  leurs  glandes,  les  poils,  les  glandes  sudoripares, 
étant  souvent  relativement  épaisses,  devront  être  conservées  dans 
la  térébenthine  du  Canada  ou  dans  la  solution  chloroformique  de 
la  colophane  (voy.  p.  566).  Les  coupes  minces  une  fois  rendues 
transparentes  et  gonflées  convenablement  par  l'eau  et  l'acide  acéti- 
que par  la  glycérine  acidulée  ou  non,  peuvent  souvent  être  conser- 
vées simplement  dans  ce  liquide  ou  dans  la  gélatine  glycérinée. 

Il  est  souvent  utile  de  teinter  ces  coupes  dans  le  carmin  pour  les 
étudier  et  avant  de  les  préparer  pour  les  conserver.  Nous  n'avons 
pas  à  revenir  ici  sur  ce  que  nous  avons  dit  de  leurs  injections 
(p.  79). 
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791 .  On  pratiquera  des  coupes  minces,  comme  nous  TaTons  in» 
diqué  plus  haut,  pour  étudier  les  lésions  du  derme  dans  un  grand 
nombre  de  dermatoses,  telles  que  les  papules  du  prurigo;  Testhio- 
mène  ou  lupus;  Thypertrophie  papillaire,  simple,  dermique  et 
muqueuse;  les  verrues,  etc.;  rh\pertrophie  du  derme  et  des  pa- 
pilles de  la  peau  condylomateuse  et  végétante,  celles  des  mu- 
queuses du  col  vésical,  de  la  langue,  etc.  ;  les  masses  morbides 
dites  tuberculeuses  du  molluscum  ;  de  la  lèpre  avec  production  de 
noyaux  analogues  à  ceux  du  molluscum  ;  les  altérations  dermo- 
épidermiques  de  l'ecthyma,  du  rupia,  les  taches  syphilitiques, 
richthyose,  etc.  La  constitution  des  croûtes  et  autres  modifications, 
de  répiderme  subordonnées  aux  altérations  circulatoires  et  autres 
du  derme  encore  mal  déterminées  a  souvent  besoin  d'être  observées 
à  l'état  frais  (v.  p.  532,  etc.),  surtout  si  ce  sont  des  croûtes  diver- 
sement colorées  et  agglutinées  par  une  substance  hyaline,  de  con- 
sistance de  miel,  devenant  cassante  par  dessiccation,  se  ramollissant 
'  au  contact  de  Teau  comme  lalbpmine  desséchée,  ou  mêlées  de 
leucocytes,  d'hématies,  de  granules  graisseux,  selon  l'espèce  d'al- 
tération du  derme  sous-jacent  qui  les  a  produites.  Dans  l'ecthyma 
et  le  rupia,  on  recherchera  s'il  y  a  ou  non  destruction  des  papilles 
au-dessous  des  croûtes  épidermiques,  d'où  ulcération.  C'est  sur  des 
coupes  du  tissu  durci  qu'on  étudiera  les  dispositions  anatomiques 
de  Y  engorgement,  la  matière  amorphe  grenue  entre  les  éléments 
du  tissu  dermique  et  les  altérations  par  réplétion  et  destruction 
des  lymphatiques  dans  Térysipèle. 

Dans  le  cas  de  chancre  infectant,  on  cherchera  l'état  finement 
grenu  des  tissus  ambiants.  Dans  le  chancre  induré  consécutif  on 
constatera  l'hypergenèse  du  tissu  laniineux  avec  une  matière 
amorphe,  tenace,  interposée  et  à  la  fois  dermique  ot  sous-cutané. 

Dans  la  première  période  de  formation  du  cliancre  simple,  on 
constatera  la  mortification  en  masse  du  tissu  dermique. 

Dans  les  pustules  de  la  variole,  etc.,  les  phénomènes  se  passent 
dans  répiderme  surtout  et  des  coupes  du  derme  durci  permettent 
de  suivre  toutes  les  phases  des  modifications  morbides. 

On  procédera  de  même  pour  observer  les  produits  morbides  de  tex- 
ture dermique  par  génération  hétérotopique  kystouse  dans  l'ovaire, 
le  testicule,  etc.,  dites  parfois  inclusions  fœtales^  on  verra  ainsi  leurs 
papilles,  leur  couche  épidermiquc  et  leurs  organes  sous-cutanés, 
tels  que  la  couche  adipeuse,  avec  les  glandes  sudoripares  et  l'appa- 
reil pileux  (fig.  173). 
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C  est  à  1  aide  de  coupes  pratiquées  comme  on  la^u  plus  haut 

(page  G63),  qu  on  étudie  les  callosités ,  les  cors     les  épaississe- 
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ments  épidermiques  avec  hypertrophie  papillaire  et  amincissement 
du  derme,  et  dans  ces  productions  l'adhérence  des  cellules  à  sur- 
faces de  juxtaposition  encore  reconnaissables  sans  soudure  com-' 
plète  comme  dans  les  ongles,  bien  que  non  séparables  comme  dans 
les  èpithéliomas.  Il  en  est  de  même  pour  Texamen  des  cornes  cu- 
tanées avec  adhérence  de  longues  cellules  pavimenteuses,  comme 
dans  les  gaines  épiihéliales  des  papilles  de  la  langue,  sans  qu'il  y 
ait  soudure  des  cellules,  comme  elle  a  lieu  dans  les  ongles  et  dans 
les  cornes  normales  dont  elles  diffèrent  en  cela. 

Muqueuses  et  leurs  glandes. 

792.  L'étude  des  muqueuses  à  l'état  frais  offre  une  grande  im- 
portance pour  voir  la  disposition  de  leurs  épithéliums  ciliés  ou  non 
et  pour  observer  la  disposition  des  villosités,  débarrassées  ou  non 
de  leur  épithélium. 

Pour  examiner  ces  villosités  et  étudier  leurs  contractions ,  il 
faut  faire  des  coupes  minces  avec  des  ciseaux  courbes,  tant  paral- 
lèlement que  perpendiculairement  à  la  surface  de  la  muqueuse  d'un 
animal  récemment  tué.  On  les  étale  doucement  dans  du  mucus 
clair,  dans  une  sérosité  ou  dans  l'eau,  et  on  les  examine  à  des 
grossissements  de  100  à  400  diamètres  successivement  pour  voir 
leur  retrait  avec  plissements  transversaux,  conséquence  de  leurs 
contractions. 

On  les  traite  ensuite  par  l'acide  acétique  et  par  la  glycérine  pour 
voir  les  noyaux  de  leui*s  fibres  musculaires  et  les  petits  noyaux 
dits  du  tissu  cellulaire,  lymphoîdes ,  adénoïdes,  etc.,  qui  existent 
dans  leur  substance  et  dans  la  trame  môme  de  la  muqueuse. 

On  procède  d'une  manière  analogue  pour  étudier  la  réplétion  des 
cellules  ùpitliéliales  et  du  lymphatique  central  des  villosités  pen- 
dant la  durée  de  Vabsorption  intestinale  des  corps  gras. 

Des  coupes  minces  de  ce  genre  portant  sur  toute  Tépaisseur  des 
muqueuses  gastrique,  intestinale,  utérine,  etc.,  permettent  sou- 
vent d'isoler  convenablement  par  dilacération  quelques-uns  de 
leurs  follicules,  de  manière  à  en  voir  h  l'état  frais  l'épithélium 
prismatique  cilié  ou  non. 

Les  préparations  ainsi  faites  se  conservent  difficilement  sans 
altération  ;  pouilant  on  peut  en  garder  assez  longtemps  dans  les 
liquides  de  Pacini  et  dans  la  gélatine  glycérinée  après  ou  sans 
addition  de  teinture  de  carmin. 

Pour  voir  les  follicules  inclus  dans  les  muqueuses  gastrique 
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et  intestinale,  on  se  sert  avec  avantage  des  portions  de  muqueuses 
qui  ont  été  gonflées,  ramollies  et  rendues  transparentes  par  leur 
séjour  dans  l'acide  acétique  étendu,  dans  Tacide  tartrique  ou  même 
chaulTées  pendant  quelques  instants  dans  Teau  acidulée  avec  l'acide 
suirurique  (p.  327). 

On  pratique  ensuite  des  tranches  minces  avec  le  rasoir  ou  des 
ciseaux  courbes,  on  en  prend  de  petits  lambeaux  que  Ton  examine 
à  un  faible  grossissement  dans  la  glycérine,  pour  voir  la  forme,  le 
volume  et  les  rapports  des  follicules  que  ces  agents  ne  rendent  pas 
transparents. 

On  cherchera  en  même  temps  à  observer  dans  la  trame  des  pa- 
pilles et  dans  celle  de  la  portipn  intra-glandulaire  du  tissu  les 
noyaux,  soit  sphériques,soit  ovoïdes  dits  du  tissu  cellulaire  ou  em- 
bryo-plastiques.  Mais,  pour  bien  déterminer  leur  situation  réelle 
dans  la  substance  intervasculaire  et  interglandulaire  des  mu- 
queuses, ce  sont  les  coupes  sur  le  tissu  durci  et  surtout  plongé 
d'abord  dans  la  gonmie  arabique  qu*il  faudra  faire  (voy.  ci-après). 

793.  Le  meilleur  moyen  pour  étudier  les  muqueuses  consiste, 
ainsi  que  Frey  l'a  indiqué  à  juste  titre,  à  les  placer  fraîches  dans 
l'alcool,  qu'elles  aient  ou  non  été  injectées  ou  encore  ayant  leurs 
vaisseaux  pleins  de  sang.  On  les  laisse  durcir  en  changeant  au  be- 
soin plusieurs  fois  le  liquide.  Une  fois  la  consistance  voulue  ob- 
tenue, on  pratique  les  coupes  minces  dans  les  diverses  directions 
voulues  à  l'aide  du  rasoir. 

On  étale  celle-ci  dans  la  glycérine,  dans  Teau  avec  un  peu  d'a- 
cide acétique,  etc.,  ou  dans  la  glycérine  avec  un  peu  de  teinture  de 
carmin,  sur  les  coupes  montrant  les  follicules  dans  le  sens  de  leur 
longueur  et  surtout  sur  celles  qui,  faites  à  différentes  hauteurs,  les 
divisent  en  travers;  on  se  préoccupera  de  voir  leur  paroi,  ses  rap- 
ports avec  les  tissus  ambiants,  et  surtout  de  comparer  l'épithélium 
du  fond  à  celui  du  reste  de  la  longueur  du  cul-de-sac. 

Ce  moyen  est  de  plus  applicable  à  l'étude  des  oviductes,  des  oi- 
seaux et  des  autres  vertébrés,  des  cornes  utérines  de  divers  mam- 
mifères, etc.,  et  permet  de  voir  aussi  les  rapports  et  la  structure 
des  autres  couches  de  ces  organes.  Dans  ces  circonstances,  on  peu 
aussi  durcir  ces  derniers  dans  le  liquide  de  Mûller,  les  diverses  so 
lutions  de  chromâtes,  etc.  Le  séjour  dans  Teau  légèrement  aci- 
dulée ou  additionnée  de  glycérine  suffit  en  général  pour  rendre 
aux  tissus  leur  gonflement  habituel   et  augmenter  leur  transpa- 
rence pour  voir  les  flbres  élastiques  quand  elles  en  renferment. 
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les  noyaux  embryo-plasliques  ronds  ou  ovoïdes  plus  ou  moins 
nombreux  qu'elles  renferment. 

On  peut,  en  balayant  les  coupes  à  Taide  d'un  pinceau  dans  l'eau 
pure  ou  alcoolisée,  les  débarrasser  de  leurs  épithéliums,  surtout 
lorsqu'il  s*agit  de  l'étude  des  plaques  de  Peyer  et  même  des  villo- 
sitcs. 

794.  Nous  avons  déjà  vu  que,  pour  étudier  les  villosités  et  en 
faire  des  sections,  on  peut  se  servir  utilement  des  muqueuses  prises 
dans  la  gomme  desséchée  (voy.  p.  362).  Par  ce  moyen  on  parvient 
à  faire  des  coupes  transversales  et  des  coupes  longitudinales  des 
villosités  môme  aussi  bien  que  des  glandes  et  de  toutes  les  mu- 
queuses qui  sont  celles  qui  permettent  le  mieux  de  voir  les  rap- 
ports de  toutes  leurs  parties  constituantes. 

Ces  préparations  peuvent  être  conservées  dans  la  glycérine 
acidulée  ou  gélatinéc,  dans  les  liquides  de  Pacini  et  de  Beale,  etc. 
La  plupart,  surtout  celles  qui  sont  injectées  ou  un  peu  épaisses, 
doivent  être  conservées  dans  la  térébenthine  du  Canada  ou  dans  la 
solution  chloroformique  de  colophane  (p.  566). 

C'est  sur  des  coupes  minces  surtout ,  faites  comme  nous  ve- 
nons de  le  dire ,  que  l'on  étudiera  les  lésions  que  présentent  les 
muqueuses  dans  les  cas  &  induration,  l'hypergenèse  des  éléments 
fibreux  de  la  trame  et  atrophie  glandulaire;  les  lésions  glandulaires 
diverses  des  muqueuses,  les  ulcérations  qui  souvent  sont  d'origine 
glandulaire,  les  cicatrices  lisses,  sans  villosités,  ni  glandes  ;  les 
cicatrices  fibreuses  avec  beaucoup  de  matière  amoi'phe. 

Quant  aux  produits  morbides  qui  dérivent  des  muqueuses,  ils  sont 
principalement  d*origine  glandulaire  et  n'offrent,  en  général,  rien 
de  propre  à  la  trame  de  la  muqueuse  dans  leurs  caractères,  sauf  la 
situation,  qui,  quant  au  reste,  ne  joue  qu'un  rôle  secondaire.  C'est, 
par  conséquent^  comme  les  tissus  de  nature  glandulaire,  qu'on  les 
préparera  pour  les  observer. 

On  procédera,  au  contraire,  comme  il  a  été  dit  précédemment 
(§  795),  pour  étudier  la  nelleté  des  différences  que  présentent 
les  muqueuses  et  la  peau  à  la  limite  de  leur  jonction^  quant  à  la 
présence  ou  Tabsence  des  papilles,  de  telles  ou  telles  glandes,  comme 
â  la  jonction  de  la  peau  de  l'anus  avec  le  rectum  ;  à  l'union  de  la 
muqueuse  œso[)hagienne  avec  celle  de  l'estomac,  du  larynx  et  du 
pharynx,  des  ailes  du  nez  avec  la  pituitaire,  ainsi  que  la  netteté  de  la 
déliminalion  des  altérations  produites  en  ces  points,  tels  que  les 
chancres,  les  plaques  muqueuses,  etc. 
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Préparation  du  tissu  séreux, 

795.  La  texture  des  séreuses  est  des  plus  faciles  à  étudier.  On 
peut,  sur  la  plupart  d*entre  elles,  trouver  des  portions  minces, 
translucides,  dont  on  peut  détacher  un  mince  lambeau  avec  une 
pince  fine  et  des  ciseaux  pour  le  placer  entre  deux  lames  de  verre. 

Mis  dans  Teau,  le  fragment  le  plus  transparent,  comme  une  por- 
tion des  épiploons,  devient  opalin,  sans  toutefois  cesser  de  montrer 
sa  texture,  même  à  un  fort  grossissement.  Cet  inconvénient  est 
bien  moins  prononcé,  si  on  place  l'objet  préparé  dans  une  sérosité 
incolore  ou  dans  de  Teau  légèrement  glycérinée. 

On  peut,  sur  ces  préparations,  voir  les  fibres  lamineuses  isolées 
ou  en  faisceaux,  droites  ou  ondulées,  ainsi  que  les  fibres  élastiques 
entre-croisées,  éléments  disposés  sur  un  seul  ou  plusieurs  plans  con- 
tigus  ou  limitant  des  espaces  pleins  de  substance  hyaline,  avec  ou 
sans  noyaux  libres,  qui  composent  ces  membranes.-  Ces  derniers 
éléments  ne  sont  généralement  visibles  qu*aprés  l'action  de  l'acide 
acétique.  Ces  préparations  se  conservent  bien  dans  la  gélatine 
glycérinée,  etc. 

Ce  réactif  met  en  évidence  encore  les  capillaires,quand  ils  ne  sont 
pas  visibles  immédiatement  par  injection  ou  par  congestion* 

L*êpithélium  des  séreuses  se  voit  souvent  aussi  sur  ces  prépara- 
tions fraicheSf  ou  sinon  il  faut  en  enlever  des  lambeaux  par  le 
raclage,  que  Ton  examine  dans  l'eau  à  un  fort  grossissement.  Pour 
être  sûr  de  son  absence,  lorsqu'on  ne  l'aperçoit  pas  de  suite»  il 
faut  laisser  Un  lambeau  de  séreuse  pendant  vingt^Kjuatre  heures 
environ  dans  la  solution  de  nitrate  d'argent*  On  voit  alors  aisément 
ses  cellules  polygonales ,  mais  sans  noyau,  que  l'on  observe  sous 
divers  grossissements.  (Voy.  p.  39  §  56  et  p.  511  §  440*) 

Les  lymphatiques  des  séreuses  se  préparent  comme  nous  Tavons 
dit  plus  haut  (pages  65  et  suiv.)  ;  nous  avons  indiqué,  là  aussi, 
comment  oïl  conserve  ces  préparations.  Les  couches  épithéliales 
traitées  par  Tazotalc  d'argent,  se  conservent  de  la  même  manière. 

C'est  en  associant  les  préparations  faites  par  dilacération  ^ 
des  tissus  frais  aux  coupes  faites  par  les  mêmes  tissus  durcis, 
qu'on  étudiera  dans  les  séreuses,  les  néo-membranes,  leur  évolu- 
tioui  leurs  vaisseaux  lymphatiques  et  sanguins,  les  différences  qui 
les  séparent  des  pseudo-membranes  fibrineuses  ;  les  néo-membranes 
des  synoviales  et  leurs  végétations  dans  les  tumeurs  blanches,  etc.; 
les  néo-membranes  arachnoldiennes  ou  de  la  pie-mère  ;  leurs  adhé^ 
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rences  à  la  dure-mère,  leurs  hémorrhagie$;  les  taches  et  épaississe- 
nicnts  ou  plaques  blanchâtres,  laiteuses  du  péricarde,  etc.»  les 
néo-membranes  avec  épaississements  de  la  tunique  vagiuale,  leurs 
hémorrhagies  ;  les  épaississemenls  du  péritoine  dans  les  sacs  her- 
niaires avec  production  de  taches  noires  dans  la  trame  «  taches 
dues  à  des  amas  d'hématosinc  ainsi  que  dans  les  cas  dliématocète, 
et  enfin,  les  végétatioils  des  synoviales  et  les  grains  riziformes.  Les 
tumeurs  épithéliales  des  séreuses  à  cellules  très-larges,  très- 
minces,  translucides,  avec  ou  sans  excavations,  pleines  de  liquide 
ou  do  corps  solides,  arrondis,  hyalins,  fréquentes  dans  Tarachnoîde 
cérébrale,  contenant  de  nombreux  globes  épidermiques,  se  prépa- 
rent comme  les  tumeurs  épithéliales,  en  général. 

ART.    vil.    —   ÉTUDE    DU    TISSU   MUSCULAIRE. 

Muscles  de  la  vie  végétative. 

796.  Pour  étudier  les  fibres-cellules,  on  prend  un  fragment 
long  de  deux  à  trois  millimètres  avec  une  pince  fine  et  des  ciseaux 
courbes,  sur  un  faisceau  musculaire  de  Tœsophage,  de  la  vessie,  de 
Tutérus  gravide,  des  couches  longitudinale  ou  circulaire  de  Tin- 
testin.  On  le  dilacére  lentement  et  aussi  minutieusement  que  pos- 
sible, afin  d'avoir  des  fibres  isolées  en  aussi  grand  nombre  que 
Ton  pourra  pour  les  étudier  sous  un  grossissement  de  400  à  500 
diamètres. 

Ce  n'est,  en  général,  qu'en  faisant  courir  le  porte-objet  sous  l'ob- 
jectif, que  l'on  peut  suivre  les  fibres  dans  toute  leur  longueur,  et 
constater  leur  forme  de  fuseau  aplati,  avec  un  noyau  vers  le  mi- 
lieu.On  les  traitera  ensuite  par  l'acide  acétique,  pour  observer  leur 
noyau,  soit  dans  les  fibres  isolées,  soit  dans  celles  qui  sont  juxta- 
posées et  fasciculées. 

On  peut  fiicililer  leur  isolement  en  laissant  tremper  les  tissus 
quelques  heures  ou  quelques  jours  dans  le  mélange  nitro-chlor- 
hydrique  (p.  291),  ou  dans  de  l'alcool  étendu  d'eau  et  un  peu  aci- 
dulé avec  l'acide  azotique.  Dans  ces  conditions,  les  fibres  devien- 
nent un  peu  plus  foncées  et  sont  souvent  revenues  sur  elles-mêmes 
en  plis  onduleux,  un  peu  plus  larges  et  un  peu  moins  longues  que 
dans  les  conditions  ordinaires. 

797.  Pour  préparer  le  tissu  musculaire  viscéral  à  l'état  frais,  on 
en  peut  faire  des  coupes  longitudinales  ou  transversales  à  l'aide 
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du  rasoir  ou  des  ciseaux  courbes»  que  l*on  étale  ou  non  sur  le 
porte  objet,  dans  l'eau  ou  dans  une  sérosité  limpide.  On  sait  que  le 
volume,  la  direction  et  la  disposition  réciproque  des  faisceaux 
s'apprécient  très-bien  par  la  disposition  relative  des  noyaux  des 
fibres  rendues  transparentes,  ainsi  que  le  tissu  lamineux  ambiant, 
à  l'aide  de  )*acide  acétique.  On  peut  remplacer  cet  agent  par  la 
coction  du  tissu  dans  Teau  pure  ou  acidulée  (voy.  p.  326). 

On  peut  également  user  de  ces  moyens  sur  les  coupes  de  pièces 
durcies,  comme  il  a  été  dit  plus  haut  à  propos  des  muqueuses, 
quand  le  simple  gonflement  dans  Teau  ou  dans  la  glycérine  ne 
suffit  pas.  Les  coupes  du  tissu  durci,  faites  perpendiculairement  à 
la  direction  des  fibres,  montrent  bien  la  forme,  le  volume  et  la  jux- 
taposition réciproque  des  faisceaux  primitifs,  quand  elles  sont  con- 
servées dans  la  térébenthine  du  Canada.  On  peut,  du  reste,  les  pré- 
parer aussi  dans  la  glycérine  ordinaire  ou  gélatinée. 

Il  est  très-utile  d'étudier  des  coupes  faites  sur  l'utérus  de  la 
femme,  à  Tétat  de  vacuité,  et  rendues  transparentes  par  les  moyens 
habituels,  et  de  les  comparer  aux  préparations  exécutées  de  la 
même  manière  et  par  dilacération  sur  l'utérus  gravide.  Cette  com- 
paraison est  utile  également  sur  les  mammifères. 

Les  préparations  des  fibres  musculaires  de  la  vie  végétative, 
prises  dans  le  gésier  des  oiseaux  gallinacés,  etc.,  ne  se  font  pas 
autrement  que  les  précédentes,  tant  pour  leur  isolement,  que  lors- 
qu'il s'agit  de  faire  des  couprs  sur  le  tissu  frais  ou  durci,  portant 
ou  non  à  la  fois  sur  les  tissus  tendineux  et  musculaire  de  cet 
organe.  (Pour  la  terminaison  de  leurs  nerfs,  voy.  p.  6£>1.)* 

Les  préparations  des  produits  morbides  qui  dérivent  de  ce 
tissu  se  feront  comme  il  vient  d'être  dit  (p.  672),  pour  étudier,  par 
exemple,  les  tumeurs  provenant  d'une  hypergenèse  de  ce  tissu  ; 
dans  l'utérus  et  les  ovaires  (corps  fibreux)  ;  ici  la  coction  dans  l'eau 
pure  ou  acidulée  facilitera  l'examen  des  faisceaux  de  fibres-cellules. 
On  procédera  de  même  pour  suivre  leur  évolution,  leur  texture, 
leur  ramollissement  central,  observer  leur  état  phymatolde  cen- 
tral, pour  déterminer  leur  vascularité,  la  disposition  de  leurs  fais- 
ceaux musculaires,  en  général  circulaires  ou  obliques  concentri- 
quement,  celle  de  leur  matière  amorphe  et  des  fibres  lamineuses 
qui  accompagnent  ces  éléments. 

798.  Pour  préparer  les  fibres  musculaires  des  mollusques,  des  an- 
nélides,  etc.  (fig.  i  74),  les  procédés  à  suivre  sont  les  mêmes  que  ceux 
qui  viennent  d'être  indiqués.  Leur  isolement  à  l'état  frais  est  sou- 
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vent  plus  diffidie  &  oblenir,  en  raison  de  la  mollesse  de  ces  élé- 
menls.  Leur  durcissemrat 
amène  en  gênerai  leur  di- 
minution de  volume  &  un 
point  qui  rend  l'étude  des 
coupes  également  moins 
aisée.  Les  fibres  prises  sur 
ces  animaux  encore  vivants, 
sur  les  annèlides  particuliè- 
rement, et  placées  dans  une 
sérosité,  bien  qu'isolées,  s'; 
contractent  [encore  assez 
longtemps  sous  les  [yeux  de 
l'observateur.  Au  lieu  de 
conserver  leur  forme  régu- 
lièrement rubanne,  à  bords 
parallèles  (fig.  174,  e),  elles 
deviennent  plus  étroites  sur 
certains  points  de  leu  lon- 
gueur et  plus  larges  sur 
d'aulres,  avec 'ou  sans  in- 
flexions [a,  b).  En  même 
temps,  les  parties  renflées 
offrent  des  plissements 
transversaux  assez  r^^- 
liers  (c,  d) .  Sur  d'autres 
fibres,  ces  plis  transver- 
saux, plus  fins  que  dans  les 
cas  précédents,  se  produi- 
sent sans  que  la  forme  de 
celles-là  soit  notablement 
changée  (/").  Ces  Tormes  va- 
rient surtout  quand  les  fi- 
i  brcs,  se  contractant,  restent 
adhérentes  par  l'une  de 
leurs  extrémités. 

Éléments  et  lùsu  musculaire  de  la  vie  animale  oa  à  fibres  ttriées. 

799.  Pour  préparer  les  faisceaux  striés  des  muscles,  on  en  dila- 

cérera  de  petits  fi'agments  dans  l'eau  ou  dans  une  sérosité,   et 
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on  les  étudiera  sons  un  grossissement  de  200  à  500  diamètres. 

Pour  bien  Toir  les  bandes  claires  et  foncées  transversales  (stries), 
on  choisira  sur  les  mammifères  des  sujets  maigres,  et  on  prendra 
de  préférence  des  feisceaux  du  psoas,  du.  diaphragme,  etc.  Sur  les 
muscles  des  membres,  on  trouve  davantage  des  faisceaux  dont  ces 
bandes  ne  sont  pas  très-nettes,  et  qui  montrent  bien  les  lignes  lon- 
gitudinales dues  à  la  juxtaposition  des  fibrilles. 

11  importe  d'examiner  comparativement  de  ces  faisceaux  pris  sur 
un  animal  vivant,  ou  du  moins  qui  vient  d'être  tué,  placés  dans 
une  sérosité  tiède,  et  d'autres  faisceaux  pris  plus  ou  moins  long- 
temps après  qu'est  sui'venue  la  rigidité  cadavérique. 

Dans  ces  dernières  conditions,  les  hasards  de  la  dilacération  bri« 
sent  souvent  et  écartent  le  faisceau  des  fibrilles  contractiles,  de  ma- 
nière à  laisser  voir  entre  les  deux  bouts  écartés  la  gaine  de  myo- 
lemme,  dont  on  peut  alors  bien  étudier  les  caractères. 

Quand  cette  particularité  ne  se  rencontre  pas,  il  faut  traiter  les 
faisceaux  par  l'acide  acétique,  qui  gonfle  et  liquéfie  un  peu  les 
fibrilles,  les  rend  transparentes,  en  fait  couler  en  quelque  sorte  la 
substance  dans  le  myolemme,  qu'il  n'attaque  pas  et  que,  par  suite, 
il  permet  de  voir,  ainsi  que  les  noyaux.  On  observe  en  même  temps 
les  noyaux,  qui,  interposés  aux  fibrilles,  sont  entraînés  avec  elles 
et  se  distinguent  bien  de  ceux  du  myolemme. 

Pour  voir  les  fibrilles  isolées,  on  cherchera  le  bout  coupé  ou 
rompu  des  faisceaux  où  elles  sont  souvent  dissociées  hors  du  myo- 
lemme, et  on  les  étudiera  sous  un  grossissement  de  500  à  800  dia-^ 
mètres.  Cette  dissociation  se  voit  bien  sur  les  faisceaux  soumis  à 
une  coction  plus  ou  moins  prolongée  dans  l'eau. 

La  séparation  en  disques  minces  superposés  par  rupture  de  l'en- 
semble des  fibrilles  d'un  faisceau  vers  le  même  niveau,  correspon- 
dant toujours  au  point  de  jonction  d'une  bande  claire  avec  une 
bande  foncée,  se  voit  bien  sur  quelques-uns  des  faisceaux  dilacérés, 
après  durcissement  des  muscles,  dans  l'alcool  et  autres  liquides 
durcissants. 

Les  préparations  des  muscles  des  insectes,  des  crustacés  et  des 
(iUtres  articulés,  se  font  comme  sur  les  vertébrés.  11  en  est  de  même 
de  celles  qu'on  doit  faire  des  muscles  d'embryons  et  de  fœtus,  à 
divers  âges  sur  ces  derniers,  pour  coniitater  les  phases  du  déve- 
loppement du  myolemme  et  des  fibrilles  contractiles,  dont  l'étude 
offre  une  grande  importance.  Voyez,  page  650,  ce  qui  coucerno  la 
terminaison  des  nerfs  dans  ces  muscles. 
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Les  faisceaux  striés  sans  myolemme,  înais  ramifiés  et  anastomosés 
des  parois  du  cœur,  ne  se  préparent  pas  autrement.  On  en  réussit 
parfois  aussi  de  bonnes  préparations,  en  en  faisant  une  coupe  mince 
par  abrasion  avec  le  rasoir  ou  les  ciseaux  dans  la  direction  des 
fibres,  que  Ton  étale  ensuite  doucement  ou  que  Ton  dissocie  avec 
les  aiguilles.  Au  milieu  de  fragments  irréguliers  et  ne  se  prêtant 
pas  à  l'étude,  on  en  trouve  qui  montrent  très-bien  les  fines  stries, 
les  noyaux,  les  granulations,  les  ramifications  et  les  anastomoses 
des  faisceaux,  dans  les  préparations  faites  en  raclant  le  tissu  du 
cœur  avec  le  tranchant  d'un  bistouri. 

Il  importe  de  comparer  les  préparations  faites  à  Tétat  frais  avec 
du  tissu  de  la  face  externe  du  ventricule  à  celle  du  tissu  de  la  face 
interne  des  oreillettes,  pour  constater  les  différences  de  volume, 
d*état  granuleux,  etc.,  de  leurs  faisceaux,  qui  se  retrouvent  sur 
presque  tous  les  vertébrés. 

L*élude  de  Tarrangcmenl  réciproque  des  faisceaux  striés  entre 
eux  pour  former  les  faisceaux  secondaires ,  les  rapports  de  ceux-ci 
entre  eux  et  avec  les  minces  cloisons  du  tissu  lamineux  qui  le  sé- 
parent dans  les  muscles  normaux  comme  dans  ceux  qui  se  sont  alro* 
phiés ,  avec  ou  sans  substitution  adipeuse,  se  voient  aisément  sur 
des  coupes  faites  à  Taide  des  muscles  durcis,  soit  par  dessiccation, 
soit  dans  l'alcool,  dans  le  liquide  de  Huiler,  ou  dans  la  solution  de 
chromate  rouge  de  potasse.  On  les  place  ensuite  dans  Teau  glyeé- 
rinée,  pour  rendre  au  tissu  son  volume  et  sa  transparence,  et  on 
les  étudie  d'abord  à  un  grossissement  de  80  à  100  diamètres,  puis 
de  plus  en  plus  forts. 

Ces  coupes  doivent  être  faites  tant  parallèlement  que  perpendicu- 
lairement à  la  direction  des  faisceaux.  II  faut  en  pratiquer  qui  por- 
tent à  la  fois  sur  le  muscle  et  le  tendon  à  leur  point  de  jonction. 
Pour  le  cœur,  il  est  surtout  important  d'en  pratiquer  qui  portent  à 
la  fois  sur  le  muscle  et  les  anneaux  fibreux,  les  veines  caves  et  pul- 
monaires, le  péricarde  et  l'endocarde,  sur  les  colonnes  charnues  et 
les  tendons  leur  faisant  suite,  etc. 

Celles  de  ces  coupes  qui  sont  faites  sur  des  muscles  injectés 
doivent  être  préparées  dans  la  térébenthine  du  Canada  ou  dans  la 
solution  chloroformique  de  la  colophane  (p.  507),  qui  les  conser- 
vent indéfiniment  et  rendent  trës-évidenls  tous  les  détails. 

Les  autres  peuvent  être  mises  dans  la  glycérine  pure  ou  avec  un 
peu  d*acide  acétique,  dans  la  gélatine  glycérinée,  etc.;  sans  que 
ces  liquides  ni  les  actions  auxquelles  on  a  soumis  les  tissus  fassent 
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perdre  aux  ftdseeaux   musculaires  leurs    caractères   essentiels. 

Quand  les  muscles  ou  le  cœur  étaient  congestionnés  au  moment 
où  on  les  a  plongés  dans  la  solution  de  chromate,  les  coupes  per- 
mettent de  suivre  la  distribution  des  capillaires  presque  aussi  bien 
que  sur  les  organes  injectés,  en  raison  de  la  persistance  des  globules 
rouges  durcis  et  devenus  foncés.  Il  en  est,  du  reste,  ainsi  pour  tous 
les  antres  tissus  durcis  dans  ces  conditions. 

800.  On  devra  procéder,  comme  je  viens  de  le  dire,  poiu*  étudier 
dans  les  muscles,  surtout  &  Tétat  frais  :  1®  Leur  inflammation  et  les 
causes  anatomiques  de  la  couleur  d'un  noir  verdàtre  dont  elle  dé- 
termine Tapparition,  qu'il  y  ait  ou  non  suppuration ,'  mais  surtout 
dans  ce  cas  ;  ^  Varrêt  de  développement  des  muscles,  des  pied- 
bots,  portant  sur  les  faisceaux  striés  seulement,  qui  offrent  la  pâ- 
leur de  l'état  fœtal  presque  sans  granules,  pendant  que  le  péri- 
myzium  continue  son  développement  (cette  lésion  est  dite  à  tort 
transformation  fibreuse,  mais  il  n'y  a  là  aucune  transformation, 
le  muscle  ne  s'étant  pas  encore  développé),  avec  ou  sans  exagéra- 
tion de  la  production  des  lobules  adipeux  ;  3^  V atrophie  musculaire 
progressive,  l'état  grenu  des  faisceaux  primitifs,  leur  atrophie  sui- 
vie ou  non  de  substitution  adipeuse,  selon  les  causes,  l'état  du 
myolemme  et  l'état  des  éléments  accessoires  du  tissu,  tels  que  les 
tubes  nerveux,  les  vésicules  adipeuses,  etc.;  ¥  l'atrophie  de  l'amai- 
grissement et  de  certains  états  morbides  analogues,  réduisant  les 
faisceaux  jusqu'à  n'avoir  plus  que  le  dixième  de  leur  diamètre  sans 
perte  des  stries  ni  de  la  contractilité  ;  5*  l'hypertrophie  dans  les 
muscles  ordinaires  et  dans  le  cœur,  par  augmentation  du  volume 
des  faisceaux  ;  6®  les  altérations  de  voisinage  dans  les  cas  de  tu- 
meurs, d'abcès  intra-musculaires  ;  les  ruptures  et  sections  déter- 
minant l'atrophie  conoîde  avec  aplatissement  des  bouts  coupés  des 
faisceaux  striés,  avec  production  de  noyaux  embryo-plastiques  dans 
la  substance  fibrillaire  contractile  devenue  grenue,  perdant  ses 
stries  ;  noyaux  presque  tous  disposés  en  séries,  en  plaques  ou  en 
petit  groupes  ;  7®  Vétat  granuleux  des  faisceaux  dans  le  cœur,  en 
ayant  soin  de  ne  pas  confondre  l'état  finement  grenu  normal  très- 
marqué  sur  les  faisceaux  de  la  face  interne  des  parois  ventricu- 
laires  et  auriculaires  surtout,  avec  l'état  granuleux  morbide  ;  8®  l'a' 
trophie  avec  substitution  graisseuse  dans  la  paraplégie,  etc. 

ART.  viu.  —  érros  dbs  parjbrchtmes  glandulaires. 
801 .  Nous  ne  l^endrons  pas  ici  sur  ce  que  nous  avons  dit  pré* 
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cédemment  de  la  manière  d'injecter  les  conduits  excréteurs  de 
ces  organes  (p.  74),  et  d'en  pratiquer  des  coupes  transversales 
(p.  632).  Nous  noterons  que  le  côté  le  plus  difficile  peut-être  de 
cette  étude  est  celui  qui,  dans  les  vertébrés  surtout,  concerne  leur 
continuation  avec  les  culs-de-sac  de  chaque  acinus.  C'est  surtout 
par  une  dissection  minutieuse  à  l'œil  nu,  ou  mieux  sous  le  micro- 
scope à  dissection,  que  Ton  parvient  à  suivre  ces  canaux  injectés  ou 
non  jusqu'à  cette  jonction.  Quand  on  a  réussi  cette  partie  de  la 
préparation,  il  faut  enlever  à  la  fois  l'acinus  et  une  portion  du  con- 
duit avec  des  ciseaux  courbes  et  des  pinces  pour  les  examiner 
sous  forme  de  préparation  transparente  dans  la  glycérine,  l'eau  e| 
l'acide  acétique  ou^la  solution  d'acide  tartrique.  Sous  un  grossis- 
sèment  faible  d'abord,  puis  de  plus  en  plus  puissant,  on  cherchera 
à  voir  la  paroi  propre  des  culs-de-sac,  sa  continuité  avec  le  canal 
excréteur  par  une  portion  plus  étroite  que  le  fond  même  du  cul- 
de-sac,  ce  qui  amène  souvent  la  séparation  des  deux  parties  à  ce 
niveau. 

Ces  préparations  réussissent  en  général  mieux  sur  les  glandes 
des  fœtus  chez  lesquels  la  trame  de  tissu  lamineux  interposée  aux 
acini,  est  moins  abondante  et  plus  molle  que  chez  Tadulte.  Dana 
ce  dernier  cas,  du  reste,  il  est  utile  de  rendre  cette  trame  transpa- 
rente avant  la  dissection,  par  un  séjour  plus  ou  moins  prolongé  de 
l'organe  dans  la  solution,  d'acide  tartrique  ou  dans  le  liquide  acé- 
tique de  Beale  (p.  288  et  296). 

Pour  isoler  des  culs-de-sac  de  la  trame  ambiante  et  voir  leur 
paroi  propre  ainsi  que  leur  épithélium,  il  importe  de  les  examiner 
sur  des  organes  frais.  Pour  cela,  on  pratique  des  coupes  minces 
avec  le  rasoir  ou  par  abrasion  avec  un  scalpel  ou  des  ciseaux.  On 
les  étale  ou  même  on  les  dilacère  à  l'aide  des  aiguilles,  dans  l'eau  ou 
dans  une  sérosité  pour  en  voir  l'ensemble  à  un  faible  grossisse- 
ment et  les  détails  à  l'aide  de  ceux  de  500  à  600  fois.  Parfois  on 
obtient  une  portion  des  culs-de-sac  d'un  acinus  encore  réunis  en 
grappe  et  plus  ou  moins  bien  isolés  de  la  trame  ambiante  en  ra- 
clant simplement  la  surface  de  la  glande  fraîchement  coupée.  On 
trouve  naturellement  en  même  temps  un  très-grand  nombre  de  cel- 
lules ou  de  noyaux  de  l'épllhéliuin,  isolés  ou  réunis  en  petits  lam- 
beaux, nottant  dans  le  liquide  de  la  préparation. 

Sur  les  organes  congelés  on  peut  obtenir  des  coupes  très-minces 
qui,  dilacérées  ou  non,  montrent  bien  les  rapports  des  culs-de-sac 
avec  la  trame  ambiante  et  la  disposition  des  éléments  de  celle-ci. 
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ainsi  que  des  ëpithëliums  consenrant  les  caractères  qu'iU  ont  à 
Vétai  frais. 

On  traitera  certaines  de  ces  préparations  par  l'acide  acétique 
pour  mettre  en  évidence  les  fibres  élastiques  de  la  trame  entourant 
les  culs-de-sac  et  séparant  les  acini  et  pour  juger  de  leur  quantité. 
Cette  action  pourra  souvent  aussi  déceler  la  présence  des  fibres 
musculaires  de  la  vie  végétative  formant  une  couche  plus  ou  moins 
mince  autour  des  acini  des  glandes  mammaires,  salivaires,  etc. 

Parmi  les  préparations  destinées  à  bien  montrer  la  forme,  le  vo- 
lume des  culs-de-sac  et  leur  continuité  avec  les  conduits  excréteurs 
de  chaque  sinus,  il  faut  noter  celles  qui  doivent  être  faites  sur  les 
glandes  en  grappe  des  embryons  dans  lesquelles  le  tissu  frais  est 
mou.  Ces  préparations  se  font  bien  par  dilacération  méthodique 
directe  ou  sous  le  microscope  à  dissection  avec  ces  mêmes  glandes 
après  un  séjour  plus  ou  moins  long  dans  la  solution  d'acide  tar- 
trique  ;  elles  se  conservent  bien  dans  la  gélatine  glycérinée. 

Une  injection  de  la  solution  d'azotate  d'argent  indiquée  pages  39 
et  40,  et  ci-après  (p.  681),  dans  les  conduits  excréteurs  d'une 
glande  en  grappe  fraîche  rend  plus  nette  la  délimitation  des  cel- 
lules épithéliales  ;  elle  rend  par  suite  plus  facile  à  voir  leur  dispo- 
sition dans  les  culs-de-sac  et  la  conformation  de  ceux-ci.  On  les  pré- 
pare conune  il  vient  d'être  dit  ou  par  des  coupes  après  durcissement. 

Toutes  les  particularités  qui  viennent  d'être  indiquées  s'appli- 
quent également  à  la  préparation  des  tumeurs  d'origine  glandu- 
laire pour  en  observer  successivement  ou  simultanément  les  élé- 
ments plus  ou  moins  altérés  et  la  texture  plus  ou  moins  modifiée 
compfirativement  à  l'état  normal. 

On  peut  conserver  les  préparations  de  ces  tissus  frais  dans  les 
liquides  de  Pacini  (p.  376)  surtout,  ainsi  que  dans  la  gélatine  gly- 
cérinée (p.  372). 

802.  Pour  voir  exactement  le  diamètre  total  des  culs-de-sa:^, 
celui  de  leur  canal  central,  la  disposition  des  épithèliums  à  leur 
face  interne,  la  distribution  du  tissu  de  la  trame  glandulaire  entre 
ceux-là  et  entre  les  acini  considérés  'dans  leur  ensemble,  on  fera' 
des  coupes  minces  sur  des  glandes  durcies  dans  l'alcool,  dans  le 
liquide  de  Mûller  ou  dans  les  solution^  plus  ou  moins  concentrées 
de  bichromate  de  potasse. 

L'alcool  et  le  liquide  de  Mûller  sont  préférables  aux  autres 
agents  durcissants.  On  rendra  aux  tissus  leur  transparence  à  l'aide 
delà  glycérine  ou   par  l'action  de  l'acide  acétique.  On  s'aidera 
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utilement  de  raction  colorante  de  la  teinture  de  carmin  sur  les 
noyaux  des  cellules  ëpilhéliales,  etc. 

Ces  coupes  devront  être  faites  en  diverses  directions  en  tenant 
toujours  compte  dans  l'interprétation  des  dispositions  observées 
de  ce  fait  que  ces  préparations  montrent  des  sections  de  cylindres 
creux,  fréquemment  flexueux,  tranchés  directement  suivant  tel  ou 
tel  de  leur  axe,  ou  au  contraire  à  des  degrés  divers  d'obliquité. 

Sur  les  pièces  non  injectées,  il  faut  tenir  compte  aussi  de  ce  que 
ces  tranches  font  voir  la  section  des  vaisseaux  sanguins  congestion- 
nés ou  non,  plus  ou  moins  gros,  et  celle  deé  canaux  excréteurs  dont 
Tétude  ne  doit  pas  être  négligée. 

Ces  coupes  montrent  le  canal  des  culs-de-sac,  leurs  rapports 
avec  la  trame  et  avec  les  conduits  qui  parcourent  celle-ci,  mais  elles 
ne  montrent  que  rarement  bien  le  fond  des  culs-de-sac,  le  mode  de 
réunion  de  ceux-ci  avec  le  conduit  excréteur  qui  part  de  leur  en- 
semble formant  Tacinus.  C'est  aux  préparations  du  tissu  frais 
faites  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  qu'il  faut  recourir  pour  voir 
ces  détails  importants,  aussi  bien  sur  les  tumeurs  d*origine  glan- 
dulaire que  sur  les  glandes  normales. 

Toutes  ces  préparations  durcies  se  conservent  bien  dans  la 
glycérine,  dans  la  gélatine  glycérinée,  dans  le  liquide  de  MûUer 
lui-même,  avec  ou  sans  glycérine,  etc. 

Préparation  du  foie  biliaire. 

805.  On  injecte,  dit  M.  Ch.  Legros,  les  canaux  du  foie  par  le  con- 
duit hépatique  avec  une  solution  de  gélatine  contenant  -^  de  ni- 
trate d'argent.  Sur  les  foies  d'homme,  de  chien,  de  rat,  de  cobaye, 
de  lapin,  de  cheval,  de  mouton,  de  chat,  de  pigeon,  de  poule,  de 
grenouille,  de  lézard,  l'injection  réussit  difficilement;  le  lapin 
doit  être  choisi  de  préférence;  avec  les  autres  animaux,  les  résul- 
tats sont  presque  toujours  incomplets.  Il  est  indispensable  de  faire 
ces  recherches  sur  le  foie  d*animal  récemment  tué  et  d'éviter  de 
presser  cet  organe  en  le  détachant  et  en  plaçant  les  canules  dans 
le  canal  cholédoque  et  dans  le  tronc  de  la  veine  porte.  On  fait 
passer  un  courant  d'eau  pendant  une  demi-heure  par  la  veine  porte 
dans  le  but  de  chasser  le  sang  des  capillaires  et  surtout  d'imbiber 
le  foie  ;  l'eau  passe  de  proche  en  proche  dans  les  conduits  bi- 
liaires, se  mêle  à  la  bile  et  Tentraine  en  partie  au  dehors.  En  ef- 
fet, l'obstacle  important  c'est  la  bile,  qui  s'oppose  à  toute  injection 
complète,  et  qui  est  plus  nuisible  encore  avec  notre  mélange, 
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par  le  fait  de  sa  coagulation   en  présence  du  nitrate  d'argent. 

Après  ces  opérations  préliminaires,  on  échaufTe  doucement  le 
foie  dans  de  l'eau  tiède,  et  on  fait  pénétrer  Tinjection  à  Taide  d*une 
pression  très-faille,  mais  soutenue  pendant  une  ou  deux  heures.  On 
obtient  la  pression  au  moyen  de  celle  que  donnent  les  conduites 
des  concessions  de  Teau  de  la  ville  que  l'on  fait  arriver  dans  un 
grand  récipient  qui  conmiunique  avec  le  vase  contenant  l'injection. 
Cet  appareil,  peut  être  avantageusement  remplacé  par  la  pompe  à  gaz 
des  physiologistes  légèrement  modifiée.  Cette  pompe  à  gaz  est  le 
meilleur  instrument  que  Ton  puisse  employer  pour  les  injections 
fines;  elle  est  bien  préférable  aux  appareils  plus  ou  moins  compli- 
qués fabriqués  en  Allemagne.  On  laisse  ensuite  la  pièce  se  refroidir, 
et  après  quelques  heures,  on  peut  faire  des  préparations  dans  la  gly- 
cérine, mais  il  vaut  mieux  la  plonger  dans  Talcool  pour  pratiquer 
plus  lard  de  bonnes  coupes,  que  l'on  conservera  dans  le  baume  du 
Canada,  et  qui  ne  seront  bonnes  à  être  examinées  qu'après  une  expo- 
sition assez  prolongée  à  la  lumière  du  jour.  Malgré  toutes  les 
précautions,  il  faut  s'attendre  à  des  échecs  et  multiplier  les  prépa- 
rations, dont  quelques-unes  seulement  seront  utiles.  (Ch.  Legros.) 

Lorsque  le  résultat  de  l'injection  est  bon.  Ton  voit  les  gros  con- 
duits biliaires  extra  ou  périlobulaires,  tapissés  d'un  épithélium 
prismatique  très-régulier  et  d'une  admirable  netteté  ;  de  ces  conduits 
partent  des  rameaux  qui  s'anastomosent  entre  eux  et  avec  des  ra- 
meaux issus  des  conduits  voisins;  il  y  a  là  un  réseau  interlobulaire 
à  mailles  très-larges,  et  c'est  de  ce  réseau  que  naissent  les  canalicu- 
les  sécréteurs  intralobulaires  ou  terminaisons  réticulées  des  voies 
biliaires  sécrétantes.  Déjà,  dans  les  canaux  interlobulaires,  l'épithè- 
lium  n'est  plus  aussi  nettement  prismatique  que  dans  les  branches 
du  canal  hépatique  proprement  dit  ;  mais,  dans  les  canalicules  in- 
tralobulaires, il  devient  franchement  pavimenteux  à  cellules  min- 
ces, composant  la  paroi  des  canalicules  sécréteurs  par  leur  intime 
juxtaposition,  dont  elles  forment  ainsi  un  organe  bien  distinct  de 
celui  qui,  beaucoup  plus  volumineux,  est  constitué  par  les  cellules 
hépatiques  proprement  dites.  L'examen  de  l'épithélium  de  ces  ca- 
nalicules, dont  les  plus  fins  mesurent  0"^,003  de  largeur  en  mo- 
yenne, lorsqu'ils  sont  remplis  par  l'injection  et  préparés  dans  la 
glycérine,  exige  l'emploi  de  forts  grossissements. 

Les  épithélium's  des  capillaires  sanguins  et  lymphatiques  sont  au 
moins  du  double  plus  larges  et  plus  allonges.  Les  ondulations  tle 
leurs  bords  ou  plans  de  juxtaposition  et  d'adhérence,  rautar 
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par  le  nitrate  d'argent,  sont  bien  plus  prononcées  que  celles  des 
canalicules  biliaires.  Il  en  est,  à  plus  forte  raison,  de  même  pour 
les  cellules  plus  grandes,  mais  aussi  minces,  des  artères  des  Teines 
et  des  séreuses.  (Voy.  p.  671  et  p.  39,  §  56.) 

Outre  la  difficulté  résultant  de  la  ténuité  de  ces  conduits,  on 
rencontre  d*autres  obstacles  :  souvent  le  réseau  terminal  est  coloré 
en  brun,  et  pourtant  la  couche  épithéliale  n'apparaît  pas  ;  en  re- 
gardant avec  soin,  on  reconnaît  qu'il  s'est  formé  un  magma,  une 
coagulation  résultant  du  mélange  de  la  bile  avec  la  matière  à  in- 
jection. Alors,  dans  quelques  points  seulement,  la  netteté  de  la 
préparation  permet  de  voir  ces  fins  ramuscules  avec  leurs  cellules 
épithéliales  limitantes,  plus  larges  que  les  conduits  qu'elles  tapis- 
sent, forcées  de  se  contourner  et  dont  les  lignes  de  segmentation, 
décelées  par  le  nitrate  d'argent,  forment  des  raies  noires  diverse- 
ment inclinées  les  unes  par  rapport  aux  autres.  (Ch.  Legros.) 

Relativement  aux  culs-de-sac  annexés  aux  conduits  biliaires  pérî- 
lobulaires  et  parfois  regardés  par  quelques  anatomistes  comme 
seuls  organes  sécréteurs  de  la  bile  ou  comme  des  follicules  mu- 
queux,  on  ne  les  rencontre  pas  chez  le  lapin.  Dans  Thomme,  le 
chien,  le  chat,  le  cochon,  le  cheval,  etc.,  on  trouve,  au  contraire, 
sur  le  trajet  des  gros  et  moyens  canaux  des  appendices  lagénifor- 
mes,  à  culs-de-sac  simples  ou  divisés  en  grappes  de  formes  varia- 
bles, à  doigts  de  gant  multiples,  que  tapisse  un  épithélium  diffé- 
rant peu  de  celui  que  montrent  les  gros  canaux  extralobulaires, 
c*est-à  dire  prismatique,  mais  à  petites  cellules  courtes.  En  outre, 
rorifiae  de  leur  communication  avec  les  canaux  excréteurs  biliaires 
est  ordinairement  très-large.  (Ch.  Legros.) 

Glandes  sans  conduits  excréteurs^  ou  glandes  vasculaires. 

804.  Pour  étudier  les  éléments  anatomiques  de  ces  glandes  à 
l'état  frais,  leurs  épithéliums  surtout,  on  procédera,  comme  il  a 
été  dit  pour  les  glandes  en  grappes,  et  l'examen  sera  fait  à  l'aide 
de  grossissements  de  500  à  600  diamètres.  Cette  étude  doit,  ici 
encore,  indispensablement  précéder  l'observation  des  pièces  dur- 
cies destinées  à  montrer  les  rapports  de  ces  épithéliums  entre  eux 
et  avec  les  autres  éléments  de  ces  glandes. 

On  cherchera  aussi  sur  ces  pièces  fraîches,  les  concrétions  parti- 
culières à  certaines  d'entre  elles,  comme  celles  des^vésicules  closes 
de  la  thyréoîde,  du  thymus,  de  la  glande  pituitaire,  et  celles  de  la 
glande  pinéale. 
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On  peut  parfois,  par  la  dissection  sous  la  loupe  ou  le  micro- 
scope, isoler  des  vésicules  closes  de  la  thyréoîde,  pour  en  voir  la 
paroi  propre,  etc.,  après  avoir  ou  non  ramollie  et  rendue  transpa* 
rente  ta  trame  par  le  séjour  dans  le  liquide  acétique  de  Beale,  ou 
dam  l'acide  tartrique. 

Pour  voir  la  forme  et  les  rapports  réciproques  des  vésicules 
closes  et  de  la  trame  glandulaire,  on  fera  durcir  Torgane  dans 
l'alcool,  dans  la  solution  de  bichromate  de  potasse  ou  dans  le 
liquide  de  HûUer,  et  on  pratiquera  ensuite  des  coupes  minces 
examinées  à  des  grossissements  faibles,  puis  de  plus  en  plus 
forts.  On  procédera  d'une  manière  analogue  pour  étudier  les  vé< 
sicules  closes  et  la  disposition  des  autres  éléments  des  capsules 
surrénales,  des  glandes  pituitaire  et  pinéale.  La  solution  de  bi^ 
ohromate  de  potasse  et  le  liquide  de  Huiler  sont  ici  les  meilleurs 
agents  durcissants  à  employer. 

Les  préparations  se  conservent  bien  dans  ces  liquides  addi-* 
tiennes  ou  non  de  glycérine,  ainsi  que  dans  ce  dernier  fluide. 

805.  Pour  observer  la  forme  des  lobules  du  foie,  les  minces 
cloisons  de  tissu  lamineux  qui  les  séparent ,  et  même  les  capiU 
laires  qui  se  distribuent  entre  leurs  cellules  polyédriques,  surtout 
s'ils  sont  congestionnés,  on  fera  durcir  le  foie  frais  dans  la  solution 
de  bichromate  de  potasse ,  et  on  pratiquera  des  coupes  aussi 
minces  que  possible. 

Ces  coupes  pourront  être  examinées  dans  cet  état,  pour  constater 
les  particularités  relatives  à  la  forme  et  au  volume  des  lobules,  ainsi 
qu'à  l'épaisseur  des  cloisons,  à  la  distribution  des  canaux  bépa* 
tiques  biliaires  dans  leur  épaisseur. 

Hais  pour  voir  la  structure  même  de  celles-ci,  les  mailles  capil- 
laires de  la  veine  portent  dans  les  lobules  non  injectés,  et  les 
cellules  épithéliales  dans  ces  mailles  ;  on  enlèvera  ces  cellules  en 
frottant  doucement  avec  le  pinceau  (voy.  p.  259)  la  coupe  mince 
tenue  dans  l'eau  ou  dans  le  liquide  durcissant.  La  préparation  sera 
alors  mise  dans  la  glycérine  ou  dans  Teau  glycérinée ,  et  étudiée 
à  des  grossissements  de  300  à  500  diamètres. 

C'est  par  isolement  des  cellules,  qu'on  étudiera  l'hypertro- 
phie et  l'état  granuleux  particulier  des  cellules  dans  l'hépatite 
et  dans  la  pneumonie  bilieuse.  On  procédera  de  même,  et  on  fera 
aussi  des  coupeB  minces  sur  le  foie  durci,  dans  les  solutions  chro- 
miques,  puis  traitées  par  Téther  ou  l'essence  de  térébenthine  rec- 
tifiée, pour  étudier  Vétat  gras  du  foie,  le  dépôt  huileux  de  gouttes 
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plus  gi*osses  et  réagissant  autrement  que  dans  ce  dernier  cas,  qui 
distendent  les  cellules  et  atrophient  les  réseaux  sanguins,  en  res- 
pectant l'organe  biliaire. 

Dans  le  ramollissement  rapide,  aigu  ou  de  Victère  grave^  on  fera 
des  préparations  du  tissu  frais  pour  étudier  le  passage  à  Tétai  de 
substance  amorphe,  de  presque  toutes  les  cellules,  sans  atrophie  pro- 
prement dite  de  celles-ci ,  avec  hypertrophie  de  tissu  lamineux,  inter- 
lobulaire  et  persistance  de  la  graisse,  si  elle  existait  dans  les  cel- 
lules, graisse  qui  est  jaune  comme  dans  les  cas  dits  du  cancer,  et 
autre  chimiquement  que  celle  du  foie  gras. 

C'est  sur  des  coupes  et  des  dilacérations  de  tissu  frais,  sur  des 
coupes  du  tissu  durci,  qu'on  étudiera  dans  les  cas  de  cirrkoêe 
rhypergenèse  du  tissu  lamineux  des  cloisons  avec  atrophie  des 
cellules  des  acini  glycogènes,  la  compression  et  Tatrophie  des 
réseaux  de  la  yeine  porte  ;  l'état  grenu  jaune  verdâtre ,  graisseux, 
des  cellules  plus  petites  persistant  encore  ;  l'atrophie  et  la  com- 
pression simultanées  de  l'organe  biliaire  et  la  réplétion  de  ses  con- 
duits par  la  matière  colorante  concrète. 

Vétat  ou  aspect  cireux:  1^  par  atrophie;  2®  par  production  de 
concrétions  azotées  considérées  à  tort  comme  amyloîdes,  s'étudie 
sur  des  préparations  faites  comme  celles  du  foie  cirrhose. 

806.  Glandes  lymphatiques.  C'est  d'une  manière  analogue  que 
l'on  procédera  pour  débarrasser  de  leur  épithélium  les  coupes 
minces  des  glandes  lymphatiques  injectées  ou  non,  et  voir  le  refî- 
cvlum  trabéculaire  du  tissu  glandulaire  propre  et  des  sinus  lym- 
phatiques. 

L'alcool  et  le  liquide  de  Mûller  sont  ici  les  meilleurs  agents  dur- 
cissants, dans  lesquels  on  doive  faire  séjourner  les  glandes  avant  de 
les  traiter  ainsi. 

Leurs  épithéliums  doivent,  au  contraire,  être  observées  sur  des 
glandes  prises  sur  des  sujets  aussi  frais  que  possible,  et  préparée 
comme  nous  l'avons  dit  pour  les  éléments  qui  doivent  être  vus 
isolément  (voy.  p.  332). 

807.  Les  préparations  du  tissu  de  la  raie  sont  les  plus  difficiles 
à  faire  de  toutes,  et  exigent  tout  particulièrement  une  étude  préa- 
lable approfondie  des  éléments  anatomiques  frais  qui  la  constituent, 
et  une  dissection  attentive  au  point  de  vue  de  l'anatomie  descriptive 
de  ses  vaisseaux. 

On  étudiera  ensuite  sa  trame  sur  des  rates  d'enfants  ou  d'indi- 
vidus jeunes,  ou  encore  de  divers  animaux,  durcie  dans  l'alcool,  le 
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bichromate  de  potasse  ou  dans  le  liquide  de  Huiler  ;  coupes  débar- 
rassées de  leur  épithélium  (voy.  p.  259),  comme  il  vient  d'être  dit 
à  propos  du  foie,  et  mises  dans  Teau  glycérinée  pour  être  observées 
à  un  grossissement  de  300  à  500  diamètres. 

L'épaisseur  des  parois  artérielles  fait  bien  distinguer  ces  vaisseaui 
des  veines,  et  c'est  dané  le  voisinage  des  premières  qu'il  faut,  sur 
les  coupes,  chercher  les  grains  glanduleux  de  Halpighi,  sphéroidaux 
ou  ovoïdes,  épais  d'un  dixième  de  millimètre  ou  environ. 

Les  rates  préalablement  injectées  par  la  veine  ou  par  l'artère 
avec  la  solution  de  nitrate  d*argent  (voy.  p.  39),  avant  d'être 
durcies  par  l'alcool  et  préparées  en  coupes  minces,  montrent  bien 
les  épithéliums  vasculaires  et  glandulaires. 

La  rate  des  poissons,  celle  des  plagiostomes  en  particulier,  telles 
que  les  raies,  etc.,  se  prête  bien  à  ces  études,  à  celle  de  la  distri- 
bution des  capillaires  surtout. 

On  obtient  aussi  de  bons  résultats  en  injectant  de  la  gélatine 
incolore  avec  ou  sans  addition  de  la  solution  de  nitrate  d'argent, 
pour  distendre  les  vaisseaux  avant  ^e  durcir  l'organe  et  faire  les 
coupes  pour  montrer  l'arrangement  des  épithéliums  dans  sa  partie 
glandulaire,  et  les  dispositions  réciproques  de  ce  dernier  tissu  entre 
elles  et  avec  les  vaisseaux.  Cette  distension  donne  aussi  de  très- 
bons  résultats  au  point  de  vue  de  l'égalité  du  durcissement  de  la 
rate,  du  maintien  de  la  forme  et  des  rapports  des  vaisseaux  avec 
les  grains  glanduleux  de  Malpighi  ou  vésicules  closes,  et  les  cavités 
de  la  pulpe.  On  peut  aussi  remplir  la  veine  et  même  l'artère  avec  le 
liquide  durcissant  pour  les  maintenir  pleines  à  l'aide  d'une  ligature 
et  les  plonger  aussitôt  dans  un  vase  plein  du  même  liquide  (voyez 
p.  41). 

Si  on  prend  le  bichromate  de  potasse  ou  le  liquide  de  Huiler  pour 
liquide  durcissant,  il  est  bon  d'injecter  l'artère  avec  la  solution 
d'acide  chrômique  à  3  ou  5  parties  d'acide  pour  iOOO,  au  lieu  de 
prendre  les  liquides  dans  lesquels  on  plonge  l'organe,  parce  que 
les  artérioles  colorées  un  peu  en  jaune  se  distinguent  mieux  dans 
les  coupes  minces  sous  le  microscope. 

Les  rates  très-congestionnées  et  durcies  dans  l'acide  chrômique 
ou  dans  le  bichromate  de  potasse,  donnent  des  coupes  dans  les- 
quelles la  distribution  des  capillaires  peut  parfois  être  très-exacte- 
ment suivie,  sans  préjudice  pour  l'examen  de  la  juxtaposition  des 
épithéliums  et  de  la  disposition  de  la  trame  de  fibres  lamineuses  et 
musculaires. 
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808.  On  prépare  la  glande  coccygientte  de  rkomme,  découverte 
par  Luschka,  en  1860,  comme  les  glandes  lymphatiques.  Cet  organe 
n'a  le  plus  souvent  que  la  grosseur  d'un  grain  de  chënevîs,  et  il 
est  Tonné,  soit  par  un  corps  unique  de  forme  arrondie,  soit  par 
l'agglomération  de  plusieurs  petites  granulations.  Il  est  situé  i  la 
partie  antérieure  de  la  cïrconrèrence  de  l'extrémité  inférieure  de 
l'os  coceyi  ;  là,  il  se  trouve  en  rapport  avec  te  ganglion  impair  du 
nerf  grand  sympathique,  duquel  parlent  de  petits  filaments  qui  le 
rattachent  â  ce  ganglion  et  avec  les  branches  de  l'artérc  sacrée 


moyenne.  11  est  intercalé  entre  rextrèmilé  postérieure  du  sphincter 
externe  de  l'anus  et  le  releveur. 

A  l'état  frais,  la  substance  de  la  glande  est  d'une  couleur  rouge 
pèle  ;  elle  possède  une  assez  grande  élasliinté  pour  que,  compri- 
mée, soit  en  masse,  soit  par  fragments,  entre  des  plaques  de  verre, 
elle  s'échappe  facilement  sous  cette  pression,  et  oppose  une  assez 
forte  résislance  quand  on  essaye  de  la  déchirer. 

Relalivementàlastructuredelaglandecoccygienne,  ilfautdistin. 
guer  :  a)  la  trame,  fonnée  par  un  tissu  connectif  compacte  (fig.  )  75) 
fibrillaire,  dépourvu  d'éléments  élastiques,  riche  m  noyaux;  b)  le 
(mu  glanduleux,  composé  d'utricules  dont  les  parois  sont  limitées 
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par  on  tiwu  connectif  riche  en  noyaux  oblongs  ioatlaquables  par 
l'adde  acétique.  Il  se  présente  sous  des  aspects  variables,  tantôt 
80US  cehii  de  loïigs  tubes  irrèguliers,  tantôt  avec  une  conformation 
-analogue  A  celle  des  biscuits.  Il  est  creusé  de  cavités  multiples 
diTeraement  disposées,  parfois  aussi  il  afTecle  la  forme  soit  de  véri- 
tables ramiScalions,  Boit  eucore  de  corps  sphériques  ou  ovales.  Le 
contenu  de  ce  tissu 
glanduleux  est  princi- 
palement formé  d'une 
masse  de  cellules  ron 
des  ou  polygonales 
qoÎBQnl  pourvues  d'un 
noyau  facile  à  distin- 
guer, recouvert  d'un 
corps  ou  enveloppe 
granuleuse  excessive-  , 
ment  délicate  et  très- 
atlaqnable  {Ùg.  175). 

Un  vaisseau   près-  = 

que  capillaire,  péné- 
trant  (Serloli)    pour 
ainsi  dire  le  tissu  glan-   fn  l'b 
duleux,  occupe  l'axe  «^  "*'  ^°"  <'-"«hka.) 

des  cavités  (ca>itésqui,  d  ailleurs,  restent  sans  communications 
entre  elles)  de  ce  tissu  (fig.  176).  La  glande  coccygienne  est  très- 
riche  en  nerfs  provenant  des  deux  cordons  terminaux  du  grand 
sympathique.  (Voy.  Luschka,  Journal  de  l'anal,  et  de  la  physiologie. 
Paris,  1868,  p.  S69.) 


iHr.    II.   —   PARE^CHIIIE8   HON   GLANDCLAIHES. 

Préparation  du  leHieule. 
809.  Pour  étudier  le  testicule,  ou  déroulera  d'abord  sur  le  porto- 
objet  un  tube  testiculaire,  sur  une  longueur  de  un  à  quelques  mil- 
limètres, dans  l'eau,  ou  mieux  dans  une  sérosité  fluide.  On  l'exa- 
minera-à  des  grossissements  de  iOd  à  500  diamètres.  On  le  traitera 
ensuite  par  l'acide  acétique,  pour  mettre  en  évidence  la  paroi  propre 
hyaline  de  ces  tubes,  et  la  distinguer  de  la  même  couche  de  tissu 
lamineux  qui  la  tapisse  extérieurement,  que  chaque  tube  entraine 
avec  lui  et  qui  donne  à  celui-ci  son  aspect  strié  en  long. 
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Avant  de  le  traiter  ainsi,  on  étudiera  son  épithélium  polyédrique, 
les  granulations  et  le  noyau  de  ses  cellules ,  sortant  en  général 
vers  les  extrémités  rompues  des  tubes.  Quand  Tépithélium  sort 
sous  forme  de  masse  ou  de  prolongement  cylindrique,  on  peut  dis- 
tinguer vers  le  milieu  de  Tamas  qu*il  représente  ou  qui  est  mis  en 
liberté  par  la  dissociation,  les  ovules  mâles  ou  cellules  mères  des 
spermatoîdes,  dont  le  contenu  ou  vitellus  est  segmenté  ou  non. 

On  cherchera  si  dans  ces  cellules  de  segmentation  se  trouvent 
ou  non  en  voie  de  développement  des  spermatozoïdes.  Enfin,  on  cher- 
chera ces  derniers  au  milieu  des  éléments  précédents  et  des  granu- 
lations qui  les  accompagnent. 

Il  est  de  toute  importance  de  faire  cet  examen  et  celui  dont  il  va 
être  question  sur  des  testicules  de  fœtus,  d*enfants  et  d'individus  ar- 
rivant à  l'état  de  puberté  à  Tétat  adulte.  Il  faut  procéder  de  même 
pour  Tétude  du  testicule  des  divers  vertébrés,  et  chez  ces  derniers, 
ainsi  que  sur  les  invertébrés,  observer  comparativement  le  tissu  tes- 
ticulaire  pendant  le  rut  et  dans  ses  intervalles. 

Pour  voir  le  mode  de  juxtaposition  des  tubes  entre  eux  et  avec 
les  cloisons  testiculaires,  la  disposition  de  Tépithélium  à  la  face 
interne  de  la  paroi  propre,  l'épaisseur  de  celle-ci,  la  largeur  et 
la  forme  du  canal  central  de  ces  conduits,  on  pratique  des  coupes 
minces  sur  des  testicules  durcis  dans  le  bichromate  de  potasse  bu 
dans  le  liquide  de  Huiler.  On  tiendra  compte,  en  les  examinant,  de 
ce  que  les  ilexuosités  des  tubes  font  que  ceux-ci  peuvent  être  tran- 
chés sous  des  inclinaisons  très-diverses  plus  souvent  que  transver- 
salement. 

Celte  étude  sera  faite  sous  des  grossissements  de  plus  en  plus 
forts,  depuis  50  diamètres  jusqu'à  500  ou  environ. 

Ces  remarques  s'appliquent  également  à  l'étude  de  la  structure 
de  Tépididyme,  dont  on  peut  faire  aisément  des  coupes  comprenant 
toute  Tépaisseur  de  Torgane  et  sa  tunique  fibreuse.  On  en  pratiquera 
en  même  temps  sur  le  corps  d'Hygmore,  soit  parallèlement,  soit 
perpendiculairement  à  la  direction  des  conduits  qui  le  traversent. 

C'est  aussi  dans  les  liquides  précédents  qu'il  faut  faire  diu*- 
cir  le  testicule  des  poissons,  sur  le  plus  grand  nombre  desquels 
les  tubes  n'existent  plus,  à  proprement  parler,  et  sont  remplacés 
par  des  vésicules  ou  dilatations  communiquant  par  une  portion  ré- 
trécie  avec  les  conduits  excréteurs.  La  marche  à  suivre  pour  les 
étudier  dans  ces  conditions  et  à  l'état  frais  est  la  même  que  celle 
qui  a  été  indiquée  ci-dessus. 
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Le»  préparations  fraîches  peuvent  être  conservées  longtemps 
dans  les  liquides  de  Pacini  (p.  377).  Celles  des»  coupes  du  tissu 
durci  doivent  être  placées  dans  la  térébenthine  du  Canada,  surtout 
si  elles  sont  injectées.  On  peut  également  les  conserver  dans  la  gly- 
cérine gélatinée  et  dans  les  liquides  durcissants  même  addition- 
nés ou  non  d'une  certaine  quantité  de  glycérine. 

Ovaire$^  vériades  de  de  Graafou  ovisacs  et  ovules. 

8i0.  Dans  l'étude  de  Tovaire  à  Télat  frais,  il  faut  d'abord,  sur 
les  mammifères,  isoler  par  la  dissection,  à  l'aide  de  pinces  fines, 
du  bistouri  ou  des  ciseaux,  un  ou  plusieurs  ovisacs  plus  ou  moins 
développés  et  entiers  que  l'on  pourra  étudier  à  Taide  d  un  faible 
grossissement.  Souvent  on  trouve  leurs  vaisseaux  suffisamment  con 
gestionnés  pour  que  leur  distribution  dans  la  paroi  propre  de  ces 
vésicules  puisse  être  bien  suivie.  La  séparation  de  celle-ci.  par  rap- 
port au  tissu  dans  lequel  elles  sont  plongées,  est  en  général  assez 
facile. 

Ou  fendra  ensuite  les  vésicules  sur  le  porte-objet,  pour  en  étudier 
à  de  plus  forts  grossissements  le  liquide,  l'ovule  et  l'épithélium. 
On  observera  ensuite  la  texture  de  la  membrane  propre,  étalée, 
examinée  dans  ses  parties  les  plus  transparentes,  et  même  un  peu 
dilacérée.  Cette  dilacération  est  nécessaire  pour  l'isolement  des 
cellules  propres  que  l'on  retrouve  ensuite  à  l'état  d'hypertrophie 
dans  les  corps  jaunes. 

On  trouve  parfois  chez  les  femmes  âgées  de  quarante  ans  ou  au 
delà  quelques  rares  vésicules  de  de  Graaf,  contenant  un  ovule  de 
grandeur  ordinaire,  qui,  au  lieu  d'un  vitellus,  contient  un  certain 
nombre  de  cellules  analogues  aux  globes  vitellins  résultant  de  la 
segmentation  vitelline  consécutive  à  la  fécondation  (fig.  177,  t), 
avec  quelques  gouttelettes  hyalines  (c).  Les  unes  et  les  autres  sont 
épaisses,  sans  ordre,  dans  la  cavité  de  la  membrane  vitelline  (a) 
qu'elle^  ne  remplissent  pas. 

On  procédera  d*une  manière  analogue  à  celle  qui  va  être  indi- 
quée (p.  690),  pour  l'étude  des  corps  jaunes;  seulemeilt  ici  la  di- 
lacération destinée  à  montrer  les  éléments  sera  faite  sur  des  coupes 
minces  enlevées  à  l'aide  des  ciseaux  courbes,  si  l'épaississement  de 
la  paroi  propre  des  ovisacs  est  encore  peu  prononcé,  ou  pratiquées 
à  l'aide  du  rosoir,  si  le  tissu  est  déjà  épais  et  ferme.  C'est  également 
ainsi  qu'on  opérera  pour  observer  ce  tissu  dans  les  oariules  qui 
sont  en  voie  d'atrophie. 

Rony.  —  Hicrotoope.  44 
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Enfin,  il  faudra  éludJer  sur  des  coupes  minces,  fraîches,  dilacé- 
rëes  ou  non,  la  trame  propre  de  l'ovaire  prise  entre  les  ovisacs  ou 
dans  la  partie  profonde  de  l'organe,  pour  voir  ses  élèmenls  anato- 
mîques  et  leur  arrangement  réciproque. 

Quant  aux  rapports  du  tissu  ovarien  avec  le  péritoine,  avec  les 


vésicules  considérées  individuellement,  qunnt  aux  ovules  à  des  pé- 
riodes diverses  de  leur  évolution,  à  compter  du  premier  mois  de  la 
vie  intra-utérine  chez  l'homme,  il  faut  les  observer  sur  des  coupes 
minces  d'ovairi!»  durcis  dans  la  solution  de  bichromate  de  {fbtasse, 
le  lii|uide  de  MûUer  ou  dans  la  solution  d'acide  chromique. 

Un  séjour  de  l'ovaire  pendant  quelques  heures  ou  quelques  jours 
dans  la  solution  concentrée  d'acide  oxalique  permet  de  pratiquer 
sur  lui  des  coupes  tri'S-bonnes  pour  l'étude  de  l'apparition  des 
ovules  dans  des  tubes,  chez  l'embryon,  et  de  la  formation  des  ovi- 
sacs. (Pflùger,  E.  van  Beneden,etc.) 

C'est  également  sur  dos  coupes  de  ce  genre  que  seront  examinés 
la  distribution  des  ovisacs  en  coticke  ovigène  dans  le  lissu  ovarien 
EUpcrncicI,  le  volume  relatif  de  ceux-ci,  l'épaisseur  de  leur  paroi 

'  Ovule  anorniil  d'une  hmine  de  tô  ans  environ.  Grossi  iOD  fhis.  a.  Htnibnne 
vilclline.  b.  Cellules  ^|)arK>  dans  u  civile  aniloguci  ini  cfllulps  du  hlastodenne. 
e.  GtiaUti  hTiilines  isolées  (m  accurouléa.  Laideur  de  l'ovule  O".!^;  de  la  taviié 
O^jllSl  épiisseurde  li  paroi  O~,0iO;  largeur  des  cellules,  0,010,  de  leur  noyau,  OMIS. 


PRÉPÂRAnom  DU  TISSU  DES  OVAIRES.  091 

propre  et  de  leur  épithèlium,  la  situation  de  celui-ci  dans  ces  vési- 
cules; ses  rapports  avec  la  couche  épithëliale  précédente,  etc.  Sou- 
vent les  coupes  bien  réussies  donnent  des  sections  des  ovules  eux- 
mêmes  qni  sont  très-utiles  pour  étudier  l'épaisseur  de  la  mem- 
brane vitelline,  la  situation  réelle  de  la  vésicule  germinative  dans 
le  vitellus,  etc. 

Toutes  ces  préparations  se  conservent  de  la  même  manière  que 
celles  du  testicule. 

8il.  Sur  les  oiseaux,  les  reptiles,  les  batraciens,  les  poissons, 
les  crustacés,  beaucoup  de  mollusques,  les  acalèphes,  tels  que  les 
rhizostomes,  on  étudiera  aussi  toutes  les  particularités  de  même 
ordre  que  les  précédentes,  en  pratiquant  des  coupes  minces  des 
ovaires  durcis  de  la  même  manière  que  ceux  des  manunifères.  A  l'état 
frais,  on  les  prépare  comme  il  vient  d'être  dit  p.  689.  (Voy.  aussi 
p.  S56,  §505.) 

On  procédera  d*une  manière  analogue  également  pour  durcir  et 
trancher  en  coupes  minces  les  œufs  proprement  dits  des  ovipares, 
pris  après  la  ponte  ou  dans  l'ovaire  pour  étudier  le  jaune,  la  cica- 
tricule,  la  constitution  et  les  rapports  de  leurs  membranes  pro- 
pres, etc.  (Voy.  du  reste  ci-après,  article  XI.) 

Comme  les  batraciens,  les  poissons,  etc.  ^  mais  avec  des  dif- 
férences faciles  à  constater,  les  mollusques,  les  tipulaires  culici' 
formes^  etc.,  pondent  Içurs  œufs  dans  l'eau,  au  sein  d'une  masse 
gélatineuse  dont  les  dispositions  varient  beaucoup  d'un  genre  et 
d'une  espèce  à  l'autre.  C'est  dans  ces  masses  qu'il  faut  les  cherche, 
et  les  préparer  comme  il  a  été  dit  pages  336  et  337. 

Burdach  {Physiologie,  Paris,  1838,  in-8,  trad.  franc,  t.  II,  p.  412) 
donne  le  nom  de  nidamentum  à  toutes  les  enveloppes  extérieures 
produites  par  la  mère  qui  s'cgoutent  à  l'œuf  déjà  individualisé, 
pourvu  d'une  envelof^e  propre,  et  qui  servent  à  l'incubation,  telles 
que  les  nids,  les  frais  ou  masses  nidiformes  formées  de  substances 
homogènes,  enveloppantes,  etc.  Ainsi,  pour  la  plupart  des  insectes 
dont  les  larves  sont  aquatiques,  la  masse  des  œufe  est  entourée  d'une 
substance  gélatineuse  analogue  au  frai  des  grenouilles  et  destinée 
aux  mêmes  usages.  Les  botanistes  avaient  vu  de  ces  masses  gélati- 
neuses chez  les  Chironomes,  mais  les  avaient  prises  pour  des  plantes; 
c'est  ainsi  que  Âgafdh  {Systema  algatum;  London,  1823,  in-8,  p.  16) 
les  avait  décrites  parmi  les  algues  diatomacées,  sous  le  nom  géné- 
rique de  glceonema  ou  gloionema ,  itiSiis  cependant  sans  être  sûr  s'il 
s^agissait  là  de  corps  denatiire  végétale  ou  animale.  Bory  de  Saint^ 
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Vincent  (1825)  et  Berckeley  (t645)  montrèrent  que  de  ces  masses 
sortaient  les  larves  des  insectes.  On  les  prépare,  ainsi  que  ce  qu'elles 
englobent,  comme  les  mucus  (p.  582).  Voy.  aussi  p.  476  à  480,  pour 
l'étude  de  ces  ovules,  etc. 

812.  Depuis  le  moment  où,  de  Tétat  de  cellule^  Tovule  est  arrivé  à 
Tétat  d'organe  spécial,  doué  d'une  individualité  particulière,  et  à 
compter  de  cette  époque  jusqu'à  celle  où  débutent  les  phéno- 
mènes de  la  segmentation,  dont  le  résultat  final  est  la  production 
du  blastoderme,  il  est  le  siège  de  phénomènes  physiologiques  assez 
nombreux,  que  Ton  doit  chercher  à  constater  une  fois  qu*il  a  été 
préparé  comme  il  a  été  dit  (p.  476  et  suivants). 

Ce  sont  :  1°  le  retrait  du  vUellus  ;  2^  la  pénétration  des  sperniato- 
ioides  et  la  fécondation;  Zf*  les  changements  survenant  dans  la 
structure  intime  du  vitelius  après  la  fécondation;  ¥  les  mouve- 
ments propres  et  la  déformation  consécutive  du  vitelius,  se  conti- 
nuant pendant  la  durée  des  phénomènes  suivants,  et  même  pendant 
la  segmentation,  sur  les  sphères  ou  globes  vitellins  dont  celle-ci 
amène  la  production  ;  ces  mouvements,  qui  sont  de  l'ordre  des 
mouvements  amiboïdes  déjà  décrits  (voy.  p.  565),  sont  très-diffé- 
rents des  diverses  sortes  de  rotation  de  l'embryon  dans  l'œuf,  gy- 
ration  due  à  des  cils  vibratiles;  5**  la  production  des  globtdes 
polaires;  6''  la  production  du  noyau  vUellin  qui  précède  immédia- 
tement le  début  de  la  segmentation  et  qui  se  rattache,  à  quelques 
égards,  aux  changements  de  structure  intime  du  vitelius  après  la 
fécondation,  et  qui  marque  la  fin  de  ces  divers  phénomènes. 

Si  Ton  excepte  la  pénéti*ation  des  spermatozoïdes  dans  Tœuf, 
ces  phénomènes  ont  généralement  été  considérés  comme  peu  dignes 
d'être  rattachés  à  ceux  qui  les  précèdent  ou  à  ceux  qui  leur  succè- 
dent. Us  méritent  cependant  toute  Tattention  des  physiologistes; 
car  lorsqu'on  vient  à  les  considérer  sous  le  rapport  de  leur  simili- 
tude d'un  animal  à  Tautre  et  de  leur  succession  chez  un  même 
être,  ils  acquièrent  une  véritable  importance.  On  voit  alors  que  tel 
de  ces  actes,  qui  en  lui-même  paraissait  pouvoir  être  négligé,  est 
pourtant  la  cx)ndition  essentielle  de  l'accomplissement  de  quelque 
autre  qui  lui  succède  dans  le  même  œuf;  ou  bien  il  représente,  chez 
certains  êtres,  l'ébauche  d'un  phénomène  dont  la  nature  ne  pouvait 
être  saisie  sans  la  connaissance  exacte  du  premier. 

Le  phénomène  de  retrait  du  vitelius  est  caractérisé  par  une  di- 
minution de  volume  du  vitelius  telle,  que  son  diamètre  devient 
plus  petit  qu*il  n'était,  du  sixième  au  quart  environ  d'une  espèce 
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à  l'autre.  Chez  les  espèces  dont  l'ovule  a  la  forme  d*un  ovoïde 
allongé  comme  chez  les  diptères,  ce  retrait  n*a  lieu  que  dans  le 
sens  de  la  longueur  du  vitellus,  qui  laisse  ainsi  à  chaque  extré- 
mité de  l'œuf  un  espace  plein  d'un  liquide  clair.  Ce  phénomène  a 
lieu  à  l'époque  même  de  la  disparition  spontanée  de  la  vésicule  ger- 
minative  chez  la  plupart  des  animaux,  mais  il  en  est  comme  les 
diptères  chez  lesquels  il  ne  s'opère  qu'un  peu  après  la  ponte.  Il  ré- 
sulte de  ce  retrait  que  le  vitellus  qui  jusque-là  remplissait  exacte- 
ment la  membrane  vitelline  laisse  entre  lui  et  cette  dernière  un 
espace  qui  est  plein  d'un  liquide  limpide,  ou  qui  permet  à  la  mem- 
brane vitelline  de  se  plisser  pour  s'appliquer  contre  le  vitellus. 

Les  phénomènes  de  déformation  et  de  gyraiUm  du  vitellus  ont  lieu 
consécutivement  au  reirait  du  vitellus.  Ils  sont  des  plus  remarqua- 
bles par  leur  longue  durée,  par  leurs  interruptions  à  des  périodes 
déterminées  el  par  leur  retour  d'une  manière  non  moins  régulière. 
Il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  la  rotation  ciliaire  des  embryons. 

Ils  commencent,  en  effet,  quelques  minutes  après  la  ponte  chez 
les  grenouilles,  les  poissons,  les  insectes,  les  mollusques  et  les 
hirudinées,  pour  se  continuer  jusqu'à  l'époque  où,  comme  consé- 
quence de  la  division  du  vitellus  en  nombreuses  parties,  le  blasto- 
derme se  trouve  formé  par  celles-ci;  ils  continuent  même  sur  ce 
dernier.  Il  est  très-important  de  connaître  ces  phénomènes,  cai^  ils 
déterminent  de  tels  changements  de  forme  et  de  situation  relative 
des  globes  vitellins  et  même  des  premières  cellules  blastodermi- 
ques,  qu'ils  font  prendre  des  aspects  très-différents  à  la  masse  em- 
bryonnaire pendant  la  durée  de  chacune  de  ses  phases.  Aussi  est-il 
arrivé  à  un  grand  nombre  d'auteurs  de  décrire  une  même  période 
évolutive  vers  la  fin  de  la  segmentation  particulièrement,  comme 
représentant  autant  de  phases  distinctes,  que  les  globes  vitellins 
offraient  de  modes  successifs  d'accolement  et  de  situation  relative. 

Sous  les  noms  de  globule  muqueux^  huileux  ou  transparent^ 
de  corpuscule  hyalin^  etc.,  etc.,  la  plupart  des  embryogénistes  ont 
signalé  l'apparition  d'un  globule  translucide  sur  les  côtés  de  l'em- 
bryon. Une  fois  produit,  il  reste  sous  la  membrane  vitelline,  étran- 
ger aux  phénomènes  qui  se  passent  près  de  lui,  et  il  est  abandonné 
avec  l'enveloppe  précédente  lors  de  l'éclosion.  Devenu  inutile,  en 
effet,  aussitôt  même  qu'il  est  formé,  sa  production  a  préparé  le 
début  de  la  segmentation  du  vitellus  ;  elle  a  préparé,  par  suite,  les 
actes  essentiels  de  la  génération  des  cellules  du  blastoderme,  puisque 
c'est  à  cette  génération  que  conduit  le  fractionnement  du  vitellus. 
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k  l*aide  et  aux  dépens  de  la  substance  hyaline  du  vitellus  que  se 
développent  les  cellules  blastodermiques.  Le  mode  de  leur  nais- 
sance est  également  celui  dit  de  gemmation.  Chez  ces  animaux,  il  ne 
nait  pas  de  noyau  central  ou  noyau  vitellin  dans  le  vitellus,  contrai- 
rement à  ce  qui  a  lieu  sur  les  animaux  dont  les  cellules  du  blasto- 
derme s'individualisent  par  segmentation. 

Examen  du  tissu  rénal. 

814.  Pour  étudier  la  structure  du  rein,  on  enlèvera  de  minces  tran- 
ches de  la  substance  corticale  et  de  la  substance  médullaire  succes- 
sivement, soit  avec  des  ciseaux  courbes,  soit  avec  le  rasoir  ou  un 
bistouri  bien  tranchant.  On  les  dilaqérera  pour  isoler  et  étudier  à 
l'état  frais  la  paroi  propre  des  tubes  dans  ces  deux  régions,  les  va- 
riétés de  leur  épithélium,  le  contenu  solide  ou  demi-solide  d*un 
petit  nombre  d'entre  eux,  les  fibres  lamineuses  presque  toutes  à 
l'état  de  corps  fibro-plastiques  de  la  trame  du  rein.  Dans  la  sub- 
stance corticale,  on  enlève  ainsi  parfois  des  glomérules  dQ  Malpi- 
ghi  que  la  dilacération  isole  ou  que  Ton  peut  isoler  avec  ou  sans 
dilacération  sous  la  loupe  ou  le  microscope  à  dissection,  surtout  che> 
les  ovipares.  On  étudiera  ensuite  leur  enveloppe  ou  capsule  et  leurs 
capillaires,  déroulés  ou  non,  sous  de  plus  forts  grossissements.  Ces 
derniers  devront  varier  entre  250  et  500  diamètres  environ. 

Pour  observer  les  rapports  de  la  tunique  fibreuse  et  de  la  mu- 
queuse des  calices  avec  le  tissu  du  rein,  pour  voir  les  rapports  des 
tubes  entre  eux  et  avec  la  trame  du  tissu  lamineux,  la  continuation 
des  tubes  de  la  substance  médullaire  dans  la  corticale,  la  forme,  le 
volume,  la  distribution  et  les  rapports  des  glomérules  dans  celle- 
ci,  on  fera  durcir  des  reins,  injectés  ou  non,  dans  le  liquide  de 
MûUer,  les  solutions  de  bichromate  de  potasse  ou  diacide  chromi- 
que.  Pour  être  convenable,  le  durcissement  du  rein  des  mammifères 
exige  un  séjour  de  deux  à  trois  semaines  au  moins  dans  ces  liquides; 
on  le  hâte  en  divisant  en  deux  l'organe  encore  frais. 

On  pratique  ensuite  des  coupes  minces  à  Taide  du  rasoir  dans 
les  divers  sens  quo  Ton  juge  convenables,  pour  constater  les  dé- 
tails mentionnés  plus  haut.  Les  coupes  perpendiculaires  à  la  direc- 
tion des  tubes  sont  des  plus  utiles  pour  voir  le  diamètre  des  di- 
veses  variétés  de  tubes  et  les  rapports  de  ceux-ci  avec  la  trame 
lamineuse  de  Torgane.  On  peut  isoler  celle-ci  des  tubes  sur  des 
coupes  minces,  en  agitant  ces  dernières  dans  Teau  ou  en  les  bros- 
sant <!onvenabiement  au  pinceau  de  martre.  (Voy.  p.  259.) 
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des  plus  nettement  caractérisés,  formé  de  deux  rangées  de  cellules 
superposées,  d*abord  ovoïdes,  puis  devenant  polyédriques  par  pres- 
sion réciproque. 

Ainsi,  le  phénomène  de  la  segmentation  du  vitellus,  considéré 
jusqu'à  présent  comme  un  fait  sans  exception,  ne  s*accomplit  pas 
dans  l'ovule  de  certains  articulés  ;  la  production  des  cellules  blas- 
todermiques,  qui  en  marque  la  fin  dans  le  vitellus  des  autres  êtres, 
a  lieu  dans  ceux-là  d'après  un  autre  mode  de  génération  de  ces  élé* 
ments  anatomiques,  celui  dit  par  gemmation. 

Chez  ces  animaux,  le  vitellus,  après  avoir  rempli  complètement 
la  membrane  vitelline  jusqu'à  l'époque  de  la  ponte,  subit  un  re- 
trait comme  dans  les  autres  espèces  animales;  seulement,  le  retrait 
du  vitellus,  au  lieu  de  s'opérer  sur  toute  la  périphérie  de  celui-ci 
comme  dans  les  ovules  sphériques,  n'a  lieu  qu'à  ses  deux  extrémi- 
tés chez  lestipulaires,  par  suite  de  leur  forme  ovoïde  allongée.  Aus- 
sitôt après  l'achèvement  de  ce  retrait,  les  globules  polaires  com- 
mencent à  se  produire  vers  la  petite  extrémité  de  l'ovule.  Ils  nais- 
sent par  gemmation  de  la  substance  hyaline  du  vitellus  chez  les 
diplères  dont  il  est  ici  question,  de  la  même  manière  que  sur  les 
mollusques  et  les  hirudinées  ;  souvent  il  s'en  produit  deux  en  même 
temps,  prés  l'un  de  l'autre. 

En  outre,  loin  que  leur  nombre  se  réduise  par  coalescence  gra- 
duelle des  divers  globules  en  un  seul,  ils  se  multiplient  par  scis- 
sion. En  même  temps,  un  noyau  qui  n'existait  pas  dans  leur  intérieur 
s'y  développe  peu  à  peu  et  leur  donne  les  caractères  de  véritables 
cellules.  Enfin,  consécutivement  à  ce  fait,  au  lieu  de  rester  sur  les 
côtés  de  l'embryon,  comme  un  corps  étranger  en  quelque  sorte,  à 
la  manière  des  globules  polaires  des  autres  animaux,  ces  cellules 
prennent  bientôt  part  à  la  constitution  du  blastoderme,  à  peu  près 
au  même  titre  que  les  autres  cellules  embryonnaires  dont  je  vais 
parler. 

Les  cellules  qui,  par  leur  juxtaposition,  forment  le  blasto- 
derme, naissent  et  se  développent  chez  les  insectes,  indépendam- 
ment de  toute  segmentation  du  vitellus.  Elles  commencent  par 
se  montrer  à  l'extrémité  du  vitellus  qui  est  opposée  à  celle  où  se 
produisent  les  globules  polaires  et  alors  qu'apparaissent  les  der- 
niers de  ceux-ci.  Naissant  les  unes  à  côté  des  autres,  elles  gagnent 
peu  à  peu  le  reste  de  la  surface  du  vitellus.  En  l'espace  d'une  heure, 
elles  atteignent  et  recouvrent  sa  petite  extrémité,  où  depuis  quel- 
ques instants  déjà  ne  naissent  plus  de  globules  poUdrci.  C'ait 
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à  l'aide  et  aux  dépens  de  la  substance  hyaline  du  vitellus  que  se 
développent  les  cellules  blastodermiques.  Le  mode  de  leur  nais- 
sance est  également  celui  dit  de  gemmation.  Chez  ces  animaux,  il  ne 
naît  pas  de  noyau  central  ou  noyau  vitellin  dans  le  vitellus,  contrai- 
rement à  ce  qui  a  lieu  sur  les  animaux  dont  les  cellules  du  blasto- 
derme s'individualisent  par  segmentation. 

Examen  du  tissu  rénal. 

814.  Pour  étudier  la  structure  du  rein,  on  enlèvera  de  minces  tran- 
ches de  la  substance  corticale  et  de  la  substance  médullaire  succes- 
sivement, soit  avec  des  ciseaux  courbes,  soit  avec  le  rasoir  ou  un 
bistouri  bien  tranchant.  On  les  dilacérera  pour  isoler  et  étudier  à 
l'état  frais  la  paroi  propre  des  tubes  dans  ces  deux  régions,  les  va- 
riétés de  leur  épithélium,  le  contenu  solide  ou  demi-solide  d'un 
petit  nombre  d'entre  eux,  les  fibres  lamineuses  presque  toutes  à 
Tétat  de  coi*ps  fibro-plastiques  de  la  trame  du  rein.  Dans  la  sub- 
stance corticale,  on  enlève  ainsi  parfois  des  glomérules  dQ  Malpi- 
ghi  que  la  dilacération  isole  ou  que  Ton  peut  isoler  avec  ou  sans 
dilacération  sous  la  loupe  ou  le  microscope  à  dissection,  surtout  chez 
les  ovipares.  On  étudiera  ensuite  leur  enveloppe  ou  capsule  et  leurs 
capillaires,  déroulés  ou  non,  sous  de  plus  forts  grossissemenis.  Ces 
derniers  devront  varier  entre  250  et  500  diamètres  environ. 

Pour  observer  les  rapports  de  la  tunique  fibreuse  et  de  la  mu- 
queuse des  calices  avec  le  tissu  du  rein,  pour  voir  les  rapports  des 
tubes  entre  eux  et  avec  la  trame  du  tissu  lamineux,  la  continuation 
des  tubes  de  la  substance  médullaire  dans  la  corticale,  la  forme,  le 
volume,  la  distribution  et  les  rapports  des  glomérules  dans  celle- 
ci,  on  fera  durcir  des  reins,  injectés  ou  non,  dans  le  liquide  de 
MûUer,  les  solutions  de  bichromate  de  potasse  ou  d'acide  chromi- 
que.  Pour  être  convenable,  le  durcissement  du  rein  des  mammifères 
exige  un  séjour  de  deux  à  trois  semaines  au  moins  dans  ces  liquides; 
on  le  hâte  en  divisant  en  deux  l'organe  encore  frais. 

On  pratique  ensuite  des  coupes  minces  à  l'aide  du  rasoir  dans 
les  divers  sens  que  Ton  juge  convenables,  pour  constater  les  dé- 
tails mentionnés  plus  haut.  Les  coupes  perpendiculaires  à  la  direc- 
tion des  tubes  sont  des  plus  utiles  pour  voir  le  diamètre  des  di- 
veses  variétés  de  tubes  et  les  rapports  de  ceux-ci  avec  la  trame 
lamiiieuse  de  l'organe.  On  peut  isoler  celle-ci  des  tubes  sur  des 
coupes  minces,  en  agitant  ces  dernières  dans  l'eau  ou  en  les  bros- 
sant convenablement  au  pinceau  de  martre.  (Voy.  p.  S59.) 
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Des  coupes  de  ce  genre  faites  successivement  sur  les  mamelons, 
vers  la  jonction  des  deux  substances,  dans  la  substance  corticale  et 
d*autre8,  comprenant  la  tunique  fibreuse  du  rein  en  même  temps 
que  le  tissu  propre  de  celui-ci,  donnent  des  préparations  dont  la 
comparaison  est  des  plus  utiles.  Il  en  est  de  même  de  celles  qu*on 
pratique  sur  des  reins  dont  les  vaisseaux  encore  pleins  de  sang  ou 
congestionnés  après  ligature  de  la  veine  rénale,  ont  été  durci  dans 
le  chromate  de  potasse,  sans  autre  injection  que  celle  là. 

Toutes  ces  préparations  se  conservent  comme  celles  du  testicule 
(voy.  p.  689). 

Examen  du  tissu  placentaire, 

8i5.  L'étude  de  ce  tissu  ne  peut  être  très-bien  faite  qu*après  celle 
du  tissu  lamineux  du  cordon  ombilical  ou  allantoîdien  et  do  la 
couche  qu'il  envoie  entre  le  chorion  et  l'amnios. 

On  examinera  ensuite  à  un  grossissement  de  400  a  500  diamètres 
des  petites  portions  du  chorion  lui-même,  qu'on  enlève  avec  les 
pinces  et  les  ciseaux  courbes  pour  les  débarrasser,  avec  les  ai- 
guilles, du  tissu  précédent,  ou  même  les  dilacérer  un  peu  pour  bien 
voir  sur  les  bords  dècliirés  les  cellules  polyédriques  le  formant  par 
leur  juxtaposition.  On  les  traitera  ensuite  par  les  acides  acétique, 
sulfurique,  etc.,  comme  lorsqu'on  étudie  les  épithéliums. 

Sur  la  face  utérine  du  chorion,  hors  de  la  zone  placentaire,  on 
cherchera  quelque  villosité  isolée  pour  la  détacher  entière  à  son 
point  de  continuité  avec  le  chorion,  l'étaler  dans  l'eau  ou  la  glycé- 
rine et  observer  sa  forme,  ses  subdivisions,  etc.,  sous  un  grossis- 
sement de  10  à  50  diamètres  d'abord.  Un  grossissement  de  500  à 
400  fois  montrera  ensuite  l'identité  de  structure  de  sa  paroi  avec  le 
chorion.  On  cherchera  si  son  canal  central  est  entièrement  comblé 
par  du  tibsu  lamineux  (fig.  178)  ou  si  dans  celui-ci  rampent  des  ca- 
pillaires. L'emploi  de  l'acide  acétique  est  des  plus  utiles  dans  ces 
circonstances  pour  rendre  le  tissu  lamineux  intérieur  transparent. 

On  étudiera  ensuite  de  la  même  manière  les  villosités  ou  des 
portions  des  villosités  qui  forment  chaque  cotylédon  placentaire, 
qu'elles  aient  ou  non  été  injectées  par  la  veine  et  une  aitére  du 
cordon.  Dans  tous  les  cas,  leurs  subdivisions  peuvent  être  isolées 
sur  une  assez  grande  étendue  par  dissociation  attentive  avec  des 
aiguilles,  à  l'œil  nu  ou  sous  le  microscope  à  dissection. 

Pour  voir  le  mode  de  juxtaposition  des  subdivisions  des  villosités 
cotylédonaires  entre  elles  et  avec  le  tronc  de  celles-ci,  les  rap« 
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ports  d«s  gros  vaisseaux  dans  ces  dernières,  on  fera  des  coupes 
milices  du  tissu  placentaire  durci  dans  l'alcool,  dans  les  solutions 
de  bichromate  de  potasse  ou  d'acide  chromique.  Les  préparations 


V  \  '^  \f 


Fig.  118  ■- 

de  la  muqueuse  utérine  et  de  ses  cotylédons  (suF]esruminanta,etc.) 
se  font  de  la  même  manière.  On  rend  les  préparations  meilleures  ai 
poussant  par  le  cordon  une  injection  du  liquide  durcissant  ;  dans 
celui-ci,  on  plonge  ensuite  l'organe  ainsi  rempli  (voy.  p.  41), 

Quand  les  placentas  ont  leurs  vaisseaux  pleins  de  sang,  on  peut 
parfois,  sans  injection  artificielle,  suivre  ceux-ci  dans  les  subdivi- 
sions des  villosités  qu'on  dissocie  après  le  durcissement.  On  peut 


*  Cjlindre  de  tiua  limineui  eilrill  d'ona  linoillé  de  U  portion  i 
chorioa  tpri»  Il  dfliTniicg  et  «jint  cené  d'tire  lucalîlra.  a,b,t,f.  Cylindrt  o 
faiMïiQ  d'ans  groua  braoelic.  r.  Bnacha  imchti  du  col-de-itc  d'un  petll  nnwui. 
c,  d.  Anus  de  gnnulei  (nisHni  rempliuuil  let  najeui  el  Ici  corpi  flbro-plutiqae* 
fUtirormei  de  m  tluu.  Da  îrtnulci  iwléi  lont  ipan  entre  lei  Sbrei.  Groni  ISO  Mm. 
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aussi  Toir  ces  vaisseaux  en  les  injectant  avec  la  solution  d'azotate 
d'argent  gélatine  (voy.  p.  39-40),  avant  de  durcir  Torgane  dans  l'ai* 
cooLAvec  les  placentas  durcis,  on  cherchera  à  voir  sur  des  coupes 
perpendiculaires  à  la  surface  utérine  des  cotylédons  les  rapports  des 
subdivisions  villeuses  avec  la  portion  de  muqueuse  que  Torgane 
entraîne  lors  de  la  délivrance.  A  Tétat  frais,  on  isolera  par  dilacé* 
ration  les  éléments  de  cette  courbe  pour  voir  sous  un  grossisse- 
ment de  500  diamètres  les  modifications  importantes  à  connaître 
que  subissent  là  les  épithéliums  et  les  autres  éléments  de  la  mu- 
queuse utérine  pendant  la  grossesse. 

Les  préparations  des  parties  fraîches,  dont  il  vient  d'être  parlé, 
se  conservent  bien  dans  la  gélatine  glycérinée  (page  572)  et  dans 
les  liquides  de  Pacini.  Les  coupes  du  tissu  durci  seront  préparées, 
comme  nous  l'avons  dit,  pour  le  testicule. 

Quand  on  pourra  avoir  des  placentas  humains  ou  de  divers  ani- 
maux adhérents  à  l'utérus,  on  cherchera  à  suivre  les  rapports  des 
vaisseaux  maternels  avec  les  villosités  placentaires  depuis  la  face 
utérine  jusqu'à  la  face  fœtale  du  placenta,  en  injectant  les  artères 
et  les  veines  utérines  avec  de  la  gélatine  peu  colorée  ou  avec  de  la 
solution  d'azotate  d'argent  trés-chargée  de  gélatine  (p.  30  à  40), 
avant  de  durcir  la  pièce  pour  pratiquer  les  coupes  voulues.  On  peut 
aussi  obtenir  le  durcissement  en  injectant  de  l'alcool  dans  les  vais- 
seaux du  cordon,  après  avoir  fait  l'opération  précédente. 

11  est  possible  de  conserver  longtemps  dans  les  conditions  d'un 
organe  hrais,  pour  en  faire  ensuite  des  préparations,  l'utérus,  avec 
le  placenta  ainsi  que  d'autres  organes,  en  remplissant  les  vais- 
seaux utérins  à  l'aide  de  la  gélatine  arsenicale  et  phéniquée,  ainsi 
que  nous  l'avons  indiqué  plus  haut  (pages  31-52). 

816.  Les  particularités  exposées  plus  haut  sur  l'étude  des  pla- 
centas frais  ou  durcis  sont  applicables  en  tous  points  aux  cas  dans 
lesquels,  au  lieu  de  placentas  normaux.  Ton  doit  préparer  ceux  qui 
sont  le  siège  d'oblitérations  fibreuses  avec  ou  sans  dépôts  graisseux 
ou  calcaires,  ceux  qui  portent  des  caillots  apoplectiques  dans  leur 
épaisseur,  des  couches  fibrineuses  sur  leur  face  fœtale,  etc. 

On  pronédera ,  comme  il  vient  d'être  dit  (page  697) ,  pour 
observer  la  structure  de  la  paroi  des  dilatations  hydropisiques  ou 
kysteuses  des  villosités  placentaires  (môle  hydaiiformé)  et  des  di- 
verses sortes  de  m^/es  placentaires  dues  h  des  rétentions  delà  totalité 
ou  d'une  partie  du  placenta  qui  continue  à  croître,  avec  ou  sans  di- 
latation hydatiforme  de  quelques  villosités  et  oblitération  fibreuse 
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des  autres  après  certaines  Tausses  couches.  Nous  avons  déjà  vu 
(p.  698)  comment  il  faut  préparer  le  tissu  pour  étudier  l'écartement 
des  filaments  \illeux  auparavant  rapprochés,  écartement  causé  par 
la  coagulation  du  sang  maternel  en  caillots  durs,  plus  fermes  que 
ceux  que  forme  la  fibrine  du  sang  fœtal.  Les  indurations  par  oblité^ 
ration  fibreuse  due  à  Tatropliie  des  capillaires  avec  hypergenèse  du 
tisbu  lamineux  qui  les  accompagne  dans  le  conduit  de  chaque  subdi- 
vision des  villosités  s'étudient  de  la  même  manière. 

Du  tisnu  pulmonaire. 

817.  t^our  étudier  la  constitution  du  poumon,  il  est  important 
d'observer  d*abord  les  fibres  élastiques  qui  forment  en  réalité 
sa  charpente  ou  squelette.  Pour  cela,  des  coupes  minces  faites 
avec  des  ciseaux  courbes  à  Tétat  frais,  puis  étalées  et  dilacé- 
rées  ou  non,  examinées  à  des  grossissements  de  500  à  500  diamè- 
tres, montreront  bien  leur  quantité  proportionnelle,  leur  disposi- 
tion ,  circulaire  en  général,  autour  des  canalicules,  aériens,  leurs 
anastomoses,  surtout  si  on  traite  le  tissu  par  les  acides  sulfurique 
ou  acétique  ou  par  la  potasse,  une  fois  la  préparation  mise  au  point. 
On  observera  en  même  temps  les  caractères  et  quelle  est  la  quan- 
tité des  petits  noyaux  dits  du  tissu  cellulaire  qui  existent  entre  les 
faisceaux  ou  nappes  de  fibres  élastiques.  Avant  de  faire  agir  ces 
composés  chimiques,  on  cherchera  à  isoler  par  la  dilacération  les 
corps  fibro-plastiques  qui,  avec  les  éléments  précédents,  prennent 
part  à  la  constitution  du  lissp  pulmonaire. 

Pour  étudier  répithélium  pulmonaire,  on  doit  employer  plusieurs 
moyens.  11  faut  l'observer  sur  les  nouveau-nés  morts  sans  avoir 
re.<ipiré  ou  n*ayanl  pas  respiré  longtemps.  La  dilacération,  faite 
comme  il  vient  d'être  dit,  met  en  liberté  des  cellules  pavimenteuses 
isolées  et  des  gaines  épithéliales  complètes  reproduisant  la  forme 
et  le  volume  des  culs-de-sac  des  conduits  respirateurs.  Parmi  elles 
se  voient  des  cellules  prismatiques  ciliées  qui  viennent  de  la  mu- 
queuse des  bront  hes.  Il  faut  étudier  ces  préparations  sous  un  gros- 
sissement de  500  diamètres  environ. 

Sur  les  individus  ayant  respiré  ou  même  sur  les  fœtus,  on  peut 
rendre  l'épithélium  pins  facile  à  voir  en  injectant  la  solution  d'azo- 
tate d'argent,  gélatinée  ou  non  (voy.  p.  39-40),  dans  les  vaisseaux 
d'une  part,  et  dans  les  bronches  de  Tautre  ou  dans  celles-ci  seule- 
ment. Les  coupes  du  tissu  durci  ou  non  dans  l'alcool  permettent 
alors  d'e>aminer  l'épithélium  tapissant  les  culs-de-sac  respirateurs. 
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sur  ceux  de  ces  derniers  que  la  section  a  ouverts  d*une  manière 
favorable  (Voy.  aussi  sur  Texaraende  cet  épithcliura,  p.  511  et  705). 

Les  coupes  du  poumon  sain  ou  malade  insufllé  et  desséché  après 
ligature  de  la  trachée  permettent  aussi  paifois  de  le  voir  quand 
on  les  maintient  quelques  heures  dans  la  solution  d'azolate  d'ar- 
gent. Les  coupes  pratiquées  dans  divers  endroits  convenables  suc- 
cessivement, serviront  à  étudier  la  largeur  des  conduits  respira- 
teurs et  des  petites  bronches,  les  rapports  réciproques  de  ces  ca- 
naux entre  eux  et  avec  les  vaisseaux  sanguins. 

Il  est  utile  de  rendre  aux  tissus  leur  gonflement  et  leur  transpa- 
rence en  mettant  les  tranches  minces  dans  Teau  glyccrinée,  addi- 
tionnée ou  non  d*un  peu  d*ncide  acétique.  On  peut  aussi  les  traiter 
alors  par  la  potasse;  les  acides  acétique  et  sulfurique  pour  mettre 
en  évidence  la  disposition  de  leurs  fibres  élastiques  et  ceux  de  leurs 
autres  éléments  qui  sont  insolubles  dans  c*^s  agents. 

Les  coupes  ainsi  faites  permettent  de  bien  observer  les  divei'ses 
phases  que  présente  le  développement  des  lésions  de  la  trame  même 
du  poumon,  des  canaliçules  dits  alvéoles  ou  vésicules  respiratoires, 
des  parois  de  ses  petits  vaisseaux,  etc. 

IiCs  mêmes  particularités  peuvent  être  vues  aussi  sur  des  pou- 
mons injectés  à  la  gélatine  pour  distendre  ses  conduits  aériens  et 
sanguins,  ou  durcis  par  injection  préalable  lente  dans  les  bron- 
ches, du  liquide  durcissant  dans  le.|uel  Torgane  est  ensuite  plongé 
après  ligature  des  vaisseaux  remplis,  pour  empêcher  leur  déjtlé- 
tion  (voy.  p.  41). 

Pour  voir  la  forme  des  terminaisons  des  canalicules  ou  culs-de- 
sac  respirateurs  (alvéoles  des  auteurs)  dans  chaque  lobule  pulmo~ 
naire,  il  existe  un  grand  nombre  de  procédés  indiqués  générale- 
ment dans  les  traités  d*anatomiè  descriptive,  tels  que  les  injections 
de  matière  ù  corrosion  qui  permettent  de  laisser  détruire  le  ti<su 
même  du  poumon,  pour  ne  garder  que  le  mou'e  des  conduits 
aériens  qu'on  observe  ensuite  à  la  loupe.  Nous  n*avons  pas  à  parler 
ici  de  ces  moyens  d'étude.  Hais  il  est  utile  de  noter  qu*on  peut  voir 
ces  dispositions  en  insufflant  un  poumon  d*enfant  ou  de  jeune  ani- 
mal (flg.  i 07),  dont  la  trame  n'est  pas  encore  parsemée  de  granules 
pigmeniaires.  En  empêchant  le  gaz  de  s^èchapper  on  peut,  sous  une 
forte  loupe,  apercevoir  toutes  les  particularités  de  forme  et  de  vo- 
lume des  conduits  respirateurs  (h^c^d^e,f)  au  trr^ 
parent  qui  les  limite,  surtout  vers  les  bc"^ 
l'état  frais,  sans  même  qu'il  soit 
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tissu  plus  transparent  en  rinfiltrant  par  injection  d'eau  dans  les 
conduits  sanguins.  La  surface  des  petits  cylindres  d'air  rèHé- 
chit  la  lumière  comme  ses  bulles  dans  la  mousse  de  savon  et  un  gros- 
sissement de  4  à  lOdiamèlres  permet'de  distinguer  tous  les  détails 
de  cette  surface,  qui  représente  le  moule  exact  des  conduits  dans 
chaque  lobule  du  poumon  (fig.180).  Cesparlicularitésseronstatpnt 


liés-bien  sur  les  poumons  insufflés  des  fœtus  mort-nés  ou  des  en- 
fants morts  peu  après  la  naissance. 

En  préparant  le  poumon  des  embryons,  comme  nous  avons  dit 
qu'on  doit  le  faire  pour  le  tissu  des  glandes  (p.  678),  on  isole  faci- 
lement [es  conduits  bronchiques  et  pulmonaires  de  manière  à  ce 

«  ib.c.i),  aliénant  i  une  pelile  broncbs  (a)  sur  un 
le.  D.  Le  lobule  b  grossi  8  roîi  loiis  la  loup«,  ippendu 

Il  oroiicne  a,  (loir  ami  i«  leile  la  lignillcallon  des  lettrei.) 

"Groupe  de  canaliculei  ou  cuitHlc-MC  rc^pinloirei  du  lobule  précédent,  grouii 

Iles  (onats  de  lenniiuiKini  en  vulMe-lic  (c,  f,  g,  h,  i,  t]  dont  le  plus  grot  ïî)  meni. 
t  an  diiiémc  de  miUlm^Ire. 
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qu'ils  soient  TUS  nettement  à  un  faible  grossissenient  {fig  181).  On 
peut  isoler  aisément  et  à  un  fort  grossissement,  étudier  â  l'état 
frais  l'épithélium  qui  remplit  les  conduits  A  cette  époque,  ainsi  que 
leur  paroi  propre  et  la  trame  interposée. 

Les  préparations  du  tissu  du  poumon  peuvent  être  consences 
comme  celtes  du  tissu  testiculaire  (page  689). 

On  procédera,  comme  nous  venons  de  le  dire  (pages  700-701), 


Fig.  181  •. 

pour  observer  les  lésions  existant  dans  la  pneumonie  et  ta  bron- 
chite, celles  de  l'affection  dite  pneumonie  chronique;  l'épilhèlioma 
fœtal,  les  granulations  grises,  les  phases  de  leur  génération  et  de 
leurs  modifications  successives  avec  passage  à  l'état  jaunStre, 
frïable,  etc.,  leur  donnant  l'aspect  dit  tuberculeux  ;  pour  étudier  la 

.  b.  Trnchre  depuis  le 
Fs  caniIiCDli^  respira- 
poumun  druil.  Gn>»ii* 
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constitution  des  masses  tuberculeuses  à  marche  chronique,  et  la  sub- 
stitution fibreuse  du  poumon  chez  les  vieillards,  etc. 

8t8.  Parmi  les  procédés  proposés  pour  observer  la  disposition 
des  réseaux  (  apiilaires  du  poumon,  sans  recourir  aux  injections 
artificielles,  il  faut  noter  celui  de  M.  Villemin,  qui  donne  à  cet 
égard  de  bons  résultais.  (Journal  de  Vatialomie  et  de  la  physiologie. 
Paris.  1867,  in-8°,  p.  507.) 

On  insuffle  préalablement  le  poumon  et  on  le  fait  sécher;  il  suffit 
ordinairement  de  serrer  dons  une  ligature  une  portion  de  poumon 
que  Ton  détache  ensuite  du  reste  de  l'organe.  Il  est  indispen- 
sable ((ue  les  vaisseaux  contiennent  un  peu  de  sang,  un  poumon 
exsangue  ne  vaut  rien.  Les  poumons  d'animaux  domestiques  que 
r^)n  saigne  ou  ceux  que  Ton  extrait  tandis  que  le  cœur  bat  encore 
ne  donnent  [as  tous  de  bons  résultats.  Ceux  de  bœuf  qui  ont 
une  coloration  rose  ou  rouge  suffisent  généralement.  Si  Ton  sacri- 
fiait soi-même  un  animal  quelconque  dans  l'intention  d'employer 
ses  poumons  pour  Tétude,  il  faudrait  avoir  soin  de  ne  les  lui  enlever 
qu'après  l'arrêt  de  la  circulation  et  la  coagulation  du  sang.  Les 
poumons  d'homme  qu'on  ne  retire  de  la  poitrine  que  vingt-quatre 
heures  après  la  mort  sont  ordinairement  très-avantageux.  D'une 
manière  générale,  il  est  indispensable  que  les  poumons  aient  une 
teinte  rose  ou  rouge  qui  indique  la  rétention  d'une  certaine  quan- 
tité de  sang  dans  le  système  vasculaire. 

Les  réactifs  employés  sont  :  une  solution  de  bichlorure  de  mer- 
cure avec  2  décigrammes  de  sel  sur  100  grammes  d*eau  ;  de 
l'eau  très-légèrement  alcalinisée  au  moyen  de  deux  à  cinq  gouttes 
d'ammoniaque  pour  100  grammes;  enfin  une  solution  aqueuse 
d'iode  assez  foncée. 

Sur  un  poumon  convenablement  choisi ,  on  pratique,  avec  un 
bon  rasoir,  une  coupe  mince  que  l'on  dépose  dans  une  goutte  de 
liqueur  au  sublimé  mise  préalablement  sur  une  lame  de  verre.  En 
moins  d'une  seconde  la  coupo  est  imprégnée  et  l'on  écoule  le 
liquide  en  inclinant  le  porte-objet  ;  on  met  ensuite  une  goutte  de 
l'eau  alcaline  qu'on  ne  laisse  en  contact  qu'un  instant  extrêmement 
court  ;  on  l'évacué  aussitôt  et  l'on  essuie  avec  un  linge  ce  qui  en 
reste  sur  la  plaque  de  verre.  On  se  hâte  enfin  de  mouiller  la  pièce 
avec  une  goutte  de  solution  iodée.  La  préparation  est  alors  lenuinèe* 
elle  a  duré  quelques  secondes  seulement 

Le  sublimé  détermine  dans  les  vaisseaux  un  coagulumjpli 
rend  leur  trajet  apparent;  mais  ce  coagulum  est  rélftoH^  l|iîllj|' 
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fragmente  et  ne  dessine  que  des  tronçons  de  capillaires.  La  so- 
lution iodée  employée    seule  produit  aussi  le  même  efTet,  avec 
cette  différence  qu'elle  rend  les  vaisseaux  colorés.  L*cau  alcaline 
a  pour  but  de  dilater    le  caillot  et  de  permettre  son  extension 
dans  tout  le  réseau  vasculaire;   mais  cette  eau  employée  avec 
un  seul  des  autres  réactifs  ne  donne  pas  de  bons  résultats  ;  il  faut 
se  servir  des  trois  liquides  en  les  faisant  se  succéder  comme  nous 
l'avons  dit  plus  haut.  Si  l'action  de  Feau  alcaline  a  été  trop  pro- 
noncée, soit  que  la  solution  soit  trop  forte,  soit  que  le  contact  ait 
été  trop  prolongé,  le  coagulum  devient  probablement  trop  transpa- 
rent, la  coupe  est  comme  détrempée  et  les  capillaires  ne  sont  plus 
indiqués  que  par  les  linéaments  de  leurs  contours,  ce  qui  donne 
lieu  à  un  enchevêtrement  confus  de  lignes.  D'un  autre  côté,  les 
noyaux  capillaires  rendus  trop  apparents  jettent  le  trouble  dans  la 
détermination  des  éléments.  Aussi  la  concentration  de  cette  so- 
lution doit-elle  varier  selon  les  poumons,  leur  ancienneté  de  des- 
siccation, le  degré  de  la  réplétion  sanguine,  etc.  C'est  pourquoi 
on  indique  entre  deux  à  cinq  gouttes  d'ammoniaque,  mais  quatre 
gouttes  réalisent  le  plus  ordinairement  une  liqueur  appropriée. 
11  ne  faut  pas  oublier  que  l'ammoniaque  est  très-volatile  et  que  la 
solution  s'affaiblit  progressivement;  on  se  trouve  dés  lors  obligé 
d'ajouter  une  goutte  d'alcali  de  temps  en  temps. 

L'erfet  des  coagulants ,  mais  surtout  de  l'eau  iodée  qui  est 
employée  en  dernier  lieu,  est  jugé  trop  intense  quand  le  réseau 
vasculaire  est  interrompu  dans  sa  continuité  et  ne  se  révèle  plus 
que  par  des  fragments  de  capillaires  fortement  colorés.  La  réussite 
de  la  préparation  tient  donc  au  juste  équilibre  entre  l'action  de 
l'eau  alcaline  et  celle  de  la  solution  iodée. 

D'une  manière  générale,  on  doit  opérer  avec  rapidité,  remplacer 
rapidement  la  liqueur  mercurielle  par  l'eau  ammoniacale,  et  plus 
rapidement  encore  celle-ci  par  la  solution  d'iode.  Il  faut  avoir  soin 
pendant  l'opération  de  faire  en  sorte  que  la  coupe  reste  toujours 
bien  étalée  sur  le  porte-objet,  afin  de  ne  pas  altérer  les  rapports  de 
ses  parties. 

Au  moyen  de  ce  procédé,  on  a.sous  les  yeux  le  magnifique  réseau 
capillaire  respiratetfr  ;  l'espace  intercepté  dans  les  mailles  de  ce 
réseau  occupe  une  surface  moûift  i  'mi  est  recou- 

verte par  le  sang.  A  rtMéfiiN*  "aès  les 

uns  contre  lesaotrca,  ttfT  mu- 

nis d'un  gros  noyait  llg!! 

Iloii7i  ^  Micnioopa. 
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Quand  on  examine  une  coupe  de  poumons  emphysémateux,  à  uu 
degré  encore  peu  avancé,  ce  qui  frappe  tout  d'abord,  c*est  l'agran- 
dissement des.  mailles  du  réseau  vasculaire  ;  les  espaces  interca- 
pillaires ont  augmentés  de  surface  pour  la  plupart,  et  dans  quelques 
cas  les  vaisseaux  paraissent  plus  grêles.  (Villemin.) 

819.  Pour  préparer  les  branchies  des  poissons  à  l'état  frais,  un 
enlèvera  des  portions  minces  du  tissu  de  la  superlicie  de  ces  or- 
ganes ,  afin  d'étudier  leurs  épithéliums  et  le  tissu  propre  sous- 
jacent  sous  un  grossissement  de  500  à  500  diamètres. 

Pour  voir  les  autres  dispositions,  il  faudra  faire  des  coupes  minces 
des  lames  respiratoires  durcies  dans  l'alcool  ou  dans  le  liquide  de 
Mûller,  le  bichromate  de  potasse,  etc.  En  jetant  dans  ces  liquides 
im  poisson  qu'on  vient  d'asphyxier,  on  peut  trouver  plus  tard,  sur 
les  coupes,  les  réseaux  capillaires  naturellement  injectés  de  saug 
coagulé.  Les  injections  de  ces  organes  ne  sont,  du  reste,  pas  diffi- 
ciles à  faire,  et  peuvent  être  bien  observées  sur  des  coupes  minces 
faites  en  diverses  directions  après  un  durcissement  convenable. 

820.  Lésions  des  parenchymes,  —  C'est  en|procédant  comme  dans 
l'étude  du  tissu  normal  des  glandes  (voyez  p.  679,  g  802),  qu'il  fau- 
dra faire  les  préparations  destinées  à  l'examen  des  altérations  glan- 
dulaires consistant  en  une  réplétion  des  tubes  glandulaires  par 
une  substance  amorphe  soit  tenace ,  soit  molle  plus  ou  moins 
grenue  :  tantôt  parsemée  de  gouttes  huileuses ,  tantôt  n'en  pré- 
sentant pas  ;  tantôt  encore  parsemée  de  noyaux  analogue^  à  ceux 
de  l'épitliélium  normal,  plus  ou  moins  granuleux,  et  d'autres  fois 
dépourvue  de  noyaux.  Celte  substance  siège  ahisi  à  une  place  où 
normalement  existait  auparavant  un  épithélium  et  forme  un  cylindre 
plein  où  auparavant  répithéiium  formait  une  gaine  avec  un  conduit 
central;  le  tout  avec  ou  sans  altération  de  la  paroi  propre  et  de  la 
trame  ambiante,  qui  peut  être  indurée,  épaissie,  etc.;  d'où  indu- 
ration en  général  du  tissu  sans  déformation  ni  changement  d'as- 
pect extérieur  de  l'organe;  induration  suivie  ou  non  de  ramollisse- 
ment avec  ou  sans  épanchements  sanguins. 

On  adoptera  la  même  manière  de  faire  pour  étudier  V hyper troplUe 
des  culs-de-sac  glandulaires  due  aussi  à  Vhypergenèse  des  épithé" 
iiums  des  couches  épithéliales.  On  verra  ainsi  que,  dans  la  mamelle 
et  les  glandes  sébacées,  il  y  a  parfois  épaississement  de  la  paroi 
propre  glandulaire  en  même  temps  que  multiplication  des  épithé- 
liums ;  ceux-ci  remplissent  les  culs-de-sac,  en  changeant  leur  vo- 
lume, leur  consistance  et  leur  couleur.  On  constatera  également  alors 
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la  coexisteuLe  de  lésions atrophiques  danslalraïuG  iiionia  Iua  libres 
élastiques  et  les  con 
duils  excréteurs  qui 
rétractent  le  mamplon 
On  fera  tant  à  1  état 
frais  qn%  sur  des  cou 
pes  du  tissu  dum 
I  examen  de  la  compli 
cation  franuleuse  jau 
nâtre  ou  phymatoide 
M>it  de  la  trame  soit 
du  tissu  propre  à  la 
tumeur  quand  elle  se 
mamfeato  à  Iceil  nu 
Sur  Us  pieparationa 
fraîches  on  clierchera 
s  il  j  a  ou  non  coeiis- 
(encc  d  une  augmenta 
tion  de  volume  de  la 
cellule  du  nojau  et  du 
nucléole  des  epithe- 
liuras  glandulaires 
inuqueui      séreux  et 

utanes  formaDt  t«s 
lu  meurs  différences 
qui  comparativement 
j  I  état  des  Lpithehums 
rioiniaux  amènent  I  a 
spect  qui   faisait  dire 

e*  cellules  cancereu 
aen  ou  heleromorphe» 
alors  qu  on  n  avait  pas 
encore  SUIVI  leurs  pha 
les  d  ëvolulioo  depuis 
I  état  normal  jusqu  au  '  f  '"* 

*  1.1.  Nojiai  ifépilhéliua»  ■rriicj  à  l'ptat  d'IiyperlrophiH.  dil  clil  caiic^i-cui,  ï.î. 
i:«11aln  é|rithéllilei  hTptnropbitei  â  l'Jlal  qui  Ict  Aiuit  dire  ulJule*  l)pe)  du  cincw. 
1, 3. 1.  r^Ilaln  nmiHéâ  dilei  ea  nqnelle.  i,  4.  CcUule)  ruiiformes  i  un  ou  plusieun 
iioyMX.  ti,5.  Cellules  eiciTiei  dont  la  cliiW  Tenfcrni»  des  amis  granuleui.  des  corpi:>' 
vBle*  ipliériquei  uu  Une  autre  cellule  Iiec  en  noiiui.  5'.  Cellula  eagiobaul  k  raàtié 
une  phia  petite  cellule,  et  1  cMé  on  nojiu  énorme  avec  nn  groa  nocUole.  6.  llaqM* 
<iu  lamellei  t  na^ui  multiplet. 
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degré  eilréme  d  alténiUoo.  Sur  ces  prêpantîoos  fraidies  surtoal. 
on  eiamin^ra  le^  modifications  delà  stniclure^  causant  les  change* 
foenlâ  de  coulf  iir  H  de  consistance  dits  emcéfÀakides.  quoique  la 
teiUire  fondamentale  <<»it  cons^nrêe  iGg.  18^;. 

Les  conséquences  de  cette  hypertrophie  et  de  cette  hypergenèse 
stu*  place  sont,  non-seulement  des  changements  de  voluMe,  etc., 
mais  encore  elles  causent  des  changements  dans  la  disposition 
de  la  trame,  qu'il  faut  chercher  surtout  sur  les  coupes  minces  du 
tissu  durci.  Sur  les  préparations  de  ce  genre,  on  déterminera  s'il  % 
a  atrophie  de  la  paroi  propre  glandnlaire,  et  si  alors  les  épithéliams 
envahissent  ou  non  la  trame  en  amenant  une  atrophie  par  celle 
génération  hor$  place  dite  infiliratUm  épiAélialty  etc.,  génération 
épithéliale  pouvant  se  constater  hors  des  culs-de-sac,  parfois  avant 
la  disparition  de  la  paroi  propre,  entre  les  faisceaux  de  fibres  de  la 
trame,  sous  forme  de  noyaux  sphériques  larges  de  3  à  5  millièmes 
de  millimétré,  hyalins,  à  contours  nets,  mais  devenant  grenus  cada- 
vériquement  ;  ces  noyaux  sont  écartés  eux-mêmes  les  uns  des  au- 
tres par  une  substance  homogène  se  segmentant  en  corps  de  oA- 
Iules  hors'des  culs*de-sac,  dans  les  intervalles  des  bisceaux  de 
la  trame  repoussés  et  s'atrophiant  devant  les  épithéliimis  qui  pren- 
nent leur  place  rapidement. 

Sur  ces  coupes  et  sur  les  préparations  fraîches,  on  cherchera  s'il 
y  a  développement  et  hypertrophie  consécutifs  des  cellules  et  de 
leurs  noyaux,  dont  les  premières  se  segmentent  elles-mêmes  par- 
fois,^mais  rarement,  et,  sur  d'autres  préparations,  on  constatera  s'il 
y  a  génération  de  noyaux  semblables  ayant  lieu  en  même  temps 
dans  les  ganglions  lymphatiques  voisins  qui  s'indurent  par  suite  et 
augmentent  de  volume. 

Sur  des  préparations  fraîches,  faites  comme  nous  l'avons  dit 
(p.  668-669 j,  et  sur  des  coupes  des  muqueuses  durcies,  on  verra 
quelles  sont  les  particularités  que  présentent  ces^  altérations  lors* 
qu'elles  se  montrent  dans  les  follicules  des  muqueuses  intestinale^ 
ntérine,  etc.,  à  quoi  est  dû  Tétat  colloïde  ou  gélatiniforme  dans  les 
tumeurs  portant  sur  les  parenchymes  glandulaires;  quels  sont  alors 
Tétat  des  culs-dc-sac  et  de  la  trame  ;  les  particularités  offertes  par 
cette  altération  lorsqu'elle  se  montre  dans  les  follicules  des  mu-^ 
queuses  intestinale,  etc. 

821.  C'est  aussi  à  l'aide  des  deux  modes  principaux  de  prépara-^ 
(ions  indiqués  plus  haut  (p.  678  et  679),  qu*on  étudie  :  l""  la  texture 
des  tumeurs  dues  aux  Itypergenèses  glaudulaiie,  testiculaire»  elc^ 
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locales  ou  but  place,  dites  souvent  hypertrophie»  glandutatrei,  S°  la 
multiplicatioa  des  culs-de-sac  communiquant  ou  iic  communiquant 
pas  avec  les  conduits  excréteurs,  les  phases  et  les  modes  de  cette 
génération,  sa  coexiatenue  avec  les  phénomènes  d'hypertiophie 
flignalia  plus  haut  ;  3"  la  pénétration  de  la  trame  lamineusc  dans  les 


conduits,  et  y  formant  un  cylindre  fibreux  central  avec  épitliélium  in- 
terposé à  la  paroi  propre.  C'est  encoreen  suivant  ces  mêmes  procédés, 
qu'on  étudiera  les  tumeurs  héléradéniques  orfrant  ou  non  des  corps 
volumineux  à  noyaux  dits  rar/u  oviformes  (G];.  183, 1, 2,  f,  </]  inrius 
dans  les  tubes  (V.  aussi  p.  7H);  les  tumeurs  par  générahon  lieleroUh 
pique  lecoadaire  ou  contécutive  à  des  lésions  des  parencli\  mes  ou  des 

'  filrnMHU  d'an!  tnmnir  béUnd^niiiiie  pott-oculilrc.  a.  b,  c,  d.  t,  l'n  filament  épi- 
Uiiliili  cyliudrDld*  loec  UrmiBiiion  bd  culH]e.«c.  a,b.  Ëpilhéliuii»  lUt  i  UU  di>- 
niAlra,  Se-  1  cl  S,  curpi  oiUonncs  ipclus  diiu  1»  culs-ile-iir ,  \ui  uius  un  givs- 
(UMmenl  de  9»  Ottoàutt. 
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épithéliums  muqueux  et  cutanés  (généralisation),plus ou  moins-pro- 
noncée d'un  sujet  à  l'autre,  et  aussi  selon  que  la  lésion  des  épithé- 
liums est  de  telle  ou  telle  nature.  (Y.  Ch.  Robin,  Compter  rendwt 
des  séances  de  V Académie  des  sciences,  Paris,  1855,  t.  XL.) 

Les  épithéliums,  les  culs-de-sac,  les  papilles  de  ces  productions 
hétérotopiques  secondaires  (naissant  successivement  dans  les  gan- 
glions lymphatiques  surtout,  et  ailleui^s  encore,  loin  de  l'organe 
primitivement  affecté)  conservent  le  type  qu'elles  ont  normalement 
dans  le  tissu  devenu  malade  directement  et  le  premier  et  prennent 
promptement  les  caractères  que  celui-ci  a  acquis  graduellement. 
Dans  les  cas  de  génération  hétérotopique  de  cet  ordre  amenant  la 
formation  de  tissu  du  foie  dans  la  cavité  de  la  veine  cave  infé- 
rieure, séparé  de  celui  de  l'organe  même  par  toute  Tépaisseur  des 
parois  de  la  veine,  on  fera  les  préparations  comme  s'il  s'agissait 
du  foie  normal.  (Voyez  p.  685,  §  805.) 

Dans  cette  génération  hétérotopique  secondaire  d'un  parenchyme 
analogue  à  celui  qui  a  été  primitivement  affecté,  le  tissu  né  ainsi 
loin  du  lieu  où  siège  le  type  normal  devenu  malade,  présente  aussi 
une  trame  et  d'autres  dispositions  anatomiques  d'importance  moin- 
dre qui  ressemblent  à  celles  du  type  auquel  elles  se  rattachent 
anatomiquement  et  pathogéniquement.  On  remarquera  que  ces 
tissus  ou  organes  nés  pathologiquement  passent  par  les  phases 
embryonnaires  ou  normales  ordinaires  en  empiétant  sur  les  tissus 
voisins;  mais  ils  se  développent,  puis  atteignent  rapidement  le 
degré  d'altération ,  causant  les  états  dits  squirrheu]( ,  encépha- 
loîdcs,  etc.,  que  présente  le  tissu  primitivement  lésé.  Ce  sont  là 
autant  de  particularités  dont  il  faut  tenir  compte  en  observant  les 
préparations  de  ces  tissus  morbides,  et  cela  soit  que  la  génération 
secondaire  ait  lieu  dans  les  ganglions  correspondants,  sous  la 
plèvre,  sous  le  péritoine,  dans  le  foie,  dans  le  canal  médullaire  des 
os,  sur  le  trajet  des  nerfs,  ou  enfin  dans  les  muscles,  etc.  On  cher- 
chera, sur  les  coupes  de  ces  tumeurs,  si  elles  renferment  des  globes 
e'pidermiques  perlés  ou  non.  Mais  avant,  sur  des  lambeaux  d'épi- 
derme,  on  étudiera  leur  structure  à  Tétat  normal  dans  le  prépuce 
des  enfants,  les  plis  de  l'anus.  Dans  les  conditions  morbides,  on 
les  cherchera  dans  les  tumeurs  épidermiques  du  gland,  de  la  lan- 
gue, de  la  peau,  du  testicule,  des  séreuses,  etc.  On  observera  sur 
ces  corps  leurs  centres  ou  noyaux  variés,  graisseux,  calcaires,  ele.; 
l'imbrication  de  leurs  cellules,  les  globes  simples  et  les  globes 
plexes,  intra  ou  extra-papillaires,  etc. 
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Dans  les  tumeurs  récidiTées  dans  les  ganglions  ou  dans  un  autre 
organe  voisin  du  lieu  d'ablation  d'une  tumeur  d'origine  glandulaire 
ou  épithéliale  ou  se  généralisant  dans  ces  organes  voisins  du  pre- 
mier qui  a  été  afTecté  ainsi,  on  cherchera  s'il  s'agit  ou  non  dos 
tumeurs  dans  lesquelles  les  épithéliums  se  multiplient  rapidement, 
entraînent  le  développement  et  la  propagation  de  ces  tumeurs  en 
peu  de  temps,  tout  en  restant  très-petits,  en  conservant  à  peu  près 
les  caractères  qu'ils  ont  dans  la  couche  la  plus  profonde  d'épidenne 
cutané.  Parfois,  le  tissu  est  assez  dur  pour  permettre  de  faire  des 
roupea  sur  le  tissu  frais.  D'autres  fois ,  on  est  obligé  préalable- 
ment de  les  durcir.  Il  faut  toiyours ,  du  reste,  faire  des  prépara- 
tions par  coupes  et  dilacérations  successivement  pour  étudier,  ii 
l'état  frais,  les  noyaux  et  cellules  de  l'épithélium  de  ces  tumeurs,  élé- 
ments qui  ont  un  peu  les  caractères  de  l'épithélium  des  ganglions 
lympathiques,  mais  sont  pourtant  plus  petits. 

888.  Dans  la  préparation  des  tumeurs  hétéradéniques,  comme 
dans  celle  des  glandes,  il  est  nécessaire  d'associer  la  dilacération  aux 
coupes  du  tissu  durci.  La  dilacération  doit  naturellement  être  faite 
sur  le  tissu  frais,  et  pratiquée  souvent  sous  le  microscope  à  dissec- 
tion, afin  de  voir  la  longueur  des  tubes,  la  forme  et  le  nombre  de 
leurs  subdivisions,  etc.  ;  plusieurs  des  particularités  relatives  à  In 
présence  ou  à  l'absence  de  paroi  propre,  et  à  la  ressemblance  des  culs- 
de-sac  à  ceux  de  telle  ou  telle  glande  normale,  etc.  (Voy.  p.  678.) 

On  observera  souvent  dans  ces  préparations  microscopiques 
le  passage  des  épithéliums  nucléaires  à  l'état  d'épithélium  pa- 
vimenteux  que  j'ai  fait  connaître  depuis  longtemps  ^  Sur  un  même 
lambeau  d'épithélium,  sur  un  même  cul-de«ac,  on  peut  voir  des 
épithéliums  nucléaires  contigus  formant  à  eux  seuls  la  gatne  épi- 
théliales  (fig.  184,  e,  f)  ;  peu  à  peu  on  arrivée  des  endroits  où  ces 
noyaux  sont  de  plus  en  plus  écartés  par  de  la  matière  amorphe  gé- 
néralement pAle,  transparente,  mais  uniformément  et  fmement 
granuleuse  (fig.  184,  d)  ;  puis,  plus  loin,  on  rencontre  bientôt  des 
lignes  indiquant  l'existence  de  plans  de  segmentation  minces, 
pâles,  divisant  cette  substance  en  passant  à  des  intervalles  à  peu 
près  égaux  entre  chaque  noyau,  et  se  rencontrant  sous  des  angles 
variables;  de  telle  sorte  que  chacun  de  ces  derniers  devient  ainsi 

*  CharlM  Robiii,  Tmblemmx  tTamUornie  Paris,  1850,  iii-i%  dixième  lableaii. 
nrapiÉn  t1fhnr*f,  n*  S5.  Noie  sur  quelque»  hypertrophies  glandulaireu  Ga- 
ÏF^i..     -jjiA-;..  .  -^^    n««Miibre  185ÎÎ  et  Sur  le  tÎMit  hêttHrtiftèniqitr.  Gu- 

189C,  (fi^.letS. 
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le  centre  d'une  cellule  psvi menteuse  (fig.  184,  voy.  de  /  et  il  en  a)iM 

C'est  par  cetle  segmentation  de  la  matière  amorphe  interposi 
aux  noyaux  autour  de  chacun  d'eux,  comme  centre,  que  les  épi 
thëliums  nucléaires  passent  graduellem<>nt  à  l'élat  de  cellules  p 
vimenteuses  ayant  clinmme  un  de  ces  noyaux  pour  centre.  Les  ligm 


ou  sillons  de  segmentation,  d'abord  pâles,  quelquefois  interro 
pus,  deviennent  de  plus  en  plus  nets  et  mieux  dessinés,  I 
Iules  qu'ils  circonscrivent  sont  d'autant  plus  isolablea,  d'au 
plus  neltes,  d'autant  moins  adhèroules  les  unes  aus:  autres,  et  se  di 
socient  d'autant  plus  uisémenl  qu'on  avance  plus  vers  des  endro 
où  ces  lignes,  limilanl  les  cellules,  sont  mieux  dessinées.  Il  a 
quelquefois  que  deux  ou  trois  noyaux  se  trouvant  trés-rappre 
les  uns  des  autres,  contigus  ou  non,  il  ne  se  forme  pas  de  s  ' 
ligne  de  division  de  la  matiirc  amorphe  immédiatement  entre  euq 


PBfiPARATlON  DU  C\RTIU6E  713 

il8  sont;  au  contraire,  circonscrits  par  segmentation  de  la  matière 
amorphe  qui  sépare  le  petit  groupe  qu'ils  représentent,  et  deviennent 
tous  ainsi  le  centre  d'une  seule  cellule  à  deux  ou  trois  noyaux. 
C'est  de  la  sorte  que  se  produisent  les  cellules  qui  offrent  deux, 
trois  ou  un  plus  grand  nombre  de  noyaux,  à  côté  de  celles  qui  en 
ont  un  seul,  comme  on  le  voit  le  plus  ordinairement.  Tel  est  en^ 
core  le  phénomène  physiologique  auquel  on  doit  de  voir  si  sou- 
vent dans  les  maladies  des  glandes  à  épithélium  nucléaires  des 
gaines  épithéliales  de  certains  culs-de-sac  offrant  l'état  pavimen- 
teux  le  plus  net,  à  cellules  quelquefois  très*grandes  à  côté  d'autres 
qui  ont  encore  leur  épithélium  nucléaire  normal  ou  à  noyaux  plus 
ou  moins  hypertrophiés.  (Comparez  e^feic^e  à  b,  c.) 

Ce  fait  s'observe  aussi  à  l'état  normal  dans  bien  des  glandes  d'a- 
nimaux vertébrés  et  invertébrés  selon  qu'elles  sont  à  leur  complet 
développement  ou  non.  Ces  données  doivent  être  connues  pour 
arriver  à  bien  déterminer  la  nature  des  dispositions  observées  dans 
un  grand  nombre  de  préparations. 

ART.   X.    —  TISSUS   DES  CARTILAGES,   DES  OS,   DES  COQUILLES, 

DES  DENTS,  ETC. 

823.  Nous  n'av^s  pas  à  revenir  ici  sur  ce  que  nous  avons  dit 
de  la  manière  dé  préparer  les  tissus  naturellement  durs  en  gé- 
néral, tels  que  les  os,  les  cornes,  les  ongles,  les  poils,  etc.  (Vov.  pa- 
ges 545,  346  et  348.) 

Nous  ajouterons  que  l'étude  des  coupes  du  tissu  cartilagineux 
doit  être  complétée  par  leur  ébuUition,  soit  sur  la  plaque  de  verre, 
soit  dans  un  tube,  au  sein  d'un  liquide  approprié,  tel  que  l'eau 
pure  ou  acidulée,  dans  le  but  de  liquéfier  la  substance  fondamen- 
tale^  et  mettre  en  liberté  ses  portions  moins  solubles  qui  limitent 
les  cbondroplastes  et  (appelées  capsules  du  cartilage,  p^v  quelques 
auteurs),  ainsi  que  les  cellules  qu'elles  contiennent.  Toutes  ces  par- 
ties, en  effet,  sont  moins  attaquables  par  les  agents  précédents  et 
une  fois  mises  en  liberté,  plusieurs  détails  de  leur  structure  peuvent 
être  plus  aisément  observés. 

C'est  à  l'aide  de  coupes  minces  qu'on  a  étudié  dans  les  cartilages 
leurs  états  séniles  et  morbides,  leur  passage  à  l'état  fibroîde  (non 
semblable  à  celui  des  fibro-cartilages),  les  fines  stries  en  forme 
d'aiguilles  entourant  les  cbondroplastes  et  leurs  altérations  chez  les 
goutteux.  On  procédera  de  même  pour  examiner  la  fissuration  en 
lamelles  minces  de  la  substance  fondamentale  allant  jusqu'à  <r 
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les  chondroplastes  et  mettre  en  liberté  les  ceUtdea  devenues  granu- 
leuses (Redfern,  Broca,  etc.),  la  production  de  tissu  lamineux  «itre 
ces  parties,  dans  les  maladies  articulaires  et  dans  Tétat  sénile;  pour 
observer  enfin  quand  a  lieu  le  passage  à  l'état  granuleux  de  leur  sub- 
stance fondamentale  et  leurs  incrustations  calcaires^  granuleuses  sans 
ossification  (cliondromes  de  la  thyréoîde,  etc.),  prouvant  la  diffé- 
rence qu'il  y  a  entre  Tossification  et  les  incrustations.  C'est  simple- 
ment en  raclant  leur  surface  ou  en  prenant  de  la  synovie  dans  les 
cavités  articulaires  qu'on  prépare  dans  l'état  sénile  et  chez  les  gout- 
teux des  petites  saillies  polypiformes  ou  villiformes  simples  ou 
ramifiées,  à  peine  visibles  à  l*œil  nu,  se  produisant  principale- 
ment vers  la  périphérie  du   cartilage  articulaire.  Sous  un  fort 
grossissement  on  remarquera  leur  structure  fibrolde  ou  cartila- 
gineuse avec  des  chondroplastes   remplis  de  cellules  petites  et 
souvent  nombreuses,    surtout  vers  les  extrémités  arrondies  on 
renflées  de  ces  productions,  qui  se  détachent  parfois  du  cartilage 
et  flottent  alors  librement  dans  la  synovie.  On  fera  de  même  pour 
préparer  le  tissu  des  chondromes  et  des  enchondromes  dans  le  ca- 
nal médullaire  et  hors  de  l'os  qu'on  trouve  tantôt  vasculaires, 
tantôt  non  vasculaires,  ayant  ou  non  la  mollesse  du  cartilage  em- 
bryonnaire avec  chondroplastes  fœtaux  on  non,  et  enfin  celle  du 
cartilage  des  générations  hétéropiques  embryomorphes,  testicu- 
iaires,  ovariques,  etc.,  ayant  des  chondroplastes  fœtaux,  prisma- 
tiques triangulaires,  fusiformes,  etc. 

C'est  sur  des  coupes  faites  ainsi  et  parfois  comme  s'il  s'agissait 
d'étudier  la  texture  d'une  tumeur  glandulaire  qu'on  fera  l'examen 
des  masses  ou  nodules  de  cartilage  compliquant  les  tumeurs  fi- 
breuses, les  tumeurs  hétéradéniques  parotidiennes  et  d'autres  tu- 
meurs; puis  celui  de  la  continuité  ou  adhérence  des  fibres  de  la 
trame,  avec  le  cartilage  disposé  en  nodules  épars,  ce  qui  n'implique 
pas  son  identité  avec  les  éléments  continus  avec  lui ,  malgré  une 
transparence  égale,  pas  plus  qu'elle  n'est  impliquée  par  la  continuité 
existant  entre  les  os,  les  cartilages  et  les  tendons. 

824.  Signalons  à  propos  de  Yivoire  dentaire  que  chaque  canali- 
cule,  dans  son  tronc  principal,  ses  branches  secondaires  et  ses  ca- 
vités anastomotiques,  est  tapisse  d'une  paroi  propre  ;  pour  la  voir, 
on  prépare  (p.  345,  §  488)  une  tranche  d'ivoire  mince  qu'on  place 
entre  deux  lamelles  de  verre  au  sein  d'un  liquide  composé  de  par- 
ties égales  d'eau  et  d'acide  chlorhydrique  ordinaire  ;  on  chauffe  lé- 
gèrement, au-dessus  de  la  lampe  à  alcool,  jusqu'à  cessation  complète 
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(ie  dégagement  de  gaz.  Alors  l*ivoire  est  devenu  mou,  élastique, 
sans  cependant  se  laisser  écraser  facilement  par  la  compression. 
On  place  ainsi  les  deux  lames  de  verre  sous  le  microscope  et  on 
observe  que,  dans  toute  l'étendue  de  la  jnasse  décalcifiée,  les  tubes 
ont  conservé  leur  position,  leur  forme  et  leurs  rapports.  On  ajoute 
ensuite  quelques  gouttes  d*eau,  et  on  continue  à  chaufler  jusqu'à 
un  commencement  d  ebullition  du  liquide.  La  préparation  est  de- 
venue par  suite  extrêmement  pâle,  et  on  voit  que  le  cartilage  den- 
taire (  voy.  Ch.  Robin  et  Magitot ,  Genèse  et  développement  de» 
foUicules  dentairesi^  p.  675  et  suiv.  du  Journal  de  la  Physiologie. 
4862)  est  entièrement  transformé  en  gélatine  plus  ou  moins 
facilement  soluble  dans  le  liquide  chaufTé.  On  trouve  alors  les  tubes 
isolés  les  uns  des  autres.  Si,  au  lieu  d'appliquer  ce  mode  d'ac- 
tion des  acides  à  une  coupe  d'ivoire  adulte,  on  l'emploie  pour 
une  partie  du  bord  terminal  d'un  chapeau  de  dentine,  chez  l'em- 
bryon, la  préparation  offre  un^spect  analogue,  avec  cette  diffé- 
rence que  les  tubes  sont  infiniment  moins  longs,  dépourvus,  pour 
nu  certain  nombre,  de  branches  secondaires^et  de  leurs  cavités 
teiminales.  Sur  le  bord  extrême  du  lambeau  d'ivoire  la  longueur 
des  tubes  est  à  peine  de  0'""*,01,  et  lorsqu'on  écrasant  la  prépara- 
tion on  en  dissocie  les  éléments,  oœvoit  les  petits  tubes  isolés,  aussi 
larges  à  une  de  leurs  extrémités  qu'à  l'autre,  flotter  librement  dans 
ie  liquide  sous  forme  de  très-fins  filaments.  11  importe  de  noter  que 
cet  isolement  des  parois  propres  des  canalicules  peut  être  obtenu 
sur  les  morceaux  d'ivoire  naissant,  à  la  face  interne  desquels  on 
\ient  d'enlever  des  cellules  dites  de  la  dentine  pourvues  de  queue 
aussi  bien  que  sur  les  dents  adultes. 

Ces  préparations  se  conservent  bien  dans  la  glycérine  addi- 
tionnée ou  non  d'un  peu  d'eau  alcoolisée. 

Le  mode  de  préparation  de  la  cuticule  de  l'émail  est  le  sui- 
vant :  on  fait  une  mince  coupe  de  la  couronne  d'une  dent  au  mo- 
ment de  son  éruption,  ou  mieux  encore  après  cette  époque.  On  use 
peu  à  peu  cette  coupe,  en  prenant  soin  de  laisser  intact  le  bord 
libre  de  l'émail.  On  la  place  alors  entre  deux  lames  de  verre,  au 
sein  d'un  peu  d'eau,  sur  le  champ  du  microscope;  on  ajoute 
une  goutte  ou  deux  d'acide  chlorhydrique,  et  l'on  voit  bientôt  se 
soulever  du  bord  libre  de  l'émail  une  mince  membitine  que  les 
bulles  de  gaz  chassent  de  tous  côtés.  Elle  est  transparente  et  un 
peu  granuleuse.  Son  épaisseur  moyenne  est  de  0"",001.  Elle  est 
inattaquable  par  tous  les  acides. 


PRÈPARATrOB  Dt  CORTICAL  OSSITO. 

Notons ,  que ,  dans  la 
couronne,  les  canal icii)es 
deladentine  (%.  185.B} 
arrivent  par  leurs  phis 
fines  divisions  jusqu'à  la 
surface  de  l'ivoire  aa  con- 
tact de  l'émail  (A) ,  tan- 
disqu'i  la  racine  ils  n'ar- 
rivent jamais  jusqu'au 
contact  [du  cortical  o>- 
seut  ou  cément  (E);  ils  se 
jettent  toujours  dans  ce 
réseau,  dit  tone  des  cavi- 
tés anastomoliques  ou  in- 
terglobulaires ,  dont  les 
plus  petites  s'ouvriraient 
à  la  superficie  da  l'ivoire 
si  celui-ci  n'était  tapissé 
par  le  cortical  osseux  *. 

Ces  faits  ne  peuvent  pas 
être  constatés  ou  ne  peu- 
vent l'être  qu'imparfaite- 
ment si  on  pièce  la  pièce 
fraîche  dansl'eau.lln'en 
est  pas  de  même  avec  la 
glycérine.  Cela  dépend 
de  ce  que  ce  réactif  agît 
sur  le  liquide  qui  remplit 
tes  espaces  inlerglobn- 
laires  de  l'ivoire,  comme 

■  Cfa.  Robin,   Ménmre  ntr 


det  o<  {Comptes  rendu*  et  Mé- 
moire de  la  Sacii-U  de  BioU>- 
jif,  Parii.  1S56,  ia-8,p.  181), 
et  Étude  des  ottéoplattet  au 
moyen  de  l'aclwn  eierciepar 
la  glycérine  tar  tet  éUmeritt 
anatomiquet  da  n  frui*. 
[Comptes  rendus  des  séance* 
de  CAcadémie  des  scUruxt 
PâTii,  1857,  in-i,  t.  XLIV.) 
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sur  celui  des  ostéoplastes;  elle  en  dégage  les  gaz  sur  les  pièces 
fraîches,  puis  ceux-ci  chassent  le  liquide,  remplissent  les  cavités  et 
les  font  paraître  de  teinte  foncée  sous  le  microscope,  tels  qu'on  les 
voit  sur  les  pièces  sèches.  Cette  réplétion  des  cavités  interglobu- 
laires par  les  gaz  qui  se  dégagent  de  leur  liquide  peut  s'opérer 
souvent  sous  les  yeux  de  Tobservateur  et  être  facilement  suivie.  Cv 
fait  montre  en  même  temps  que  les  espaces  interglobulaires, 
comme  les  ostéoplastes,  sont  pleins  d'un  liquide  et  non  d'une  sub- 
stance solide.  Leur  situation  dans  Tivoire,  leur  configuration,  leui's 
modes  de  communication  réciproque,  la  disposition  des  globules 
isolés  ou  réunis  qui  les  séparent,  permettent  de  distinguer  facile- 
ment ces  cavités  de  celles  des  ostéoplastes.  Cette  distinction  est 
aisée  lors  même  que  l'on  étudie  le  bord  d'une  racine  de  la  dent  en 
voie  d'accroissement,  tapissée  extérieurement  d'une  couche  de  cé- 
ment ou  cortical  osseux;  elle  est  possible  lors  même  que  quel- 
ques-unes de  CCS  cavités  de  l'un  ou  de  l'autre  ordre  se  ressemblent 
par  leur  forme,  surtout  lorsque  celle-ci  est  irrégulière.  Cette  ac- 
tion de  la  glycérine  est  le  meilleur  moyen  que  Ton  puisse  metti'e  û 
profit  pour  suivre  le  mode  de  production,  la  disposition  et  la  na- 
ture des  espaces  interglobulaires.  (Ch.  Robin  et  Hagitot,  loc,  cil., 
p.  169.  Voy.  aussi  p.  281.) 

825.  En  traitant  des  coupes  minces  du  tissu  osseux  de  la  même 
façon  que  l'ivoire,  on  peut  isoler  leurs  cavités  ou  ostéoplastes  et  les 
canaux  rayonnants  qui  s'en  détachent.  On  démontre  ainsi  en  eux  la 
présence  d'une  paroi  propre,  distincte  de  la  cavité;  on  les  voit 
alors  sous  leur  forme  habituelle  flottant  dans  le  liquide,  mais  ils 
sont  extrêmement  pâles.  En  apportant  une  attention  suffisante,  on 
peut  observer  la  présence  des  canalicules  périphériques  qui  sont 
très-courts;  ordinairement  Tostèoplaste  reste  entouré  d'une  pe- 
tite masse  gélatineuse  très-pAle,  d'aspect  nuageux.  Ces  divers  ca- 
ractères ne  sauraient  toutefois  permettre  d'assigner  une  analogie 
de  nature  entre  les  canalicules  dentaires  et  l'ostéoplaste  avec 
ses  ramifications.  Non-seulement  leur  forme  est  très-distincte  et 
le  mode  de  développement  du  tissu  osseux  très-difTèrent  de  celui 
de  l'ivoire,  mais  encore  l'isolement,  au  moyen  des  acides  faibles, 
des  ostéoplastes  est  bien  plus  difficile;  leur  paroi  est  beaucoup 
plus  mince,  plus  pâle  en  même  temps  que  moins  résistante.  Les 
canalicules  dentaires,  au  contraire,  s'isolent  avec  la  plus  grande 
facilité,  et  cela  dans  tous  leurs  détails  de  flexuosité  et  de  ramifica- 
tions secondaires.  Les  ostéoplastes  observés  dans  ces  conditions 


7llt  flIBl'ARATIO.N  l)ËS  COOlilLLBS  UKN  MOUUSQCGli. 

conlieiiiient  souvent  un  outre  duns  leur  intËrieur  une  uu  deux 
gouttes  d'huile  pâle.  Pour  leur  étude  à  l'état  frsis,  voj.  p.  280-281. 
826.  Pour  préparer 
les  carapaca  de$  Crut- 
tacéi  el  des  Molha- 
qves  lettacâ,  les  pièce» 
squeleltiques  des  écfai- 
iioderiues ,  ou  procède 
comme  nous  l'avons  dil 
pages  545  à  547.  On 
remarquera  que  sur  les 
mollusques  testacés  la 
coquille  se  compose  di> 
Irois  couches  :  Is  pre- 
mière dite  épidémie,  ou 
ppriostracuni,  c'est  une 
couche  bniiiàtre  ou  ver- 
dâtre  extérieure  se  dé- 
tachant en  1  am  elles  i  rré- 
guliéres  d'aspect  corné; 
la  deuxième  est  appelée 
lèt  ou  lest  proprement 
dit.  Celui-ci  est  un  lissu 
formé  de  pelîts  prismes 
ir  ton-  disposés  les  uns  k  c*té 
des  autres  perpendicu- 
lairement à  la  surrace  de  la  coquilli'.  Chaque  prisme  est  moins  long 
que  lacoquille  n'est  èpaisse.et  ils  s'enchevêtrent  (fig.  186)  réguliè- 
rement par  leurs  extrémités  taillées  eu  pohite.  Il  résulte  de  là  que, 
sur  une  coupe  transversale  du  tesl,  le  diamètre  des  prismes  parait 
trës-inëgal;  cette  coupe  montre  que  leur  forme  est  régulière,  prisma 
lique  ù  cinq  ou  six  pans,  comme  des  cellules  épilhéliales  pavimen- 
leuses(fig.  lS7),cequia  fait  dire  à  tort  que  les  coquilles  étalait  lor- 
mëes  de  cellules  incrustées  de  calcaires.  Ces  prismes  se  brisent  en 
travers,  parallèlement  à  la  surface  de  la  coquille,  avec  beaucoup 
de  facilité.  Ils  peuvent  ofirir,  d'un  groupe  à  l'autre,  des  dispos itions 
Irês-di verses.  La  nacre  (flg.  188)  ou  couche  interne  irisée  est  for- 
mée de  prismes  beaucoup  plus  petits  que  ceux  de  la  couche  pier- 
leuse  ou  crétacée  et  pourvus  d'une  ligne  centrale  plus  foncée  que 
le  reste.  Ils  son  disposés  très-ohiiauement  par  rapport  â  la  sur- 
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face  du  Lest  el  vienneat  se  terminer  par  uiie  extréiiùté  aiuiiiciL-. 
conique  avec  ou  sans  point  nucléironnc. 

Sur  les  échinodennes  dans  la  carapace,  les  piquants  el  les  |>ru- 
longements     squeletti- 
ques  intérieurs,  on  ne  j 
trouve  qu'un  seul  élé- 
ment analomîque  sous  - 
forme  d  une  substance  I 
homogène      rétractant   ; 
fortement  la  lumière,   j 
pauvre   eu    bubstances 
albummoides    Elle  est 
parloul   uintmue  avec 
«.lle-méme   de  manière 
a  présenter    une    tex 
ture  areolatre  disposée 
qu  elle  est  en  trabécu 
les.    laiilôl    courtes   et^gisî    >""!'.''   '    ?     ''        >    -^      h     de 

courbées  de    luaniere  Û      lerule  du  prinnn  qui  li  rompaient.  Gt<M9itl<Urui> 

Circonscrire  des  espa- 
ces globuleux,  tantdt  eu  coloniiettes  étendues  des  précÎ!denle^  ;'i 
une  lamelle  qu'elles  soutien- 
nent conune  on  le  voit  aux 
surfaces  interne  el  externe 
du  test.  Ici  les  espaces  limi- 
tés sont  sous  forme  d'étroites 
^'sleries,  communiquant  les 
unes  avec  les  autres,  pleines 
d'un  liquide  hyalin,  assez 
épais,  se  mêlant  à  l'eau  aver 
assez  de  lenteur.  Par  places 
itig.  189),  dans  les  piquants 
particulièrement,  on  arrive 
graduellement  à  des  parties 
dans  lesquelles  les  espaces 
limités  se  réduisent  à  de  tins  ,..  ,«^  Jstturt„r«  prianatiqu.-  Jeu  .«cn^u.- 
canalicules  plus  étroite  que     rifniûWi  v*'"*,"*  "■i^iwn«'7'i*'; '"■>'; 

r  "         t  vrnalemenl.  t.   I*iir  coup*  lonitilurliiialï.  c-. 

U  est  épaisse  la  substance  qui       roim  ronce    nucléitarmr  d«    i>itn-imle  dei 

.  •^  ^   ,      uri*nict.  CniMi»  *30  fois.  (Cjipenler.  ) 

les  sépare,  contrairement   a 
M  qu'on  voitdans  les  parties  de  texture  aréolaire  proprement  dite. 


•n»  PHÉPARAnon  de  l-œof  des  ovipares. 

Enfin  elle  prend   la  disposition  de  prismes  d'aspect   analogue 


à  celui  des  prismes  de  l'émail  des  dents  et  de  la  coquille  des 
mollusques  dans  les  pièces  dentaires  de  l'appareil  masticateur, 
des  Oursins,  etc. 

ART.    \1.   —  (BUPS  BBS  AHllTAni   OVtPABBS. 

837.  Les  procédés  A  suivre  pour  étudier  k  l'aide  du  microscope 
la  constitution  des  diverses  parties  de  l'œufdes  ovipares  se  rappro- 
chent davantage  de  ceux  qu'exigent  l'examen  de  la  texture  des  ti»- 
sus  que  de  cenx  que  l'on  emploie  pour  observer  les  liquidas. 

Pour  étudier  ces  œufs  dans  l'ovaire  des  oiseaux,  des  reptiles,  etc., 
on  préparera  la  membrane  de  la  vésicule  de  de  Graaf,  comme  s'il 
s'agissait  de  celle  de  l'ovaire  des  mammifères  (voy.  p.  689),  afin'de 
voir  la  texture  de  la  paroi  propre  et  l'épithéltum  qui  tapisse  la  face 
interne  de  cette  vésicule. 

On  peut,  du  reste,  enlever  avec  des  ciseaux  courbes  et  des  pinces 
fines  des  vésicules  entières  très-petites  avec  des  œufs  à  divers  de- 
grés de  développement  (fig.  190).  On  clierchera  à  distinguer  alm 
la  membrane  vilelliue,  le  vitelius  et  la  vésicule  germioative. 

La  constitution  du  blanc  d'œuf  à  l'état  frais  sera  étudiée  en  pro. 


'  Coupd  Inniitnalc  «fiin  piquant  d'ourtin.  a.  Centre  dit  mMallitirt.  M.  PnmMni 

rangée  de  piJier)  wlidei.  ce,  dd,  «,  ff,  Aulra  ringie»  iUf«""~""  ""' '"  '' — 

llircmcnt  j*t  rapport  an  vtnlrt.  Gronie  4S  toit.  (Carpenter.) 
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cédant  comme  s'il  s'agissait  d'un  mucus  (vuy.  p.  bS'i),  quelle  que 
soit  celle  de  ses  parties,  superficielle,  profonde  ou  cAuJost^ue,  qu'on 
observe.  Quant  k  ce  qui  regarde  la  composition  du  jaune  à  îetat 
frais,  on  en  délnjera  une  petite  portion  dans  l'eau  pure  ou  al- 
buminée pour  observer  ses  cellules,  ses  gouttes  graisseuses  ou  au- 
tres, selon  qu'il  s'agit  de  celui  des  oiseaux,  des  poissons  cartilagi- 
neux, des  céphalopodes,  des  batraciens,  des  poissons  osseux,  des 


Fig.  IW.  -  Oiulc  11*05  roTiint  -. 
mollusques  gastéropodes,  etc.  Parmi  ces  derniers,  dans  le  vilellus 
des  Purpura,  des  Tur-  , 

bo,  etc. ,  dans  celui  des 
glossiplionies  parmi 
les  Amiélides,  on  étu- 
diera les  corps  jaunâ- 
tres, ovoïdes,  réfrac- 
tant la  lumière  comme 
les  corps  gras,  mais 
brunis  par  l'iode,  qui 
composent  essentielle- 
ment le  vitellus.  Ils 
augmentent  de  volume 
après  la  fécondation. 
Mais  pour  étudier  les  cellules  dn  jaune  et  les  rapports  des  parties 


FU.  191.  —  Coupe  da  rxnf  poodu  (d'ipréi  Gerbe). 


m  PREPARATION  DU  BUr^C  D*(EUF. 

entre  elles  dans  ces  divers  œufs,  on  les  durcira  par  Teau  bouillante, 
l'alcool,  les  solutions  de]chromate  de  potasse,  pour  pratiquer  ensuite 
des  coupes,  comme  s'il  s'agissait  d*un  tissu.  (Yoy.  aussi  p.  552-553.) 

Rappelons  ici  que  dans  l'œuf  des  oiseaux  et  de  tous  les  animaux 
dans  lesquels  Tœuf  contient  une  cicatricule  et  un  jaune  (oiseaux, 
reptiles,  poissons  sélaciens  et  mollusques  céphalopodes),  on  trou- 
vera, avec  des  dispositions  diverses  d'un  groupe  à  l'autre,  les  par- 
ties constituantes  qui  suivent:  l^'  la  coquille  (fig.  191,  a),  en  grande 
partie  formée  de  carbonate  calcaire  et  d'une  matière  animale  ou  de 
chitine  chez  les  sélaciens  et  les  céphalopodes  ;  2<^  la  membrane  de  la 
coque  {b),  pellicule  mince,  blanche,  qui  revêt  la  surface  interne  de 
la  coquille;  3®  les  chalazes  (hh)^  sorte  de  ligaments  formés  par  de 
la  substance  du  blanc  de  l'œuf  demi-concrète,  étendus  entre  la  mem- 
brane de  la  coque  et  le  jaune,  à  la  surface  duquel  s'étend  leur 
substance  ;  4®  le  blanc  ou  albumen^  masse  visqueuse  formée  d'albu- 
mine, avec  quelques  sels  de  soude  ;  il  est  fluide  en  d,  épais  en  e, 
fluide  encore  en  /*.  Le  blanc  d'œuf  est  un  mucus  et  peut  en  être 
considéré  comme  le  type.  11  est  le  produit  de  la  sécrétion  des  glan- 
dules  mucipares  en  grappe  simple  de  la  muqueuse  de  l'ovi- 
ducte.  5^  Le  jaune  (/),  masse  globuleuse,  jaune,  opaque  et  molle, 
enveloppée  d'une  membrane  propre  et  suspendue  au  milieu  du 
blanc;  il  possède  une  cavité  centrale  pleine  de  matière  claire  (t), 
pourvue  d'un  canal  à  l'extrémité  duquel  est  une  masse  de  cellules 
appelée  cumulus  proligère  (  au-dessous  de j)  ;  6®  la  cicatricule  (;), 
sous  forme  de  tache  blanche,  adhérente  à  la  surface  du  jaune ,  et 
qui,  pendant  l'incubation,  devient  l'embryon  de  l'oiseau.  Leblanc^ 
ou  albumen^  se  sépare,  au  gros  bout  de  l'œuf,  de  la  membrane  testa" 
cée  ou  coque ^  pour  former  la  chambre  à  air  (c),  ainsi  nommée  des 
gaz  qu'elle  contient. 

Les  coupes  convenablement  pratiquées  dans  tel  ou  tel  sens,  par 
rapport  aux  divers  diamètres  des  parties  contenues  dans  le  jaune  ou 
à  sa  suiTace  permettront  de  voir  nettement  les  caractères  des  di^ 
verses  variétés  de  cellules  qui  constituent  les  parties  sus-indiquées^ 
telles  que  la  cicatricule,  etc.  Ces  coupes  et  les  dilacération^  permet- 
tront d'isoler  les  grandes  cellules  pleines  d'huile  constituant  le 
jaune  ;  elles  permettront  surtout  de  suivre  les  diverses  phases  de 
la  production  de  celui-ci  et  des  modes  de  sa  sur-addition  au  vi- 
tellus,  à  la  cicatricule.  Quand  on  prendra  des  œufs  à  divers  degrés 
de  leur  évolution  ou  dans  l'ovaire,  on  aura  soin  de  constater  log 
différences  qui  séparent  sous  ce  rapport  les  cellules  du  jaune  de 
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celles  de  sa  cavité  centrale  (/) ,  du  canal  (Ij) ,  du  cumulus  et  de  la 
cicatricule  (j).  (Voy.  aussi  p.  353.) 

En  ce  qui  touche  le  blanc,  dœufy  les  chalazes  et  la  membrane  de 
la  eoqûe^  il  ne  faut  pas  oublier  dans  cette  série  d'observations  que 
les  stries  des  mucus,  tant  proprement  dits  que  demi-concrets  ou 
concrets,  sont,  soit  parallèles,  soit  onduleuses  et  entre-croisées  ou 
non,  même  lorsqu'il  y  a  des  couches  différentes  de  cette  substance. 
Voy.  aussi  p.  582,  pour  le  caractère  de  ce  mucus  et  des  autres. 

C*est  l'exagération  de  cet  état  que  Ton  observe  dans  la  membrane 
de  la  coque  des  œufs  d'oiseaux  et  dans  la  membrane  molle  semblable 
des  œufs  de  reptiles.  Elle  n'est  pas  du  tout  un  tissu  proprement  dit, 
malgré  son  remarquable  aspect  fibrillaire  et  réticulé,  et  malgré  la 
disposition  filamenteuse  de  ses  bords  déchirés  et  dilacérés;  aspect 
qui  la  rapproche  de  celui  que  présentent  certaines  membranes  élas- 
tiques. Cette  substance,  se  concrélant  de  la  même  manière  que  le 
fait  la  substance  de  la  coque  protectrice  des  œufs  d'hirudinées,  est 
fournie  par  des  glandes  un  peu  différentes  de  celles  qui  donnent 
Valbumine  d'oeuf.  Les  stries  de  l'albumine  des  chalazes,  etc.,  n'ont 
pas  la  même  disposition  que  celles  de  la  membrane  de  la  coque ^  et, 
de  plus,  la  composition  chimique  de  cette  dernière  se  rapproche 
plus  de  celle  de  la  soie  et  de  celle  de  l'èpiderme  que  de  celle  de 
l'albumine  qu'elle  touche  et  entoure. 

Ajoutons  enfin  que  la  coque  c^'œt//* elle-même,  qui  chez  les  oiseaux 
entoure  la  membrane  précédente,  est  encore  un  produit  de  sécré- 
tion de  glandes  propres  à  une  portion  de  l'oviducte  placée  plus  bas.^ 
Elles  fournissent  un  liquide  déjà  rendu  blanchâtre  dans  les  glandes 
et  à  leur  sortie,  par  des  granules  microscopiques  de  carbonate  et 
de  phosphate  de  chaux,  se  formant  par  concrétion  du  produit,  dès 
son  issue  molécule  à  molécule  hors  de  la  couche  épithéliale  de  ces 
glandules.  Pendant  ce  passage  à  l'état  concret,  les  sels  de  chaux 
s'unissent  à  2  ou  4  p.  i 00 «seulement  d'une  substance  albumi- 
noïde  différente  des  précédentes  et  forment  avec  elle  une  laque  mi* 
nérale.  Ces  grains  calcaires,  à  surface  mamelonnée,  ayant  pour 
centre  un  autre  globule  plus  clair,  ressemblent  à  ceux  qu'on  voit 
à  la  face  profonde  du  test  des  crustacés  décapodes  et  à  ceux  que 
donne  le  carbonate  de  chaux  déposé  dans  les  solutions  albumineu- 
ses,  etc.  Ils  se  soudent  ensemble  d'autant  plus  intimement  qu'ils 
sont  plus  extérieurs,  mais  en  laissant  toutefois  entre  eux  des  cana^ 
licules  plus  ou  moins  réguliers,  anastomosés,  s'étendant  des  in- 
terstices des  grains  qui  intéressent  la  face  profonde  de  la  eoquilld 
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jusqu*à  la  superficie  de  celle-ci.  Ainsi  l'origine  et  la  composition 
immédiate  du  blanc  d'œuf,  de  la  membrane  de  la  coque  et  de  la 
coquille  d'œuf  contredisent  formellenjent  les  interprétations  don- 
nées à  certaines  dispositions  purement  morphologiques  de  ces  par- 
ties, d'après  lesquelles  elles  auraient  été  des  tissus  dérivant  de  la 
muqueuse  de  Toviducte  des  oiseaux  et  des  reptiles,  comme  la 
membrane  caduque  de  l'œuf  humain  dérive  de  la  muqueuse  utérine. 
(Voy.  Ch.  Robin.,  des  Tisstis  et  des  sécrétions,  18G9,  in-8%  p.  83). 
Il  n*y  a  pas  lieu  de  revenir  sur  ce  qui  a  été  dit  de  la  manière  de 
faire  les  coupes  des  parties  dures  de  Tœuf  (voy.  p.  545-346)  et  de 
les  conserver. 

ART.    XII.    —    TISSUS   ET  ORGAKES   DES   EMBRTOXS. 

828.  Toutes  les  fois  que  Ton  pourra  se  procurer  quelque  œuf  de 
vertébré  entier  ou  rompu  contenant  un  embryon,  il  est  plusieurs 
ordres  de  parties  dont  il  faudra  étudier  la  structure  à  l'état  frais, 
autres  même  que  Tamnios,  Tallantoîde,  le  cordon,  le  chorion  el 
ses  villosités,  organes  de  la  préparation  desquels  nous  avons  déjà 
parlé,  sans  parler  de  la  vésicule  ombilicale  dont  le  contenu  et  les 
parois  doivent  être  examinés  séparément.  (Voy.  p.  353,  g  498.) 

829.  Parmi  ces  parties,  citons  en  premier  lieu  le  tissu  nerveux 
cérébro-spinal,  qu'il  faudra  préparer  comme  nous  l'avons  dit 
pages  338  à  340  et  640,  après  lavoir  mis  à  nu  en  fendant  avec 
des  ciseaux  fins  le  canal  rachidien.  On  pourra  ainsi  bien  étu- 
dier comparativement,  sur  le  fœtus  et  sur  l'adulte,  les  myélocytes^ 
dont  la  quantité  relative  est  considérable  avant  la  naissance  dans 
Tencéphale  et  dans  la  rétine.  En  comparant  ces  noyaux  à  ceux  du 
tissu  lamineux  de  la  pie-mère,  etc.,  on  constatera  combien  ces 
éléments  nerveux  [myélocytes)  diffèrent  des  noyaux  embryo-phu- 
tiques  ou  du  tissu  cellulaire.  On  constatera  en  même  temps  les  ca- 
ractères propres  (voy.  p.  640)  de  la  substance  amorphe  grise  unis- 
sante ou  intercellulaire  et  inlertubulairedu  système  cérébro-spinal 
(névroglie  ou  tissu  conjonctif  cérébral  de  quelques  auteurs),  et  com- 
bien elle  diffère  du  tissu  lamineux  de  la  pie-mère ,  de  celui  du  ca. 
nal  central  de  la  moelle  ou  des  divers  organes  du  fœtus;  combien 
par  suite  est  notoire  l'erreur  de  ceux  qui  confondent  les  myélocytes 
avec  les  noyaux  du  tissu  lamineux  et  la  substance  amorphe-céré- 
brale avec  ce  dernier  tissu.  Sur  des  coupes  faites  sur  des  fœtus  de 
plus  en  plus  âgés  (voy.  p.  655),  on  constatera  la  diminution  de  la 
quantité  de  la  substance  grise  cet  ébro-spinale  qui  prédominait  d'à- 
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bord,  au  fur  et  à  mesure  qu'avec  l'âge  un  plus  grand  nombre  de 
cylindre-axes  s'entourent  de  myéline.  Voy.  aussi  p.  641. 

8SW.  On  observera  ensuite  la  corde  dorsale,  que  l'on  isolera 
sous  la  loupe,  etc.,  avec  des  aiguilles  à  dissection,  si  le  ra- 
chis  cartilagineux  n'est  pas  encore  développé.  Il  faudra  la  pré- 
parer dans  une  sérosité  claire  ou  dans  le  liquide  amniotique , 
parce  que  l'eau  gonfle  et  déforme  ses  cellules.  Pourtant  on  peut  en 
faire  des  préparations  se  conservant  suffisamment  bien  dans  le  li« 
quide  de  Pacini  (page  376). 

Si  les  corps  vertébraux  et  même  leurs  apophyses  transverses  et 
leurs  lames  sont  développés,  on  peut,  en  enlevant  ces  dernières 
parties,  placer  tout  le  rachis  entre  deux  lames  de  verre  dans  une 
sérosité  ou  dans  la  glycérine  et  voir  à  un  faible  grossissement  la 
disposition  du  cordon  celluleux  et  de  l'enveloppe  de  la  notocorde. 
Sous  le  microscope  à  dissection,  l'on  peut  parvenir  avec  des  ai- 
guilles et  des  ciseaux  fins  (page  118 ,  160  et  166),  à  en  isoler  des 
portions  qui,  préparées  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  peuvent 
être  observées  sous  un  fort  grossissement,  puis  ensuite  traitées  par 
l'eau  et  autres  réactifs  pour  voir  l'action  de  ces  composés  sur  les 
cellules. 

Pour  préparer  le  contenu  des  dilatations  ou  cavités  interverté- 
brales de  la  notocorde,  dont  on  étudiera  la  forme  par  des  coupes  ^ 
transversales  du  rachis,  il  suffit  d'ouvrir  celles-ci  en  tranchant 
les  disques  avec  un  petit  scalpel  et  d'enlever  le  contenu  sur  la 
pointe  de  ce  dernier.  On  étale  ce  contenu  dans  une  sérosité,  et 
après  avoir  examiné  sous  un  faible  grossissement  la  forme  et  les 
dispositions  des  groupes  ou  amas  de  cellules  provenant  de  la  no- 
tocorde, on  les  place  sous  un  objectif  fort  pour  étudier  les  mo~ 
difications  subies  par  les  cellules  elles-mêmes  et  celle  que  leur 
font  éprouver  aussi  l'eau,  les  acides  et  le  passage  à  l'état  cadavérique. 

C'est  encore  sur  les  organes  squelettiques  des  embryons  et  des 
fœtus  frais  que  devront  être  pratiquées  les  coupes  minces  des- 
tinées à  l'étude  de  l'apparition  et  du  développement  des  cavités  ar- 
ticulaires, des  points  d'ossification  dans  le  squelette  cartilagineux 
du  tronc  et  des  membres. 

Ces  préparations  devront  être  conservées  dans  la  gélatine  glycé- 
rinée,  ou  dans  la  glycérine  additionnée  d'une  petite  quantité  de  so- 
lution de  soude,  en  raison  des  particularités  que  nous  avons  men- 
tionnées plus  haut  (§  385,  p.  281),  ou  dans  la  gélatine  glycériuée, 
(p.  372). 
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851.  Avant  même  de  préparer  ces  organes  et  leurs  éléments^  on 
devra,  sur  les  embryons  aussi  frais  que  possible,  observer  le  tissu 
des  parois  du  tronc,  ou  des  moignons  des  membres.  Pour  cela,  on 
enlève  des  tranches  minces  de  ces  parties  à  Taide  des  ciseaux 
courbes  et  sans  les  dilacérer,  on  les  place  dans  une  sérosité  lim- 
pide ou  dans  le  liquide  amniotique.  On  les  examinera  d'abord  sous 
un  grossissement  de  300  diamètres  environ  pour  étudier  Tarran- 
gement  réciproque  des  éléments  anatomiques. 

Une  légère  pression  sur  le  couvre-objet  ou  la  dilacération  suffi- 
sent pour  isoler  assez  ces  éléments  et  permettre  leur  étude  sous 
un  grossissement  de  500  diamètres  nécessaire  pour  observer  les 
noyaux  et  le  tissu  embrjo-plastique.  La  comparaison  des  prépara- 
tions ainsi  faites  du  tissu  frais  à  celles  tirées  d'embryons  du  même 
âge  durcis  par  Talcool,  le  liquide  de  Mûller,  etc.,  sera  des  plus 
instructives  pour  montrer  combien  ces  éléments  et  la  substance 
amorphe  hyaline  qui  leur  est  interposée,  sont  ratatinés,  défor- 
més, etc.,  par  ces  agents.  Elles  montreront  en  outre  que  les  fais- 
ceaux stiMés  des  muscles  en  voie  de  développement,  quand  il  y  en 
a  déjà,bienquepetits,parfois  allongés, etc.,  sont  moins  modifiés  que 
le  tissu  embryo-plastique,  quoiqu'ils  le  soient  sensiblement  aussi. 

Des  embryons  frais,  non  déformés  ni  déchirés  devront,  comme 
les  inveilébrés  de  consistance  molle,  être  placés  quelques  se- 
maines dans  la  solution  de  Mûller,  le  bichromate  de  potasse,  la 
solution  faible  d'acide  chroraique,  pour  servir  à  faire  des  coupes 
minces  d'ensemble,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut  (p.  346). 
Ces  coupes  faites  sur  des  embryons  d*âge  différent  et  portant  sur  la 
tète,  le  cou,  le  thorax,  l'abdomen  elles  diverses  articulations,  per- 
mettent de  voir  les  changements  de  rapports,  d'épaisseur  et  même 
de  structure  que  présentent  successivement  les  divers  organes  con- 
stituant ces  parties  du  corps.  Elles  devront  être  étudiées  d'abord 
sous  de  faibles  grossissements  et  les  détails  de  structure  pourront 
ensuite  être  observés  à  l'aide  d'objectifs  plus  puissants  si  les  pré- 
parations sont  assez  minces  et  assez  transparentes. 

Ces  préparations  doivent  être  conservées  dans  la  térébenthine 
du  Canada ,  quand  elles  sont  épaisses,  dans  le  liquide  durcissant 
additionné  ou  non  de  glycérine,  ainsi  que  dans  la  gélatine  gly- 
cérinée  (page  572),  quand  elles  sont  minces. 

Follicules  et  bvlbes  dentaires, 

85^.  11  est  important  que  Tanatomiste  fasse  lui-même  ses  pré- 
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parations  et  tienne  ainsi  parfaitement  compte  des  conditions 
dans  lesquelles  il  les  exécute.  Une  coupe  pratiquée  sur  un  follicule 
durd  et  passant  au  voisinage  de  la  surface  extérieure  a  pu  élre 
prise  pour  une  coupe  centrale.  Les  préparations  sur  les  pièces 
durcies  seront  donc  faites  seulement  dans  les  circonstances  dans 
lesquelles  on  veut  simplement  retrouver  les  rapports  généraux  des 
parties  principales  ou  rappeler  certaines  dispositions  déjà  obser- 
vées à  l'état  frais.  Sous  ce  rapport,  elles  sont  très-utiles  ;  mais  elles 
ne  permettent  plus  de  tenir  compte  des  relations  minutieuses  des 
parties  les  plus  délicates,  des  caractères  de  coloration,  de  résistance 
et  de  structure  des  tissus  qu'on  observe.  (Hagitot  et  Ch.  Robin.) 

833.  Examen  des  follicules  dans  leur  totalité.  Pour  procéder  à 
l'examen  microscopique  d'un  follicule  dans  sa  totalité,  il  faut, 
après  l'avoir  disposé  convenablement  comme  nous  le  dirons  plus 
loin,  l'observer  d»abord  à  un  faible  grossissement,  de  10  à  30  dia- 
mètres par  exemple.  On  voit  alors  le  sac  folliculaire  sphéroîdal, 
d'un  diamètre  variant  de  2  à  4  millimètres,  en  rapport  d'un  côté 
avec  la  gencive,  de  l'autre  avec  les  vaisseaux  et  nerfs  qui  pénétrent 
par  le  point  opposé.  Lorsque  la  transparence  des  parties  est  suffi- 
sante ou  qu'elle  a  été  exagérée  artificiellement  par  certains  liqui- 
des, la  glycérine  par  exemple,  on  peut  voir  à  peu  près  toutes  les 
parties  constituantes  du  follicule.  La  paroi  folliculaire  apparaît  la 
première  avec  son  système  vasculaire  ;  au-dessous  s'aperçoit  l'or- 
gane de  l'émail,  enveloppé  chez  quelques  animaux  par  Torgane  du 
cément.  Ce  germe  de  l'émail,  entièrement  dépourvu  de  vaisseaux, 
est  pâle  et  blanchâtre  ;  sa  forme  de  calotte,  recouvrant  le  bulbe  ou 
germe  de  l'ivoire  sous-jacent,  donne  souvent  lieu,  par  suite  d'une 
légère  compression,  à  son  glissement  sur  les  parties  voisines  et  à 
son  isolement,  pour  ainsi  dire,  au  milieu  de  la  cavité  folliculaire. 
Au-dessous  de  ce  dernier  se  trouve  le  bulbe  dentaire,  simple  ou 
multiple ,  selon  qu'il  s'agit  de  telles  ou  telles  dents  et  de  telle  es- 
pèce animale.  11  est  beaucoup  plus  opaque  que  les  autres  organes  de 
l'appareil  folliculaire,  adhère  intimement  à  la  base  du  sac  et  reçoit 
par  là  les  vaisseaux  et  nerfs  dont  son  tissu  est  abondamment 
pourvu,  tandis  que  le  germe  de  l'émail,  au  contraire,  n'a  avec  les 
parties  voisines  que  des  rapports  de  contiguïté  et  ne  renferme  ni 
vaisseaux  ni  nerfs.  (Voy.  sur  ces  tissus,  p.  620  et  p.  622,  §  759.) 

Enfin,  au  sommet  du  bulbe,  lorsque  l'examen  porte  sur  des  fol- 
licules d'embryons  de  plus  de  3  mois,  on  observe  une  petite  masse 
triangulaire  noire  et  opaque,  qui  n'est  autre  que  le  chapeau  de 
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dentine  plus  ou  moins  développé,  et  situé  aussi  entre  les  deux 
germes  de  Tivoire  et  de  l'émail,  qu'il  tend  à  séparer  Tun  de  l'antre. 
Il  est  facile  d'observer,  sans  rupture  du  follicule  et  à  travers 
les  parois,  les  diverses  parties  constituantes  de  l'appareil.  Ce- 
pendant ,  celte  étude  ,  fort  utile  au  point  de  vue  des  notions 
de  forme  et  de  rapports  réciproques  des  organes,  ne  saurait  con- 
venir pour  l'examen  de  la  composition  intime  des  tissus,  l'opa- 
cité du  follicule  ne  permettant  pas  l'observation  à  un  grossissement 
sufGsant.  Il  faut  alors  ouvrir  la  cavité  folliculaire,  isoler  successive- 
ment  les  organes  qu'elle  contient,  et  en  étaler  une  partie  sur  une 
lame  de  verre  qu'on  observe  à  un  grossissement  variant,  selon  les 
tissus,  de  500  à  500  diamètres.  Dans  cette  sorte  d'examen,  il 
importe  de  détacher  des  fragments  de  Torgane  qu'on  étudie  sur 
divers  points  de  son  étendue  et  de  les  observer  comparativement  ; 
de  cette  manière  on  peut  juger  des  différences  de  structure  suivant 
les  diverses  régions  d'une  même  partie.  Cest  ainsi  que  sera  fait 
l'exameR  des  organes  de  l'ivoire,  de  l'émail,  de  Torgane  du  cément 
sur  les  ruminants,  et  de  la  paroi  folliculaire. 

Quant  à  l'étude  des  parties  dures  du  follicule,  ivoire,  émail  ou 
cément  en  voie  de  formation,  le  mode  de  préparation  sera  un  peu 
différent  ;  si  Ton  veut,  par  exemple,  observer  un  chapeau  de  den- 
tine, on  doit  l'enlever  délicatement  de  la  surface  du  bulbe,  le 
placer  sur  une  lame  de  verre,  ou  détacher  de  son  bord  libre  un 
petit  fragment  aminci  et  encore  mou  qu'on  place  au  sein  de  la 
glycérine.  On  observe  ainsi  la  transition  insensible  par  laquelle 
l'ivoire  passe  de  l'état  mou  à  Téfat  ébumé,  la  formation  des  canali- 
cules,  des  globules  de  dentine,  etc.  ;  l'examen  de  Témail  en  voie 
d'extension  sur  Tivoire  s'effectue  comme  nous  l'avons  dit,  et  en 
grattant  la  petite  couche  de  substance  crétacée  qui  recouvre  la  sur- 
face extérieure  du  chapeati  de  dentine.  Cette  substance,  examinée 
à  Un  grossissement  de  500  à  400  diamètres,  montre  les  prismes  de 
l'émail  plus  ou  moins  longs,  mais  très-nettement  reconnaissables 
à  leur  forme,  leurs  réactions,  etc. 

854.  Préparation  des  follicules  de  première  dentition.  Chez 
l'homme,  on  peut  les  rencontrer  depuis  la  fm  du  deuxième  mois 
après  la  conception  ;  sur  le  veau  et  l'agneau ,  leurs  premières 
traces  sont  visibles  dès  la  fm  du  premier  mois  ;  chez  le  porc,  à  une 
époque  voisine  de  la  précédente  ;  leur  mode  de  préparation  varie 
également  suivant  la  période  présumée  de  leur  développement. 
Lorsqu'ils  commencent  h  se  montrer  à  la  face  profonde  de  la  gen* 
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cive,  il  suffit  souvent,  pour  les  isoler  du  maxillaire,  de  gratter 
légèrement  l'os  vers  le  bord  libre  des  alvéoles  afin  de  détacher  le 
périoste  de  ses  adhérences  avec  la  muqueuse,  puis  de  saisir  celle-ci 
avec  une  forte  pince  et  de  l'arracher  brusquement  d'arrière  en 
avant  de  la  gouttière  osseuse;  on  trouve  alors  les  follicules  à  la  face 
profonde  de  la  muqueuse  ainsi  détachée  sous  forme  de  petits  grains 
rougeâtres.  On  peut  aussi,  après  avoir,  avec  des  ciseaux  très-fins, 
coupé  les  lambeaux  de  gencive  qui  flottent  de  chaque  côté  au  niveau 
de  l'insertion  périostale,  disposer  la  série  des  follicules  et  la 
muqueuse  à  laquelle  ils  adhérent  entre  deux  lames  de  verres  pour 
l'observation  microscopique.  (E.  Magitot  et  Ch.  Robin.) 

Lorsque  les  follicules  dentaires  offrent  un  développement  plus 
avancé,  et  que,  par  exemple,  l'ivoire  a  déjà  commencé  à  paraître 
au  sommet  du  bulbe,  le  mode  d'isolement  que  nous  menons  d'in- 
diquer ne  saurait  convenir.  La  masse  du  follicule  volumineux  et 
fragile,  le  cloisonnement  commencé  des  alvéoles,  l'adhérence  du 
faisceau  vaéculo-nerveux  au  fond  du  sac,  et  sa  division  au  niveau 
des  trous  sous-orbi taire  et  mentonnier,  occasionnent  nécessaire- 
ment, pendant  le  renversement  de  la  muqueuse,  des  déchirures  de 
la  paroi.  Nous  conseillons,  dans  ce  cas,  le  procédé  suivant,  appli- 
cable à  l'homme  et  aux  autres  mammifères.  Après  avoir  gratté  avec 
soin  le  maxillaire  (fig.  210)  sur  ses  deux  faces,  on  détache  par 
fragments  sa  lame  externe  au  moyen  d'une  pince  à  dissection  assez 
fine,  dont  on  introduit  un  des  mors  au-dessous  de  la  lame  osseuse. 
On  arrive  ainsi  à  découvrir  entièrement  par  le  côté  externe  toute  la 
série  des  follicules  qu'on  peut,  au  moyen  de  quelques  tractions 
ménagées,  enlever  complètement  et  disposer  à  son  tour  pour  l'ob- 
servation microscopique.  De  cette  manière,  Tanatomiste  pourra  se 
constituer  une  collection  çle  préparations  de  follicules  depuis  te 
moment  de  leur  apparition  jusqu'à  l'époque  de  la  naissnnce  et 
même  un  peu  au  delà. 

Lorsqu'on  a  placé  sous  le  microscope  un  bulbe  convenablement 
préparé  avec  le  chapeau  de  dentine  en  voie  d'évolution  qui  lui 
adhère,  on  voit  les  tisslis  dont  suit  l'énumération,  si  l'on  examine  la 
préparation  des  parties  profondes  vers  l'extérieur  et  au  niveau  du 
bord  mince  et  flexible  de  l'ivoire:  \^  le  tissu  du  bulbe;  2®  la  rangée 
de  cellules  de  la  dentine  juxtaposées  (membrane  de  Vivoire  de  quel- 
ques auteurs)  ;  3®  le  bord  du  chapeau  de  dentine  s'amincissant  de 
plus  en  plus  ;  4®  sur  la  face  extérieure  de  ce  dernier  s'avance  la 
couche  extérieure  amorphe  du  bulbe,  dite  membrana  prœformativa  ; 
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on  la  suit  plus  ou  moins  loin- du  côté  du  sommet  du  chapeau  de 
dentioe,  en  approcliant  duquel  elle  apparaît  ;  elle  tapisse  l'ivoirâ 
en  formante  sasurface 
de  légères  bosselures 
ou  ondulations  trans- 
parentes ,  très-délica- 
tes ;  5°  en  dehors  d'elle 
et  continues  à  sa  face 
externe,  «e  voient  les 
cellules  de  rèniail,  qui 
s'en  détachent  trës-fa- 
"*'  '"  '  cilement  et  ne  lui  res- 

tent pas  adhérentes  dans  la  plupart  des  préparations.  (Voy.  Ch.  Ro- 
bin et  Ha^tot,  Journal  de  la  phytiologie,  1861.  Genèse  et  dévelop- 
pement de»  follicule»  dentaires,  p.  185  et  suivantes.) 

835.  Cotuervation  des  préparations  microicopigues.  —  Le  pro- 
cédé qui  mérite  la  préférence  consiste  à  placer  le  follicule  dans 
son  entier,  entre  deux  lames  de  verre,  ou  dans  une  cellule  (voy. 
p.  230).  Lorsqu'on  a  isolé  une  série  de  follicules  ou  un  follicule 
qu'on  veut  garder  de  cette  façon  en  respectant  son  adhérence  & 
la  gencive  et  ses  rapports  vasculairea,  on  le  dispose  au  centre 
d'une  lame  de  verre  au  sein  du  liquide,  puis  on  recouvre  la  pre- 
mière lame  d'une  seconde  plus  mince,  fixée  par  ses  quatre  coins  à  la 
première  par  des  gouttelettes  de  cire,  de  résine  ou  de  cire  à  cacheter 
fondue  ;  les  deux  lames  ainsi  fixées  l'uiie  à  l'autre  interceptent  une 
cavité  occupée  par  la  préparation  et  qu'on  achève  de  clore  à  l'aido 


'  Cirtilngc  delleckel,  mixiltaire  infi^rieur  et  annitiu  limpanique  chn  un  «mbrron  de 
deux  mois  et  demi,  bd,  Porlion  eilri-l impanique  et  maiillBire  de  la  inoill*  gauche 
rfu  carlilagr  dr  Hccket  pr*«enlDnt  trois  courlmres  BiternaliveinenI  en  sens  inverse,  b. 
Bânilemenl  de  cette  portion  du  rarlilage  prés  du  point  où  eile  se  continue  avec  le  col 
du  marteau,  d.  Eilrémitt  anlériciire  un  peu  ilanfie  de  ce  vanilane.  a.  lite  du  mar- 
teau, ou  partie  intra-tjmpanique  du  cartilage,  r.  Eilr^milé  de  la  lonKue  branche  da 
marteau  adhérente  1  la  membrane  du  tympan  qui  forme  de  trvs-petils  plia  radife  aaloiir 
de  celte  eilrémitiV  g.  L'enclume.  A.  L'as  lenticulaire,  j.  L'^trier.  ef.  Début  de  l'are  (jm- 
panique  osteui.j'n.  Corps  du  maiillaire  intérieur,  Formant  au-dessous  delà  concatilé  de 
la  courbure  moyenne  du  carlila;{e  un  angle  nhlus  qui  plus  lard  devient  l'angle  de  la  ml- 
eholre.  k.  Indique  la  porUon  du  maiillaire  qui  deiienl  plut  tard  la  partie  condyiienne- 
L'eitrfmité  opposée  ou  ayrapbytaire  de  l'os  (n)  est  plus  opaque,  marquée  d'aréolea  i 
bords  foncés;  le  buid  supérieur  de  celle  esiréinité  est  [rrégulier  par  suite  de  la  pré- 
sence de  dépressioiiB  qui  lo^eut  les  follicules  des  deui  incisives,  de  la  canine  et  de  !■ 
première  petite  molaire  <o.  n>.  /.  Eiln''mi1é  libre  de  la  lame  interne  du  corps  de  la 
m^lctioii-c,  ou  mieut  de  l,i  gmittiére  alvéoln-dentnire  ne  représenlani  encore  qn'uM 
mince  aiguille  {aigtiilU  de  Spii) ,  tacite  i  détacher  du  reste  de  l'os.  I.  l'ortion  de  la 
branche  ascendante  du  maiillaire  inférieur  qui  deviendra  l'apopliise  coronoide.  Des 
traînées  osseuses  radiée*  uniiieat  ton  bord  inférieur  1  I*  portion  (Ji)  qui  deiiendn  I* 
parUe  condylienne. 
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du  bitume  de  Judée.  Ainsi  déposée  dans  un  liquide  convenable, 
une  préparation  peut  être  gardée  sans  la  moindre  altération  pendant 
plusieurs  années.  On  peut  aussi  conserver  dans  son  intégrité  le 
follicule  dans  ses  rapports  avec  le  cartilage  de  Heckel  et  les  organes 
de  l'oreille  moyenne  (fig.  192)  avec  leur  disposition  intérieure. 

La  glycérine  pure  ou  mélangée  avec  une  dissolution  de  gomme 
arabique,  et  les  baumes  nous  paraissent  être  les  substances  préfé- 
rables*quand  il  s*agit  de  conserver  des  préparations  épaisses,  sans 
rien  perdre  par  Tévaporation,  ni  altérer  considérablement  les  tissus, 
elles  leur  donnent  une  transparence  souvent  très-favorable. 

Quant  aux  éléments  anatomiques  frais,  tels  que  les  cellules  de 
l'émail,  l'organe  de  l'émail,  le  tissu  bulbaire  ou  phanérophore,  les 
cellules  de  la  dentine,  c'est  dans  les  liquides  de  Pacini  (page  577), 
et  dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  572)  qu'il  faudra  les  conserver. 


CHAPITRE  IV 

D«  l'emploi  da  Bikjroaoape  •■  pkyalolocto 

856.  L'emploi  du  microscope  est  indispensable  à  la  plupart  des 
études  physiologiques,  soit  d'une  manière  indirecte,  pour  arriver  à 
déterminer  la  nature  des  parties  agissantes  ou  modifiées,  soit  d'une 
manière  directe,  pour  constater  l'existence  des  actes  mêmes. 

Sous  le  premier  point  de  vue,  les  deux  chapitres  précédents  don- 
nent toutes  les  indications  nécessaires  touchant  la  marche  à  suivre 
pour  que  le  physiologiste  puisse  connaître  la  nature  glandulaire, 
testiculaire,  ovarique,  nerveuse,  musculaire,  etc.,  des  organes  sur 
lesquels  il  expérimente  ou  qu'il  dissèque  avant  d'étudier  leur  ma- 
nière d'agir. 

Ils  les  donnent  également  en  ce  qui  regarde  les  procédés  à  em- 
ployer pour  déterminer  les  causes  de  la  couleur  et  des  change- 
ments d'aspect  des  humeurs,  quand  ils  sont  dus  à  des  éléments 
anatomiques  ou  autres  particules,  en  suspension  dans  un  fluide  va- 
riant d'une  période  à  l'autre  de  l'accomplissement  de  telle  ou 
telle  fonction  ;  pour  juger  de  la  nature  et  des  degrés  des  modifica- 
tions subies  par  les  divers  aliments  durant  leur  trajet  intestinal  ou 
après  leur  déjection.  11  en  est  encore  de  même  pour  ce  qui  con- 
cerhe  l'étude  des  phases  de  la  pénétration  des  corpuscules  grais- 
seux au  travers  des  cellules  épithéliales  de  l'intestin  et  de  la  sub- 
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stance  des  Tillositês,  la  présence  ou  Tabsence  d^orifices  an  tniTcn 
des  membranes  et  des  tubes  naturels  ou  artificiels  sur  lesquels  on 
observe  le  passag:e  des  liquides. 

Les  données  exposées  en  étudiant  la  manière  de  préparer  les 
o\i]1es,  etc.  (pages  o5â,  555,  692  et  720),  suffisent  pour  montrer  , 
comment  on  doit  procéder  en  embryogénie  pour  suivre  les  phases 
d^évolution  de  l*ovule  et  de  ses  parties,  celles  de  la  fécondation, 
les  modifications  consécutives  du  vitellus,  la  production  des  glo- 
bules polaires  et  du  noyau  vitellin,  la  segmentation,  la  formation 
des  parties  de  rembnon  et  leurs  changements  successifs  de  rap- 
ports, de  forme,  de  volume  et  de  structure  ;  car  Tembryogénie  est 
une  division  de  la  physiologie  dont  Fétude  repose  inévitablement 
sur  remploi  incessant  des  loupes  et  des  microscopes. 

Étude  du  mouvement  def  cils  ribratiles. 

857.  Pour  observer  c^s  mouvements  sur  les  muqueuses,  on  en 
enlève  un  mince  lambeiiu  superficiel  à  la  surface  de  la  trachée  ou 
des  fosses  nasales  des  mammifères  ou  des  oiseaux,  dans  le  voisi- 
nage de  l'orifice  laryngien  dos  batraciens,  à  la  surface  des  bran- 
chies des  mollusques,  etc.  CHi  enlève  ces  lambeaux  par  abrasion 
avec  un  bistouri  ou  des  ciseaux  cx^urbes,  ou  par  déchirure  avec  de 
bonnes  pinces  fines.  On  les  place  dans  du  mucus,  du  sérum  san- 
guin ou  toute  autre  sérosité,  s'il  s'agit  des  animaux  i  vie  aériemie  ; 
on  cherche  à  avoir  des  lambeaux  repliés  montrant  les  cils  sail- 
lants sur  ce  bord.  Pour  les  êtres  qui  vivent  dans  Teau,  on  peut  les 
mettre  dans  le  liquide  où  se  trouvait  Fanimal.  Si  les  mucus  sont 
trop  danses,  on  p:*ut  les  étendre  avec  une  sérosité  fluide  on  même 
avec  un  peu  d'eau  à  55"  ou  50".  Les  mouvements  ciliaires  s'arrê- 
tent en  général  quand  la  température  de5C4»nd  au-dessous  de  10"  et 
même  avant,  mais  elle  reprend  si  on  chau  fe  la  préparation  ;  en 
maintenant  la  température  à  55"  ou  iO''  ou  les  active  beaucoup. 
(Voy.  aussi  pages  257  et  T4!/i 

Quand  les  mouvements  cessent,  on  voit  les  f î/*  rihratilet  sous 
forme  de  filaments  très-fins,  hyalins,  très-transparents,  homogè- 
nes, en  forme  de  cils  d'une  extrême  petitesse  tO"-'^.(H"»5  h  0"'",050;, 
dressés  air  toute  la  surface  ou  une  partie  seulement  de  certaines 
CfiMes  épitkrlial^  des  vertébrés  et  invertébn>s,  des  embryons  des 
divers  animaux  et  de  quelques  algues  i^ixï^crrr^i.  Les  cils  vibra- 
tiles.  se  contractant  par  eui-mèmes,  se  meuvent  d'un  mcmmmemi 
Tikraiile  très  vif  el  continu  qui  chasse  le  liquide  et  les  coqposcules 


filAHEN  DES  MOUVEMENTS  VIBIlATIiËS  753 

•    > 

qu*il  tient  en  suspension.  Le  fait  a  lieu  sans  que  des  nerfs  arrivent 
aux  parties  qui  en  possèdent,  et  même  pendant  vingt-quatre  ou 
soixante  heures  hors  de  Tanimal,  lorsqu'on  tient  les  éléments  ana- 
tomiques  ou  les  fragments  d*ètres  qui  les  portent  dans  des  condi- 
tions d*humidité  et  de  température  convenable.  L'application  lo- 
cale des  narcotiques  et  de  beaucoup  de  principes  végétaux  actifs 
sur  les  muscles  ne  modifie  ni  n'arrête  ce  mouvement,  dans  lequel 
il  n*y  a  pas  raccourcissement  de  tout  le  cil,  mais  inclinaisons  ou 
courbures  alternatives,  soit  par  torsion  de  la  base  de  l'organe,  soit 
par  raccourcissement  borné  à  Tun  des  bords,  puis  venant  ensuite 
à  l'autre  bord. 

On  distingue  deux  sortes  de  cils,  d'après  les  parties  ou  les  êtres 
qui  les  portent  :  1®  CUs  vibratiles  proprement  dits  ou  des  éléments 
anatomiques.  On  les  trouve  :  a,  chez  les  animaux  à  sang  chaud,  sur 
les  cellules  d'épithélium  prismatique  seulement  ;  b.  chez  les  autres 
animaux,  en  outre,  sur  les  cellules  sphériques, 
lespavimenteuses,  et  même  sur  des  épithéliums 
nucléaires  (fig.  193  c,)  ;  ceux  des  spermato- 
zoïdes et  des  zoospores  des  algues  (à  2  ou  4 
cils),  des  cryptogames  vasculaires  et  des  mous- 
ses (à  cils  nombreux),  ne  difTêrent  pas  essen- 
tiellement des  cils  vibratiles  précédents.  Ce 
fait  appuie  la  comparaison  de  la  queue  des 
spermatozoïdes  avec  des  cils.   2*»  Organes  ou  '^*  *^  * 

filaments  vibratiles  (flagellum^  etc.)  situés  sur  la  surface  du  torps 
des  animaux  sans  être  sur  des  cellules,  mab  bien  en  continuité 
de  substance  avec  la  matière  homogène,  granuleuse  ou  non,  de  la 
surface  de  ces  organismes,  tels  que  des  infusoires  à  divers  degrés 
de  développement,  les  planariées,  les  tentacules  des  mollusques 
bryozoaires,  etc. 

Etude  de  la  contraction  musculaire  et  du  cours  du  sang. 

858.  Tous  les  observateurs  ont  signalé  depuis  longtemps  com- 
ment l'étude  sous  le  microscope  des  animaux  invertébrés  transpa- 


*  Cellules  épilhéliales  presque  réduites  à  un  noyau  poiiant  un  ou  plusieurs  cils  vi- 
bratiles. dont  le  mouvement  entraîne  l'élément  quand  il  est  libre.  On  les  trouve  à  la 
surface  de  divers  organes  des  Bhizosloma  CnWert  et  autres  acaléplies.  a.  Trés-pelils 
noyaux  que  leurs  cils  entraînent,  b.  Noyau  à  4  cils.  c.  Noyau  unicilié.  d.  Noyau  bicilié 
Ils  tapissent  leurs  conduits  gastro- vasculaires,  etc. 
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rents,  des  embryons  des  vertébrés  et  autres ,  permet  de  suivre  di- 
rectement, soit  sur  les  faisceaux  striés,  soit  sur  les  faisceaux  de 
fibres  lisses  ou  sur  ces  fibres  isolées  même  (voy.  p.  674)  les  phéno- 
mènes de  leur  contraction.  C'est  surtout  en  étudiant  la  circulation 
dans  la  langue  de  la  grenouille,  étudiée  conmie  il  est  dil  (p.  736\ 
qu'on  peut  voir  le  raccourcissement  avec  gonflement  des  faisceaux 
striés  de  cet  organe  se  propageant  sur  toute  la  longueur  ou  sur  une 
portion  seulement  de  ceux-ci.  Le  fait  est  surtout  nettement  saisis- 
sable,  ainsi  que  Ta  depuis  longtemps  décrit  M.  Donné  {Cours  de  nUr 
croscopie^  Paris,  1844,  in-8*,  p.  114),  quand  on  parvient  à  enlever 
Fépithélium  lingual  sans  causer  trop  d'hémorrhagie. 

839.  Aux  faits  déjà  exposés  (p.  3  et  suiv.)  concernant  la  marche 
à  suivre  pour  étudier  la  circulation  sur  des  animaux  vivants,  nous 
ajouterons  les  suivants.  (Voy.  V.  Feltz,  Sur  le  passage  des  lewxh 
cytes  à  travers  les  parois  vasculaires^  in  Journal  de  fAnatomie  et  de 
la  Physiologie,  Paris,  1870,  p.  45.) 

Circulation  dans  le  mésentère  de  la  grenouille^.  On  fixe  la 
grenouille  sur  le  dos  contre  une  plaque  de  liège  à  l'aide  de  fortes 
épingles,  après  lui  avoir  prélablement  lié  ensemble  les  pattes  de 
derrière.  A  chaque  membre  antérieur,  on  attache  un  petit  lacs  qui 
permet  de  le  tirer  à  volonté  et  de  le  maintenir  aussi  immobile  que 
possible.  La  tête  est  retenue  par  des  épingles  qu'on  passe  dans  la 
mâchoire  supérieure  sans  le  moindre  inconvénient. 

La  grenouille  établie  sur  la  planchette  de  liège',  il  s'agit  d'a- 
voir sous  le  microscope  une  partie  sufGsante  du  mésentère,  sans 
saignement  des  parois  de  Tabdomen  et  surtout  sans  dilacération 
de  la  séreuse  à  examiner. 

Pour  ce  faire,  on  fend  Tabdomen  sur  le  côté  gauche,  dans  une 
étendue  de  2  centimètres,  par  incision  successive  des  couches  et 
très-lentement,  pour  laisser  aux  petites  hémorrhagies  inévitables 
le  temps  de  s'arrêter  par  le  contact  de  Tair  ou  par  l'application 

*  Joblot  a  décrit  et  figuré  plusieui^s  sortes  de  porie-ohjets,  cadres  ou  supports 
destinés  à  étaler  et  iniinobiliscr  la  queue  et  le  corps  des  têtards  et  des  petits 
poissons,  afin,  dit-il,  de  niellre  hors  de  contestation,  à  l'aide  du  microscope^  le 
fait  de  la  circulation  du  sang^  de  son  passage  des  artères  dans  les  veines,  son 
arrêt,  sa  reprise ,  etc.  [Observations  d'hist.  naturelle,  Paris,  1716  et  1755,  in-4», 
t.  II,  pages  61  et  74,  et  pi.  18,  21  et  22.) 

^  Adams  (Micrographia  illustrata,  London,  1746,  petit  in-4<>,  p.  45,  pi.  XII !« 
iig.  48]  a  figuré  un  appareil  en  laiton,  avec  la  manière  d'y  étaler  le  mésentère 
de  la  grenouille  pour  observer  sur  lui  la  circulation  du  sang  à  Taide  du  micros^ 
eope. 
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d'un  corps  froid.  Le  péritoine  ouvert,  on  déroule  l'intestin  en  le 
tirant  hors  de  la  cavité  abdominale.  De  cette  manière,  on  obtient 
une  portion  de  mésentère  suffisante,  qu'on  étale  sur  une  plaque  de 
verre  légèrement  échauffée,  soit  au  soleil,  soit  sur  une  lampe  à 
alcool.  On  choisit  la  lame  de  verre  de  façon  que  l'intestin  la  dé- 
borde, puis  on  place  cette  dernière  chargée  du  mésentère  sur  la 
moitié  encore  inoccupée  du  liège  auquel  l'animal  est  attaché,  et 
l'on  fixe  l'intestin  sur  cette  table  au  moyen  de  petites  épingles.  De 
la  sorte,,  il  est  de  toute  impossibilité  qu'une  goutte  de  sang  puisse 
tomber  sur  la  plaque  de  verre  qui  supporte  le  mésentère. 

xVvant  d'établir  d'une  manière  fixe  le  mésentère,  il  faut  avoir 
soin  de  faire  au  liège  une  fenêtre  correspondant  à  la  place  où 
devra  se  trouver  la  lame  de  verre  ;  car  cette  dernière  devra  être 
libre  dans  toute  l'étendue  de  la  partie  moyenne  de  sa  face  infé- 
rieure. L'observation  microscopique  sera  ainsi  très-facile,  lorsque 
l'on  aura  fixé  le  petit  verre  porte-mésentère  à  l'aide  d'un  mastic 
quelconque. 

Pour  le  nettoyage  des  parties,  on  se  sert  d'un  pinceau  très-mou 
et  d'eau  distillée  pure  et  tiède.  On  n'emploie  aucun  réactif,  parce 
qu'il  faut  éviter  l'action  d'agents  étrangers  sur  les  substances  coa- 
gulables  qu'ils  pourraient  rencontrer  dans  les  tissus. 

On  peut  procéder  à  volonté  avec  ou  sans  couvre-objet. 

On  se  sert  des  faibles  grossissements  pour  suivre  Tensemble  des 
courants  (objectif  n®  1  deNachet),  et  les  objectifs  2  à  5,  avec  divers 
oculaires,  pour  observer  les  autres  particularités. 

On  voit  les  leucocytes  progresser  plus  lentement  que  les  héma- 
ties; ils  sont  toujours  plus  rapprochés  de  la  zone  transparente 
de  plasma  que  de  l'axe  du  courant  occupé  par  les  globules 
rouges.  Il  est  des  capillaires  où  les  globules  passent  un  à  un;  c'est 
en  ces  points  qu'il  est  facile  d'établir  par  l'observation  que  les  glo- 
bules blancs  passent,  chez  la  grenouille,  dans  le  rapport  d  un  pour 
quinze  rouges,  et  au  maximum  un  pour  vingt. 

On  voit  encore,  dans  le  mésentère,  un  certain  nombre  de  vais* 
seaux  incolores,  peu  réguliers,  souvent  accolés  aux  artérioles,  à 
circulation  très-lente,  centripète  ,  avec  des  leucocytes  ronds,  sans 
globules  rouges  ;  ce  sont  des  vaisseaux  lymphatiques. 

Quant  aux  autres  parties  constituantes  du  péritoine,  il  est  aisé 
de  les  voir  et  même  de  les  étudier.  L'épithélium  se  montre  sons 
forme  d'une  lame  unique  et  mince,  formée  de  cellules  plus  ou  moins 
régulièrement  polyédriques,  juxtaposées  les  unes  aux  autres,  sans 
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interposilioii  de  quoi  que  ce  soit.  Ces  cellules  épithélialos  sont  très- 
transparentes,  et  ont  chacune  un  noyau  distinct. 

A  de  faibles  giossissemenls,  on  ne  voit  pas  d'éléments  cellulaires 
dans  la  trame  fibrillaii  e,  mais  à  350  diamètres  déjà  on  remarque 
çà  et  là  quelques  ronflements  allongés  et  fusiformes ,  sans  noyaux, 
ni  nucléoles,  avec  des  granulations  très-fines  qui  réfractent  peu 
la  lumière  et  qui  font  que  les  éléments .  fibro-plastiques  dont  il 
s'agit  se  découpent  sur  le  fond  clair  des  préparations  sous  forme  de 
fuseaux  plus  ou  moins  opaques.  Dans  le  voisinage  des  vaisseaux, 
existent  de  loin  en  loin  quelques  cellules  adipeuses. 

Pour  la  membrane  interdigitale,  on  peut  se  servir  du  frog  plate 
de  Goadby.  C'est  une  plaque  de  cuivre,  ayant  sur  les  côtés  une  ran- 
gée de  trous.  La  grenouille  est  maintenue  dans  un  sac  attaché  à  la 
plaque  de  cuivre  par  un  lien,  la  patte  de  la  grenouille  est  étendue 
sur  un  verre,  à  l'aide  de  fils  que  Ton  enroule  dans  des  chevilles,  qui 
se  placent  dans  les  trous.  Ce  moyen  est  lacile  à  employer. 

Circulation  dans  la  langue  de  la  grenouille.  On  fixe  solidement 
l'animal  sur  une  plaque  de  liège,  en  procédant  comme  ci-dessus. 
L'immolylité  une  fois  obtenue,  on  écarte  les  deux  mâchoires 
de  l'animal,  et  avec  une  pince  mousse  on  tire  la  langue  au  dehors. 
Cette  manœuvre  réussit  mieux  si  l'animal  est  couché  sur  le  dos  que 
sur  le  ventre  ;  il  y  a  moins  de  torsion  du  pédicule,  et  par  consé- 
quent moins  de  gène  dans  les  troncs  vasculaires  qui  pénètrent  dans 
la  langue  par  sa  base  d'insertion. 

La  langue  est  ensuite  étalée  sur  une  lame  de  verre  plus  ou  moins 
circulaire,  à  bords  mousses,  mesurant  à  peu  près  1  centimètre 
carré  :  celle-ci  est  disposée  et  fixée  sur  une  fenêtre  pratiquée  dans 
la  lame  de  liège,  au  devant  de  la  bouche  de  la  grenouille  ;  tout  au- 
tour du  support  de  verre,  on  fixe  les  bords  de  la  langue  à  l'aide  de 
fines  épingles  plantées  dans  le  liégc.  De  cette  manière,  on  a  sous  le 
tube  du  microscope  une  certaine  étendue  de  la  langue  bien  étalée 
sur  une  plaque  de  verre;  on  peut  y  placer  un  couvre-objet  ou  s'en 
passer  ;  l'observation  sera  aussi  facile  dans  ce  cas  que  dans  l'autre. 

En  examinant  l'état  des  choses  immédiatement  après  les  disposi- 
tions ci-dessus  mentionnées,  on  verra  très-facilement  l'épithélium  de 
la  langue  présentant  de  distance  en  distance  des  solutions  de  conti- 
nuité résultant  probablement  de  l'étirement  que  l'organe  a  subi  dans 
les  préparations  préliminaires.  Le  tissu  musculaire  se  distingue 
très-aisément,  ainsi  que  la  trame  qui  forme  la  charpente  de  l'organe. 

Comme  pour  le  mésentère,  il  sera  aisé  de  séparer  le  système  ar- 
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tériel,  le  veineux  et  les  difTérents  ordres  capillaires.  La  circulation 
centrifuge  est  plus  rapide  que  celle  de  retour  ;  entre  ces  deux  cou- 
rants, on  remarquera  sans  peine  la  circulation  capillaire  qui  se 
caractérise  par  sa  moindre  rapidité  et  la  direction  des  courants  en 
divers  sens. 

Les  artères,  les  veines  et  même  les  gros  capillaires  présen- 
tent de  chaque  côté  de  la  colonne  courante  des  globules  rouges, 
la  zone  latérale  transparente  formée  du  liquide  hyalin  ou  plasma 
avec  ou  sans  leucocytes,  qui  est  surtout  bien  accusée  dans  les  vais- 
seaux centrifuges  où  le  torrent  central  ou  axile  est  très-accenlué. 
Cette  zone  est  aussi  appelée  espace  blanc,  couche  globulaire  inerte. 
Les  pulsations  cardiaques  retentissent  dans  tout  le  système  arté- 
riel, mais  ne  se  font  nullement  sentir  dans  les  capillaires  propre- 
ment]dits  ni  dans  les  veines. Ce  ]i*est  que  lorsque  la  circulation  s*est 
très-ralentie  ou  presque  suspendue  dans  les  capillaires  et  qu'elle 
reprend  qu'on  voit  Timpulsion  cardiaque  se  faire  sentir  jusque 
dans  les  capillaires. 

Il  sera  toujours  facile  à  Tobservateur  de  trouver  des  ramuscules 
vascuiaires  où  les  éléments  passent  pour  ainsi  dire  un  à  un,  et  de 
compter  ces  derniers  pendant  quelques  secondes  et  même  pendant 
quelques  minutes.  On  peut  admettre  assez  rigoureusement  que 
dans  une  minute  il  passe  dans  un  capillaire  une  dizaine  de  globules 
blancs  pour  cent  rouges. 

840.  Circulation  dans  le  mésentère  de  la  souris.  On  saisit  la  sou^ 
ris  avec  deux  pinces  pour  ne  pas  être  mordu  ;  avec  Tune  on  prend 
la  peau  du  cou,  avec  l'autre  celle  de  la  partie  inférieure  du  tronc. 
On  place  l'animal  sur  une  mince  plaque  de  liège  et  on  le  renverse 
sur  le  dos.  Un  aide  étend  les  quatre  pattes  et  les  fixe  sur  le  support 
avec  de  petits  blocs  de  poix  préalablement  ramollie.  Il  reste  encore 
à  immobiliser  la  tête,  ce  qui  se  fait  par  le  ménie  moyen  en  plaçant 
de  petites  masses  de  la  matière  gluante  sur  les  oreilles  et  les  poils 
qui  garnissent  le  museau. 

A  ce  moment,  on  (aille  dans  le  liège  une  grande  fenêtre  latérale 
qui  arrive  jusqu'à  l'un  des  flancs  de  Tanimal  en  expérience  ;  elle 
servira  ultérieurement  à  rendre  possible  robser>'ation  microsco- 
pique. On  dispose  une  plaque  de  verre  qui  s* adapte  sur  la  découpure 
et  qui  est  assez  longue  pour  la  dépasser  de  quelques  millimètres  à 
droite  et  à  gauche  et  prendre  point  d'appui  sur  les  cdtès.  Cette 
plaque  ne  doit  pas  être  trop  large. 

On  saisit  alors  la  peau  du  ventre  avee  une  pince  à  mon  * 

RoBUi.  —  Microscope. 


738  ÉTUDE  DE  LA  CIROJUTIO!!  DES  HÂMUFËRES. 

on  l*incise  8ur  une  ligne  qui  part  du  milieu  des  c^es  et  qui 
cend  directement  jusqu'au  bassin.  On  coupe  avec  précaution  les 
plans  musculaires  sous-jacents  qui  sont  très-fins,  et  on  ouvre  la 
cavité  péritonéale.  L'écoulement  de  sang  qui  résulte  de  ce  traunuh 
tisme  s'arrête  au  bout  de  quelques  secondes.  Quand  il  a  cessé,  on 
retire  à  l'aide  de  deux  petites  pinces  les  intestins  de  leur  cavifé  ; 
on  procède  lentement  et  en  les  déroulant  avec  précaution  pour  ne 
rien  déchirer  et  pour  n'avoir  aucun  épanchement  sanguin  qui 
puisse  entacher  d'erreur  les  recherches  à  faire.  On  choisit  la  partie 
d'intestin  dont  le  mésentère  est  le  plus  lâche,  c'est  ordinairement 
la  portion  inférieure  de  l'iléon,  à  quelques  millimètres  au-des- 
sus du  caecum,  qui  présente  les  conditions  les  plus  favorables. 

On  étale  alors  sur  la  lame  du  verre  le  péritoine  qui  vient 
s'insérer  sur  cette  section  du  tube  alimentaire  ;  on  s'arrange  de  fa- 
çon à  faire  dépasser  le  porte-objet  par  l'intestin  qu'on  retient  en 
position  à  l'aide  de  petits  crochets.  Ces  instruments  pourront  être 
facilement  fabriqués  :  il  sufQt  de  recourber  la  pointe  d'une  fine 
épingle  à  suture  et  d'envelopper  la  tète  d'une  petite  boule  de  poix 
molle  pour  avoir  un  instrument  très-commode  et  facile  à  fixer  dans 
toutes  les  positions  que  Ton  voudra  par  une  simple  pression  exer- 
cée avec  un  doigt  sur  la  petite  masse  visqueuse. 

En  prenant  ces  précautions,  on  arrivera  à  n'avoir  sur  le  porte- 
objet  que  du  péritoine.  Les  parties  intestinales  qui  servent  de  point 
d'appui  aux  crochets  et  qui,  étant  blessées  par  eux,  pourraient  sai- 
gner, sont  en  dehors  du  support. 

Il  faut  avoir  soin,  si  l'on  veut  que  la  circulation  se  continue  nor- 
malement, de  mettre  dans  l'abdomen,  ainsi  que  sur  la  préparation, 
quelques  gouttes  d'eau  distillée  tiède.  On  évitera  ainsi  le  dessè- 
chement si  rapide  produit  par  le  contact  de  l'air.  On  place  au  be- 
soin sur  la  séreuse  ainsi  disposée  un  couvre-objet  en  verre  mince, 
ce  qui  se  fait  très-aisément  quand  il  est  de  dimension  convenable. 

En  procédant  ainsi,  Feltz  a  constaté  que  l'accumulation  des 
globules  blancs  le  long  des  parois  se  fait  lentement  et  irrégulière- 
ment ;  peu  à  peu,  dix,  vingt  globules  blancs  se  fixent  sur  l'un  ou 
l'autre  point  de  la  paroi  interne  de  la  veinule  ;  ils  restent  pendant 
un  certain  temps  mobiles  les  uns  sur  les  autres  ;  quelques-uns 
d'entre  eux  sont  de  nouveau  entraînés  par  la  circulation  pour  aller 
se  fixer  plus  loin  ;  puis,  de  sphériqucs  qu'ils  étaient,  ils  prennent 
des  formes  différentes,  si  bien  que  dans  l'amas  qu'ils  constituent  on 
en  verra  de  polyédriques,  de  fusiformes  et  de  coniques. 
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Au  bout  d'un  certain  temps  apparaîtront  sur  la  limite  externe 
du  vaisseau  une  ou  deux,  et  même  plusieurs  petites  aspérités  qui, 
analysées  avec  soin,  ne  montrent  autre  chose  que  de  petits  tas  de 
leucocytes  semblables  en  tous  points  à  ceux  de  la  paroi  interne. 

Ces  petits  amas  extérieurs,  composés  d'éléments  parfaitement  in- 
dépendants les  uns  des  autres,  peuvent  se  produire  tout  aussi 
bien  sur  des  points  correspondants  aux  mamelons  internes  que  sur 
d'autres  ;  on  peut  voir  des  amas  de  quinze,  vingt  et  trente  globules 
se  faire  dans  des  points  où  il  n*y  avait  à  Tintérieur  du  vaisseau 
qu'une  seule  et  simple  couche  d'éléments  blancs. 

Ni  sur  la  langue,  ni  sur  le  mésentère  de  grenouille,  on  ne  voit 
des  leucocytes  étranglés  d'abord  dans  des  canalicules  et  devenir 
libres  ensuite  en  conservant  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long 
un  prolongement  filiforme,  dernier  vestige  de  l'étranglement  subi  ; 
comme  l'a  admis  Conheim,  toujours  les  globules  restent  parfaite- 
ment libres  dans  tout  leur  pourtour. 

Âpres  quatre,  cinq  et  six  heures  d'observation,  tout  l'espace 
transparent  ci-dessus  signalé  se  trouve  rempli  de  leucocytes  si 
nombreux  qu'ils  finissent  par  ne  plus  pouvoir  être'  comptés,  si 
abondants  qu'ils  dépassent  certainement  en  quantité  les  globules 
blancs  qui  sont  renfermés  dans  le  tronçon  du  vaisseau  examiné  et 
même  le  nombre  de  ceux  qui  y  ont  passé  durant  tout  le  cours  de 
l'expérience.  11  y  a  des  globules  blancs  qui  d*emblée  ne  touchent 
même  pas  la  paroi  extérieure  du  vaisseau. 

Dans  le  mésentère  de  souris  vivant  de  trois  à  cinq  heures,  on 
voit,  après  la  contraction  des  vaisseaux,  survenir  la  dilatation  avec 
la  formation  lente  et  progressive  de  la  couche  dite  inerte  de  glo- 
bules blancs  immobiles. 

Gomme  chez  la  grenouille,  il  se  forme  de  petits  amas  de  quatre, 
cinq  et  même  dix  globules  blancs  le  long  de  la  paroi  interne  des 
veinules  ou  des  capillaires  ;  mais  jamais  ces  aspérités  ne  deviennent 
aussi  considérables,  soit  en  nombre,  soit  en  volume,  que  celles 
que  l'on  observe  dans  les  rameaux  vasculaires  de  la  grenouille. 

Le  long  de  la  paroi  externe  il  n'apparait  pas  d'amas  chez  les  sou- 
ris ;  tout  se  borne  à  la  présence  de  quelques  globules  blancs  tou- 
jours parfaitement  circulaires,  parce  qu*il  n'y  a  pas,  comme  chez 
la  grenonille,  tassement  des  éléments  les  uns  sur  les  autres. 

Quant  à  une  infiltration  nucléaire  des  par^*         '  '  r| 

de  l'existence  de  stomates  ou  de  lanni 
songer,  quelque  minulieusemeol 
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brancs  limitantes  des  vaisseaux.  On  ne  voit  jamais  de  passage  de 
globules  blancs  dans  la  paroi,  ni  leur  étiration  dans  des  stomates 
admises  par  Conheim.  (V.  Feltz.) 

Sur  les  batraciens,  après  avoir  vu  les  couronnes  de  leucocytes 
autour  des  vaisseaux  et  Tinfiltration  nucléaire  de  tout  le  tissu,  on 
détache  Tanimal  de  la  planchette  d'opération  et  on  le  remet  dans 
Teau.  D'habitude,  il  continue  à  vivre,  n'ayant  pas  subi  de  trauma- 
tisme grave.  Après  quelques  heures  de  séjour  dans  Teau,  on  retire 
la  grenouille  d  expérience  et  on  la  réinstalle  pour  l'observation  de 
la  circulation  dans  la  langue.  L*organe  étant  bien  tendu  et  desséché 
à  Taide  d'un  pinceau,  on  ne  rencontre  plus  de  globules  là  où  quel- 
ques heures  auparavant  il  y  avait  des  couronnes  très-épaisses  de 
leucocytes  autour  des  vaisseaux  veineux  et  capillaires.  (Voy.  aussi 
p.  4  et  5.) 

84  i.  Étude  de  la  circulation  du  sang  dans  le  tube  digestif ,  les 
glandes  et  le  rein.  Pour  étudier  la  circulation  dans  le  tube  digestif, 
on  cautérise,  avec  le  tranchant  d'un  bistouri  rougi  à  blanc,  l'estomac 
ou  l'intestin  suivant  une  ligne  parallèle  à  l'insertion  du  mésentère, 
et  placée  à  deux  millimètres  au  moins  de  lui.  Tous  les  vaisseaux 
dune  des  face^du  canal  digestif  sont  oblitérés  en  cet  endroit,  sans 
que  pourtant  la  circulation  cesse,  en  raison  du  cours  du  sang  par 
les  vaisseaux  de  la  face  opposée.  On  incise  sur  le  milieu  de  la  ligne 
cautérisée,  et  on  étale  l'organe  pour  observer,  comme  s'il  s'agissait 
de  la  langue  de  grenouille  ou  du  mésentère.  On  maintient  les  parties 
humides  à  l'aide  de  l'eau  salée  ou  sucrée.  On  facilite  ces  opérations 
en  cautérisant  et  incisant  d'abord  transversalement  le  tube  digestif 
au-dessous  de  la  partie  qu'on  veut  étaler,  pour  y  introduire  une 
sonde  uréthrale  élastique  d'un  volume  approprié,  sur  laquelle  on 
pratique  la  cautérisation  et  l'incision  linéaires. 

Cet  ingénieux  procédé,  dû  à  M.  le  docteur  L.-C.  Boulland  *,  per- 
met d'observer  les  muqueuses,  leurs  glandes,  leurs  villosiléfl  et  le 
cours  du  sang  dans  ces  parties  de  l'cslomac  et  des  divers  intestins 
chez  les  poissons,  les  batraciens,  les  reptiles,  les  petits  oiseaux  et 
les  jeunes  lapins,  cochons  d'Inde,  etc.,  éthérisés  ouchloroformisés. 
Il  permet,  par  une  belle  lumière,  d'arriver  à  se  servir  de  grossisse- 

*  Bêcher ches  microscopiques  pour  servir  à  f  étude  de  la  circulation  du  êang 
dans  les  glandes  (Bulletin  de  la  Société  anatomique,  Paris,  1848,  in-8*,  p.  366)^ 
et  surtout  Bccherches  microscopiques  sur  la  circulation  du  sang  et  sur  le  «y«- 
tème  vasculaire  sanguin  dans  le  canal  digestifs  le  foie  et  les  reins.  (Thèse.  Pa- 
ris, 1849,  in-4%  p.  16,  etc.  et  planches.) 
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m  ments  de  400  diamètres,  et  de  suivre  dans  ces  organes  les  princi- 
^paux  phénomènes  de  Tinflammation,  Tarrèt  complet  du  cours  san* 
gain  dans  la  muqueuse,  alors  que  ce  dernier  continue  dans  le  tissu 
•*  Jamineux  sous-muqueux,  et  dans  la  tunique  musculeuse. 
K-  M.  Boulland  a  montré  aussi  qu'en  fixant  convenablement  les 
^  tritons  et  autres  batraciens  sur  une  lame  de  liège  percée,  on  peut 
m  attirer  et  placer  entre  deux  lames  de  verre  les  minces  lobes  de  leur 
V  foie,  de  manière  à  suivre  le  cours  du  sang  dans  les  capillaires 
■  porte  et  sus-hèpatiques  entre  les  cellules  propres  du  foie.  On  main- 
r  tient  l'organe  humecté  avec  de  l'eau  salée. 

^  H.  Boulland  a  aussi  observé,  figuré  et  décrit  le  cours  du  sang 
gt  dans  les  capillaires  et  les  glomérules  de  Malpighi.  Sur  les  gre- 
.  nouilles,  pour  faire  ces  observations,  on  ouvre  la  cavité  abdo- 
minale cautérisée  pour  éviter  les  hémorrhagies.  On  cautérise  le 
^  rectum  et  on  le  coupe  transversalement  pour  le  renverser  ainsi  que 
^  k  masse  intestinale.  On  enlève  avec  précaution  le  péritoine  pré- 
rénal. On  repousse  les  reins,  et,  derrière  eux,  on  cautérise  aussitôt 
en  travers  les  muscles,  etc.  On  incise  avec  des  ciseaux  la  ligne 
cautérisée,  et  Técartement  des  lèvres  de  la  plaie  laisse  à  découvert 
les  bords  de  h  moitié  inférieure  du  rein,  sur  lequel  on  peut  obser- 
ver le  cours  du  sang,  en  procédant  comme  pour  le  foie. 

842.  Élude  de  r inflammation.  Si  on  étale  le  mésentère  d'une  gre- 
nouille sur  une  plaque  de  verre,  six,  douze  et  seize  heures  après 
l'opération  préliminaire,  on  pourra  s'assurer  de  Tétat  de  la  circula- 
tion dans  les  cas  de  phlogose.  Au  bout  de  six  heures  déjà,  les  capil- 
laires et  les  veines  se  sont  fortement  engorgés  d'hématies  et  de 
leucocytes.  La  circulation  ne  persiste  plus,  si  toutefois  elle  n'est  pas 
complètement  suspendue,  que  dans  les  parties  centrales  des  vais- 
seaux dilatés  outre  mesure  et  présentant  de  distance  en  distance  des 
renflements  moniliformes  remplis  d'éléments  du  sang.  A  côté  des 
branches,  où  la  circulation  continue,  il  y  en  a  d'autres,  où  tout 
mouvement  est  arrêté  et  où,  au  sang  fluide,  se  sont  substitués  de 
petits  amas  de  globules  rouges  agglutinés. 

Dans  les  points  où  des  canalicules  remplis  de  ces  concrétions 
sanguines  et  par  conséquent  privés  de  toute  impulsion  cardiaque 
sensible  s'abouchent  avec  des  canaux  encore  libres  et  traversés  par 
le  torrent  circulatoire,  on  ne  sera  pas  longtemps  sans  voir  le  liquide 
coulant  entraîner  des  conglomérats*  d'hématies  occupant  l'embou- 
chure des  rameaux  où  tout  stagne.  Ces  départs  caillots  déterminent 
dans  d'autres  vaisseaux    situés  plus  loin  et  encore  perméables 
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des  arrêts  de  circulatioa  ;  on  y  voit  quelques  mouvements  oscil- 
latoires, puis  le  bouchon  se  fixe  et  tout  s*arrète.  Quelquefois  même, 
des  ruptures  se  produisent  ainsi,  elles  ne  tardent  pas  à  se  marquer 
par  des  flaques  de  sang  au  milieu  des  tissus. 

Un  autre  mode  de  production  d'hémorrhagies  se  rencontre  quel- 
quefois :  des  capillaires  engorgés  cessent  d*être  perméables  et  se 
déchirent  sous  les  yeux  môme  de  Tobservateur  par  suite  de  l'excès 
de  tension  ou  de  la  pression  exagérée  du  contenu  sur  le  conte- 
nant. On  peut  démontrer  la  disparition  des  épithéliums  dans  le  pé- 
ritoine enflammé  le  mouillage  des  préparations  avec  une  solution 
au  quart  de  nitrate  d'argent,  comme  le  dit  Conheim.  (Voy.  Feltz.) 

Ainsi  le  premier  phénomène  apparent  est  une  dilatation  progres- 
sive, jusqu*à  un  certain  maximum,  des  artères  et  des  artérioles.  Ces 
vaisseaux  peuvent  ainsi  gagner  un  diamètre  double.  Une  certaine 
élongation  ne  tarde  pas  à  se  produire:  d'où,  au  lieu  d'un  trajet 
rectiligne,  des  courbures  et  des  sinuosités  latérales  très-appré- 
ciables. Ces  changements  de  forme  dans  le  système  artériel,  déter- 
minant une  augmentation  de  capacité,  sont  d'habitude  efTectués 
au  bout  d'une  heure.  Les  veines  se  distendent  à  leur  tour,  un 
peu  plus  tardivement  que  les  artères,  mais  plus  rapidement,  une 
fois  que  la  dilatation  a  commencé.  Elles  peuvent  ainsi  doubler,  et 
même  tripler  de  volume.  Quant  aux  capillaires,  ce  changement 
de  calibre,  comparativement  aux  artères  et  aux  veines,  est  à  peine 
appréciable.  On  voit  en  même  temps  la  circulation  se  ralentir  dans 
les  artères  et  les  veines,  et  la  stase  devenir  de  plus  en  plus  mani- 
feste dans  le  système  capillaire  ^ 

La  couche  transparente  des  artérioles  et  des  veinules  disparait  pro- 
gressivement, elle  est  envahie  par  des  globules  blancs,  si  bien  qu*au 
bout  de  deux  à  trois  heures ,  quelquefois  plus  rapidement  encore 
ces  globules  touchent  les  parois  vasculaires  sur  presque  tous  les 
points.  Ce  phénomène  se  voit  surtout  dans  les  veines  où  les  pulsa- 
tions cardiaques  ne  se  font  point  ou  peu  sentir  ;  les  pulsations  arté- 
rielles le  rendent  plus  tardif  et  même  impossible  d'une  manière 
absolue  dans  le  système  artériel  proprement  dit,  à  cause  de  la 
propulsion  régulièrement  intermittente  qu'elles  impriment  aux 
parois  des  vaisseaux  rouges,  qui  fuient  à  chaque  saccade  la  colonne 
sanguine  y  contenue. 

Dans  les  veines,  la  couche  de  leucocytes  acquiert,  au  bout  d'une 

<  Voy.  Ch.  Robin,  Leçom  sur  Us  capillaires  et  V inflammation,  Paris,  1807, 
in-12,  p.  35. 


tnm  ncROSGOPiQus  db  linflammation.  743 

à  deux  heures,  une  épaisseur  assez  considérable  pour  simuler  sinon 
partout,  du  moins  dans  quelques  points,  de  véritables  aspérités 
ciNûques  faisant  notablement  saillie  dans  la  lumière  des  vaisseaux. 
Au  niveau  de  ces  nodosités  globulaires  internes  s'aperçoivent,  dans 
les  éléments  qui  les  constituent,  des  changements  de  forme  très- 
appréciables.  De  globulaires,  nous-  voyons  les  leucocytes  devenir 
.polyédriques,  fusiformes  et  même  plus  ou  moins  pédicules,  en  un 
mot,  il  se  dessine  dans  ces  amas  de  globules  des  mouvements,  des 
étirations  dits  amiboîdes.  (Voy.  Feltz,  Journ.  de  taruU.  et  de  la 
physiologie^  t.  IV,  1869  p.  47  et  suivantes.) 

Les  globules  blancs  que  Ton  voit  dans  l'intérieur  des  vaisseaux 
une  fois  accolés  à  la  membrane  interne  des  vaisseaux,  ne  remuent 
plus  et  ne  changent  de  forùies  qu'aulant  que  d'autres  éléments 
viennent  s'y  joindre.  Quelquefois  cependant,  il  arrive  qu'après  un 
moment  de  repos,  de  stagnation,  un  certain  nombre  de  leucocytes 
^se  détachent  encore  sous  l'influence  du  courant  sanguin  pour  être 
entraînés  un  peu  plus  loin,  mais  jamais  ils  ne  rentrent  franchement 
dans  le  torrent  circulatoire  ;  ils  vont  toujours  s'adjoindre  à  des 
amas  globulaires  blancs  existant  déjà  sur  d'autres  points  de  leur 
parcours.  Ici  donc,  simple  stagnation  de  quelques  globules  blancs; 
plus  loin,  tassement  de  ces  éléments  et  changements  de  formes  ; 
plus  loin  encore,  mamelons  faisant  très-fortement  saillie  dans  l'in- 
térieur des  vaisseaux  et  ressemblant  à  des  piles  de  boulets.  Ce 
dernier  phénomène  se  voit  surtout  au  niveau  des  courbures  et  aux 
points  d'intersection  des  veinules  et  des  capillaires. 

Dans  ces  derniers,  la  stagnation  est  telle  au  bout  d'un  certain 
temps,  qu'ils  sont  totalement  remplis  de  globules  blancs  ou  rouges 
indistinctement  ;  même  contre  les  parois,  les  deux  espèces  d'élé- 
ments se  voient  indifféremment. 

A  partir  de  cette  phase,  différents  cas  peuvent  se  présenter  : 

1®  11  peut  se  faire  des  hémorrhagies  par  déchirure  des  capil- 
laires, soit  par  distension  directe  et  excessive  des  parois  des 
ramuscules  vasculaires,  sous  l'influence  de  l'engorgement  devenant 
de  plus  en  plus  considérable  par  l'apport  incessant  des  matériaux 
artériels,  d'une  part,  et  par  le  défaut  d'écoulement  veineux,  d'autre 
part  (environ  six  fois  sur  trente),  soit,  comme  nous  l'avons  vu  plus 
haut,  par  déplacement  de  petits  blocs  hématiques  entraînés  par  la 
circulation  collatérale  et  déposés  plus  loin  dam  des  canalicules 
qu'ils  ne  peuvent  traverser  pour  cause  de  leur  volume.  L'effet  du 
sang  circulant  sur  ces  points  développe  une  tension  exagérée  en 
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arrière  de  l'obstacle,  d'où  possibilité  de  rupture  et  par  suite  èpan- 
chement  sanguin  dans  l'épaisseur  de  la  membrane. 

^  S'il  ne  se  produit  pas  d'hémorrhagie,  on  peut  continuer  l*ob* 
servation  au  point  de  vue  des  phénomènes  inflammatoires. 

Au  moment  de  la  formation  de  la  couche  blanche  dite  inerte  dans 
les  veines  et  de  la  stase  commençante  dans  les  capillaires,  en  an 
mot,  quand  le  ralentissement  de  la  circulation  sera  efTectuô,  c'est- 
à-dire  de  deux  à  cinq  heures  après  le  commencement  de  l'expé- 
rience, on  verra  se  produire,  tout  autour  des  vaisseaux  veineux  et 
capillaires,  des  éléments  ressemblant  absolument  aux  leucocytes. 
Ces  éléments  sont  d'abord  peu  nombreux  et  se  laissent  facilement 
compter.  Les  premiers  sont  tout  contre  la  paroi  externe  du  vaisseau  ; 
peu  à  peu  de  nouveaux  éléments  venant  à  s'ajouter  aux  premiers, 
il  en  résulte  çà  et  là  de  petits  amas  ayant  les  formes  les  plus 
bmrres.  Avant  qu'une  ou  deux  heures  soient  écoulées,  tout  le  tissu 
aiçbiant  sera  envahi  par  de  semblables  productions,  elles  infiltre- 
ront bientôt  tout  le  tissu  de  la  séreuse  et  se  montreront  même  sur 
la  surface  épithéliale,  comme  il  est  aisé  de  s'en  assurer  en  colorant 
celle-ci  avec  une  goutte  de  nitrate  d'argent.  Ces  leucocytes,  n'ont 
ni  les  mêmes  formes,  ni  les  mêmes  diamètres  :  on  en  voit  de  globu« 
laires,  d*ovoides,  et  d'autres  enfin  qui  ont  des  prolongements  filifor> 
mes  nettement  accentués  au  nombre  de  deux  ou  de  trois.  Pour  les 
diamètres,  ils  varient  entre  O^^.OOS?  et  O^^jOiS. 

S'^Les  parois  des  canaux  veineux  ou  de  capillaires  ne  subissent  pas 
de  modification,  on  ne  les  voit  ni  s'épaissir,  ni  s'amincir,  et  dans 
les  points  où  elles  sont  le  plus  chargées  de  globules,  elles  restent 
toujours  nettement  limitées.  (Voy.  Fellz.) 

Emploi  de  V électricité  sous  le  microscope, 

845.  Dans  un  certain  nombre  d'expériences  physiologiques,  on 
est  obligé  de  soumettre  les  organes  observés  h  l'aide  du  micro* 
scope  à  l'influence  des  courants  continus  ou  interrompus. 

On  trouve  des  appareils  destinés  à  faciliter  cet  emploi  de  l'électricité 
tel  que  celui  de  Plœssl,  de  Chevalier  et  autres.  Tous  consistenten  un 
porte-objet  muni  de  deux  porto-aiguilles  non  conducteurs  de  Télec- 
Iricité,  traversés  par  des  aiguilles  pouvant  s'incliner  en  divers  sens 
de  manière  à  permettre  de  toucher  par  un  bout  tel  ou  tel  point  de 
l'organe,  une  fois  que  leur  extrémité  opposée  a  été  mise  en  com- 
munication avec  l'un  des  pôles  de  la  pile. 

Le  mieux  est  d'avoir  des  aiguilles  mobiles  pouvant  se  joindre  fa- 
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cilement  aux  fils  eonducteurs  des  courants  et  avec  lesquelles  on  va 
toucher  les  points  voulus  des  organes  étalés  sous  le  microscope, 
commQ  nous  venons  de  le  rappeler  dans  les  paragraphes  précé- 
dents. Ces  aiguilles  peuvent  être  à  pointe  aiguë,  recourbée  au 
besoin  de  manière  à  être  accrochées  au  tissu  des  organes  qu'on 
veut  soumettre  à  une  action  électrique  prolongée. 

On  peut  de  la  sorte  observer  les  contractions  des  muscles  de  la 
langue  des  grenouilles  sous  d'assez  forts  grossissements. 

P^ur  étudier  Tinfluence  de  Télectricité  sur  les  fibres  muscu- 
laires des  vaisseaux  et  par  suite  sur  la  circulation,  on  procédera 
ainsi  qu'il  suit.  On  découvre,  chez  une  grenouille,  le  nerf  scia- 
tique,  et  on  examine  au  microscope  une  veine  et  une  artère 
de  la  membrane  interdigitale  disposé  comme  il  a  été  dit  plus  haut 
(§  4,  page  5).  Quand  la  circulation  devient  languissante,  on  élec- 
trise  avec  les  courants  continus  (10  piles  Remak).  Le  courant  s'ac- 
célère immédiatement,  l'artère  semble  diminuer  de  volume,  mais 
le  calibre  de  la  veine  augmente.  Après  avoir  suspendu  l'électrisa- 
tion,  l'accélération  persiste  pendant  dix  à  quinze  minutes,  puis  elle 
se  ralentit. 

En  employant  les  courants  d'induction,  la  circulation  s'arrête 
complètement  et  presque  immédiatement.  On  cesse  l'électrisation 
avec  les  courants  d'induction;  la  circulation  reprend.  On  emploie 
les  courants  continus,  la  circulation  s'accélère. 

On  peut  encore  examiner  au  microscope  la  membrane  interdigi- 
tale d'une  grenouille,  et,  sans  découvrir  le  nerf  sciatiquc,  sans  in- 
ciser la  peau,  on  électrise  la  patte  avec  les  courants  continus.  La 
circulation  capillaire  devient  aussitôt  plus  active.  On  emploie  la  fa- 
radisation^  et  la  circulation  s'arrête  aussitôt  dans  les  artères  et  dans 
les  veines. 

L'arrêt  de  la  circulation  par  les  courants  d'induction  a  lieu  pour 
deux  raisons  :  la  contraction  des  artères,  qui  empêche  l'arrivée  du 
samg,  et  la  contraction  des  muscles,  qui  arrête  la  circulation  dans 
les  veines.  On  obtient  les  mêmes  phénomènes,  lorsque,  au  lieu  de 
courants  d*induction,  on  emploie  des  courants  constants  avec  de 
rapides  interruptions. 

Lorsqu'on  détermine  en  un  point  de  l'inflammation,  et  qu'on 


*  Voy.  Legros  et  Onimus ,  De  la  contractilité  arlrrielle  dans  la  circulation, 
journal  d'anat.  et  de  physiologie^  18€8,  p.  386;  Ch.  Robin  et  Hiffelsheim,  dans 
Hiffelsheim,  Âpplicaiions  médicales  de  la  pile  de  VoUa.  Paris,  1861,  iii-8*,  p.  11. 
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constate  Tarrèt  de  la  circulation,  on  peut  également  la  rétablir  Hu 
moyen  des  courants  constants  et  continus. 

En  examinant  une  membrane  interdigitale  au  microscope,  si  on 
irrite  le  point  examiné  avec  un  fer  rouge  ou  une  goutte  d'acide,  on 
remarque  tout  d'abord  que  l'artère  diminue  de  volume,  mais  que 
la  circulation  devient,  pendant  les  premiers  instants,  bien  plus  ac- 
tive. Tout  le  réseau  capillaire  fonctionne,  puis,  peu  à  peu  il  se  gorge 
de  sang,  les  globules  circulent  plus  lentement  et  finissent  par  s'ar- 
rêter. L'artère  augmente  de  diamètre,  elle  devient  souvent  près  de 
deux  fois  plus  volumineuse,  et  le  sang  y  'progresse  très-lentemeat. 
En  employant,  dans  ces  cas,  les  courants  d'induction,  la  circula- 
tion reste  arrêtée  après  une  accélération  éphémère.  Les  courants 
constants  et  continus  rétablissent  la  circulation  et  l'activent  pen- 
dant tout  le  temps  de  leur  action.  Chaque  fois  que,  dans  des  in- 
flammations provoquées,  la  circulation  est  arrêtée,  on  peut  la  ré- 
tablir par  l'électrisation  au  moyen  des  courants  constants ,  pourvu 
toutefois  que  les  globules  rouges  ne  soient  point  encore  agglu- 
tinés. 

Sur  les  annélides,  les  courants  interrompus  rétrécissent  Tartère 
et  arrêtent  la  circulation  et  les  battements  de  l'artère.  En  même 
temps,  tout  le  corps  de  Tanimal  se  contracte  et  devient  moiiili- 
forme.  Les  courants  continus  accélèrent  la  circulation,  de  telle 
sorte  que  le  nombre  des  battements,  c'est-à-dire  des  contraclions, 
par  exemple,  de  l'artère,  qui  était  de  24  à  la  minute,  est  de  54 
pendant  qu'on  fait  passer  le  courant  sur  la  nais  filiformis. 

On  peut  aussi  chloroformiser  un  chat  ou  autre  mammifère,  et  on 
examine  son  péritoine  au  microscope.  La  circulation  est  activée 
par  l'action  des  courants  constants  et  continus.  L'électrisation  par 
les  courants  d'induction  détermine  d'abord  une  légère  augmenta- 
tion de  la  circulation,  puis  le  calibre  des  artères  diminue,  et  quel- 
quefois se  resserre  complètement.  Lorsque  l'animal  est  épuisé,  la 
circulation  marchant  très-faiblement,  les  courants  interrompus 
l'arrêtent  complètement.  (Legros  et  Onimus.) 

CHAPITRE  V 

Des  appUcalioBs  do  microscope  an  rechordMs  médloo-léffolos. 


844.  L'emploi  du  microscope  a  déjà  éclairé  plus  d'un  point  de 
médecine  légale. 
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Dans  tous  les  tissus,  les  éléments  anatomiques  ont  des  carac- 
tères parfaitement  déterminés  qui  permettent  de  les  distinguer  les 
uns  des  autres  à  tous  les  âges  de  la  vie  intra  et  extra-utérine.  Les 
liquides  de  leur  côté,  les  différentes  humeurs  de  l'économie,  ren- 
ferment, non-seulement  des  parties  élémentaires  qui  leur  sont  pro- 
pres, visibles  seulement  à  Taide  du  microscope ,  mais  il  en  est 
qui  contiennent  souvent  encore  quelques-uns  des  éléments  de  la 
surface  des  muqueuses  sur  lesquelles  elles  sont  versées  et  qu'elles 
entraînent.  Tels  sont  les  épithéliums  qui  sont  en  voie  continuelle 
de  renouvellement,  et  qui  diffèrent  les  uns  des  autres,  d*une  région 
du  corps  à  Tautre,  et  dont  par  suite  Torigine  peut  être  facilement 
déterminée. 

La  structure  et  la  disposition  des  éléments  anatomiques  étant 
bien  connues,  nul  caractère  n*est  plus  sûr  pour  déterminer  la  na- 
ture des  divers  tissus  -et  humeurs  du  corps.  C'est  en  ce  sens  que 
Texamen  à  Taide  du  microscope  donne  des  résultats  plus  certains 
que  tous  les  autres  moyens  d'investigation  en  médecine  légale, 
comme  en  anatomie  pathologique. 

En  effet,  il  fait  voir  directement  les  parties  constituantes  organi- 
sées de  ces  tissus,  et  non  point  les  réactions  provenant  de  leur  dé- 
composition chimique,  comme  le  font  la  plupart  des  moyens  em- 
ployés jusqu'à  présent.  Or,  nous  le  répétons,  rien  dans  les  corps, 
soit  inorganiques,  soit  d'origine  végétale,  par  exemple,  ne  peut 
être  confondu  avec  les  éléments  anatomiques  organisés  des  ani- 
maux, lorsqu'on  tient  compte  de  leur  structure  propre,  de  leurs 
caractères  chimiques,  physiques,  de  leur  forme,  etc.  Hais  il  n'en 
est  pas  de  môme  si,  au  lieu  d'observer  les  parties  constituantes 
des  tissus  et  des  humeurs ,  on  agit  sur  les  produits  de  leur 
décomposition,  comme  il  arrive  dans  les  analyses  chimiques  de 
ces  parties. 

Un  avantage  non  moins  considérable  de  l'examen  microsco- 
pique, c'est  que,  si  minime  que  soit  la  quantité  de  matière  à  exa- 
miner, il  n'y  a  point  là  pour  le  microscope  obstacle  à  une  démon- 
stration complète.  Ce  que  la  chimie  ne  peut  reconnaître,  faute  de 
quantité  ou  de  réactions  spéciales  et  tranchées,  peut  être  déter- 
miné avec  toute  certitude  par  Texamen  microscopique.  Tel  est  le 
cas,  par  exemple,  des  petites  lamelles  dépiderme  ou  des  portions 
de  tissu  graisseux,  etc. 

Ajoutons  qu'il  n'y  a  d'autres  limites,  au  nombre  des  applicatimui 
de  ce  moyen,  que  le  nofnbre  des  tissus  et  des  bumevn 
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de  rhomme  et  des  divers  animaux.  Les  mucus,  le  sperme,  le  sang, 
la  bile,  le  méconium,  les  matières  fécales  ou  rejetées  par  les  yo- 
missements,  la  cervelle,  la  peau,  les  muscles,  la  graisse,  etc.,  ont 
tous  leurs  éléments  anatomiques  distinctifs,  et  que  le  microscope 
fait  reconnaître  avec  certitude.  11  est  constant  que  l'identité  des 
vêtements,  la  distinction  entre  les  cheveux  et  les  poils  d'animaux 
ou  les  filaments  végétaux,  la  comparaison  de  fragments  de  bois,  de 
papiers,  etc.,  sont  autant  de  problèmes  dont  la  solution  est  de- 
venue, non-seulement  susceptible  de  précision,  mais  encore  facile, 
pour  quiconque  a  fait  les  études  d'anatomie  générale  de  l'homme, 
et  des  plantes  à  Taide  du  microscope  :  pour  quiconque  possède 
des  notions  suffisants  sur  la  structure  normale  des  différents  élé- 
ments anatomiques  dont  se  composent,  soit  le  corps  humain,  soit 
les  différents  êtres  des  règnes  animal  et  végétal  *, 

Tout  ce  qui  touche  à  l'emploi  du  microscope  dans  ces  recher- 
ches, ne  diffère  pas  de  ce  que  Ton  doit  faire  pour  déterminer  les 
caractères  de  ces  éléments  anatomiques  et  de  ces  tissus  dans  les 
études  ordinaires.  11  n*y  a  donc  pas  lieu  de  revenir  ici  sur  cexjui  a 
été  exposé  précédemment  (chapitre  ii  et  m  de  cette  section).  Tou- 
tefois, chaque  espèce  de  tache  demande  en  général  à  être  ramollie 
d'une  manière  particulière  pour  que  l'examen  en  soit  possible.  11 
en  est  parfois  ainsi  des  fiagments  de  tissu,  etc. 

Comme  toutes  ces  indications  spéciales  se  relient  toujours  sous 
plusieurs  rapports  à  la  description  des  caractères  extérieurs  des 
taches,  etc.,  d'une  part,  et  de  l'autre  aux  questions  médico-légales 
posées  à  l'expert,  elles  ne  sauraient  être  données  ici  sans  que  nous 
soyons  bientôt  conduits  à  reproduire  ce  qui  se  trouve  dans  les 
Traités  modernes  de  médecine  légale.  Nous  renvoyons  par  consé- 
quent à  ces  Traités,  et  particulièrement  à  la  9*^  édition  (1869)  de 
celui  de  Briand  et  Chaude,  qui  est  celui  de  tous  dans  lequel  se 
trouvent  le  mieux  développées  toutes  ces  questions*. 


*  Voyez  Robin  et  Tardieu,  Annales  d'hygiène  j^ubtique  et  de  médecine  légale, 
Paris,  1857,  in-8»,  t.  VII,  p.  10. 

•On  pourra  consulter  aussi,  comme  exemples  à  Tappui  de  ce  qui  vient  d'être 
dit,  sur  la  marche  à  suiM'e  pour  arriver  à  déterminer  la  nature  des  tissus  ceUa- 
laircou  lamincux  ,  adipeux,  ainsi  que  des  poils,  etc.:  Cli.  Robin.  Maunoury  et 
Salmon,  etc.  [Annales  d* hygiène,  Paris,  1858,  in-8%  t.  X  p.  40i*).  Examen  mé- 
dico-légal d'une  tache  considérée  comme  de  nature  sanguine  et  ({ui  renfermait 
du  tissu  adipeux.  Comparaison  mikiico -légale  de  taches  de  sang,  d'origine  diverse 
{iUid,,  p.  p.  421).  Examen  con)paratif  de  cheveux  de  provenances  diverses  {ibid.p 
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Notons  du  resle  que  déjà  depuis  longtemps  Dujardiii  (Observateur 
aumicrota^,  Paris,  1845,  p.  516,  ApplictUiona  da  microscope  à 
la  médecine  légale)  avait  spécifié  que  la  seule  marctie  à  suivre  dans 
les  expertises  est  de  recourir  à  l'emploi  du  microscope,  quand  les 
matières  A  examiner  sont  en  trop  minime  quantité.  Il  avait  déter- 
miné comme  étant  exclusivement  du  ressort  de  la  micrographie  la 
détermination  de  la  nature  des  taches  de  sang  et  de  sperme,  celle 
de  l'identité  des  poils  et  des  nlieveux,  des  Tibrcs  végétales  des  vête- 
ments ou  autres.  Il  proposait  de  gonfler  et  d'isoler  les  globules  du 
MUg  en  humectant  les  taches  de  sang  avec  la  dissolution  de  blanc 
d'œuf  et  avait  noté  qu'on  pouvait  ainsi  arriver  à  bien  distinguer 
ceux  de  l'homme  de  ceux  du  sang  des  oiseaux  et  des  reptiles. 


TROISIÈME  SECTION 

bK  L'EMPLOI  DU  HfCROSCOPE  DA^S  L'ËTUDB  DES  ANIXAUX  HICROSCO PIQUES 

845.  Tous  les  animaux  sans  exception  passent  par  l'état  d'œuf 
et  sont  par  conséquent,  pendant  une  période  au  moins  de  leur  exis- 
tence, invisibles  k  l'œil  nu.  Il  est,  par  suite,  de  toute  nécessité  de  se 
servir  alors  du  microscope  pour  les  observer,  pour  voir  la  confor- 
mation et  la  structure  de  leurs  divers  organes.  Nous  avons  indiqué 
à  diverses  reprises  (pages  Z56  et  726)  comment  en  général  on  doit 
procéder  à  l'examen  de  ces  êtres  microscopiques  et  de  ceux  qui, 
sortis  de  l'œuf,  passent  encore  par  diverses  phases  évolutives  pen- 
dant la  durée  desquelles  ils  restent  invisibles  ou  peu  nettement  visi- 
bles sansi'emploi  des  instruments  grossissants.  (Voy.  p.  553,3  *î'8) 

Il  en  est  à  plus  forle  raison  ainsi  lorsqu'il  s'agit  des  animaux  qui, 
comme  les  acariens,  les  rotiféres,  divers  crustacés,  des  annèlides, 
des  vers,  les  animaux  infusoires,  restent  invisibles  ou  à  peine  apef' 
cevables  à  toutes  les  périodes  de  leur  vie,  autrement  qu'à  l'aide  du 
microscope  *.  , 

p.  431).  Robin  et  Salmon.  Eumen  de  tube*  de  ung  humain  donnfes  comme 
lt)nnéespardu«angdec«Ti«nl(iM.  ISU).  Pour  le*  aivlicatiMU  du  microNope 
à  la  recharclie  des  poiioiu,  en  LcmicDlngii.',  viiy.   ci'.jpri's  le  c:lin|>iir<.'  i  ilt  U  V* 

>  Cast  diiu  IM  tnit«i  de  Jnbl^t  (I7ia-ll'it), 
(17S3-1W),  de  Lodennmkr  (l^flS). 
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CHAPITRE  PREMIER 


846.  On  trouve  chez  tous  les  préparateurs  d  objets  microscopi- 
ques, et  en  particulier  chez  M.  Bourgogne  père  et  chez  Mil.  Bour- 
gogne fils  en  particulier,  un  nombre  considérable  de  préparations 
de  toutes  sortes  d'insectes,  d'arachnides,  de  crustacés,  de  larves 
diverses,  d'annélides  et  de  vers  de  petit  volume  conservés  en- 
tiers, tels  que  des  puces  et  leurs  larves,  etc.,  etc.  On  y  trouve  on 
nombre  plus  considérable  encore  de  préparations  destinées  à  mon- 
trer l'organisation  de  la  bouche,  des  pattes,  des  téguments,  des 
poils,  des  écailles,  des  organes  génitaux,  des  trachées  dans  les  di- 
vers ordres  de  chacune  de  ces  classes,  aux  diverses  phases  de  larve, 
de  nymphe  et  d'animal  parfait  par  lesquelles  passent  ces  invertébrés. 

Les  trachées  sont  des  (ubes  subdivisés  qui  peuvent  avoir  depuis 
une  épaisseur  qui  les  rend  visibles  à  l'œil  nu  jusqu'à  0"",00i  seule- 
ment. Ces  tubes  se  distinguent  bien  par  la  couleur  noirâtre  que 
sous  le  microscope*  leur  donne  l'air  qui  les  remplit  (voy.  p.  464-465) 
et  par  l'épaississement  spiral  de  leur  paroi  chitineuse  qui  leur 
donne  l'aspect  strié  en  travers.  Leur  teinte  noire  disparaît  après 
quelque  temps  de  séjour  dans  les  liquides  [conservateurs  des 
préparations,  parce  que  ceux-ci  remplacent  l'air  qu*ils  contenaient. 
Toutes  les  préparations  des  tissus  et  des  organes  des  articulés,  faites 
comme  nous  l'avons  vu  dans  la  section  précédente  et  celles  des 
très*petits  articulés  entiers  (fig.  2i3,  p.  756)  montrent  ces  conduits 
et  leur  subdivisions  entre  les  éléments  anatomiques,  à  leur  surface; 
car  les  trachées  ne  pénétrent  pas  dans  la  substance  même  des  élé- 
ments. 

La  résistance  de  la  chitine  aux  actions  décomposantes  rend 
facile   l'exécution    et   la  conservation    de   ces  préparations  que 

h'cUa.  London,  1746,  petit  iii-4",  avec  planches  et  atlas  petit  in-folio,  il91),  qa*i| 
faut  chercher  la  description  des  nombreuses  sortes  de  porte-objet»  (Jobïot), 
de  pinces  à  tenir  (voy.  p.  25) ,  porlcpincelteSf  etc.,  destinés  à  saisir  les  petits 
animaux  et  à  les  placer  sous  la  loupe  fixée  au  porte-loupe^  sous  la  leutille  dflS' 
microKCopcf  ordinaires  universels  (Joblot),  à  une  seule  lentille,  à  demi 
convexes  ou  plan  convexes  {loupes  des  horlogers  et  loupes  des  graveun 
ou  encore  à  trois  k-ntiilcs  biconvexes,  savoir,  Voailaire  (verre  Si 
l*oculairc  actuel; ,  le  vetre  du  milieu  (verre  de  champ  actuel)  et  Ja  le  " 
jectif  de  nos  microscopes). 
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l'on  est  'souvent  appelé  à  faire  à  roccasion  de  recherches  scien- 
tifiques ou  par  curiosité.  L'étalement  convenable  des  parties, 
tout  en  maintenant  leurs  rapports  essentiels,  offre  quelques  dif- 
ficultés. Ces  préparations  se  font,  comme  il  a  été  dit  précédem 
ment  (pages  336  et  386,  §  549),  d'une  manière  générale  et  se  pré- 
test pour  la  plupart  à  remploi  de  la  térébenthine  du  Canada 
comme  véhicule.  (Voy.  p.  369.)  Vouloir  entrer  dans  les  détails  que 
comporte  chaque  ordre  de  préparations,  nous  conduirait  au  delà 
de  toutes  limites  acceptables. 

Du  reste,  les  données  qui  suivent  et  qui  se  rapportent  principa- 
lement à  la  préparation  des  acariens,  sont  applicables  également  à 
celle  d'un  grand  nombre  d'insectes  de  petit  volume,  tels  que  les 
poux,  les  puces,  les  liothés,  les  larves  de  beaucoup  de  ces  petits 
insectes,  les  pucerons,  les  petits  crustacés,  etc.,  se  préparent  éga- 
lement de  la  même  manière. 

Indépendamment  des  recherches  sur  l'histoire  naturelle  et  l'or- 
ganisation des  acariens,  qui  ne  sauraient  être  faites  sans  l'aide 
du  microscope,  il  est  plusieurs  maladies  parasitaires  des  animaux 
et  des  plantes  dont  la  nature  ne  peut  être  déterminée  que  par 
l'examen  microscopique  des  animaux  de  cet  ordre  qui  les  cau- 
sent, ou  par  relui  des  croûtes  et  autres  productions  accidentelles 
retenant  leurs  œufs,  les  enveloppes  provenant  de  mues  succes- 
sives, etc. 

847.  Beaucoup  d'acariens  sont  visibles  à  l'œil  nu,  mais  les  ca- 
ractères essentiels  qui  les  distinguent  ne  sont  saisissables  qu'à  un 
pouvoir  amplifiant  assez  considérable.  Comme  le  microscope  a 
pour  but  de  rendre  perceptibles  des  objets  qui  ne  le  sont  pas  sans 
son  emploi,  ou  certaines  particularités  invisibles  sans  cela  dans 
les  objets  que  nous  apercevons,  le  pouvoir  amplifiant  qu'il  faut 
adopter  pour  ces  études,  doit  toujours  être  proportionné  à  la  peti- 
tesse des  animaux  à  observer.  Les  pouvoirs  amplifiants  néces- 
saires pour  étudier  les  sarcoptes  par  exemple,  sont  ceux  de  150  à 
250  diamètres  environ.  La  structure  de  leur  tête  et  de  quelques 
parties  des  pattes  exige  des  grossissements  de  400  à  500  diamè- 
tres. (Olqeclirs  3  et  3  d'une  part,  puis  4  et  5 d'autre  part;  oculaires 
1,  S  ft  5  ck|9  imeroteopes  de  Nachet.) 

16  et  comme  caractères  zoologiques  de 

liques,  a  été  méconnue  cl  a  fait  né- 

lères.  C'est  ainsi  que  la  disposition 

Qorp»»  leur  symétrie  bilatérale, 
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ainsi  que  celles  de  divers  poils,  etc.,  n  ont  pas  toujours  été  notées 
lorsqu'elles  existent.  De  môme  encore  plusieurs  auteurs  ont  né- 
gligé de  faire  connaître  successivement  et  séparément  la  face  dor- 
sale et  la  face  ventrale  de  ces  arachnides.  Conune  ces  animaux  sont 
très-petits,  transparents,  et  ne  peuvent  être  bien  étudiés  qu'àTaide 
de  la  lumière  transmise,  on  aperçoit  en  même  temps  les  organes 
de  la  face  dorsale  d'une  manière  très-nette  et  ceux  de  la  face  ven- 
trale plus  vaguement  ou  vice  versa.  De  là  est  venu  que  souvent  on 
trouve  les  deux  faces  du  corps  représentées  sur  un  même  plan  par 
une  seule  figure.  Sans  parler  de  la  difficulté  qu'on  éprouve  alors 
pour  étudier  ces  dessins  d'animaux  si  riches  en  détails  anatomi- 
ques,  il  en  est  résulté,  en  outre,  que  parfois  des  organes  situés 
sur  le  dos  ont  été  indiqués  comme  appartenant  à  la  face  ventrale 
ou  vice  versa,  surtout  lorsque  Tanimal  avait  été  aplati  avant  d'être 
dessiné. 

L'animal  doit  être  représenté  comme  on  le  fait  pour  les  autres 
articulés,  c'est-à-dire  vu  par  sa  face  dorsale  d'une  part  et  par  sa 
face  ventrale  d'autre  part.  Pour  l'examiner,  on  le  placera  dans  de 
la  glycérine  pure  ou  étendue  d'eau  ou  d'acide  acétique.  Ce  liquide 
rend  transparents  les  tissus  et  fait  ressortir  avec  la  plus  grande 
netteté  les  parties  du  squelette,  les  plis  et  les  saillies  du  tégument, 
les  poils  et  leurs  tubercules  basilaires,  etc.  On  évite  ainsi  l'obliga- 
tion d'aplatir  l'animal  pour  le  bien  étudier  et  les  déformations  qui 
résultent  de  son  aplatissement.  Bien  que  la  transparence  du  corps 
fasse  qu'on  aperçoit  à  la  fois  sur  le  même  individu  le  dos  et  le 
ventre,  on  distingue  facilement  par  quelques  tours  de  la  vis  mi- 
crométrique ce  qui  appartient  à  l'une  et  à  l'autre  des  faces  du 
corps.  Mais  l'examen  des  divers  organes  est  bien  plus  précis  et 
plus  rapide  quand  on  observe  directement  la  face  du  corps  qui  les 
porte.  (Voy.  g  290,  p.  224.)  La  glycérine  ne  s'évaporant  pas  per- 
met de  garder  la  préparation  aussi  longtemps  qu'il  est  néces- 
saire, et  de  retourner  la  lame  de  verre  que  porte  celle^i  tantôt 
d'un  côté,  tantôt  de  l'autre,  pour  faire  cet  examen. 

En  ce  qui  concerne  l'animal  qu'il  s'agit  de  représenter,  le  dessin 
peut  être  exécuté  de  deux  manières  :  1®  en  figurant  l'objet  qu'on 
veut  faire  connaître  dans  les  situations  accidentelles  où  les  manœu- 
vres de  la  préparation  le  placent  toujours  et  qui  varient  un  peu 
d'un  cas  h  l'autre;  en  dessinant  les  accidents  avec  la  réalité  ;  2®  en 
représentant  les  objets  d'après  un  ensemble  ou  une  succession  de 
préparations,  tels  que  l'étude  a  montré  qu'ils  sont  en  dehors  des 
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accidents  de  préparation,  variant  d'un  cas  à  l'aulre  ;  en  représen- 
tant les  organes  tels  que  Tétude  a'  prouvé  qu'ils  sont  constitués, 
mais  non  tels  que  certains  hasards  de  préparation  les  montrent. 

Quelques  auteurs  adoptent  la  première  manière  de  procéder,  qui 
est  celle  que  suivent  aussi  tous  les  commençants,  en  donnant  pour 
raison  que  les  dessins  anatomiques  étant  faits  d'après  nature  doi- 
vent représenter  les  choses  telles  qu'on  les  voit.  Beaucoup  consi- 
dèrent même  conmie  plus  exacts  que  les  autres  les  dessins  dans 
lesquels  la  représentation  des  organes  est  compliquée  par  celle  des 
objets  que  le  mode  d'examen  qu'on  est  obligé  de  choisir  fait  voir 
en  même  temps  qu'eux.  Mais  en  procédant  ainsi,  l'animal  est  figuré, 
non  tel  qu'il  est  habituellement,  mais  tel  qu'on  l'a  plus  ou  moins 
aplati,  déformé,  etc.  ;  de  telle  sorte  qu'on  ne  retrouve  jamais  en- 
suite une  préparation  semblable  à  ce  dessin  qui  est  donné  comme 
semblable  à  la  nature  ;  en  effet,  les  moyens  employés  pour  faire 
les  observations  modifient  toujours  les  organes  sous  quelques  rap- 
ports. Lorsque,  sous  prétexte  de  représenter  la  nature ^  on  figure 
ainsi  les  déformations  ou  ruptures  qu'on  a  causées  en  cherchant  à 
voir  un  organe,  on  agit  comme  le  feraient  les  dessinateurs  qui,  en 
anatomie  descriptive,  reproduiraient  les  coups  de  scalpel  donnés 
trop  profondément  pendant  la  dissection  d'un  muscle  ou  les  lam- 
beaux de  tissu  adipeux  qui  peuvent  y  rester  adhérents. 

Or,  comme  le  résultat  général  des  études  anatomiques  et  zoolo' 
giques  est  de  montrer  en  définitive  :  i®  qu'il  y  a  régularité  et  sy- 
métrie déterminées  dans  la  disposition  des  organes  ;  2®  que  les  rap' 
ports  entre  ces  derniers  sont  constants,  même  dans  les  cas  d'ano- 
malie ;  que  les  déformations  qui  surviennent  parfois  durant  certaines 
phases  de  l'évolution  naturelle  ont  elles-mêmes  une  constante  au 
milieu  de  leure  variations;  le  mieux  est  donc  de  figurer  les  objets 
anatomiques  sous  ces  aspects,  bien  qu'ils  soient  presque  toujours 
un  peu  dérangés  par  les  moyens  employés  pour  les  voir. 

Du  reste,  les  dissections  faites  pour  vérifier  des  recherches  mon* 
trent  plus  souvent  une  régularité  des  organes  égale  à  celle  des  figures 
qu'elles  ne  conduisent  à  retomber  sur  la  déformation,  due  à  la  pré- 
paration, qu'on  peut  avoir  choisie  pour  type  du  dessin  en  suivant  la 
méthode  opposée.  Comme  somme  toute,  le  résultat  de  l'étude  est  de 
montrer  l'existence  d'une  régularité  et  d'un  ordre  déterminés  dans 
la  constitution  d'un  organe  ou  dans  un  animal  entier,  il  est  certain 
qu'il  faut  suivre  le^  indications  de  cet  ordre  pendant  rézècttlMr^ 
des  figurt's;  c'est  lui  qui  donne  le  type  du  d^ssin^  type  aotor 

C.  RoMx.  ^  MicroNope. 
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quel  viennent  osciller  en  quelque  sorte  les  dérangements  dont 
nous  venons  de  parler.  Cela  vaut  mieux  sans  aucun  doute  que 
de  fixer  par  le  dessin  une  déformation  accidentelle,  fût-ce  même 
la  plus  habituellement  produite;  cette  dernière  manière  de  faire 
laissant  toujours  au  lecteur  l'obligation  de  rétablir  par  Tesprit  la 
symétrie  naturelle,  quand  elle  est  négligée  par  le  dessinateur. 

Étude  microscopique  des  Acariens. 

848.  Les  médecins  et  les  vétérinaires  sont  fréquemment  appelés 
à  observer  des  acariens  autres  même  que  ceux  qui  sont  parasites. 
Vivant  dans  des  objets  qui  servent  à  des  usages  journaliers,  il  n'est 
pas  rare  de  les  rencontrer  sur  des  plaies,  sur  des  pièces  à  pansement 
ou  dans  diverses  déjections.  Ce  sont,  dans  ce  cas,  des  enveloppes 
provenant  de  leurs  mues  qui  ont  été  portées  dans  les  vases,  etc. ,  avec 
des  poussières. 

A  chaque  mue,  en  effet,  leur  enveloppe  chitineuse  extérieure  est 
abandonnée  en  conservant  jusque  dans  les  moindres  détails  les  dis- 
positions anatomiques  caractéristiques  de  Tanimal  ;  elle  ne  s*en 
distingue  que  par  une  transparence  extrême  et  par  une  légèreté 
qui  lui  permet  d'être  emportée  comme  les  particules  de  poussière 
les  plus  petites.  Aussi  trouve-t-on  ces  enveloppes  ou  leurs  frag- 
ments plus  souvent  encore  que  Tanimal  entier  ;  mais,  en  raison  des 
particularités  que  je  viens  do  mentionner  plus  haut,  la  connaissance 
des  caractères  de  Tun  entraîne  celle  des  autres.  11  importe  plus  au 
médecin  qu'on  ne  le  croit  généralement  d'être  bien  pénétré  de  ces 
caractères.  Comme  il  existe  des  affections  parasitaires  animales 
chez  l'homme,  il  faut  que  le  médecin  ne  confonde  pas  avec  le  sar- 
copte de  la  gale,  etc.,  acariens  qui  ne  se  trouvent  sur  nous  qu'acci- 
dentellement et  ne  peuvent  vivre  que  peu  de  temps  sur  la  peau  ou 
sur  les  vêlements  sans  s'y  reproduire.  D'autre  part,  j'ai  vu  combien 
est  grand  le  nombre  de  ceux  qui  croient  que  tous  les  accidents 
singuliers  pour  eux,  et  dont  ils  ne  peuvent  se  rendre  compte,  sont 
dus  à  la  présence  de  quelque  parasite,  jouant  en  quelque  sorte  le 
rôle  de  poison  ou  de  matière  virulente.  11  faut  non-seulement  re- 
pousser ces  croyances  illusoires,  mais  encore  pouvoir  distinguer 
les  acariens  les  uns  des  autres  ,  afin  de  ne  pas  considérer  conuM 
parasite  quelque  articulé  vivant  habituellement  sur  les  objets  ina- 
nimés qui  nous  entourent,  tels  que  les  Tyroghjphes  qui  viennent 
du  fromage  (fig.  194),  de  diverses  poussières,  etc. 


» 
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849.  Pour  étudier  et  préparer  les  acariens,  il  faut  savoir  que 
tous  les  individus  présentent,  pendant  la  durée  de  leur  existence 
hors  de  l'œuf,  trois  étals  qui  se  montrent  brusquement  après  une 
mue  et  chacun  d'une  durée  différente,  bien  que  \ariable  selon  les 
conditions  de  température,  etc.  Les  œufs  sont  des  corpuscules 
ovoïdes  plus  ou  moins  allongés,  quelquefois  un  peu  aplatis  d'un 
cdié,  k  enveloppe  lisse  ou  grenue,  qui  se  trouvent  souvent  mêlés 


Fig.  IM  *. 


aux  individus  déjà  éclos  et  se  voient  dans  leur  corps  ou  avec  eux 
dans  les  préparations  qu'on  en  fait. 

Le  premier  élat  des  individus  éclos  est  celui  de  larve  (de  Geer), 
toujours  hcxupodc,  que  présente  (fig.  195,  b)  l'animal  en  sortant  de 
l'œuf.  Il  est  caractérisé  par  le  volume  de  l'Arachnide,  qui  est  tou- 
jours moindre  que  dans  les  phases  ultérieures  de  l'évolution.  Bien 
que  sa  forme  soit  dans  le  plus  grand  nombre  des  types  analogue 
d'une  espèce  k  l'autre,  les  formes  caractéristiques  ne  commencent 
k  ae  dessiner  qu'après  les  autres  mues  et  particulièrement  lors  de 
celle  qui  met  A  dèGouvert  les  organes  sexuels. 

La  deuxième  état  est  ttlni  de  tn/makt  fDugèa)  (fig.  196).  11  com- 


^*«i  de  nroDugM, 
ilkrleelta 


da  IkriiiM  «HMm,  *-  M 
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prend  les  acariens  octopodeg  tmpvbères  (Dugës),  c'est-à-dire  ceux 
qui  ne  sont  pas  encore  pourvus  d'organes  ae&uels.  Us  se  ressem- 
blent souvent  encore  beaucoup  quel  que  soit  l'espèce  et  même  le 
genre  auquel  ils  appartiennent.  Les  mues  ultérieures  montrent  seules 


qu'ils  appartieinient  ù  des  espèces  dilTéreiites.  On  ne  constate  sur 
eux  aucune  difTérencc  entre  ceux  qui  seront  des  miles  et  ceux  qui 
seront  des  femelles.  Aussi  sont-ce  les  individus  qui  sont  sous  cette 
forme  qu'on  trouve  le  plus  abondamment,  et  souvent,  quel  que  soit 
le  nombre  de  ceux  qu'on  voit,  il  n'y  a  parmi  eux  aucun  de 
ceux  qui  sont  sexuiis;  ces  derniers  n'existant  plus  ou  le  passage  de 
quelques-ujis  d'entre  eux  à  l'élat  sexué  ne  devant  s'opérer  qu'à  une 
période  plus  avancée  de  la  saison  dans  laquelle  on  se  trouve.  Ce 


-.<-...«'■—>>•:«<•....<..■■.■.. ■>.   l>il|>milMillnii 

de  II  jiartic  iMulOriciii-K  <lii  niqis  un  ppu  en  arrii'n!  ilf 
ïuiiiIriiI  do  ('liai|ue  côU;  ilr.  la  llgiM  miWlMiic  ilr>iii  p 
rllr«  ïmr  qiii  Ici  rein|i1il.  (Viiy.  iiiibi  ]>,  7fô.  fit'-  !U0.) 


<1<!  r«cn  iMiur  iiKind-Br  l'ai 


Imrdii  ilu  nalrodn- 
icliiics  que  rcnJ  tmi* 
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Tait  est  commun  pour  les  Cheylètes,  les  Argas,  les  Gamases,  quLl> 
ques  Sarcoptides. 

Le  troisième  des  états  dans  lequel  on  peut  trouver  les  aca- 
riens est  l'élat  adulte 
ou  pubère,  qui  com- 
prend les  individus 
oclopode»  sexués.  Or, 
non-seulcmenl  cette 
forme  embrasse  dans 
chaque  espèce  les 
individus  mâles  (lig. 
197)  et  les  individus 
femelles,  souvent  fort 
différents  les  uns  des 
autres,  comme  chez 
les  Sarcoplides,  mais 
encore  les  fomcUes 
des  Sarcoptûles  avi- 
coles passent  par  deux 
formes  distinctes 
qu'on  rencontre  tou- 
jours réunies  et  vi- 
vant ensemble. 

Ce  sont  :  1°  les 
femelles  découplées 
(fig.  198,  a),  ressem- 
blant beaucoup  aux 
nymphes  et  n'ayant 
pas  encore  des  oi^a- 
nés  générateurs  ex-  ^' 

lemos  (vulve),  ni  de  stemite  en  fer  ft  cheval  ou  semi-lunaire 
mais  possédant  des  organes  d'accouplement  chez  certaines  espèces  ; 
2°  les  femelles  fécondées,  sortant  par  une  mue  consécutive  â  l'accuu* 
picment,  de  l'enveloppe  du  précédent  état,  ont  une  conformation 
et  des  dimensions  très-difTérentes  de  celles  des  premières,  d'une 
part,  de  celles  des  mAles,  d'autre  part;  elles  sont  pourvues  des  or- 


*  Pmrlnjth^UiHlet  glandarintu.  Ch.  R.   el   Koch.  (Denntleichni  (i 
<  mâle  pris  sur  le  Crii  et  la  Groi-Bec.  A  drailc  eti   rapréMor*  ' 
31?  du   frnrlaphullodn   profiau$  (Ch.   Kdbio),  tlnnl  inr  I*  n 
iiucoup  d'aulrei  pauereou. 
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Flf.im.~ii.PeiMll(>  accouplée  du  Proclophylladei  glaiidar 
inlrual  lu-dcitoDi  d'elle  uii  mJk  b  qui  lui  «it  flié  et  donl  an  mil  le  pénli  lar  !• 
hi(iM  inMiane  du  corpi.  Deuin  de  Lackerbauer. 
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ganes  sexuels  (luWe),  avec  les  pièces  solides   qui   l'accompa- 
gnent {flg.  199),  tels  que  le  sternJte  ea  fer  à  cheval,  etc.  ;  elles 


Fig.  190.  —  Femelle  Heondéa  de  l'efpéce  pr^cAdenle  monlnnl  II  mlie  longitudinale 
■unDooMe  d'an  ittniltaen  (ericbecil  et  en  fr  deux  loiiitt  )p|)enilicet  poitérieun,  elt.., 
que  n'ont  pei  lee  femelln  leemipUa.  a.  Poil  littnl  oec  un  piquant. 

montrent  souvent  un  on  plusieurs  œufs  visibles  dans  l'abdomen. 
IiM  mâleo  it  Im  JjB— |]ff  ■■!        ifl  flibiiaent  plus  de  mues. 
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850.  Ceux  de  ces  animaux  dont  le  volume  atteint  ou  dépasse  une* 
longueur  de  1  millimètre  doivent  être  préparés  dans  la  térébenthine 
du  Canada,  en  procédant  comme  il  a  été  dit  plus  haut  (p.  336  et  385) . 
Quand  leui*s  pièces  squelettiques  sont  de  teinte  foncée,  comme  chez 
les  Oribates,  les  Ixodcs,  beaucoup  de  Gamases,  diverses  Aranéides 
de  petit  volume,  etc.,  ce  véhicule  est  particulièrement  utile  en  rai- 
son de  la  transparence  qu*il  donne  à  ces  parties. 

11  est  souvent  utile  de  vider  les  animaux  précédents,  comme  le 
font  les  préparateurs  d'objets  microscopiques,  ce  que  l'on  exécute 
en  les  comprimant  graduellement  entre  le  porte-objet  et  la  lamelle 
mince;  car  autrement  ils  ne  sont  pas  assez  transparents  pour  que 
tous  les  détails  qui  doivent  être  étudiés  soient  bien  visibles.  Néan- 
moins, il  faut  toujours  en  préparer  en  les  laissant  dans  leur  état 
d'intégrité,  et  de  manière  à  les  observer  sur  leurs  faces  ventrales 
et  dorsales.  Quand  on  n*a  qu'un  petit  nombre  d'individus  à  sa  dis* 
position,  il  faut  choisir  des  porte-objets  assez  minces  pour  que  la 
préparation  puisse  être  retournée,  afin  d'étudier  le  même  animal 
sur  l'une  et  l'autre  face  alternativement,  avec  un  objectif  suffisam- 
ment puissant.  (Voy.  g  290,  p.  224). 

Ceux  des  animaux  qui,  comme  les  Chcylettcs,  quelques  Tyrogly- 
phes,  les  Carpoglyphes,  etc.,  ont  des  téguments  très-minces  et  se 
plissant  aisément  dans  les  liquides  conservateurs,  doivent  parfois 
être  vidés  et  étalés  dans  ces  derniers  à  l'aide  des  instruments  par- 
ticuliers et  des  poids  qui  pressent  sur  le  couvre-objet  avant  et  pen- 
dant l'application  du  bitume.  (Voy.  p.  536  et  585.) 

Cependant,  pour  divers  de  ces  animaux,  le  mélange  d'acide  acé- 
tique et  de  glycérine,  avec  prédominance  de  l'acide  sur  cette  der- 
nière, permet  de  lesconserver  sans  plissement  ultérieur,  après  qu'on 
a  déterminé  rétalemcnt  de  leurs  membres  par  une  pression  conve- 
nablement graduée.  La  gélatine  glycérinée  (p.  375),  avec  addition 
d'un  peu  d'acide  acétique  au  moment  où  celle-ci  est  fondue,  permet 
aussi  d'obtenir  le  même  résultat. 

Tour  les  divers  individus  dos  espèces  qui  ne  dépassent  pas  une 
longueur  de  1  millimètre  ou  environ,  connue  la  plupart  des  sar- 
coptides,  le  mélange  de  glycérine  ou  d'acide  acétique,  avec  ou  sans 
addition  de  sirop  de  <;lycuse  ou  de  sucre,  suivant  la  recommanda- 
tion de  M.  Assier  de  Pompignnn,  sufiit  pour  les  conserver  avec  un 
degré  convenable  de  tnuisparence. 

Une  légère  pression  exej'cèe  sur  le  couvre-objet,  soit  avec  les  ai 
guilles  à  dissection,  soit  avec  des  poids,  suffit  pour  étaler  les  mem 
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bres  de  ranimai  sans  écraser  celui-ci.  Pour  la  quantité  de  liquide 
à  employer  et  Tapplication  des  hits,  on  prend  les  précautions  indi- 
quées précédemment  (p.  582  à  584).  L'emploi  de  la  quantité  du 
liquide  exactement  convenable  pour  remplir  sans  déborder  le  cou- 
vre-objet, l'espace  compris  entre  lui  et  le  porte-objet  est  une  dos 
conditions  les  plus  importantes  pour  obtenir  rélalemcnt  des  pattes, 
sans  écrasement  du  corps,  étalement  qui  est  une  opération  impor- 
tante de  la  préparation,  et  souvent  des  plus  difficiles  à  accomplir. 

Il  est  souvent  avantageux  de  laisser  mourir  ces  acariens  dans  l'al- 
cool, mêle  ou  non  d*éther  ou  d'essence  de  térébenthine  rectifiée,  en- 
tre deux  lames  de  verre  un  peu  écartées,  et  de  les  y  laisser  séjourner 
un  quartd'heure  au  moins  avant  de  les  soumettre  u  la  préparation  dé- 
finitive, lisse  débarrassent  ainsi  dos  impuretés  qu'ils  emportent  avec 
eux;  ils  étendent  régulièrement  leurs  membres  par  suite  de  la  pression 
du  verre,  et  contractent  par  cette  immersion  préalable  une  grande 
tendance  h  l'imbibition  immédiate  et  complète  dans  le  liquide  conser« 
vateur.  Les  quelques  petites  bulles  d'air  qu'on  peut  ainsi  clore  par 
mégarde  ou  qui  restent  adhérentes  aux  animaux  et  surtout  aux  en- 
veloppes provenant  de  leur  mue,  ne  doivent  pas  préoccuper;  elles 
disparaissent  au  bout  de  quelques  jours.  Cette  dissolution  de  Tair 
se  produit  sans  remploi  préalable  de  Talcool,  et  semble  tenir  à 
la  présence  de  l'acide  acétique  dans  le  liquide.  Ces  bulles  d'air  sont 
bien  plus  nombreuses  et  sont  souvent  gênantes  quand,  avant  l'ad- 
dition de  la  glycérine  acidulée,  on  a  mis  les  acariens  dans  l'eau. 

Il  ne  faut  pas  éliminer  des  préparations  destinées  aux  recherches 
scientifiques  les  enveloppes  chitineuses  provenant  de  la  mue  des 
individus  impubères,  parce  qu'elles  se  prêtent  par  leur  extrême 
transparence  à  l'étude,  sous  de  forts  grossissements,  d'un  grand 
nombre  de  détails  anatomiques  relatifs  à  la  structure  des  poils, 
des  pattes  et  du  rostre. 

Il  est  des  petits  insectes,  crustacés,  arachnides,  etc.,  qu'il  faut 
plonger  quelques  heures  dans  l'essence  de  térébenthine  ou  l'alcool  ; 
ensuite,  on  les  place  sur  la  lame  dans  une  gouttelette  suflisani- 
ment  visqueuse  de  baume  du  Canada  ou  de  té]*ébenthine  de  Venise, 
ou  même  de  vernis  copal  à  l'essence  d'aspic  (page  579),  puis  il 
faut  apposer  la  lamelle,  presser  et  laisser  sécher. 

Si  on  veut  les  vider  préalablement,  pour  donner  à  leurs  tégu- 
ments une  netteté  plus  grande,  l'opération  se  fait  sur  la  platine  du 
microscope  de  dissection,  en  pressant  doucement  VuA* 
deux  lames  de  verre  dans  une  goutte  d'esaenca  à 
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jusqu'à  ce  que  tous  les  viscères  soient  sortis  par  l'orifice  anal,  la 
bouche  ou  les  articulations  des  pattes.  Le  séjour  préalable  de  quel- 
ques heures  dans  la  térébenthine  ou  Talcool  devient  inutile  dans 
ce  cas.  Ces  procédés  sont  naturellement  applicables  à  la  prépara- 
tion des  diverses  parties  des  articulés,  tels  que  les  tarses,  les  an- 
tennes, les  poils,  les  piquants,  etc. 

851.  Dans  ces  études  on  observera  que  chez  les  acariens,  le 
rostre^  à  tort  appelé  tête^  langue^  etc.,  se  compose,  ainsi  qiie  sur 
les  autres  arachnides  :  i^  de  deux  mâchoires  ou  maxilles,  placées 
en  arriére,  presque  toujours  transversales,  soudées  ensemble  sur 
la  ligne  médiane  ;  2^  de  deux  palpex  maxillaires^  organes  parfois 
les  plus  volumineux  de  tous  ceux  du  rostre,  dont  ils  forment  les 
côtés,  et  qui  s'étendent  de  la  base  au  sommet  ;  5®  d'une  lèvre  infé- 
rieure membraneuse,  plus  courte  que  les  palpes,  et  dont  la  base 
adhère  aux  mâchoires  et  au  bord  interne  des  palpes;  la  lèvre  porte 
en  arrière  le  menton,  et  au  milieu  de  sa  face  supérieure  une  lan- 
guette ou  ligule  ;  A^  de  deux  mandibules  ordinairement  volumi- 
neuses et  conoîdes,  dont  l'extrémité  dépasse  le  bord  antérieur  de  la 
lèvre,  et  dont  la  base  adhère  au  fond  du  camérostome  ;  elles  repo. 
sent  sur  la  face  supérieure  de  la  lèvre  comme  sur  un  plancher,  et 
elles  constituent  la  partie  dorsale  la  plus  épaisse  du  rostre,  dont 
les  côtés  sont  bordés  par  les  palpes.  (Ch.  Robin,  1859.) 

On  isolera  le  rostre,  et  on  le  préparera  à  part  après  une  corn» 
pression  plus  ou  moins  forte,  pour  l'examiner  sous  les  plus  forts 
grossissements,  plusieurs  détails  de  sa  structure  ne  pouvant  être  vus 
autrement.  C'est  ce  qu'exigont  surtout  les  sarcoptes,  les  simonées, 
les  psoroptes,  etc.  Dans  les  espèces  volumineuses  ,  le  rostre  et  les 
pattes  ne  s'étalant  pas  convenablement  quand  on  prépare  l'animal 
entier,  il  est  nécessaire  aussi  de  le  préparer  isolément. 

Chez  les  Sarcoptides,  on  trouve  dans  toutes  les  espèces  cinq  par- 
ties pour  chaque  patte,  comme  sur  les  insectes.  Chacune  de  ces 
parties  est  conâtituée  sur  le  même  type,  de  la  première  à  la  seconde 
paire  de  pattes,  puis  de  celles-ci  aux  deux  dernières  paires,  et  enfin 
d'une  espèce  à  une  autre  espèce,  malgré  les  différences  considéra- 
bles de  forme,  d'épaisseur  et  de  longueur  de  ces  organes  dans 
chaque  genre.  Ce  sont  :  1°  la  hanche  ou  rotule;  2^  V exinguinal  ou 
trochnntcr;  5^  le  fémoral  ou  cuisse.  Le  fémoral  ou  cuisse  est  divisé 
en  deux  pièces  articulées,  ainsi  que  la  jambe,  qui  alors  offre  deux 
articles,  le  génual  et  le  tibial,  chez  les  Dermanyssus,  qu'on  peut 
trouver  comme  parasites  sur  les  oiseaux  domestiques,  le  cheval  el 
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même  temporairement  sur  l'homme;  cette  disposition  porte  à  sept 
articles  les  pièces  des  pattes  de  certains  acariens,  nombre  qu'on  voit 
cheiles  Aranéides  ;  i^  h  jambe;  5°  la  pièce  solide  du  tarse  ou  pied^ 
toujours  conique,  courbe  ou  allongée,  terminée  par  deux  pointes 
mousses  dans  le& Sarcoptes^  les  Psoroptes,  etc.,  chez  lesquels  elle  est 
très-courte  et  à  large  base  circulaire.  Le  tarse  se  reconnaît  aux 
crochets  pectines  ou  non,  aux  caroncules,  aux  ventouses  avec  ou 
sans  crochets,  ou  aux  longues  soies  qu*il  porte  comme  appendices 
terminaux,  et  qui  sont  caduques  dans  quelques  espèces,  telles  que 
le  Sarcopieit  mutaru.  (Lanquetinet  Ch.  Robin.) 

Le  céphalothorax  offre  souvent  quatre  anneaux  distincts,  au  moins 
à  un  certain  âge.  La  vulve  est  toiyours  portée  par  le  troisième  an* 
neau,  et  elle  n*est  pas  située  à  Textrémité  postérieure  de  Tabdo- 
men,  tandis  que  les  organes  génitaux  mâles  dépendent  du  quatrième 
anneau.  Ces  organes  sont  placés  à  la  face  ventrale  du  corps. 

Les  saillies  tuberculeuses  du  tégument  sont  une  modification  de 
ses  plis  réguliers,  et  ne  sont  pas  analogues  aux  poils.  Les  vrais  poils 
offrent,  d  une  espèce  à  l'autre,  des  différences  de  distribution  sur 
le  corps  et  sur  les  pattes,  différences  qu'on  peut  ramener  cepen- 
dant à  un  même  type. 

Les  poils  sont  insérés  à  Taide  d*un  tubercule,  ou  d'une  petite 
plaque  tuberculeuse  circulaire,  saillante  à  la  surface  du  tégument. 
Souvent  l'appendice  se  brise  au  ras  de  ceux-ci,  qui  se  présentent 
alors  sous  forme  d'une  petite  pièce  circulaire,  avec  un  point  bril- 
lant, central,  rond,  simulant  un  trou. 

Une  fois  accomplie  la  mue  qui  laisse  sortir  les  mâles  ou  les  fe- 
melles pourvus  d'organes  sexuels,  on  ne  voit  plus  s'en  produire 
d'autre.  lie  nombre  des  mues  que  subit  chaque  individu  dans  le 
cours  de  son  existence  ne  correspond  pas  à  celui  des  états  succes- 
sifs offerts  par  chaque  Arachnide.  On  voit,  en  effet,  une  mue  ou 
deux  avoir  lieu,  après  chacune  desquelles  l'animal  conserve  encore, 
soit  l'état  de  larve  hexapode,  soit  l'état  de  nymphe  impubère 
(p.  756).  Chaque  mue  est  annoncée  par  l'immobilité  dans  laquelle 
reste  l'animal.  La  première  commence  sur  beaucoup  d'espèces 
Ters  le  quatrième  jour  après  l'issue  hors  de  l'œuf  de  l'individu 
hexapode,  et  l'animal  reste  environ  trois  jours  dans  l'immobi- 
lité avant  d'abandonner  son  premier  tégument  chitineux.  Cette  im- 
mobilité est  de  trois  à  cinq  jours  pour  les  autres  mues,  avec  des 
périodes  d'activité  entre  chaque  mue,  qui  sont  de  six  à  dix  jours 
au  moins  sur  les  Tyroglyphes  et  les  Glyciphages. 
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On  préparera  des  individus  immobiles,  avec  leur  rostre  et  leurs 
pattes  retirés  du  tégument  qu'ils  vont  abandonner,  et  repliés  avec 
leurs  poils  sous  le  corps.  C'est  par  une  déchirure  de  la  partie  laté- 
rale ou  dorsale  du  tégument  que  Tanimal  abandonne  sa  précédente 
enveloppe  cliitineuse.  (Voy.  Ch.  Roliin,  Comptes  rendtis  des  séanceM 
de  r Académie  des  sciences.  Paris,  1850  et  1808,  et  A.  Fumouze, 
Thèse  sur  la  cantharide  officinale;  Paris,  1867,  in4*,  p.  45.) 

C'est  aussi  par  une  déchirure  de  leur  carapace  entre  le  céphalo- 
thorax et  l'abdomen  que  les  Crustacés  soilent  ainsi,  avec  une  nou- 
velle coque  déjà  produite,  mais  encore  molle  et  avec  une  pellicule 
muqueuse  interposée  à  la  nouvelle  et  à  l'ancienne. 

L'ordre  des  Acariens  tel  qu'il  est  adopté  aujourd'hui  embrasse 
tous  les  animaux  compris  dans  le  genre  Acarus  de  Linné. 
Reaucoup  d'écrits,  même  des  plus  modernes,  parlent  souvent  des 
espèces  de  ce  genre  comme  s'il  pouvait  être  maintenu.  Mais 
il  est  trés-imporlant  de  rappeler  que  le  genre  Acanis  n'existe  plus 
en  fait  et  que  depuis  assez  longtemps  déjà  nulle  des  espèces  de  l'or- 
dre des  Acariens  n'y  rentre  ;  car  les  Acanis  de  la  gale  déterminant 
des  affections  cutanées  diverses  chez  les  animaux  domestiques  sont 
devenus  des  espèces  des  genres  Sarcoptes  (Litreille),  Psoroptes 
(Gervais),  Sijmbiotus  (Gerlach),  etc.  ;  les  Acarus  du  fromage,  des 
poussières  des  collections,  des  pelleteries,  etc.,  rentrent  dans  les 
genres  Tyroglyphus  (Latrcille),  Glyciphagus  (lleringl,  et  ainsi  des 
autres  (1). 

Les  Ixodes  se  distinguent  facilement  des  Sarcoptides  par  la 


*  Jdblnt  [Description  dr.  plusieurs  nouveaux  microscopes^  avec  des  observaiiong 
sur  une  multitude  d'insectes.  Paris,  1 710,  cl  Observations  d'histoire  naturelle. 
Paris,  17J4,  in- V,  l.  I,  pi.  \)  ««l  10)  a,  sous  h»  nom  de  mite  vagabtmde,  (igrurt:  un 
Tyro^'lyphi'  nronnaissahle  à  si^s  K  paUes,  an  pli  dorsal  qui  se  trouve  entre  la  2« 
et  la  .7'  paire  de  pattes,  à  la  tonne  générale  du  rostre,  et  à  la  di>tril>ution  des  poils. 
Sa  li^nre  de  la  tuitr  domestique  est  pins  mauvaise  Sous  le  nom  de  pou  du  serin 
de  (lanarie,  il  reprrsente  d'une  manière  roconnnissaMe  un  Dcrmanysse;  mais, 
connue  à  la  mite  préen lente,  il  met  sur  le  rostre  des  \cux  qui  irexistent  pas.  \\ 
en  est  de  mr'me  de  LedcnufiUer,  dans  >a  li^'ure  des  mites  du  miel,  auxqucUes  il 
ne  donne  que  0  luittes,  liien  que  la  l'orme  du  corps,  la  disposition  des  puils  et 
du  pli  tran>versi'  d<»rsal  fass<'nt  ri'connaître  aisrment  qu'il  s'agit  là  des  Tyn>- 
f:lyplies  (l.edermiiller,  Miluoshtpischr  iiemuths,  etc.  Nuremlxu'g,  i7C»5,  in^l'*, 
I"  iiailiè,  p.  (;«.  pi.  33.  l\^.  ">..  J(d)lot  p.  *22,  pi.  8  .\CC:  a  décrit  et  représenta 
aussi  d'une  manière  reconnais>able  la  nymphe  octopotle  du  Dermanyssus  hi*licis 
sous  I<.'  nom  de  mile  de  ta  limace  des  caves,  et  qu'on  trouve  également  sur  les 
escargots,  etc;  cet  animal  avait  déjà  été  vu  par  Héaumur  (Mémoires  de  VAcadé^ 
mie  des  sciences,  1710). 


EXAXEN  DES  PRÈPARAnOIlS  Ii'AaniE>'S.  T» 

lorme  des  palpes  de  leur  grosse  Une  hérissée,  en  iormc  de 


Fig.WO-. 

*  Niin[>1ic  d'UrjbitP,  Tue  par  11  force  lentnla,  ptusit  900  r<ii>>.  a.  Lr 
lUpaue  en  liant  ans  petite  hanlure  membraneuse  el  L'une  an  nianilibul 
k,  accldrnlellemenl  iiillante.  «.  S(l|;inBtf  envoyant  une  groue  tni'hée  Ter 
U  bâte  du  TMtre  et  nne  lulre  dini  l'abdonicn  (/t  uù  elle  w  iiitidiTiie.  I.  '. 
«er»l  el  iifiimiTe  itemil  enTDiant  une  liranehe  i  la  ba«  du  1"  trtlcle 
dei  paltn  dea  1  preniim  paire*,  b.  l»  paire  da  piltet  dnnl  le  3-  article 
par  un  erachcl.  e,  g,h.  Les  iBltei  dea  trnia  derniém  pliroi  témiBiH  p 
Innte  dont  Ip  pi^icule  porte  t  pelilj  crochela.  i,  ilppoidics  elinlbnait  mi 
Map  d'Oribatn,  |«rté  par  lei  cAtéi  do  coqn  ub  pou  «a  aorUrib  '*■ 
mi^  pairs.  ».  l'uil  iiUral.  L  Arriéra  du  corpi  n«c  lai  paUi 
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cuiller,  et  par  leur  bouclier  dorsal,  ainsi  que  par  leurs  tradiées. 
Les  Gamasides  se  distinguent  des  Sarcoptides,  par  leurs  palpes 
filiformes,  à  cinq  articles,  d  épaisseur  égale,  par  leurs  pattes  à  sept 
articles  et  par  leurs  trachées.  Les  nymphes  de  ces  animaux  vivent 
paifois  en  parasites  sur  l'homme,  dans  les  pa\ s  chauds,  et  aussi 
en  Europe  pend.-mt  Tété. 

Les  Oribatides  sont  distincts  des  Sarcoptides,  par  la  dureté  de 
leur  enveloppe  extérieure  (bouclier  ou  cuirassej,  et  leurs  palpes 
à  cinq  articles  velus  et  par  leurs  trachées. 

Parmi  les  Acariens  qui  peuvent  accidentellement  se  trouver  sur 
l'homme,  je  citerai  le  suivant  qui  nra  été  envoyé  en  1867  par 
H.  le  docteur  lloyel  (de  Saint-Benoit-du-Saulti.  Il  s'était  multi- 
plié en  quantité  innombrable  dans  les  tas  de  blé  nouvellement 
égrené,  et  avait  déterminé  un  prurit  ayant  duré  plusieurs  jours  sur 
les  individus  qui  maniaient  le  grain  ou  vivaient  dans  le  voisinage 
de  ses  amas.  Un  examen  attentif  fit  voir  a  M.  RoVet  que  la  cause 
de  ces  accidents  était  un  parasite. 

L  étude  de  celui-ci  m'a  fait  reconnaître  que  c'était  une  nymplie 
(individu  oclopode  non  sexué)  ressemblant  aux  nymphes  des  Orl- 
bâtes.  Ici  la  plupart  avaient  une  longueur  de  0""",20  à  0"",25  et- 
une  largeur  de  0<"'",08  ;  une  teinle  jaune  rougeâtre  avec  un  rostre 
massif,  à  mandibules  grêles  en  stylet  (fig.  t200,  k). 
Bien  que  les  pal|)es  des  Sarcoptides  n'aient  que  trois  articles  el 

leurs  pattes  cinq,  ces  animaux  se  dislin- 
^^nent  facilement  aussi  des  Cheyiètes,  qui 
>ont  des  Acariens  grisâtres  d*un  volume 
qui  varii^  de  trois  dixièmes  de  millimètre 
à  un  millimètre  environ;  Corps  (fig.  SOI) 
milice,  aplati  sur  le  dos  et  sous  le  ventre, 
très-mou,  non  cuirassé,  sans  yeux, /x^tfrvM 
de  trachées  qui  mut  trè^-apparefUes^  avec 
un  sillon  circulaire  immédiatement  en 
avant  de  la  troisième  paire  de  pattes  et 
mi  autre  entre  le  corps  et  le  rostre.  Roê^ 
tre  énorme,  à  mâchoires  inermes  poi^ 


Ki^' 


i.aii  iiik  KffiH  u)  r.iis  cl  VII  .le  tant  de  gros  palpes  maxillaires  latéraoî. 


«lo»  ( v«y.  aus^i  ii«.  iu.  p.T.iij.)  <;,„ioïde8,  à  trois  articles  libres,  non 
dès  à  la  lèvre  ;  le  dernier  article  tenniné  par  deux  styln 
falciformes  et  le  deuxième  par  un  seul  qui  est  mousse,  fslcib 
bi  ou  trituberciileux  à  sa  base.  Lèvre:  étroite  en  pointe, 
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neuse,  temiRée  de  chaque  cAtù  par  un  palpe  labûl  épais  muni  de 
deux  poils  à  sa  face  inféricurG  el  d'une  laugudtc  lancéolée  ù  su 
race  supérieure.  Mandibidei  grêles  à  onglets  minces,  non  dentés. 

853.  Les  Sarcoptidei  (Suiiili^wal.  Corupeclus  arachnidum,  1855), 
ayant  pour  type  le  genre  Sarcopte  sont  des  acariens  sans  yeux,  ni 
trachées,  à  corps  mou,  à  tégument  lisse,  ou  hérissé  de  saillies  (fig. 
202,  203  et  204),  Irès-finemeut  grenu  ou  plissé  ayant  un  rostre  ou 
appareil  buccal  pounu  de  mandibules  propres  à  ditiser  ou  l'i  pi- 
quer, reposant  sur  une  lèvre  mince,  plus  ou  moins  soudée  à  des 
palpes  maxillaires  à  trois  articles  ;  pounus  de  pattes  à  cinq  articles 
avec  un  tarse  terminé  par  une  ventouse  avec  ou  sans  crochet,  ou 
par  un  crochet  seulement ,  ou  enfin  par  un  ou  deux  longs  poils 
qui  peuvent  manquer  d'un  sexe  à  l'autre. 

Dans  cette  Tainille  rentre  les  genres  Tyroprlyphe,  Glycipliage,  Car- 


Grostie  KU  fois. 

pogljlihe,  Psorople,  Symbiote,  Sarcopte  *,  Demodex  ou  Simonêe, 

eaMg,  etc.   London,  17G0.  Finh  cililion, 

lOnio  sur  raniinalciilc  'Il's  ]iii>tiili's  de  li 

wat  bCiucoiip  (le  personnes  d'At'CS.  de  iP\C3  cl  de 

>•  décrit  imiMrfaiIcmrnt  (p.   <tit>  à   11?, 

wtannùmble,  an»!  bien  que  la  mite 

''wlfiilr  de  la  eile,   mais  il  n'a  pu 

t  que  la  dérauTertc  àe  cel  ani- 

<Ue«  interne»,  rcconmundent 


168  EUSE:i  des  PRËP-UIATIO^S  DE  S.UlCOrTBS. 

qu'on  IrouvG  daus  les  follicules  pîleui  de  rhomme  el  du  chîeo 


i'ig.  m. 


EUl.  —  Lî  Sarcopte  ia3l«  tu  par  la 
Tsnlnle  *u  mboe  groulueBient. 


(flg.  305).  C'est  cet  acarien  {Simonea  ou  acarvt  folliculorum)  qui 
sur  te  chien  cause  )a  maladie  appelée  le  rouge,  ou  pénétrant  entre 
le  poil  et  son  follicule,  l'our  le  préparer  on  exprime  lt<  contenu  des 
folliculeM  pileux,  di;  reux  du  duvet,  de  la  peau  du  nez  ou  des  jou»s, 
sur  riiumme;  on  ditisocic  dans  l'eau  pure  ou  alcoolisée  ou  aci- 
dulée la  malÎL're  uxpuUî'e.  On  lea  cherche  d'abord  à  un  faible  gfru»- 
aissemeiit ,  pour  se  senir  ensuite  des  plus  forts  (p.  36G).  On  peut 
les  préparer  dans  la  {gélatine  (çlycérinéc.  La  glycérine  acidulée  les 
fait  à  la  longue  se  resserrer. 

Les  Sarcoptidei  avicoles  ont  des  •affinités  avec  les  Si/mhiaUê,  les 
Sarcoptes  et  les  l'ioroplet,  par  les  analogies  que  présentent  des 
uns  aux  autres  les  sillons  de  leurs  tL-gumcnt^,  et  par  l'existence 
clici  les  uns  et  les  autres  de  plaques  granuleuses  dorsales  ;  mais  ils 
en  diffèrent  beaucoup  par  la  forme  de  iour  corps,  par  la  disposi- 
tion de  leurs  lèvres,  de  Irurs  palj>es  maiillalivs,  de  leurs  mandi- 
bules, de  leurs  organes  génitaux  et  liurtout  de  leurs  pattos. 

A  ces  iloniiers  égards,  ils  se  rapproclient  davantage  des  Tyrogly- 
plics  (lig.  194)  cl  surtout  des  lilyciphages  ;  mais  ils  se  distinguent 

coiilii:  lu  ([nlir  les  liitiiii»,  l«s  ItHiitK  et  los  imcliiHis  avci'  li'  soufre,  lo  Titriolf  le 
im.Tciii'c,  le  xuhliiw'',  lus  m-I»,  Ii'k  |iii''ci|>iiii<,  rcmiilus  in'iii'trBiiis  et  corrodantE 
(jui  altclKai'-nl  In  VL-riiiiiii.-  dans  In  iii-hii.  El  ii'cii  ait  pas  quosiimi  ilaiis  Mil  autre 
liïi-e  :  Km/^uffemml  far  the  mirnurtiiir,  l^iidiin,  lîiô.  Il  y  ligm-e  teuleinent 
it'uprùf  lin  ili-Ntiii  cnviiyp  |kii'  lluili,  làaat  le  ihhii  iIu  prdkulm , 
([ui  [lariili  ûtiv  celui  du  lu  l'ipisli-dlu  ou  un  uuiru  voi^iti. 
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aisément  de  ces  derniers,  qui  onl  le  té^ment  lisse  ou  grenu,  sans 
sillons  ni  plaques  granuleuses  de  l'ëpistome  et  thoraco-abdomi- 
nalr,  et  qui  de  plus  ont  le  corps  de 
forme  plus  massive.  Enfin  les  larves 
et  les  nymphes  diffèrent  plus  des  in- 
dividus sexués,  et  les  mâles  difTërent 
plus  des  femelle:)  sur  les  Sarcoptides 
avicoie»  que  chez  les  Sarcoptes ,  les 
Symbiotcs,  les  Psoroptes,  les  Tyrogly- 
plies  et  les  Ulyciphnges. 

Les  SaTc(^tidet  avicole»  se  trouvent  . 
surtout  entre  les  barbes  des  rémiges 
et  des  tectrices  d'un  très-grand  nom- 
bre d'oiseaux.  Il  ne  faut  pas  les  con- 
fondre avec  le  Sarcoptet  mvlaas,  dé-  , 
couvert  par  Lanquelin  et  Ch.   Bobin 

dans  les  croates  d'une  forme  de  gale  observée  pour  la  première 
fois  par  Beynal . 

Pour  étudier  ces  croûtes,  il  faut  les  laisser  tremper  quelques 
heures  dans  un  mélange  à  parties  égales  d'eau,  d'acide  acétique  et 
d'alcoo).  On  les  dissocie  ensuite  et  on  les  eiaminc  sous  un  faible 
grossissement,  puis  avec  le  prisme  redresseur,  on  isole  les  anîmaui 
des  cellules  êpitbéliales  el  autres  corpuscules  qui  les  accompa- 
gnent. (Voy.  p.  566  el  556.) 

ART.  I".  ^tnS  bES  TAnOlGHADeS,  DES  GNTOIIOSTUCËS  ET  DES  ROTIFÈREfi 

OU   ROTATEL'BS. 

853,  Parmi  les  animaux  microscopiques,  les  Tardigrades  com- 
posent un  ordro  de  la  classe  des  Arachnides  qui  se  r.inge  i,  la  suite 
de  Tordre  des  Acariens. 

Les  Rotateurs  ou  Rolifêres,  comprenant  les  Brachions,  les  Systo- 
lides,  etc.,  forment  une  classe  venant  après  les  Crustacés,  ou  un 
ordre  de  celte  classe  se  plaçant  à  la  suite  des  Entomoslracès,  d'où 
le  nom  de  Crustacés  ciliés  qui  leur  a  parfois  élé  attribué. 

Parmi  les  Entotuoitracéi  microscopiques  qui  se  reuconlrent  fré- 
quemment dans  les  eaux  servant  h  l'étude  des  infusoires,  du  dévelop- 
pement embryogénique  de  divers  animaui,  etc. ,  on  doit  signaler  les 
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Cyclopsj  les  Daphnies,  les  Lyncées,  lesCypris,  etc.,  autrefois  presque 
tous  appelés  Monocles  (Monoadus). 

Le  Monocle  où  Lyncée  (Mœi.  striatus ,  Jurine.  LynceuM  striaius, 
Desm.)  a  un  tégument  marqué  de  lignes  réticulées  en  jmosaiqae.  Il 
atteint  0"^,50.  Malgré  leur  nom  de  monocle^  ces  articulés  ont  deux 
yeux  noirs  de  grandeurs  différentes  et  enfoncés  sous  leur  carapace. 
Le  rostre  est  pointu  et  suit  la  forme  convexe  de  i*enveloppe  ;  au-des- 
sous de  lui  est  un  second  appendice  plus  court  et  terminé  par  des 
soies,  puis  viennent  les  deux  antennes,  portant  également  des  soies  à 
leurs  extrémités.  Quatre  branchies  sont  placées  sur  le  même  rang  à 
l'intérieur  de  la  carapace,  et  servent  à  imprimer  un  mouvement  cir- 
culaire à  Tammal  ;  quelquefois  même  elles  paraissent  lui  servir  à 
grimper  le  long  des  petites  tiges  sur  lesquelles  il  se  fixe  en  les  sai- 
sissant entre  les  bords  de  son  test.  A  la  partie  postérieure  se 
trouve  un  appendice,  avec  des  poils,  armé  de  deux  crochets,  et  por> 
tant  à  sa  base  trois  petites  dents.  On  aperçoit  le  canal  intestinal  et 
la  nourriture  qui  le  parcourt,  ainsi  que  le  cœur  ovoïde  placé  der- 
rière la  tète  et  doué  d'un  mouvement  pulsatile  rapide. 

Les  Lyncées  se  trouvent  pendant  l'été  dans  les  mares,  les  étangs 
et  les  flaques  d'eau  de  pluie.  L*ovaire  est  unique.  Les  petits  vivent 
avec  les  adultes,et  au  moindre  danger  se  précipitent  vers  leur  mère, 
qui  les  remet  à  l'abri  dans  sa  coquille  ou  carapace,  de  même  que 
les  jeunes  écrevisses  se  suspendent  sous  l'abdomen  maternel  par 
l'une  de  leurs  pinces. 

Le  Cycbpe  à  quatre  cornes  ou  moucheron  (Veau  {Cyclops  vulgaris 
Desmarets,  Monoculus  quculricotnisL.;  Pediculus  aqtuUicus, Baker) ^ 
est  un  petit  crustacé  qu'on  trouve,  en  toute  saison,  dans  les  eaux 
stagnantes,  mais  surtout  en  juillet  et  en  août.  Le  corps  est  pourvu 
de  valves  imbriquées,  chitineuses,  qui  se  meuvent  latéralement  et 
verticalement;  elles  ne  se  réunissent  pas  sous  le  corps  et  laissent  un 
passage  aux  branchies;  le  rostre  est  court  et  pointu;  un  peu 
au-dessous  est  l'œil  unique,  d'une  couleur  rouge  foncé.  Atix 
deux  côtés  de  l'œil  naissent  les  antennes  ou  tentacules  dont  la  paire 
supérieure  est  la  plus  longue  ;  elles  sont  articulées  et  couvertes  de 
poils.  LesCyclopes  atteignent  1™",50  ;  ils  se  meuvent  par  saccades 
et  se  traînent  sur  les  tiges  au  moyen  de  leurs  branchies,  qui  sont 
d'une  couleur  bleuâtre.  Les  ovaires,  en  forme  de  grappe,  sont  très^ 
développés,  et  situés,  au  nombre  de  deux,  à  la  partie  postérieure^ 
Les  œufs  ont  une  forme  globuleuse.  I.a  queue  du  cyclope  se  bifuque 
à  son  extrémité,  et  les  deux  branches  sont  terminées  par  des  soies 
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ramifiées  chez  la  femelle  seulement.  On  apei^oil  Irès-bieii  le  tube 
intf^slinal  et  les  oviductes  de  la  femelle.  La  couleur  de  ces  crusta- 
cés varie.  Souvent  pâles  et  transparents,  ils  sont  parfois  maïquetés 
de  rouge;  les  uns  ont  une  couleur  bleu  verdfltre,  les  autres  sont 
roages  et  leurs  ovaires  sont  colorés  en  vert. 
Des  Hotifèreg. 

854.  Les  Rotifh'es  '  sont  célèbres  par  leur  faculté  de  revivre  après 
avoir  été  desséchés  au  soleil  et  par  leurs  appendices  ciliés,  que  les 
anciens  observateurs  ont  pris  pour  des  roues  en  mouvement.  (Voy. 
Dujardtn,  Aûtotre  Jiaturelle  des  infiuoires,  1841.) 

Beaucoup  de  RoUrères  se  rencontrent  dans  les  eaux  douces  el 
stagnantes,  parmi  les  herbes  submergées,  et  dans  ces  mêmes  eaux 
conservées  depuis  longtemps  dans  des  vases  de  verre.  Si,  avec  une 
loupe  d'un  court  foyer  (de  6  à  JO  millimètres),  on  explore,  en  re- 
gardant contre  le  jour,  les  parois  du  vase  de  verre,  on  voit  ramper 
à  la  manière  des  sangsues  de  petits  vers  blancs  ou  rosèii,  très-con- 
tractiles, passant  d'une  forme  presque  globuleuse  à  une  forme  de 
fuseau  ou  de  cylindre  renflé  au  milieu;  ce  sont  les  Rotifères,  dont 
la  longueur  peut  aller  jusqu'à  1  millimètre,  el  qui,  par  conséquent; 
sont  déjà  visibles  à  l'œil  nu.  Parfois  ils  se  fixent  par  leur  extrémité 
postérieure,  et,  retirant  leur  partie  antérieure,  ils  s'élargissent  en 
avant  el  s'épanouissent  en  deux  tubes  ciliés,  dont  le  mouvement 
vibralile  produit  l'apparence  de  roues  dentées,  et  excite  un  double 
tourbillon  dans  le  liquide.  Souvent  enfin,  quittant  leur  point  d'ap- 
pui, ils  nagent  dans  le  liquide  au  moyen  de  ce  même  mouvement 
des  cils  vihratiles.  Quand  on  a  bien  reconnu  avec  la  loupe  l'empla- 
cement des  Rotifères  à  la  paroi  interne  du  vase,  on  peut  les  aller 
chercher,  en  raclant  cette  paroi  avec  une  plume  taillée  en  cuiller, 
et  transportant  sur  le  porte-objel  la  goutte  d'eau  et  l'amas  de  dé- 
bris obtenus  de  cette  manière  ;  mais,  à  moins  que  les  Rotifères  ne 
soient  en  très-grand  nombre  dans  le  vase,  on  sera  exposé  à  les 
chercher  longtemps  en  vain,  et  souvent  le  hasard  seul  les  fera  ren- 
contrer dans  ces  débris  végétaux  parmi  lesquels  on  cherche  en 
même  temps  d'autres  objet.  Une  macération  de  foin  ou  de  quelques 
végétiiiix  secs  peut  uu^si  contenir  dos  IloliliTes,  soit  que  leurs  œufs 

<  J'ai  cherclii!-  en  vniii  i  ciiiuwr  inicitx  i^iii;  iif  l'.i  luit  Uujariiiii  la  jiiaiiii-i*R  de 
Iil'ûlMrarDiil'niMemiT  iM  tnKilvIrMStlwIloUaimi  «ussi  j  ni  cm  ilevoîi  - 
pi-uutor  prei^M  Uitu«ll>mn^  IMJMjÉHHMli  ^uieuvs  [«^sn^es  d> 
Uti'«  tObtereattar  nu 
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aient  été  adhérents  à  la  surface  de  ces  végétaux,  soit  qu'ils  aient 
été  apportés  avec  la  poussière  qui  voltige  dans  ratraosphère.  La 
terre  humide  des  jardins,  et  surtout  celle  qui  est  couverte  de 
mousse,  contient  beaucoup  de  ces  petits  animaux  qu'on  voit  se 
mouvoir  dans  l'eau  qui  a  baigné  cette  terre.  (Dujardin,  Microscope^ 
1845,  p.  160.) 

On  est  presque  certain  de  trouver  beaucoup  de  Rotifères  dansTeau 
qui  a  lavé  les  touffes  de  mousses  humides  prises  dans  les  bois, 
au  pied  des  arbres,  ou  dans  une  infusion  de  ces  mousses.  On  en 
voit  toujours  dans  les  cellules  mêmes  des  Sphagnum  morts  ;  mais 
les  toits  exposés  alternativement  à  Thumidité  des  pluies  et  au  soleil 
sont  un  séjour  plus  ordinaire  pour  des  Rotifères  qui  subissent  là 
des  alternatives  d'humidité  et  de  sécheresse,  d'activité  et  de  léthar- 
gie. Ces  animaux,  contractés  et  desséchés  en  globules  durs,  demi- 
transparents  comme  de  la  gomme,  et  susceptibles  de  revivre  un 
grand  nombre  de  fois,  s'ils  sont  alternativement  humectés  ou  sè- 
ches, se  trouvent  réunis  dans  le  sable  des  boues  et  des  gouttières, 
et  surtout  dans  les  touffes  arrondies  que  certaines  mousses,  les 
Bryum,  forment  fréquemment  sur  les  toits  et  sur  les  murs.  11  suffit 
de  délayer  dans  un  peu  d'eau  la  terre  mêlée  de  sable  que  les  mous- 
ses ont  retenue  pour  y  voir,  au  bout  de  quelques  heures,  des  Roti- 
fères vivants,  avec  des  Anguillules  et  des  Tardigrades.  Ces  mousses 
et  la  terre  contenue  peuvent  être  conservées  au  sec  pendant  des 
années ,  sans  que  .  les  animaux  dont  elles  sont  le  séjour  aient 
perdu  la  faculté  de  revivre  ;  il  est  donc  facile  d'avoir  toujours  en 
réserve  une  quantité  de  ces  substances,  pour  se  procurer  à  volonté 
des  Rotifères.  Il  parait  bien  d  ailleurs  que  ces  animaux  vivent  éga- 
lement sur  les  toits,  sans  mousse  ni  sable,  entre  les  ardoises,  où 
l'eau  des  pluies,  retenue  par  capillarité,  entraîne  et  dépose  une 
couche  de  la  poussière  portée  par  le  vent  (Dujardin). 

Les  Brachions  (fig.  207)  sont  caractérisés  par  leur  cuirasse  dia- 
phane, ovale  ou  quadrangulaire,  ouverte  et  dentée  aux  extrémités, 
d'où  sortent  en  avant  une  paire  de  lobes  ciliés  comme  ceux  des  Roti- 
fères, et,  en  arrière,  une  queue  articulée  et  bifurquée.  On  les  trouirc 
parmi  les  conferves  et  les  autres  herbes  aquatiques,  dans  les  eaux 
douces,  où  ils  sont  Irés-variés  et  quelquefois  très-nombreux.  On  se  les 
procure  comme  les  autres  Systolides,  qui  constituent  des  genres  et  des 
ordres  distincts,  en  remplissant  des  vases  de  verre  avec  l'eau  et  les 
herbes  submergées  des  fossés  et  des  marais,  ou  même  des  rivières 
peu  rapides,  puis  en  transportant  avec  les  herbes  mômes  quelques 
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gouttes  He  cette  eau  sur  le  porle-objet  ;  ou  bien  encore,  quand  on  a 
reconnu  avec  la  loupe  la  préseac€  de  ces  animaux  contre  la  paroi, 
en  raclant  cette  paroi  avec 
une  plume  en  cuiller,  pour 
les  enlever  ainsi  etles  b-ans- 
porter.  11  faut  d'ailleurs 
aToir  soin  de  laisser  avec 
eux,  sur  la  plaque  de  verre, 
quelques  débris  ou  des  brins 
de  Gonferves,  sans  quoi  la 
lame  mince  dont  on  les  re- 
couvre ne  manquerait  pas 
de  les  écraser,  (bujardin.) 
Dn  des  Systolides  les  plus 
volumineux  et  les  plus  re- 
marquables ,  à  cause  des 
observations  dont  il  a  été 
l'objet,  YBydatma  lenta  de 
H.  Ehrenberg  ou  VortieeUa 
tenta  de  Mûller,  se  trouve 
abondamment  dans  les  ma- 
res et  les  ornières  dont 
l'eau  est  plus  ou  moins  co- 
lorée en  vert  par  VEuglaia 
viridi»,  surtout  au  prin- 
temps. Si  l'on  remplit  des 
vases  de  verre  avec  celle 
eau  verte,  on  ne  larde  pas 
à  y  voir  nager  les  Hydali- 
nes.  qui  sont  visibles  à  l'œil 
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nu,  car  leur  longueur  est  de  trois  quarts  de  millimètre,  et  qui 
souvent  s'y  multiplient  considérablement.  La  transparence  de  ces 
Hydatines  les  rend  surtout  précieuses  pour  l'étude  de  l'organisa- 
tion des  Systolides.  (Dujardin.) 

Det  Tardigradei. 
855.  liesTardîgradeBpartagenlaveclesHotîfâresetleaAnguîllules 

•  Br^kùmuM  Ba>ri  Ehr.  Growi  wiina  W  » 
cil*.  B.  Pelll  fibCMD  d 
atM  II  Iranipe  entre  o 
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la  baûtè  (te  ressusciter  après  SToir  été  desséchés.  Os  se  troarreial 

fréquemment  dans  les  mousses  des  toits  et  des  mon,  et  dans  le 

sable  des  gouttières;  leur  forme  est  celle  d'un  petit  Ter  épais,  blanc 

ou  rougeélre,  ioof  de  0,5"*,  i  0.8"",  et  marchant  lonrdemoit  an 

moyen  de  huit  pattes  très-courtes  pourmes  (fig.  30â)  de  petite 

crochets. 

Les  Tardigrades  qui  vivent  sur  les  toits  forment  plusieurs  gemvs 
bien  distincts.  Ce  sont  encore  d'autres  espèces  différentes  de  celles- 
là  qu'on  trouve  dans  les  eaux  douces,  el  qu'avec  la  loupe  on  voit 
grimper  aux  parois  des  vases  contenant  ces  eaux  depuis  un  temps 


plus  ou  moins  long.  Pour  toutes  ces  observations  on  se  sert  d'abord 
d'un  objectif  faible  en  tenant  l'amiral  entre  deux  lames  de  verre 
comme  à  l'ordre  ou  dans  un  porte-objet  creux  (p.  586).  On  prend 
ensuite  des  grossissements  de  plus  en  plus  forts,  suivant  les  besoins 
des  éludes  poursuivies. 

856.  Le  terme  reviviscence  a  été  employé  par  Marshal-llall,  Hum- 
boldl,  etc.,  pour  désigner  la  faculté  qu'ont  les  plantes  et  certains 
animaux  (Rotifëres,  Tardigradcs,  etc.),  de  recommencera  se  nour- 
rir, A  se  mouvoir,  etc.,  après  la  dessiccation. 

Les  animaux  dits  réviviicents  sont  ceux  qui  peuvent  être  ranïipét 
par  l'humectation  après  avoir  perdu ,  par  suite  d'une  de^ 
siccation  plus  ou  moins  complète ,  toutes  les  manifestatidBs 
de   la   vie.   Lorsqu'ils  sont  plongés   dans  un  milieu  humide,  iU 

•  MaeroMotiit  ffn/ardii.  Doï^re;  grossi  environ  SOO  foi».  D'«prè» 
mil  cjl  ni  sur  te  dot  rélracl^   dans  le  tégument  qu'il  va  quitter  e 
IC]  |>ir  rorilice  gvniul  |>ttcé  entre  les  deux  deniijret  piire*  de  plltei.  A 
dam  runlre.  B.  (Eut  pondu  entouré  de  gnnalstiads  niDléculiirci  ■'—  ■■' 
cbllineu<  de  l*eilrémilé  des  quatre   piira  de  pattes  sar  le  Uf 
L'appinll  de  n»flicalion  et  de  succion.  }le  Uvii*e  dans  les  ma 
<A  dirers  inhuoires  parmi  les  Lemni  el  iei  conbrres. 


EXAirRH  DBS  AMUM1X  RËTITISCENTS.  775 

vivent  comme  les  animaax  ordinaireB;  ils  ne  sVn  distinguent 
par  ancim  caractère  analomîque  ou  physiologique,  et  ne  peuvent 
alors  supporter  sens  périr  définitivement  une  température  supè 
rieure  h  50*.  Lorsqu'ils  ont  été  privés  de  toutes  les  apparences  de  ta 
vie  par  une  dessiccation  naturelle  â  l'air  libre,  ils  peuvent  suppor- 
ter des  températures  beaucoup  plus  élevées,  sans  perdre  leur  pro- 
priété de  reviviscence.  Ils  peuvent  alors  subir  de  brusques  change- 
ments  de  température,  et  francliir  tout  à  coup  un  intervalle  de 
prés  de  lOfr"  {de  — 17',6  à  +  78')  sans  perdre  leur  propriété  de 
reviviscence.  (Pouchet.) 

Leur  résistance  aux  températures  élevées  parait  s'accroître  d'au- 
tant plus  qu'ils  ont  été  plus  complètement  desséchés  d'avance. 
Ce  Tait  est  de  l'ordre  de  ceux  qu'a  découvert  H.  Chevreul  (1821)  en 
montrant  que  le  blanc  d'œut,  séché  dans  là  vide  k  Troid ,  a  besoin 
d'élre  chaufTé  pendant  plus  d'une  heure  à  lOO*  pour  cuire,  alors 
que  70°  sussent  quand  il  n'a  pas  été  séché. 

Toutes  les  espèces  réviviscentes  ne  résistent  pas  au  même  degré  à 
la  dessiccation  artificielle  et  aux  températures  élevées.  Des  animaux 
de  la  même  espèce,  suivant  te  milieu  où  ils  ont  été  élevés  peuvent 
présenter,  sous  ce  rapport,  des  difrérences  trés-considèrables  ;  ceux 
qui  ont  vécu  dans  un  milieu  habituellement  humide  résistent  moins 
que  ceux  qui  ont  vécu  dans  un  milieu  habituellement  sec.  Les  An- 
guillules  des  tuiles  perdent  leur  propriété  de  reviviscence  plus 
aisément  que  les  Tardîgrades  et  les  Rotifères  ;  et  ceux-ci  paraissent 
doués  d'une  résistance  supérieure  à  celle  des  tardigrades.  Les  Tar- 
digrades  Emydiunu,  et  surtout  les  Tardigrades  macrobîotes,  peuvent 
se  ranimer  après  avoir  subi  pendant  cinq  minutes  une  température 
de  9i'  (dans  l'èluve  de  Dojére).  La  température  de  Tébuliition  de 
l'eau  est  aisément  supportée  pendant  cinq  minutes  par  les  Rotiféres 
et  les  Tardigrades,  préalabletnenl  destéché*  à  froid  ;  celte  même  tem- 
pérature, prolongée  pendant  trente  minutes,  anéantit,  chez  les  Tardi- 
grades et  chez  la  plupart  des  Botiféres  non  sèches,  la  propriété  de  re- 
viviscence. Les  Rotiféres  desséchés  successivement  à  froid  dans  le  vide 
aec,  puis!  100*  sons  la  pression  atmosphérique,  c'est-à-dire  amenés 
au  degré  da  deasiccation  le  plus  complet  qu'on  puisse  réaliser  dans 
l'état  .iRtuel  de  \a  sirieniie,  coiiriirvont  encore  In  (jropriL'lé  de  se 
ranimer  nu  contiirt  île  l'eiiii  n\m'S  pliiait^urs  mois.  iiciiTicoup  de 
Vers,  surtout  dati»  l'èlat  embryonnaire,  de  Rhizopodps  rt  d'Infit- 
s  le  mt'mn  cii^. 
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857.  Le  nombre  des  observations  à  faire  sur  les  Ters  qui  exigent 
remploi  du  microscope  est  des  plus  considérables ,  soit  qu'on 
veuille  observer  leurs  tissus,  leurs  œufs,  leurs  embryons,  etc., 
soit  au  contraire  qu'il  8*agii»se  de  connaître  les  animaux  qui  yivent 
sur  eui,  et  qu'il  ne  faut  pas  prendre  pour  des  parties  leur  appar- 
tenant. On  cherchera  dans  la  préparation  faite  comme  à  rordinaire 
en  prenant  d'abord  un  faible  grossissement.  On  le  remplace  ensuite 
par  un  plus  fort  lorsqu'on  voit  quelque  être  en  mouvement. 

Entre  l'intestin  du  Lombric,  par  exemple,  et  la  couche  musculaire 
externe,  vivent,  dans  le  liquide  incolore  qui  remplit  cet  espace,  de 
nombreux  infusoires  appartenant  aux  genres  Leucophre  et  Plagie- 
toma  ;  ceux-ci  sont  remarquables  par  le  mouvement  des  cils  vibra- 
tiles  de  leur  bord  antérieur  et  par  les  apparences  optiques  qui  en 
résultent;  ceux-là  présentent  souvent  l'exsudation  de  la  substance 
charnue,  demi-liquide  ou  sarcode,  et  (voy.  pag.  564)  la  formation 
spontanée  des  vacuoles  dans  cette  substance  par  le  contact  de  l'eau. 
Il  suffit,  pour  obtenir  ces  Infusoires,  de  faire  au  Lombric  des 
incisions  qui  n'atteignent  pas  l'intestin,  et  de  recueillir  sur  une 
plaque  de  verre  le  liquide  qui  s*écoule  des  blessures.  Enfin,  dans 
l'intestin  même  du  Lombric,  en  délayant  le  terreau  dont  il  s*est 
nourri,  on  trouvera  fréquemment  des  Anguillules,  et  quelquefois 
aussi  des  Systolides.  (Dujardin,  1843.) 

Les  Nais,  en  raison  de  leur  transparence,  seront  encore  plus  pro* 
près  à  ce  genre  d'observation  ;  elles  offriront  d'ailleurs  à  étudier 
aisément  plusieurs  détails  d'organisation.  L'une  {NaU  digitaia), 
montre  sur  sa  partie  postérieure  des  prolongements  digités  couverts 
de  cils  vibratiles;  une  autre  (Naîs probotscidea) ,  est  pourvue,  en  avant, 
d'un  long  prolongement  en  manière  de  trompe  ;  plusieurs  mon- 
trent à  l'intérieur  des  cordons  flexueux  garnis  de  cils  vibratiles,  et 
servent  sans  doute  à  la  respiration.  Toutes  peuvent  se  propager  par 
division  spontanée  et,  dans  ce  cas ,  offrent  une  nouvelle  tète  et 
une  nouvelle  bouche  qui  se  forment  à  peu  près  vers  le  milieu  do 
corps.  Toutes  peuvent  aussi  se  multiplier  par  division  artificielle. 

C'est  dans  la  vase,  dans  le  sable  et  dans  les  eaux  de  la  mer,  entre 
les  herbes,  que  s'observent  surtout  en  quantité  innombrable  les 
vers  et  les  articulés  des  (ormes  les  plus  variées.  L'observateur  qui, 
h  l'aide  du  microscope,  s'attache  à  la  recherche  des  plus  petits 
annélides,  est  sûr  de  trouver  chaque  jour  des  objets  nouveaux 
par  leur  forme  et  par  leur  structure  intérieure. 
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Les  Nëmatodes  devront  être  soigneusement  rccherrli('<s  par  le 
microscope.  Ainsi  le  Strongle  armé,  fréquent  dans  , 

les  gros  intestins  du  cheval,  a  la  peau  très-fine- 
ment striée  en  travers,  avec  une  grande  régula- 
rilé;  sous  le  microscope,  ces  Stries,  dont  l'écarte- 
ment  est  de  O^'iOÛô,  produisent  avec  une  grande 
netteté  deux  séries  latérales  de  spectres  colorés, 
si  l'on  interpose  un  diaphragme  très-étroit. 

Dans  l'intestin  de  la  Iiq>helU  octoculata,  Moq. 
Ttnd.  {Birudo  vulgaris,0.  Miiller),  on  trouve  par- 
fois un  ver  nèmaloïde  long  de  un  demi-millimé- 
tre  au  moins  (fig.  309),  grisâtre,  trës-contraclile, 
qui  ne  semble  pas  nuire  à  ces  llirudinées. 

La  plupart  des  autres  vers  nématoTdes  offriront 
sous  le  microscope,  soit  leurs  téguments,  soit 
l'armature  de  leur  bouche,  ou  les  organes  génitaux 
mAles.  Le  pénis  est  formé  d'un  ou  plusieurs  stylets 
cornés  d'une  structure  fort  délicate  ;  la  gaine  mem- 
braneuse est  hérissée  de  petites  pointes  (chez  les 
Trichocéphales)  ;  divers  appendices,  ailes,  vessies, 
tubercules  ou  ventouses  accompagnent  aussi  ces 
organes  génitaux. 

Plusieurs  Nématoîdes  sont  eux-mêmes  des  objets 
microscopiques,  on  les  avait  confondus  autrefois  ng.m: 
avec  les  vibrions,  on  en  a  fait  depuis  le  genre 
Anguillute  et  quelques  autres  genres;  les  uns  vivent  exclusi- 
vement dans  le  vinaigre,  d'autres  dans  la  colle  de  farine  aigrie, 
un  espèce  distincte  cause  au  blé  )a  maladie  nommée  nulle ,  et 
les  grains  niellés  deviennent  rachitiques,  sont  racornis,  brunâ- 
tres, et  contiennent,  au  lieu  de  fécule,  un  amas  fibroux  de  ces  petits 
vers  complètement  secs,  mais  que  l'Iiumidîté  fait  revivre.  D'autres 
Anguillules  se  trouvent  dans  les  touffes  de  mousse,  qui  croissent 
sur  les  loits,  sur  les  murs,  sont  exposés  à  des  alternatives  de  sé- 
cheresse et  d'humidité  et  sont  révivisceotes.  (Voy.  p.  77â.}  La  terre 
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humide  et  couverte  de  mousse  ou  d'osciliaires,  contient  aussi  une 
foule  d'Anguillules  qui,  certainement,  constituent  plusieurs  espèces 
ou  sont  (ainsi  que  diverses  de  celle  dont  il  est  encore  question  ci- 
après)  des  jeunes  non  encore  sexués  de  quelques  nématoides.  L'in- 
testin des  lombrics,  des  limaçons  et  des  limaces,  des  chenilles  et 
des  larves  de  coléoptères,  en  contient  fréquemment  qui,  peut-être, 
viennent  du  sol,  ou  se  sont  glissés  sur  les  feuilles  dévorées  par  ces 
animaux.  Les  eaux  douces  stagnantes,  les  eaux  de  la  mer,  entre 
les  algues,  sont  habitées  par  de  nombreuses  Ânguillules  confon- 
dues autrefois  sous  le  nom  de  vibrion  fluviatile^  mais  qui,  en  réa- 
lité, forment  plusieurs  genres  bien  distincts,  ou  sont  les  jeunes 
non  sexués  des  grands  nématoides. 

On  peut  en  trouver  parfois  en  assez  grand  nombre  dans  les  dé- 
pôts pulvérulents,  filiformes,  floconneux  ou  vaseux  que  donne  l'eau 
des  conduits  de  distribution  dans  les  villes  ou  les  bassins  des  fon- 
taines. Ou  les  prépare  comme  à  l'ordinaire  et  on  les  examine  sous 
dos  grossissements  de  80  à  500  diamètres.  (Voy.  p.  530.) 

Comme  exemple  de  recherches  à  suivre  sur  ces  petits  Nématoides 
pris,  comme  nous  l'avons  dit,  dans  les  divers  milieux  où  ils  vivent, 
on  peut  citer  encore  V Ascaris  Nigro-venosa  de  la  grenouille,  dont 
les  œufs  éclosent  dans  l'intestin  des  Batraciens  ;  les  jeunes  y  restent 
sans  organes  sexuels  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  rejetés  au  dehors  avec 
les  fèces.  Les  jeunes  vers  microscopiques  se  trouvent  alors  dans  la 
vase  des  réservoirs  où  vivent  les  grenouilles,  et  là  les  appareils 
mâles  et  femelles  se  développent  sur  des  individus  distincts  avant 
qu'ils  prennent  les  caractères  des  parents  ayant  pondu  l'œuf  dont 
ils  sortent.  Après  leur  accouplement,  des  œufs  se  développent  et 
éclosent  dans  le  corps  môme  de  ces  femelles  de  première  généra- 
tion. Ces 'jeunes  constituant  une  seconde  génération  restent  dans  le 
corps  de  leur  mère  jusqu'à  ce  que  celle-ci  meure  ;  alors  ils  devien- 
nent libres  et  vivent  sans  organes  sexuels,  non  plus  dans  la  vase, 
mais  dans  Teau,  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  avalés  parles  têtards  de  gre- 
nouille. C'est  dans  l'intestin  de  ceux-ci  qu'ils  acquièrent  ensuite  les 
sexes  et  les  caractères  extérieurs  de  ï Ascaris  Nigro-venosa ,  qui 
passe  dans  le  poumon  du  Batracien  quand  de  têtard  il  devient  gre- 
nouille. Ainsi  cette  espèce,  dans  la  durée  de  son  existence,  présente 
deux  générations,  sexuées  toutes  deux.  (Balbiani,  Leuckart.) 

Il  arrive  souvent  que,  dans  leau  de  mer  consenée  depuis  long- 
temps avec  des  productions  marines,  et  qui  plusieurs  fois  a  passé 
par  des  périodes  de  putréfaction,  il  arrive,  dis-je,  que,  dans  celte 
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eau,  on  Toit  fourmiller  une  quantité  considérable  d'AnguilluIes.  La 
terre  conservée  humide  avec  des  lombrics  dans  un  vase  de  verre, 
est  quelquefois  aussi  toute  remplie  d'AnguilluIes,  plusieurs  se- 
maines après  la  mort  des  lombrics.  Hais  c'est  dans  le  vinaigre 
que  la  production  et  la  multiplication  des  Anguillules  ou  vibrions 
est  plus  étonnante  ;  on  les  voit  à  l'œil  nu  formant  un  nuiige  près  de 
la  surface  de  ce  liquide,  dans  lequel  ils  se  répandent  uniformément 
si  on  le  remue  un  peu.  Parmi  les  plus  gros  de  ces  petits  vers, 
qu'on  appelait  autrefois  les  Anguilles  du  vinaigre,  et  qui  ont 
0*^,85,  presque  un  millimètre  de  longueur,  avec  une  épaisseur  de 
Omm  027^  on  voit  des  femelles  plus  nombreuses  et  des  mâles  bien 
reconnaissables  à  leur  pénis,  soutenu  par  une  lame  coniée  re- 
courbée en  8.  Les  Anguillules  ou  vibrions  de  la  colle  sont  plus  vo- 
lumineux, et  l'on  voit  dans  l'ovaire  des  femelles,  les  embryons  déjà 
développés  et  vivants.  (Dujardin.) 

Les  Planariés,  dont  la  surface  est  toute  couverte  de  cils  vibra- 
tiles,  les  Dislonies,  tous  parasites,  et  dont  Torganisation  est  si  com- 
plexe, seront  l'objet  de  nombreuses  et  très-intéressantes  recherches 
microscopiques.  Les  embryons  des  distomes,  observés  dans  l'œuf 
ou  quelque  temps  après  l'éclosion,  sont  couverts  de  cils  vibra- 
tiles.  Les  Polystomes  et  Pentastomes,  que  leur  structure  sem- 
ble rapprocher  bien  davantage  des  animaux  articulés,  offriront, 
surtout  à  l'étude,  leurs  ventouses  et  leurs  crochets,  et  souvent 
aussi  les  épines  ou  lamelles  disposées  comme  des  poils  ou 
des  écailles,, en  rangées  régulières  à  la  surface.  (Dujardin,  Micro- 
scope, 18i3.) 

858.  Les  œufs  du  Tœnia  présentent  de  nombreuses  variétés  de 
structure,  soit  dans  la  forme  et  le  nombre  de  leurs  enveloppes,  soit 
dans  leur  mode  d'association.  Ainsi,  ceux  du  Tcenia  cucumerina,  si 
commun  dans  l'intestin  du  chien,  sont  groupés  par  vingt  ou 
trente  dans  une  masse  gélatineuse  ovoide  ;  ceux  du  Tcenia  serrata, 
au  contraire,  sont  isolés,  et  leur  surface  est  élégamment  ornée 
de  petites  aréoles  régulières;  mais  tous  les  œufs  du  Taenia,  quand 
ils  sont  mûrs,  montrent  à  l'intérieur  un  embryon  mobile  contrac- 
tile, pourvu  de  trois  paires  de  crochets,  qu'il  fait  mouvoir  par  ses 
«contractions  alternatives.  Cet  embryon  est  dit  hexacanthe.  Les 
Taenias,  pendant  quelque  temps  après  leuréclo8ion«  eonaerfent  pvm 
mobilité  plus  grande  et  une  forme  totalement  di< 
qu'ils  prendront  plus  tard.  (Dujardin,  Mieroteom 

Nous  n'avons  pas  à  revenir  ici  sur  ce  qui  a  i 
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eur  la  manière  de  procéder  pour  rechercher  les  œufs  des  vers  dans 

les  mucus  et  les  fèces. 

LeconleaudesAcéphalocyslesqui  renferment  les  kystes  iËchino- 
coques  doit  être  examiné  k  un  grossissement  de  50  à  500  diamètres. 
Les  Échinocoques  sont  les  scolex  du  Tœnia  nana  ou  Echinococcut 
(fîg.  210);  il  n'y  a  pas  de  différences  spêciliques  entre  ceux  de 
l'homme,  des  ruminants  et  des  singes.  L'animal  isolé  a  le  corps  de 
forme  plus  ou  moins  régulièrement  sphéroldalc  (3,  A)  ;  générale- 


ment un  peu  plus  large  en  arrière  qu'en  avant  (5  et  6)  ;  longueur. 
chei  le  bœuf,  de  O-^.S  à  O^-.aS,  quand  la  IHe  est  rentrée  ;  0"",3 
et  rarement  G"",-*,  si  elle  ne  l'est  pas;  largeur,  en  toutes  circon- 

■  Ëchinncaquts  Ju  foie  de  l'hofiiine .  corH*nin  dans  une  hiidatiit  au  acéakal»- 
ry$lt.  tremblatinto  (AI,  membnne  d'cnTeliippc  dont  il>  iif  snni  pai  une  dtoen- 
dance.  Jla  peuvent  être  ahurir^  adhétenli  t  une  mrmbnme  mfre  ou  fertile  eomplèto 
(I.  d|.  ou  pim  touienl  innunpiéle  (Î.B,  al  t.  *|  i  li  Imk  inlernc  de  laq-jellé  ili  umt 
■ppcndua  itol^menl  (*,  d).  on  réuni»  en  amu  de  quatre  à  ïinp  entîron  dam  ne  Docha 
(t.  b.  et  î.  A),  t  ett  groul  30  foii  i  3  «il  urasii  tOO  fou.  "^ 
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stances,  de  0*",15  è  0"",18.  Chez  l'homme,  la  longueur  lolale,  la 
tête  étant  sortie,  est  de  0,337  â  0,250;  la  tête  rentrée,  elle  est  de 
0,171  à  0,180;  la  laideur  du  corps  au-dessous  des  ventouses  est 


Fig.  111  •. 
de  0,132  à  142;  au  ^niveau  des  ventouses,  la  largeur  est  de  0,180  à 
184.  Il  se  divise  en  tête,  tronc  et  pédkule.  Les  ventouses  sont  tantôt 
difficiles  ou  impossibles  i  voir  (liomme,  fig.  211,7)  ou  encorevisibles 
assez  facilement  (mouton).  Les  crochets  sont  jaunâtres,  d'aspect 
corné,  à  bords  nets,  longs  en  moyenne  de  0,027  chez  l'homme  (8). 
Souvent  l'animal,  eu  lieu  d'avoir  sa  trompe  saillanteen  avaiit,  la  tient 
rétractée  jusque  dans  le  milieu  de  la  masse  de  son  corps  ;  alors  la 
double  couroime  de  crochets  se  voit  de  cMè  vers  le  centre  du  coi-ps, 
et  non  à  son  extréniilé  aiilérioure  (ÏJ.  La  substance  du  i-^rps  ren- 

•  ficblnocoqM  {*.  i  t>  dr-onub  lilm»  pw 
eei  «mil  pi»  blutcfclt»,  rresm 
i  1  mllllmitic  de  diimètr<-,  nuU 
l'AiéplulocjMe.  Dii'etMi'xi'ilii 
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lenne  loujouni,  dans  l'animal  complètement  développé,  des  corpus- 
cules de  carbonate  calcaire  arrondis  ou  ovoïdes  (5,  A),  foncés  à  la 
circonférence  (qui  quelquefois  semble  comme  limitée  par  deux  li- 
gnes concentriques),  brillants  au  centre,  dissous  avec  effervescence 
par  les  acides,  et  dont  le  diamètre  varie  de  0'"'",OIO  à  0'"*,015.  Ils 
laissent  après  eux  une  légère  trame  organique. 

On  conserve  aisément  ces  animaux  dans  un  mélange  à  parties 
égales  d'eau,  d'alcool  et  de  glycérine,  et  dans  les  liquides  neutres 
analogues,  dans  ceux  de  Pacini,  etc.  (Voy.  p.  575  et  576.) 
Des  Cercairet. 
859.  Au  nombre  des  animaux  souvent  rencontrés  dans  les  ob- 
senations  microscopiques  d'objets  pris  dans  l'eau,  il  faut  ranger 
les  Cercairet  [Cercaria),  autrefois  considérées  comme 
des  infusotres,  mais  qu'on  sait  être  des  larves  des 
bistomes  et  de  quelques  Hunostomes  qui  vivent  dans 
l'intestin  de  beaucoup  de  Mollusques  et  de  Batraciens. 
On  les  trouve  dans  les  eaux  salées,  à  la  surface 
des  eaui  stagnantes,  parmi   les  conferves  des  sour- 
ces en  août  et  décembre,  dans  les  lentilles  d'eau  en 
été.  La  C.  viridû  se  prend  au  printemps  et  en  été 
de  la  manière  suivante  :  on  ramasse  dans  une  fiole 
ù  large  ouverture  la  matière  d'un  vert  foncé  qui  se 
trouve  sur  quelques  mares.  On  transporte  cette  sub- 
stance avec  un  peu  d'eau  de  la- mare,  en  se  gardant 
de  secouer  ta  vase,  car  on  précipiterait  ces  larves  au 
fond  et  on  en  tuerait  beaucoup.  Pour  les  faire  revenir 
à  la  surface,  il  faudrait  placer  la  fiole  au  grand  jour. 
On  les  trouve  souvent  autour  des  Mollusques  d'eau 
douce  et  autres.  Les  larves  d'insectes,  et  surtout  celles 
du  Cousin,  détruisent  les  Cercaria.  On  rencontre  quel. 
qucfois  le  C.  riibrum  parmi  les  précédents.  On  pré- 
pare ces  animaux  comme  nous  l'avons  dit  page  336, 
ng.  H.  .       pt  ci-desaus  pages  772-775. 
On  distingue  les  Cercaires  k  leur  corps  terminé  par  une  queue 
natatoire,   très -contractile,  qui  leur  donne  un  peu  l'aspect  d'un 
fitard.  Leur  longueur  varie  entre  quelques  centièmes  de  millimélre 
et  deux  tiers  de  millimètre  (%.  Hi). 

'  Scola  du  Ditlmna  tchinatam  moiilriinl  de«  Cercairet  iti'jà  caudil'eïi'u  non,  encore 
conl«nue>  duu  le  «poiocjite  ou  ininial  lel  qu'il  eil  au  luilir  de  l'ccuT.  Grosii  environ 
*»  foii.  Csprèi  van  Dfn«len, 
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ART.     i". POLIPtS,    CRÉGASINES,    SPOSGUlHBâ,    KTC, 

860.  Sur  la  plupart  des  organes  dos  polypes  coralliairei,  des 
acalëphes,  etc.,  il  y  aura  à  faire  des  observations  sur  les  cils  vibra- 
tiles  mentionnés  déjà  û  l'occasion  des  indications  générales  sur 
cet  ordre  de  mouvement  (p.  753).  On  se  préoccupera  aussi  de  leurs 
œufa,  de  leurs  embryons  revêtus  de  cils  vibratiks,  qui  se  meu- 
vent librement  dans  les  eaux  à  la  manière  des  Infusoires  :  tels  sont 
ceui  des  Flustres,  des  Gorgones  et  des  Éponges.  D'autres  œufs  de 
Zoophytcs  méritent  de  liier  l'attention,  à  cause  de  la  structure  ré- 
gulière de  leur  coque,  et  parce  que  des  coques  analogues  se  sont 
conservées  à  rè|at  fossile,  dans  diverses  roches,  et  notamment  dans 
les  silex  de  la  craie,  où  on  les  peut  observer  quand  le  silex  a  été 
taillé  en  lames  très-minces  devenues  transparentes.  (Dujardin.) 
Les  œufs  de  l'alcyonelle  se  trouvent  abondamment  à  la  surface 
et  sur  les  bords  des  eaux  stagnanles,  où  vivent  ces  polypes,  sur- 
tout à  r  arriére-saison.  Ils  sont  bruns,  ovales,  aplatis,  longs  de 
1  millimètre  environ,  et  ressemblant  à  de  petites  graines  de  végé- 
taux ;  elles  ont  un  bord  renflé  plus  foncé,  et  la  partie  centrale  de 
chaque  face  est  régulièrement  et  élégamment  aréolée. 

La  CristatcUe,  autre  polype  de  nos  eaux  douces,  a  des  œufs  bé- 
rissés  de  pointes  cornées  terminées  en  hameçon  double  ou  triple. 

L'Hydre  ou  polype  à  bras  à  des  œufs  brunâtres,  globuleux,  hé- 
rissés de  pointes  fasciculées  et  mucronëes,  dont  la  longueur  est 
environ  le  quart  du  diamètre  total,  lequel  est  de  0,0.^4  à  0,060. 

L'Hydre  elle-même,  qui  a  éié  l'objet  de  recherches  et  des  décou' 
vertes  célèbres  de  Trembley,  sur  sa  multiplication  par  geiAmatiou 
et  par  division  artiSrjdle,  et  sur  son  mode  d'alimentation,  etc., 
peut  être  étudiée  avec  une  simple  loupe,  et  souvent  aussi  à  la  vuo 
simple;  car  son  corps,  en  massue,  a  quelquefois  6  ft  10  millimé- 
trés de  long  sur  4  deœi>millimëtre  oa  1  millimètre  de  largeur.  Ses 
bras,  longs  d'abord  de  3  à  10  milliniétreat  JÙtitBW""^  jusqu'à 
150  à  200  milBmètre»,  en  devenant  tré 
encore,  si  le  vase  d'eau  ipii  contient  I 
aquatiques,  est  à  l'iim  de  tout  ébras 
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Les  Hvdres,  les  Alcvonelles  et  les  Cristatelles  se  troQTPnt  dans 
certaines  eaux  stagnantes,  mais  pures,  ou  peu  courantes,  peuplées 
d*herbes  aquatiques  et  reposant  sur  iin  fond  Taseux;  c'est  ordinû- 
rement  à  la  face  inférieure  des  feuilles  de  Nymphéa  ou  de  PotamÊO- 
geUnty  ou  sur  les  tiges  et  entre  les  feuilles  des  Nyriophylles  et  des 
CératophyUes,  qu'on  les  voit  se  développer,  quand  on  a  mis  œs 
herbes  dans  des  vases  de  verre,  avec  une  suffisante  quantité  d*eau. 
Les  Zoophytes,  beaucoup  plus  nombreux  dans  les  eaux  de  la  mer, 
fourniront  aux  observateurs  établis  dans  le  voisinage  des  côtes  une 
source  inépuisable  de  découvertes  sur  l'embryogénie,  sur  les  phé- 
nomènes de  circulation  dans  Tintérieur  des  tiges  des  Sertulaires, 
dans  les  tentacules  des  Alcyons  et  de  la  plupart  des  Zoanthaires; 
la  structure  du  tét  et  des  pointes  mobiles  des  échinodermes  et  les 
cils  vibratiles  dont  ces  organes  sont  revêtus  ;  la  structure  des  cel- 
lules des  Eschares  et  des  autres  Bryozoaires,  etc.  (Dujardin,  1843.) 

Les  coupes  et  les  dilacérations  des  éponges  d'eau  douce  ou  marines, 
aidées  de  Faction  des  acides,  permettront  d'étudier  les  cellules  de 
leurs  conduits  aquifères,  leurs  spicul es  calcaires  et  siliceuses,  etc. 

Des  cellules  urticantes  ou  nématocytes . 

86i .  Parmi  les  organes  dont  le  microscope  fait  découvrir  Texis- 
teiice  dans  les  observations  des  épithéliumstégumentairesdes  Aca- 
léphes  et  d'autres  animaux  de  la  classe  des  Polypes,  il  faut  signaler 
encore  les  cellules  ou  organes  urticants^.  Ils  se  présentent  sous 
forme  de  cellules  plus  grosses  que  celles  de  l'épithélium  voisin, 
réfractant  un  peu  plus  fortement  la  lumière  qu*elles,  à  paroi  ho- 
mogène, à  cavité  nettement  distincte  de  la  paroi  et  pleine  d'un  li» 
quide  hyalin  sans  granulations  ;  mais  on  y  voit,  en  outre,  soit  des 
corps  bacillaires  ou  aciculaircs,  soit  un  long  et  mince  filament  en- 
roulé, faisant  suite,  ou  non  (fig.  215),  tantôt  à  un  bâtonnet,  tantôt 
à  un  corpuscule  en  forme  de  flèche,  d'hameçon,  etc.,  ou  à  un  petit 
globule.  Ce  filament,  très-élastique,  se  déroule  à  la  moindre  près. 
sion,  en  entraînant  son  appendice,  quand  il  en  a  un.  On  le  trouve 
déroulé  et  saillant  sur  presque  toutes  les  nématocytes  des  animaux 
conservés  dans  les  liquides  durcissants. 

Grégarines, 
862.  Les  Grégarines  nommées  et  décrites  pour  la  première  M|V 

*  Synonymie  :  capsules,  vésicules,  acicules,  spicuies,  lîligères, 
urticanies;  cellules  à  fil  spiral,  organes  uilicants,  nématocystes.  (J. 
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par  h.  Dufoor*  comme  étant  des  Vers  entoioaires,  et  longtemps 
considérées  comme  telles,  sont  aujour- 
d'hui regardées  comme  des  protozoai^ 
res  formant  une  classe  venant  se  ranger 
entre  les  Noctiluques  et  les  Rhiiopodes, 
près  des  Spongiaires. 

Ces  animinx  se  rencontrent  si  sou- 
vent durant  let  recherches  mitvoscopi- 
ques  faites  lur  le  contenu  intestinal ,  etc. , 
des  înTcrtébrés,  qu'il  est  très-important 
de  les  connaître. 

Les  Grégarines  se  distinguent  par  leur 
configuration  vermiforme  aplatie,  ove- 
laire,  allongée,  avec  une  exlrâniité  eé- 
pbalique  mousse  ou  non,  avec  oo  sans 
trompe  ou  ventouse,  et  un  noyau  clair 
ovoïde  central.  Elles  peuvent,  en  se  con- 
tractant, prendre  des  formes  et  des  po- 
sitions les  plus  variées  (fig.  214). 

Le  microscope  montre  les  Grégarines 
vivant  en  parasites,  soit  dans  l'intestin, 
soit  dans  la  cavité  périviscérale,  soit 
dans  les  organes  reproducteurs  d'ani- 
maux appartenant  A  différentes  classes. 
On  en  a  signalé  dans  les  divers  groupes 
dont  se  constitue  la  classe  des  vers,  de- 
puis les  Turbellariés  (P.-J.  vanBenéden 
,  et  Claparède)  et  les  5a^Ua(DîAing)  jus- 
qu'aux Nématoîdes  (Valler),  aux  Anné- 
lides  [Gg.  215),  où  elles  sont  d'une  abon- 
dance extrême,  et  aux  insectes.  Ce  sont 
surtout  les  Grégarines  du  Lombric  qui 
ont  servi  de  sujet  aux  nombreux  travaux 
dont  ces  animaux  ont  été  l'objet.  Schnei- 
der a  signalé  une  espèce  propre  aux 
■  UoD  Dalbor,  JM«  nr  tefit^nrinr. 


ng.  Î15  '. 


(  tdaue»  nalurttlri.   Paru, 


-■•  illongée  cimtRiitil  Mil  (Hi- 
1  U  ccIIdIc.  à,  d.  FiUmenU 
MM  dedirana  dimeniioM 
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Holotharies;  on  en  connaît  dans  les  Nollusqoes,  même  Tunicien 
(Saifa,   Uiesing).   Cet  êtres  sont  trës-abondaots  cbei  ao  gnad 


Fip.  Ui  •- 
numlire  d'insectes  ;  on  i>n  a  vu  dans  les  Myriapodes  (les  Scolopen- 
dres el  les  Iules)  et  les  Crustacés.  Cavolini  les  a  observées  dans 
les  organes  appendiculaires  de  res(«mac  du  Cancer  dqtreamg;6te 

tSiebold  a  fait  connaître  la  Gréga- 
■  /^  '&  /^i  '^"^  ^^  ^'''^'*'''''  thilex;  Lach- 
\l^w  Ê  f^Bl  "^'"^  '^"^  <'''  Gammartu  puteama, 
Ê^&^b.  f  vB  ^^  Kœlliker  la  Gregarina  Balami, 
mIHwU  ^?  observée  chez  le  Balantu  jnuU- 
W^g^M^^^m^  ^"'^  ^-  v^i  Bencden  a  décrit  une 
E  i^'^VBbB"  nouvelle  espèce  de  Grégarines , 
qui  vit  dans  l'intestin  grêle  dn 
liomard  (G.  Gigantea). 

'  GtcKarinc  'l'un  Jicliriiithc,  néiiiiliildc  virint  librement  sur  lu 
tuiiin  d<4  (soridirni  du  gi^ni-e  Ihltrakii.  Dujirdin.  (Ch.  Robin,  Hi 
HâeKtifiqtia.  fn'a,  IBiK,  p.  I6,|  A,  Grr|,'>rtna  1  l'étil  de  repos.  D 
(llien  itiU  de  cunlnclinn  moiUnnl  nu  non  les  Iriei  du  corp«  el 
lijratin,  ivcc  nu  lant  niicléolu.  Grn<iiiKni<mt  da  WO  dian»" 

"  <;ri^AriRA  Sirionit  KtPlIiker,  prise  dini   l'inlatin  d 
trciiK  IIP  togamciil  en  doubla  lube  dani  Ici  calcaires  d«  Ci 
Trmpirlon.  V.  Ch.  Nuliin.  Xalicetur  In  tranaux  KÎenlifiqaa.  Pirii, 
GiriiarinFi,  niei  da  Tare  ri  de  cBti^  t  IVtal  de  repoi.  CDE.  CrëgailiMa 
moiiinnl  In  sirin.  G  H.  Colltilei  de  répithiliiim  iniedinil  auiqnallei 
Gnigsriiiu  par  Inir  hou)  ci^pliallijue,  F.  Éitr^miM  anlfrieure  au  cépta" 
garine  acbetanl  de  l'individualùer  par  legmentation  lrani*anila  4^ 
lliëe  i llntnlin. CrMti*»inent  de 300  "-■■--- 
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On  voit  sur  ces  animaux  une  membrane  i  double  contour,  par- 
faitement transparente  et  sans  structure.  Elle  ne  présente  en  général 
aucune  ouverture,  et  son  épaisseur  est  partout  la  même,  sauf  par- 
fois cependant  à  la  partie  antérieure  du  corps.  Celte  partie  repré- 
sente la  membrane  cellulaire  de  cet  animal  monocellulaire.  (E.  van 
Beneden,  1869.) 

Sous  cette  membrane  on  distingue  nettement  une  couche  assez 
résistante,  formée  d'une  substance  transparente  et  dépourvue  de 
granulations.  C'est  dans  celle  couche  que  se  produisent  les  stries 
parallèles  d'où  résulte  pour  l'animal  cet  aspect  librillaire  que  l'on 
saisit  avec  de  forts  grossissements.  C'est  quand  la  Grégarine  se  con- 
tracte que  l'on  voit  apparaître  ces  stries,  qui  disparaissent  dès  qu'elle 
est  eu  repos.  Leîdy,  Ray,  Lankester  et  van  Beneden  croient  que  la 
substance  qui  constitue  cette  couche  jouit  essentiellement  de  la 
contractilité,  et  que  c'est  elle  qui  intervient  dans  la  production  des 
mouvements  dont  l'animal  est  susceptible. 

La  cavité  du  corps  des  Grégarines  est  remplie  d'une  matière 
granuleuse,  formée  d'un  liquide  visqueux,  transparent  qui  tient  en 
suspension  de  fines  granulations  arrondies,  très-réfringentes  et  lé- 
gèrement Jaunâtres.  La  quantité  de  granules  dont  le  liquide  est 
chargé  augmente  avec  la  dimension  des  Grégarines  ;  aussi  l'opacité 
de  l'animal  est  d'autant  plus  grande  que  ses  dimensions  sont  plus 
considérables.  Ce  liquide  granuleux  est  très-mobile,  et  on  le  voit 
avec  les  granules  se  déplacer  ù  l'intérieur  de  la  membrane,  pen- 
dant que  l'animal  exécute  ses  mouvements. 

On  distingue  toujours  un  noyau  nucléole  dans  le  liquide  granu- 
leux. H  a  normalement  une  forme  ellipsoMale  r^^lière,  et  ses 
dimensions  varient  avec  celles  de  la  Grégarine.  Ce  noyau  n'est  pas 
un  corps  solide  dépourvu  de  membrane,  comme  le  pensait  M.  de 
Frantzius.  En  isolant  le  noyau  et  en  le  soumettant  à  une  pression 
croissatile,  on  voit  à  un  moment  donné  une  déchirure  de  la  mem- 
brane se  produire  et  le  contenu  liquide  du  noyau  s'écouler  par 
la  fente  qui  s'est  produite.  La  membrane  du  noyau  est  trés-mince, 
et  c'est  ce  ^î  reod  compte  des  modifications  de  forme  que  subi',  la 
vèaicult,  Imqu'tme  prniiinn  olérieure  vient  à  agir  sur  elle. 

Une  seule  Grégarine  peut  sVnkysler,  cl  le  fait  fréquent  de 
l'existence  de  deux  masses  granuleuses  dans  un  même  kyste  s'ex- 
plique par  la  division  du  oonlaïui  de  la  Grégarine  enkysli-e  et  non 
par  la  réunion  de  deux  Grégarines  daos  un  seule  et  m^me  ky^ie. 
A  la  liuite  d'une  sorte  de  fraelionneiitent  des  marnes  granuleuses 
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des  kysles,  cet»  masses  se  transforment  en  petites  vésicules,  qui 
elles-mêmes  donnent  dit-on  naissance  à  des  piormpèrmiea  oa 
pseHdo-naviceUes  ;  Lieberkûhn  a  montré  que  les  psorospermies  pre- 
dnisent  des  corps  tels  que  ceux  que  l'on  appelle  Amibes,  et  il  pense 
que  ces  amibe*  elles-mêmes  se  transforment  en  Gr^arines  oq  en- 
};endrent  les  Grégarines.  Mais  cette  dernière  phase  de  Tévofaition 
de  ces  êtres  est  encore  problématique. 

Le  contenu  granuleux  des  kystes  est  d'abord  une  qihère  unique, 
toujours  dépourvue  de  noyau,  et  les  deux  masses  arrondies  que 
l'on  observe  fréquemment  dans  les  kystes  proviennent  de»  pre- 
miers, à  la  suite  d'une  segmentation,  telle  que  celle  du  viteUas«Cn 
sillon  apparaît  d'abord  à  la  surface  de  la  sphère  granuleuse,  sur 
laquelle  est  appliquée  immédiatement  la  «paroi  du  kyste.  Ce  sillon 
s'avance  progressivement  vers  le  centre  de  la  sphère,  et  finit  par 
la  diviser  en  deux  parties;  chacune  d'elles  a  la  forme  d*une  demi- 
sphère  et  elles  sont  accolées  Tune  à  l'autre  par  leur  surface  plane. 
Mais  bientôt  le  diamètre  du  kyste  s'accroît  ;  un  espace  qui  se  rem- 
plit d'un  liquide  limpide  et  incolore,  au  fur  et  à  mesure  qu'il  se 
orme,  apparaît  entre  la  paroi  du  kyste  et  la  surlace  des  deux 
masses  granuleuses,  qui  perdent  peu  à  peu  leur  forme  de  demi- 
sphère,  pour  s'arrondir  progressivement.  Le  diamètre  du  kyste 
continue  à  s'accroître,  et  les  deux  masses  finissent  par  devenir 
Tune  et  l'autre  un  globe  parfaitement  arrondi.  Tous  ces  change- 
ments se  produisent  sur  le  porte-objet  du  microscope.  (E.  van 
Beneden.) 

Après  cette  division  de  la  sphère  primitive  en  deux  globes,  la 
paroi  du  kyste,  formée  de  plusieurs  couches  concentriques  d'une 
substance  diaphane,  se  désorganise  en  une  matière  granuleuse 
molle,  après  que  chacun  des  deux  globes  s'est  entouré  d'une  nou- 
velle membrane.  Les  globes  s'agrandissent  peu  à  peu,  en  même 
temfis  que  leur  enveloppe  s'épaissit.  Dès  lors,  on  reconnaît  dans 
chacun  d'eux  un  nouveau  kyste  dont  le  contenu  va  se  diviser  à  son 
tour.  (K.  van  Beneden.) 

867).  Depuis  Dujardin,  beaucoup  d'auteurs  ont  rangé  les^pon^ 
parmi  les  Rhizopodes.  Mais  lespailies  molles  des  premières  onidoi 
(pilules  niiclèées,  des  œufs  et  des  capsules  ou  ovules  mêlas 
lesquels  se  forment  des  spermatozoïdes,  des  ouvertures  d'il 
alimentaire  en  nombre  plus  ou  moins  grand,  des  cônes 
ciliés  à  l'intérieur  (Lieberkûhn),  un  système  de  canan 
tout  le  corps^  etc.,  organes  qui  manquent  aux  Rhiio 
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-  AMHAUX    BHIZOPODES. 


864.  Les  Rhuopodes  sotil  aujourd'hui  considérés,  par  Dujardiii, 
Perty,  Victor  Caros,  Claparède  et  Lachmann,  etc.,  comme  consti- 
tuaDt  une  classe  à  part,  rangée  entre  celle  des  Spongiaires  et  celle 
des  Infusoires  dont  on  la  sépare.  Us  sont  ordinairement  microsco- 
piques, leur  corps  est  sans  bouche,  formé  d'une  substance  molle, 
contractile,  s'étendant  en  eipansions  rètractites  Ailes pgevdopodet. 


Il  y  a  des  Rhiiopodes  qui  ont  une'coquîlle  criblée  de  pores,  par 
lesquels  passent  les  pseudopodes,  et  à  une  ou  à  plusieurs  loges;  ce 
sont  les  Foraminifères,  tant  Polythalames  que  Monothalames. 

D'autres  ont  des  cellules  jaunes  et  des  spicules  siliceuses  dans  la 
masse  du  corps  ;  ce  sont  les  EckiTWcyxtides  tAcanlhomètret,  Tha- 
lassicoles,  Polyci/stine»). 

D'antres  encore,  manquant  de  ces  organes,  ont  des  pseudopodes 
qui  se  soudent  souvent  ensemble;  ce  sont  les  Gromides. 

Knfin  les  Proteem,  comprenant  les  Aclinophrys  (fig,  216;  2)  et  les 
Amibes  |Tig.  217;  1,  2  et  4),  se  distinguent  par  leurs  expansions 
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simples  et  sans  soadure  ou  ne  se  soudant  q[ue  rarement.  On  prëpere 
ces  animaux  comme  nous  l'avons  dit  page  336  et  ci-après, 
pages793et  794. 

Dans  la  famille  des  Amibiens  on  dislingue  les  Amubeg  (Amœba) 
proprement  dites,  qui  n'ont  qu'une  seule  sorte  de  Ptemiopodm^  ne 
s'élargissant  pas  à  l'extrémité.  Les  PodoHoma  (6g.  216,  I ,  S  et  4), 
ont  des  expansions  larges  servant  à  la  locomotion  et  d*autres  fili- 
formes pour  attirer  les  aliments  ^  Les  Petaloput  se  distinguent  par 
l'étalement  de  l'extrémité  de  leurs  expansions  (6g.  317,  3). 


Fig.  S17. 
1,2  et  i  PodoMtoma  filigerina,  Cl.  et  L.  Diflérentt  decrrét  cTexpansion  («av  doaee). 

5.  Petilopus  difflueDi.  Q.  et  L.  (d'eau  donce). 

Il  y  a  des  Amibiens  qui  sont  pourvus  d'une  coque,  soit  flexible 
(P9eudochlamys)j  soit  non  flexible,  incrustée  ou  non  de  substances 
étrangères  qui  lui  sont  agglutinées.  Parmi  les  premières  comptent  les 
Difflugien,  et  parmi  les  dernières  les  Arcelies  (fig.  21C,  3).  Dans 
VArcella  jxitens,  le  diamètre  de  la  coque  est  de  0"'",05  environ. 


*  Dans  toutes  les  ligures  d'animaux  microscopiques  que  contiennent  cet  article 
et  le  suivant,  les  lettres  ont  la  sifniification  indiquées  ici  : 

it.  Le  nucléus. 

o,  La  iMuche. 

r.  Vaisseau. 

v,r.  La  V('*sicule  contractile. 

u.  L'anus. 

Ces  figures  sont  généralement  dessinées  d*après  un  grossissement  de  S9t  à 
TiOO  diamètres.  Toutes  celles  qui  ne  sont  pas  suivies  d'une  indication 
sont  tirées  des  mémoires  de  Claparède  et  Lachmann  [Étudm  tMr  Imj 
tl  le»  Rhizopode»,  Mémoire»  de  VlnUUul  de  Genève,  in-i*,  avsc  '' 
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Parmi  les  Aciinophryens,  les  Actinophrys  émettent  des  expan- 
sions sur  toute  la  surface  de  leurs  corps,  dans  lesquelles  on  voit 
des  granules  toujours  en  mouvement.  U  y  a  des  espèces  larges  de 
un  demi-millimètre,  d'autres  n*ont  que  0"*",02  comme  VActinophrys 
ienuipes  (fig.  216, 1). 

Ces  animaux  se  nourrissent  en  retenant  avec 
leurs  pseudopodes  les  infusoires  ou  autres 
objets  qui  les  touchent  ;  les  pseudopodes  se 
raccourcissent,  et  la  substance  du  corps  s'étale 
autour  de  la  proie  jusqu'à  complet  englobe- 
ment.  Celle-ci  est  ensuite  graduellement  dis- 
soute. La  figure  216,  2,  représente  la  Plagio- 
phrys  cylindrica,  Clap.  et  Lachm.  avec  un 
corpuscule  qu'elle  a  enveloppé.  Leur  volume 
peut  dépasser  un  dixième  de  millimètre.         ^^^:  V?:  Z  ^^^j*^  ^P] 

Parmi  les  animaux  de  cette  classe  qui  se  ren-  tat  ordinaire  de  retraif 
contrent  assez  souvent,  il  faut  citer  encore  les  VmtUa.  Ce  sont  des 
Rhizopodes  de  la  famille 
des  Actynophryens,  ha- 
bitant une  coque  mem- 
braneuse fixée  par  sa 
partie  postérieure  àur  des 
corps  étrangers,  sur  la 
tige  des  Epislylis,  par 
exemple ,  infusoires  ci- 
liés, qui  vivent  en  colo- 
nie sur  les  coquilles  de 
Paludines  (fig.  218). 

Les  Acanthomètres  sont 
des   Rhizopodes  marins 

dépourvus  de  coque,  mais  ^'^-  **^-  —  Acanthomclra  pallida.  Cl.  (nWiostome 
,       .  .      ,  ...  échinocystide  d'eau  de  mer). 

armés  de  spicules  sili- 
ceuses qui  viennent  se  réunir  au  centre  de  l'animal,  et  renferment 
un  pseudopode  dans  leur  canal  ceulral,  indépendamment  de  leurs 
pseudopodes  libres.  Le  corps   même  de  YAcanthometra  pallida 
(fig.  219}  atteint  un  diamètre  de  0«",08. 
Sur  les  ri^jilg  JBJijliBii  les  eaux  stagnantes,  il  est  des  Amibes  qui 

ivoisinant ,  se  colorent  ainsi  et  se 
■loe  largeur  de  0""»,5  et  plus. 
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Quant  aux  Vibrioniens,  on  sait  que,  comme  les  Diaiomées,  ce  sont 
d^  v^^«Vtaux  et  non  des  animaux  ;  végétaux  infusoires  qai  se  na- 
gent pr^i  rfes  algues  o«rillariées  et  dont  il  sera  question  dans  b 
iie^tion  nuivanle  de  ce  livre.  On  les  distinguera  aisément  des  infa- 
ioiren  animaux,  ne  fût-ce  que  par  ce  fait  que  Tammoniaque  airSie 
Uin  mouvements  des  Vibrio,  des  Bactéries^  des  Spirillum^  etc.,  sans 
les  dissoudre,  tandis  qu'elle  dissout  les  cils  et  la  substance da  eorpt 
des  animaux  infusoires.  Ce  réactif  en  dissolvant  les  cils  seolemanl 
des  Zoospores  des  algues  sans  en  changer  la  couleur  verte  ni  la 
forme,  permet  de  les  différencier  des  infusoires  en  cas  de  dôbte. 

Dt  la  recherche  des  infusoira. 

866.  C'est  une  erreur  de  croire  qu'il  faut  chercher  1^ 
dans  les  eaux  pourries,  c'est  à  peine  si  l'm  y  troàn 
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monades  et  vibrions  ;  bien  au  contraire ,  la  majeure  partie  des 
infusoires  vivent,  ainsi  que  les  Systolides  (voy.  p.  772)  dans  les 
eaux  stagnantes»  mais  pures,  entre  les  herbes  submergées  et 
parmi  les  débris  vaseux  dont  ces  herbes  sont  recouvertes.  11  fau- 
dra donc,  pour  se  procurer  le  plus  grand  nombre  des  infusoires 
recueillir  dans  des  vases  de  verre,  Teau  et  les  herbes  aquatiques, 
notamment  les  Conferves,  les  lentilles  d'eau,  les  Cératophylles,  les 
Callitriches,  etc.,  etc.,  des  localités  les  plus  différentes  et  dans 
toutes  les  saisons  de  Tannée  ;  car,  selon  ces  diverses  circonstances 
les  infusoires  ne  sont  pas  les  mêmes.  Les  eaux  stagnantes  sur  un 
sol  calcaire,  contiendront  avec  les  Chara,  des  infusoires  qu'on  cher- 
cherait vainement  dans  les  eaux  d  un  canton  exclusivement  argileux, 
lesquels  d'ailleurs,  auront  aussi  leurs  animaux  particuliers,  do 
même  que  les  eaux  ferrugineuses,  celles  des  tourbières,  celles  des 
fossés  entourant  les  habitations,  etc. 

A  certaines  époques,  on  cherche  en  vain  des  infusoires  qui  ne  se 
rencontrent  que  dans  une  autre  saison.  Les  Péridiniens  paraissent 
vivre  exclusivement  au  printemps.  Le  Volvox  se  trouve  plus  ordinai- 
rement à  celte  même  époque  jusqu'au  conunencement^u  parfois  à  la 
fin  de  Tété,  etc.  11  faudra  d'ailleurs  conserver,  en  les  étiquetant  avec 
soin,  les  bocaux  qui  contiennent  les  différentes  eaux,  et  les  explorer 
de  temps  en  temps  avec  la  loupe,  car  certaines  espèces  d'infusoires 
8*y  montreront  successivement,  et  s*y  multiplieront  quelquefois 
beaucoup.  Quand  les  eaux  ont  été  mises  avec  les  herbes  aquatiques 
dans  un  vase,  on  voit  bientôt  certains  infusoires  ramper  ou  se  fixer 
aux  parois;  telles  sont  les  Vorticelles  simples  ou  composées,  le 
Stentor,  les  Arc^Ues,  les  Amibes  ;  on  peut  les  transporter  sous  le 
microscope,  au  moyen  de  la  plume  en  cuiller  dont  on  se  sert  pour 
racler  les  parois.  Un  peu  plus  tard,  cette  même  opération  peut  pro- 
curer des  espèces  plus  nombreuses  d'infusoires  et  de  Systolides, 
quand  une  couche  de  Bacillariées  et  d'Oscillaires  s'est  fixé  à  la  pa- 
roi, et  que  la  plume  enlève  à  la  fois  cette  couche  de  débris  qui  em- 
prisonne un  grand  nombre  de  petits  animaux. 

La  couche  de  débris  et  de  petits  algues  qui  recouvre  les  tiges 
et  les  feuilles  submergées,  les  pierres  et  les  branches  mortes  tom- 
bées au  fond  des  marais,  est  extrêmement  riche  en  organismes  mi- 
croscopiques; il  fiint  auisi  en  enlever  un  peu  avec  la  plume  en 
cailler  pqpr  J^.lrw^livfar  nir  la  plaque  de  verre  ;  on  peut  encore 
I  ttlto  jyill  AliiiiiMllMMKl     4^  débris  avec  un  canif  ou  im  scalpel 

&.  1841-1845.) 
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Pour  les  infusoires  qu'on  n*a  pu  obtenir  ainsi  en  raclant  la  paroi 
du  flacon  ou  la  surface  des  végétaux  submergés,  il  faut  les  pécher 
au  hasard,  soit  en  prenant  une  goutte  d*eau  en  un  point  quelconque 
du  vase,  soit  en  transportant  sur  la  plaque  de  verre  un  petit  paquet 
de  confenes  qu'on  y  presse  pour  faire  tomber  l'eau  interposée,  et 
qu'on  enlève  ensuite,  afin  de  chercher  dans  la  mince  couche  d'eau 
abandonnée,  ce  qui  peut  s'y  trouver.  Les  eaux  colorées  en  vert  ou 
en  rouge  doivent  toujours  leur  teinte  plus  ou  moins  prononcée  à 
une  infinité  d'infusoires  de  cette  couleur,  qu'on  n'aura  pas  de  peine 
à  se  procurer,  car  chaque  gouttelette  d'eau  en  contient  un  très- 
grand  nombre  ;  ils  se  meuvent  ordinairement  d'abord  avec  une  vi- 
vacité trop  grande  pour  qu'on  puisse  bien  distinguer  le  filament,  ou 
les  filaments  flagelliformes  qui  leur  sei*vent  d'organes  locomoteurs, 
et  qu'on  peut  signaler  comme  les  objets  les  plus  difficiles  à  voir 
nettement  au  microscope.  Mais  souvent,  peu  à  peu,  quand  l'eau  se 
concentre  par  évaporation  ou  en  lui  ajoutant  des  traces  d'eau 
iodée,  etc.,  on  parvient  à  les  mieux  observer. 

'  L'eau  qui  baigne  les  Oscillaires  formant  une  couche  glutineuse  à 
la  surface  de  la  terre  humide,  au  bord  des  mares  et  des  fossés,  ou 
simplement  l'eau  qu'on  aura  conservée  sur  les  plaques  d'Oscillaires, 
enlevées  de  la  surface  du  sol  humide  et  ombragé,  ou  au  pied  des 
murs  humides,  sera  rempli  d'infusoires  avec  des  Ânguillules.  Le 
dépôt  brunâtre  luisant  qu'on  voit  quelquefois  au  fond  de  l'eau  dans 
les  ornières  ou  les  fossés,  devra  être  recueilli  pour  l'observation  ; 
ordinairement  c'est  un  amas  de  Bacillariées,  mais  quelquefois  aussi 
ce  dépôt  est  composé  d'infusoires  ou  en  renferme. 

867.  C'est  parce  que  les  premières  observations  sur  les  Infusoires 
ont  eu  pour  objet  ceux  qui  se  produisent  dans  des  infusions  (ou 
mieux  dans  des  macérations,  car  elles  sont  faites  à  froid)  qu'on  leur 
a  donné  ce  nom.  Il  conviendra  donc  d'étudier  les  animaux  des  infu- 
sions, quoiqu'ils  ne  soient  que  la  moindre  partie  de  ceux  que 
nous  offrent  les  eaux  stagnantes,  et  quoique  d'autre  part,  il  n'y  ait 
pas  un  des  animaux  observés  dans  les  infusions,  qui  ne  se  trou\e 
aussi  dans  l'eau  des  marais  et  des  fossés,  qui  est  déjà  une  véritable 
infusion,  et  qui  le  devient  de  plus  en  plus,  quand  on  la  conserve 
dans  un  vase  avec  les  herbes  aquatiques. 

Les  animaux  observés  dans  les  infusions  artificielles  sont  souvent 
on  quantité  considérable;  mais  ils  appartiennent  seulement  à  qua- 
rante ou  cinquante  espèces  comprises  dans  les  genres  Amibe» 
Monade,  Âmphimonas,  Corcomonas,  Hexamite,  Enchelys,  Trichode, 
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Kolpode,  Trachelius»  Loxode,  Plesconie,  Paramécie,  Glaucome,  Ké- 
rone,  Oxy trique  et  Vorlicelle.  (Dujardin.) 

On  a  varié  de  mille  manières  la  nature  et  les  circonstances  des 
infusions,  sans  obtenir  d*autres  modifications  dans  le  résultat 
qu'une  rapidité  plus  ou  moins  grande  dans  l'apparition  et  dans  le 
développement  de  ces  petits  êtres,  et  la  coexistence  d*un  nombre 
plus  ou  moins  considérable  d*entre  eux. 

Les  infusions,  pour  donner  un  résultat  convenable,  doivent  être 
préservées  de  la  fermentation  putride  et  pour  cela  il  faut  éviter  que 
la  proportion  de  la  substance  mise  en  infusion,  ne  soit  trop  con- 
sidérable, surtout  en  été,  quand  la  température  activerait  la  piitré* 
faction.  11  vaudra  mieux,  dans  tous  les  cas,  mettre  Teau  en  excès. 
On  devra  également  favoriser  Taccés  de  Tair  et  de  la  lumière  sur 
cette  infusion,  sinon,  il  s'y  développerait  des  moissures  et  non  des 
infusoires  ;  mais,  il  faut  aussi  éviter  la  chaleur  des  rayons  solaires 
en  été.  (Dujardin.) 

On  avait  jadis  vanté  beaucoup  Tinfusion  de  poivre  ;  et,  en  effet, 
cette  infusion,  quand  Teau  est  en  quantité  suffisante,  est  fort  riche 
en  animalcules;  mais  toutautre graine  broyée  de  même,  lechenevis, 
par  exemple,  peut  donner  un  résultat  semblable.  LMnfusion  de  foin 
donnera  presque  toujours  de  très-bons  résultats,  parce  qu'elle  ne  se 
pourrit  pas  facilement;  elle  pourra  bien,  d'ailleurs,  comme  celles 
des  autres  substances  végétales  sur  lesquelles  des  œufs  ont  été  dé- 
posés, présenter  quelques  Rotifères  et  même  d'autres  animaux  de 
classes  différentes.  11  faut  bien  aussi  faire  attention  que  certains 
Diptères,  dont  les  lar\'es  sont  aquatiques,  pourraient  être  venues 
déposer  leurs  œufs  à  la  surface  même  de  Tinfusion  qui  serait  ensuite 
peuplée  de  petites  larves,  dont  la  production  serait  totalement  dif- 
férente de  celle  des  vrais  infusoires. 

Une  infusion  végétale,  qu'on  a  souvent  l'occasion  d'observer, 
c'est  l'eau  des  vases  de  fleurs  quand  la  putréfaction  n'est  pas  en- 
core survenue;  il  n'est  pas  rare  alors  d'y  voir  des  Paramécies  en  telle 
quantité  que  ces  infusoires  blancs,  longs  de  un  quart  de  millimètre, 
et  conséquemment  visibles  à  l'œil  nu,  forment  des  nuages  A  la  sur- 
face et  se  répandent  visiblement  dans  tout  le  liquide,  si  on  vient  à 
agiter  le  vase.  L'eau  des  bassins  ou  des  tonneaux  d'arrosage  dans 
les  jardins  deviendra  souvent  une  infusion  toute  semblable,  s'il  y 
est  tombé  par  hasard  une  certaine  quantité  de  feuilles  et  de  fleurs. 

Les  Paramécies  dont  nous  venons  de  parler,  sont,  avec  les  Vorti- 
celles,  ceux  des  infusoires  qui  se  prêtent  le  mieux  aux  expériences 
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de  coloration  artificielle  pour  la  démonstration  de  leur  systéflie 
digestifs  et  de  leurs  cils  vibratiles.  A  cet  effet,  on  n'a  qu'à  délayer, 
avec  une  petite  goutte  d'eau,  un  peu  de  carmin  en  tablette,  et  à 
réunir  cette  goutte  de  liquide  rouge  avec  la  goutte  d'eau  contenant 
les  Paramécies  ou  les  Vorticelles.  Le  carmin,  composé  de  parlicales 
de  0"*'",002  environ,  se  répand  dans  tout  le  liquide,  puis  entraîné  par 
les  tourbillons  excités  dans  Teau  par  les  cils  de  ces  animaux,  il  met 
parfaitement  en  évidence  la  présence  et  le  mouvement  d^s  cils  tî- 
bratiles  ;  ensuite,  successivement  poussé  par  le  tourbillon  avec  le 
liquide,  au  fond  de  la  cavité  buccale  de  Tinfusoire,  il  s'y  accumule 
jusqu'à  l'instant  où  le  fond  de  la  cavité  se  trouve  isolé  par  le  rap- 
prochement des  parois  ;  le  carmin  ainsi  renfermé  dans  une  cavité 
stomacale  globuleuse,  se  trouve  peu  à  peu  transporté,  vers  le  con- 
tour externe  du  corps.  (Dujardin  1843.)  Les  aliments  des  infusoires 
peuvent  les  colorer  ainsi. 

De  Cétude  particulière  des  espèces  d'infvsoires. 

868.  11  ne  sera  pas  inutile  d'indiquer  ici  quelques-unes  des  es^ 
péces  appartenant  aux  principales  familles  des  infusoires,  dont  la 
connaissance  peut  servir  de  point  de  repère  dans  les  déterminations  ' 
de  celles  qui  se  rencontrent  dans  les  recherches  anatomiques  et 
autres,  faites  à  l'aide  du  microscope. 

Les  Vorticelliens  (fig.  220)  sont  contractiles,  et  ont  aulour  de 
la  bouche  des  cils  disposés  circulairement,  qui  produisent  un  tour- 
billon dans  l'eau.  Suivant  Ehrenberg,  l'apparence  du  mouvement 
rotatoire  est  duo  à  la  disposition  des  cils;  ceux  des  Vorticelliens 
sont  supportés  chacun  par  un  bulbe  qu'ils  peuvent  mouvoir  en 
tous  sens  au  moyen  de  fibres  musculaires,  de  manière  que  chaque 
cil  décrit  un  trajet  en  forme  de  cône,  dont  le  bulbe  forme  le  som- 
met. Si  l'on  regarde  ces  cils  disposés  circulairement,  leur  mouve-^ 
ment  produit  l'apparence  d'une  roue  qui  tourne  (fig.  221,  2). 

Les  infusoires  de  cette  famille  sont  divisés  en  plusieurs  genres 
renfermant  des  espèces  nombreuses. 

On  les  trouve  dans  l'eau  limpide,  dans  l'eau  de  mer,  sur  les  len* 
tilles  d'eau  à  la  fm  de  l'été,  principalement  sur  les  feuilles,  sur  les 
coquillages  aquatiques,  les  amas  d'œufs,  les  larves  des  inteolw 
(surtout  la  Vorticella  convallaria).  Plusieurs  macérations 
on  été,  \eh  eaux  stagnantes,  les  conferves  et  les  dèpouil 
sectes,  les  infusions  dans  l'eau  de  mer,  les  feuilles  dej 
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tiques  en  portent  souvent,  il  est  des  espèces  qui  forment  fies  toufies 

grisAtres  apercevables  à  l'œil  nu,  à  la  surface  de  divers  corps  plon< 

gës  dans  l'eau  des  bassins,  des  aquariums,  etc. 

Les  Seyphidia  sont  des  Tortic«llines  sessiles  dont  la  partie  pos- 
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■É^jb^nw  TCntouae  fixant  l'animal  aux  objets  étran- 
■■iÉillII  anrtout  but  la  peau  et 


les  co- 
enirassées,  possédant  une 
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coque  filée  sur  les  objets  èlrangerB  par  sa  parti 

les  foîl  sur  les  crustacés  et  les  plantes  d'eaui  douces  el 


s  l'eau  de  mer^  anr  les 
algues ,  sur  les  bryoïoai- 
r-'s,  etc.  (6g.  222.  I)' 

Les  Oxytriekiau  ont  mM 
cavité     digestive    qui     est 
Fig.  m  :  grande  el  pouniie  parfois 

d'un  anus.  Beaucoup  d'es- 
pèces de  celte  famille  se  rencontrent  dans  les  préparations  i 


scopiques  exigeant  l'observation  directe  des  objets  longtemps  ploit- 
gës  dans  l'oau. 

Les  Oxytricha  ont  des  cirrhes  mai^inaux  el  d'autres  ambulatoires 
en  séries,  )a  partie  antérieure  du  corps  non  prolongée  en  rostre 
hérissé  de  soies.  L'O.  Cibba  (fig.  235,  2)  se  rencontre  souvent 
parmi  les  plantes  et  autres  corps  plongés  dans  l'eau  douce.  Elle 
peut  atteindre  une  longueur  d'un  dtiiéine  de  millimètre  et  plus, 
accompagnée  ou  non  de  VOxylricha  caudala  (fig.  223, 1)  et  autres. 

Les  Slytonychia  Ehr.  ou  Kerona  Jlûller,  ont  des  cirrhes  marginaiu 
et  des  pieds  en  crocbels  uou  distribués  en  séries  régulières.  On 


*  ln(u(Dir«>  de  la  famille  àa  VorUcelUem.  ~  1.  Trickodiita  milra. 
Hf.  ~  i.Lf  nipirip,  VII  pn  «in  piln'milé  (piraiitei  dei  (ilinaicM,  d 
lisunt,  iHc).  Vuy.  p.  790  II  lignillcition  da  lellra. 
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trouve  souvent  dans  Jea  eaux  douces,  parmi  les  oscillariées,  etc. , 


-  1.  Eu|ilDLf«  Cbiran.  Ehr  —  i.  AipuUua 
La  mtane,  tu  de  proni.  —  I.  Aipiduca 
¥■  d*  dôi —  6.  Lr  mtmt,  do  piofll. 
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St.  ou  K.  mylilui  0.  Muller  qui  s'y  meut  en  pirouettant,  et  atteint 

jusqu'il  2  dixièmes  de  millimètre  de  long  ((ig.  223,  3). 

Les  Euplotes  n'ont  pas  de  cirrhes  marginaux,  mais  ont  des  cirrhes 
frontaux,  des  pieds  crochets  ventraux  et  point  sur  le  dos.  L'E. 
Ckaron  Elir.  (ïig.  234,  I)  a  une  carapace  sillonnée  de  cAtPS  gra- 
nulées, 10  pieds  crocliels,  5  pieds  rameurs  et  4  soies  non  mni- 
flées.  Il  est  très-commun  parmi  les  corps  plongés  dans  les  eaoi 
douces  et  même  dans  l'eau  de  mer. 

Les  ÀtpidUca  sedistinguent  par  la  présence  de  cirrhes  mai^nnn 
et  de  arrhes  frontaux  avec  des  pieds  crochets  seulement.  L'A.  Uer^ 
rita  ou  Etioles  turritm,  Ehr.,  est  remarquable  (flg.  224,  S  et  S) 
par  sa  carapace  sans  côtes,  mais  surmontée  d'une  épine  longue  ci 


i,^^ 


Fig.  SB.  -  t.  Tiiilin<iia{Vaginicota)  »fMlmiu.  Ehr.  d'« 
Laçeniila,  Cl.  el  L.  d'eia  de  mer.  Finiille  dei  tinlinnolde 

dU«(. 

recourbée  en  arrière.  Il  se  meut  vivement  sur  les  débris  végétaux 
venant  des  eaux  pures. 

L'A.  cicada  (fîg.  224,  4,  5  et  6)  a  une  carapace  sans  épine,  à  6 
ou  8  cotes  longitudinales  ;  elle  est  assez  commune  dans  les  eaux 
douces  stagnantes,  Irès-agile  et  très-petite. 

Les  Tintinmts  ou  Vaginicola  ont  un  fourreau  chitiiieux  incolore 
comme  les  Cothumia  (page  798),  au  fond  duquel  l'animal  est  atta- 
ché par  un  pédicule  grêle,  homogène,  contractile,  dans  lequel  ne 
pénètre  pas  la  cavité  du  corps.  La  plupart  vivent  dans  l'eau  douce, 
où  ils  nagent  avec  impétuosité,  et  ils  traversent  comme  une  Oèche 
le  champdu  microscope  assez  souvent  pendant  ([u'on  observe  des 
œufs,  des  larves  ou  autres  corps  venant  àe  la  mer.  Le  TinUmitu  in- 
quilittus  Khr.  ou  Fo^nico^  inquilina  Dujardin  (rrg.  225,  1)  est 
commun;  son  fuurreau  est  cylindrique,  homogène,  atténué  et 
tronqué  en  arrière.  Le  fourreau  est  au  contraire  venlint  dans  le  T 
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lagemtla  (8g.  2S5, 2)  qui  est  assez  commun  aussi  dans  les  flaques 
d'eau  de  mer. 

Dans  la  famille  des  StentorUnSy  caractérisés  par  la  situation  de 
leur  anns  qui  est  en  avant,  etc. ,  et  par  l'eiistence  d'une  coque,  pen- 
dant nne  partie  de  leur  vie  au  moins,  il  faut  signaler  surtout  les 
Stentor  proprement  dits.  Ils  se  rencontrent  fréquemment  parmi 
les  objets  qui  viennent  des  eaui  slagnanles. 

Leurcorps  est  tronque  en  avant  et  les  cirres  buccaux  garnissent 


Fig.  Si:;.  —  1.  KondslMlowta  paleni  Clip  < 
paluta  Ehr.  (eiu  douce).  —  1  Mtlopai  Sigmo 
de  la  Emilie  des  Bunirieni)  —  3   Colejn  m 


tiiij«rdin.  - 
et  Lich  do  ftangi  (tous  Irai* 
111  de  praOI,  (Clipiréde,  Infu- 


le  pourtour  de  cette  troncature.  Ils  sont  souvent  fixés  par  leur  extré- 
mité postérieure  aux  corps  solides  et  s'étalent  alors  en  prenant  une 
forme  très-caractérislique  de  cornet  d'oublié  ou  de  trompette  et 
une  longueur  considérable.  Parfois  aussi  on  les  trouve  nageant  li- 
brement, à  reculons  généralement,  en  ramenant  en  dedans  leurs 
cirres  buccaux  et  en  prenant  une  forme  plus  ou  moins  spliéroï- 
dale  par  cajUraclionde  la  partie  postérieure  du  corps. 

[.es  Leucophryt  Ehr.  ressemblent  à  des  Stentor  qui  seraient  libres 
et  raccourcis  au  lieu  d'être  fixés  par  l'arriére  du  corps.  Ils  vivent 
sauvent  dans  les  mêmes  milieux  que  ceux-ci.  Le  L.  pMula  (Bursaria 
a.  RDini.  —  llicretin|ie.  bt 
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pointa  Otij.  ou  viren»  Perly)  atteint  une  longueur  de  0"*,IO  el  pai^ 

fois  plus  (flg.  226,  4). 

Les  Spiroslomum  sont  des  Burtarient  de  forme  allongée,  abon- 
dants parmi  les  plantes  qui  croissent  dans  les  eaux  stagnantes.  Td 
est  le  Spirostomum  tereg  qui  atteint  une  longueur  de  S  à  5  dixièmes 
de  millimètre  {fig.  227,  1). 

Les  Plagiotoma  sont  des  Bursariens  à  corps  comprimé  plus  ou 


Fig.  m.  —  FamMIe  des  Bunaricns.  1.  Spiratlai 
i.  HagMoma  eordiformù.  Cl.  et  L.  u  Ehr.  (di 
Plagiotoma  coli  Cl.  cl  L.  (Paratuàum 


I.  CL.  et  L.  (dans  Iss  Lemaa). — 


Il  de  diarrhée,  (Claparède.  Infiaoira,  pi.  u.)  Voj.  p.  ~ 


Jon  de*  lettres. 


moins  circulaire  ou  ovalaîrc,  avec  des  cirres  buccaux  dans  un  sillon 
spiriil.  U  en  esl  qui  vivent  dans  l'eau,  mais  la  plupart  se  trouvent 
dans  te  mucus  intestinal  des  invertébrés  et  des  vertébrés,  dans 
celui  des  mollusques,  dans  la  cavité  ventrale  des  lombrics,  etc. 

Le  Plag.  cordiformk  (Bursaria  cordiformis  Ehr.)  par  eiemple, 
qui  a  la  forme  d'une  coquille  d'Hélix  et  a  une  largeur  de  0*"",!  et 
plus,  habite  la  dernière  partie  de  l'intestin  des  batraciens  avec 
d'autres  Bursariensdu  genre  Baienlidium{B.eiitOiOonEhr.).{voy.  la 
fig.  228,  3). 

Le  PI.  coli  (Paratnecium  coU  Halmsten)  vit  dans  le  gros  intestin 
de  l'homme  pendant  la  durée  de  certaines  formes  de  la  diarrhée 
et  atteint  une  longueur  de  0'""',40  (fig.  227,  3). 

Lus  Kondt/lostoma,  tels  que  \p.Koitil.  pateim  Idg.  226,  I)  qui  atteint 
jusqu'à  0'"'",40  sont  des  Bunariens  de  formi^  allongée,  ce  qui  les 
fait  ressembler  au  premier  abord  nux  Oxytriqurs.  Les  deux  bords  de 
la  bouche  sont  garnis  de  cirres,  plus  grands  que  les  cils  du  corps. 
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Les  Melopia  ressemblent  aui  Paramécies,  mais  leur  bouche  est 

bordée,  comme  sur  les  Bursariens,  de  cirrcs  bien  plus  forts  que  les 

cils  du  corps  et  de  plus  recouvrent  la  partie  aniérieurc  de  celui-ci. 

Le  M.  lignûnde  (Gg.  S36, 3),  dont  le  corps  est  recourbé  en  Sel  aplati. 


Fîg.  Kg  •. 

se  trouve  pai'ml  lesj  divers  objets  microscopiques  qui  séjournent 
dans  tes  eaux  douces  stagnantes. 

Les  Bursaria  sont  caractérisés  par  leur  forme  ovoîdaleou  d'urne, 
avi-c  une  vaste  poche  buccale  infundibulaire  qui  est  bordée  de  cils 
sur  son  pourtour  et  dont  la  cavité  renferme  en  outre  une  crête  por- 
tant  des  cirres  plus  vigoureux,  ce  qui  les  caractérise  surtout.  La 

'  Durfarid  dtcora  Cl.  si  L.  (d'eau  douce),  rsmille  des  BorUTÎMis.  —  I.  Farëmieitim 
glaiicam  (ramille  àa  iolfc'itm).  —  3.  Balantidium  mloiooii  i  1,  et  L.  (Burtoris 
rnlaioau  Ehr).  Diiu  l'intettln  de>  jmnouilLej  nec  ]«  Plagioloma  (tamiljft  dn  Buna- 
Heni.  —  1.  StrMtHrfioa  «nIcalniH  Cl.  et  L.  d'eiii  de  mer  (famille  dei  Billérieui).  -. 
h.  le  mme.  tv  de  Ace.  —  6  et7.  Halltria  grmdiiuUa  Duj.  (d'eau  d«ice|,  bmille 
<]«  Hallfriens.  —  8  et  9.  Halteria  pulex  Cl,  et  L.  d'eau  de  mer.  (Claparéde,  Imfluoint 
pi.  »...) 
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Bursaria  décora  (fig.  228,  1)  se  rencontre  souvent  parmi  les  objets 
Hiicroscopiques  venant  des  eaux  stagnantes  et  atteint  une  longueur 
d'un  demi-millimètre  au  moins. 

.  Le^  Paramecium  sont  des  infusoires  portant  des  cils  sur  tout  le 
corps,  mais  dont  la  bouche  latérale  n*a  ni  lèvres  membraneuses^  n' 
soies  faisant  saillie  à  Tcxlérieur.  On  en  connaît  plusieurs  espèces  telles 
que  les  P.  aurelia,  bursaria,  putrina,  glaucum  (fig.  238,  2)«  ^c., 
qui  se  trouvent  dans  les  eaux  douces  et  de  mer,  altérées  ou  non. 

Les  Paramécies  sont  membraneux,  longs  et  peu  aplatis.  Huilera 
trouvé  les  Paramécies  dans  les  fossés,  parmi  les  lentilles  d*eau,  en 
juin,  novembre,  décembre,  dans  les  mares  couvertes  de  matières 
vertes  (fig.  229  ,  1).  En  automne ,  ils  abondent  dans  l'eau  de  mer, 
dans  celle  des  marais  ;  ils  se  développent  aussi  en  trois  ou  quatre 
jours  dans  plusieurs  infusions.  Le  Par,  aurelia,  se  rencontre  sur- 
tout très-fréquemment. 

l^es  Cyclides  (Cyclidium)  sont  des  animalcules  de  forme  aplatie 
ronde  ou  ovale.  Leur  transparence  est  très-grande.  On  connaît  les 
Cyclidium  glaucomay  scintillans  (Glaucoma  scintillons  E.),  planum^ 
elongaium,  etc.  (fig.  229,  5).  On  en  trouve  dans  Tinfusion  de  foin 
et  dans  les  eaux  stagnantes.  On  peut  en  rencontrer  parmi  les  len- 
tilles d'eau. 

Les  Kolpodes  (genre  Kolpoda)  varient  beaucoup  dans  leurs  di- 
mensions et  leurs  formes  extérieures  (fig.  228,  2).  On  les  trouve 
dans  Teau  salée  ,  les  lentilles  d*eau,  Teau  de  mer,  Tinfusion 
de  chènevis.  Le  K.  cucullus  se  trouve  Tété  dans  diverses  infusions 
végétales,  et  dans  les  macérations  de  foin  dès  le  troisième  ou  le 
quatrième  jour. 

Les  Kolpodes,  les  Cyclidium,  les  Pleuronenia  ont  une  longueur 
qui  ne  dépasse  pas  quelques  centièmes  de  millimètre. 

Les  Pleuronema  se  distinguent  surtout  des  Cyclidium  par  la  pré- 
sence d'un  faisceau  de  soies  implantées  sur  le  côté  ventral  du  corps 
et  se  dirigeant  vers  les  soies  qui  sortent  de  la  bouche.  Quand 
Taninial  nnge,  les  soies  sont  appliquées  contre  le  corps  dans  le 
sillon  ventral.  On  les  trouve,  telles  que  le  PL  chrysalis  (fig.  228,6), 
dans  It'H  eaux  douces  stagnantes  surtout,  et  aussi  dans  Teau  de  mer. 
Les  infusoires  du  <:enre  Gonium  forment  des  amas  de  couleur 
verte,  en  forme  de  plaque  quadr angulaire.  Leur  propagation  s'o- 
père par  la  segmentation  transversale  d*un  individu  en  plusieurs 
autres.  Observés  isolément ,  la  plupart  ressemblent  aux  Volvox 
et  se  meuvent  lentement.  Le  plus  commun  dans  les  eaux  stagnantes 
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OÙ  ttvent  des  Cercaires,  des  Volvax,  etc.,  est  le  [Gonium  pectorale,. 
Ils  appaniennent  au  groupe  des  Tolvociens.  (Voy.  p.  813.) 

Les  ErvUieiu  ou  DgMtérient,  sont  des  iiifusoires  assez  communs, 
de  forme  ovale  plus  ou  moins  déprimée,  ciliés  avec  un  pédoncule 


ou  style  court  ^  fonne  de  queue;  presque  tous  sont  pourvus  d'une 
cuirasse  membraneuse  persistante.  Sur  les  ErvUia  eu  ^giria  les 
deux  valves  de  la  cuirasse  sont  soudées  dans  presque  toute  la  ion- 
pueur  du  dos.  L'S.  tegumen  n'a  que  quelques  centièmes  de  milli- 
mètre (flg.  230,2);  VjE.  oliva  atteint  0— ,10  (flg.  250, 1  ).  La  plupart 
vivent  dans  l'eau  de  roer.  Les  espèces  sont  peu  nombreuses, 
l^s  Huxleya  se  distinguent  des  autres  Dystériens  parl'abscnce  dp 


*  1.  ParaiHKimH  imwrnim  Cl.  et  Uch.,  d'eia  douce.  —  !.  Ktlpvda  panifrant 
Cl.  tl  L.  —  5.  Cyclydium  tlongmtum  Cl.  et  L,,  d'eau  doocc,  1  maumncfita  ucudéi, 
illernani    ivec  if»  ptriodes  d'imiaobililè  ininille   det  Knlpodéeu).  —  4.  HutUga 

rraaa  Cl.  et  L  Dri  eiui  tle  mer  Et  «oinàtre»  (hmille  dti  bji»éiiau).  —  '   '-'-' 

ilytieria  (Emilie  dn  Tnchélitm).  —  S.  PteuruiwmaOïTjitatU  PertI  (Pt.  r 
riiia  DHJanlin).  —  7.  Haiirn'a  nilnu' Eichvild,  d'elD  donCc.  PtmlUM.dM 


«g  pRÉPiSAnos  UES  nt-tcHËucts. 

«anpwx.  Tel  est  VHuxleya  eraua  (fig.  ââ9, 4t.  Presque  Ions  vÏTcnl 
dans  l'eau  «le  mer.  Comme  les  Trachélîens  et  les  Coleps,  dont  il  n 
être  question,  Ha  happent  leur  proie  au  passage  sans  l'attirer  par 
nn  tourbiUon  produit  dans  l'eau  par  les  cik. 


Les  inrusoires  tracliéliens  n'ont  ni  pied  ni  cirres  buccanx   cd 
^tire,  ils  déglutissent  leur  proie  et  ont  un  corps  trës-tioiitrael&. 


i 


Parmi  eux  les  Trickopui  sont  comprimés  comme  les  Dystériens, 
mai»  ne  sont  pas  cuirasst-s.  Ils  ont  des  cils  simulant  une  sorte  de 
pied,  et  la  bouche  non  terminale.  Tel  est  le  T.  dijtteria  Clap.  et 
Lach.,  qui  vit  dans  l'eau  de  mer  {fig.  229,  5). 

Les  Lacrymaria  n'ont  pas  le  corps  aplati  ;  leur  bouche  esl  (ernu- 
nale  à  l'eilrémilé  d'un  col  plus  ou  moins  long  avec  une  cou- 
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ronne  de  cils  un  peu  en  .irrière.  L'anus  est  terminal  (fig.  253). 

Le  L.  olor,viridit  ouproleus  qui  est  Irës-répandu  parmi  les  objets 
proveniinl  des  eaux  douces  peut  dépasser  une  longueur  de  O'^'.IO, 
et  se  reconnaît  aîsémenl  à  la  longueur  de  son  cou  (fig.  331 ,  3).  Le 
L.  lagenulanu'i  a  un  cou  lrès-courl|(flg.  332,4)  et  une  longueur  de 
0"",07  vit  dans  l'eau  de  mer. 

Les  Pkiaiina  se  distinguent  des  précédents  par  leur  bouche  (jui 
est  placée  dans  le  sillon  séparant  le  col  de  l'appendice  qui  le  sur- 
monte. La  Ph.  vermicularit  (flg.  25'2,  5)  n'a  guère  que  O^^tOS  à 


Fif.fâ!.  — Fimille  detTnchélieni.  — I.  Fntndon  trittut  Q.  st  L.  det  eini  iliRnuilei. 
— t.  Uretrieka  farcta  Cl.  et  L-,  dn  oui  tUgruntea  cl  des  infuiioiu.  —  S.  l'kiêlina 
vermicularit  Ehr.,  d'eiu  douce.  —  t.  LacripHaria  lagenkia.  Cl.  M  L.  d'eiu  donce. 

O'^tOfi.  Les7'rcu:heIo/>A^IIumresseniblentbeaocoupauiLacrymaires, 
mais  ils  s'en  distinguent  de  suite,  en  ce  qu'ils  ont  le  corps  aplati  et 
non  cylindroide,  et  qu*au  lieu  de  se  mouvoir  en  tournant  sur  leur 
axe,  ils  rampent  el  glissent  sur  une  de  leurs  faces  comme  les  Chi- 
lodon  et  les  Loxopkyllum.  Us  portent  un  petit  appendice  en  avant 
comme  les  Lacryraaires,  mais  sans  la  couronne  de  cils  existant  sur 
ces  derniers,  lis  vivent  dans  les  eaux  stagnantes  et  sont  parfois  de 
petite  Uille.  Toi  est  le  Trachelophyllum  pmiilum  (fig.  231,  1), 
qui  n'a  que  0'°'*,04  environ.  (Voy.  page  290  l'explication  des 
lettres.) 

Les  Lo.Eo/)A(///um  sont  aplatis  comme  une  feuille,  si  ce  n'est  quand- 
ils  sont  gonflés  d'aliments,  et  malgré  cela  il  reste  autour  d'eux  iin 
limbe  aplati.  Ils  nagent  en  conservant  leur  forme  de  lamelle  étendue' 
avec  ou  sans  inflexion,  nuis  sans  se  ti'alner  éa  ^umaDl  autour  de 


leur  grand  axe,  aÈtitat  le  peuvent  faire  les  ÀmphUepHo  qni  lugent 
comme  eui.  Le  L.  ^HUÏeagrw  des  eaux  douces  staguanles  (ûg.  331 , 5) 
peut  atlt-indre  jusqu'à  O^-.S.  Il  nage  lenlemenl. 

Le»  Enchely»  ont  en  général  la  forme  d'un  œuf  allongé,  avec  la 
bouche  à  la  petite  eitréniilé,  et  l'anus  à  l'autre.  Undia  que  les  Ho- 
lùphrya  sont  aussi  larges  en  avant  qu'en  arrière,  et  ne  s'amiocis- 
■ent  pas  en  pointe  vers  la  bouche.  L'Enckelyt  armaia,  qui  est  ane 


i.  Namla  rabtmi,  vu  par  le 

.) 

des  espèces  (rpg.  255,  i  )  vivant  dans  les  mares  ot  les  tourbières  ;  ne 
dépasse  pas  0",08  de  longueur.  VE.  farcimen  Ehr,  est  au  moins 
moitié  plus  petit,  et  VE.  pupa  Ehr.  alleinl  jusqu'à  0"",20. 

VHolopkrya  ovuift  (fig.  353,  2)  a  une  longueur  variant  entre 
O^^tOK  et  0'"',12.  Il  se  trouve  surtout  parmi  les  plantes  d'eau 
douce. 

Les  infusoires  du  genre  Niuêula  ont  le  corps  i  peu  près  cylin- 
drique, ou  mieux  ovoïde  non  aplati,  la  louche  armée  comme  celle 
des  Prorodon  d'un  appareil  à  déglutir,  mais  elle  est  terminale 
dans  les  premiers,  et  latérale  dans  les  seconds,  chez  qui  tou- 
jours une  notable  portion  du  corps  est  au-devant  de  la  bouche.  On 
les  trouve  dans  diverses  infusions  et  parmi  les  objets  ayant  vèco 
ou  séjourné  dans  les  eaux  douces  stagnantes.  Les  N.  nben» 
(Ag.  253,  3).  cl  lateritia  ne  dépassent  pas  0'°'°,05,  tandis  que  la 
N.  (lava  atteint  O-'.SO. 

Les  Proroion  se  distinguent  des  Holophryafar  l'appareil  àdè|^ 
lition  de  leur  bouche.  On  en  compte  beaucoup  d'espèces,  progn»- 
sanl  toutes  avec  vivacité  en  tournant  autoui*  de  leur  grand  axe.  tm 
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Pr.  griseia  atlaint  jusqu'à  O'^.IO,    ainsi  que   plusieurs   autres 
espèces  (G^.  233, 1). 

Les  Vrotricha  sont  voisins  des  Solophrya  dont  ils  se  distinguent 
par  la  soie  de  l'extrémité  postérieure  de  leur  corps  qui  est  analogue 


«^ 


à  celle  des  Cyc/iViium.  L'If. /iircta  est  couverte  de  cils  qui  s'agitent 
comme  en  désordre  et  font  décrire  à  l'anima)  des  cercles  d'un 
petit  diamètre.  De  temps  en  temps  un  mouvement  de  la  soie 
saltatricc  la  porte  h  une  petite  distance  par  un  bond  subit,  et  la 
soie  revient  à  sa  position  oblique  habituelle.  Sa  longueur  ne 
dépasse  pas  0'°".02  (fig.  232.  2). 

Les  hoxodes  et  les  Chilodon  sont  des  infusoiros  à  corps  aplati, 
sans  cuirasse,  qu'on  trouve  surtout  dans  les  eaux  stagnantes.  Le  L. 
roslntm  &  corps  recourbé  en  cimeterre  avec  une  rangée  |de  vési- 
cules contenant  un  corpuscule  très-réfringent  (fig.  234,  2,  «•)  at- 
teint parfois  une  longueur  de  prés  de  0°™,50.  (Voy.  la  note  p.  390.) 

Les  Amphitepttu  sont  des  infusoircs  à  corps  aplati,  allongé,  pou- 
vant devenir  globuleux  par  réplétion  alimentaire,  avec  une  bouche 
placée  à  la  base  d'un  prolongement  ou  col,  pins  ou  moins  long, 
portant  une  crinière  d«  cils  plus  forts  que  les  autres.  Il  est  des 
espécea  qui  atteignent  et  dépassent  même  une  longueur  de  1  millim. 

VA.  cygnta  atteint  une  longueur  de  0*",10  (fig.  234,  i). 

869.  Les  inAisoires  de  la  famille  des  Colépî^BS  se  distinguent  des 
Trachéliens  par  la  prèsaice  d'an  eninuM  htmèe  de  bfttonnels  so- 
lides disposés  en  treillis.  Celle  cuiniK^c  n'est  réïi^tnnlc  (|iio  t^ur  les 
adultes.  Cbei  les  jeunrs,  elle  tombe  en  difBuence  comme  le  reste  du 
corps.  Le  corps  est  m  forme  de  tonnelet,  aplati  on  non.  Le  Colei» 
Il  (fig.  na,  3;. p.  801)  «Kl  «ptati  «ir  le  cAtè  Yniia)  CI  nt- 
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leiat  une  longurar  de  0'*,06.  Souvent  arec  lui  sont  des  Gukma- 
tiu,  tulrt  digestif  bien  vi&ible,  longs  de  0"*,S  et  i  corps  hé- 
rissé. 

Les  Btdterieiu  forment  une  famille  d'infusoires  n'ayant  des  ois 
vigoureui  qu'autour  de  la  bouche,  et  n'ayant  pas  de  disque  vibralile 
comme  les  Yorlicelles.  Ils  sont  (ilobuleux;  quelques-uns  ont  des 
■wies  saltatrices.  Us  se  raeuTent  presque  toujours  aTec  nne  grande 
rapidité.  L'Halleria  yrandinilla  Duj.,  très-commun  dans  les  eanx 
douces,  a  une  largeur  de  0"",0t  à  O-'.OS  (Gg.  338,  6  et  7.)  VB. 
vûtvox  s'en  distingue  seulement  par  une  zone  èquatoriale  de  longs 
filaments  arqués  (fig.  339,  7).  et  par  un  Tolume  un  peu  plus  grand. 
l'H.  ptilex  qui  vit  dans  l'eau  de  mer  (fig.  338,  8  et  9),  et  a  des 
Buies  implantées  dans  un  sillon  circulaire  n'atteint  que  0**,OI5. 

Les  Strombîàion  ne  se  distinguent  des  Haltéries  que  parce  qu'ib 
sont  dépourvus  de  soies  saltatrices  et  nagent  sans  sauter.  On  en 
trouve  dans  les  eaui  douces  et  marines  oii  ils  nagent  Irès-vîte  en 
louriiant.  leur  volume  ne  dépasse  pas,'  celui  des  Haltéries.  (Voy. 
p  803.) 

Le  St.  Bulcatttm  (fig.  328,  4),  qui  vit  dans  l'eau  de  mer,  tombe 
rapidement  en  difllueiice,  dés  que  celle-ci,  étant  depuis  quelques 
minutes  entre  les  lames  de  verre,  commence  i  s'altérer  ;  car  les 
organismes  les  plus  sîmplesvivant  librement  ne  sont  quelque  chose 
que  par  le  milieu  dans  lequel  ils  vivent,  comme  les  éléments  ana- 

fi  tomiques  dans  les  êtres  complexes 

ne  valent  que  par  leur  associaU<Hi 
L  avec  ceux  qui  les  entourenl. 

I  870.  Les  Opa/tna  sont  des  infusoi- 

I  res  allongés,  aplatis,  ciliés,  qui  ont 

f  t  été  considérés  par  plusieurs  auteurs 

^j^k        commedcs  larves  d'Helmintbes.  Unis 
^^^^     beaucoup  ont  un  vaisseau  ou  une 
^^^^L    vésicule  contractile,  comme   tous 
■^^^^B     les   autres   infusoires  proprement 
^^^^B      dits  (lig.  2Ô5,  3,  vc),  et  un  nucléus 
"^^Hf'       (n),  qui  manquent  dans  les  larves 
ifIfP  des  Helminthes.  (Claparéde  et  Laclr 

pjg  g35  .  mann,  1859,  p.  573.) 

'  Inruulm  ci liïi.  —  1.  Opolinn  lineala  llaiScha1tu(diTi(  JesNalietlnfreaouillM). 
En  raie  dïrepnxluctioii  n<iipira(Rii).  -  î.  Opalina  rtcitrva  CI.  el  L.  (Dani  la  pUoiirai). 
N.  Lenucl^),  l'C.  Vtiuuu  conlrutile.  {C[apaiMe  et  Ucbmsnn,  iKflaoim.) 
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Il  importe  de  les  connaitre,  car  on  en  trouve  duns  le  mucus 
intestinal  des  Batraciens,  de  beaucoup  d'An- 
nëlide$  et  de  vers  proprement  dits,  tels 
que  les  Planaires,  etc.,  parfois  en  quantité 
considérable.  L'O.  reeurva  (fig.  235,2), 
atteint  une  longueur  de  0°™,S0.  L'O.  tineata 
des  grenouilles,  des  Scyllis,  des  Nais,  etc., 
est  plus  longue  (fig.  335, 1),  a  le  corps  mar- 
qué d'élégantes  stries-  longitudinales  et  se 
multiplie  par  division  transversale  avec  un 
nucléus  dans  cliaque  segment  (n.  n). 

Les  Dicyema  sont  des  animaux  parasites 
des  reins  des  Céphalopodes,  regardés  parfois 
comme  des  vers,  mais  reconnus  par  Clapa-  - 
rède  et  Lachmann  (1861)  comme  étant  des 
infusoires  ciliés,  voisins  des  Opalines  ainsi 
que  le  montre  leur  mode  de  reproduction,  etc. 

Les  embryons  se  développent  dans  la  cavité 
du  corps  de  la  mère  qui  atteint  jusqu'à  3/5 
de  millimètre  environ.  Le  corps  est  raou^'^^i^^^^^^fEM^Z 
mais  renforcé  de  plaques  dures  stmétiique-  tirrhota  Un.  renrermani 
ment  placées  en  avant  (fig.  236).  "  pi-"cu.. embn»-.. 

871.  L'ordre  des  Sitcetirs  ou  Acinétiens  (ordre  U)  comprend  les  in- 
fusoires qui  sont  munis  d'un  grand  nombre  de  suçoirs  rétractiles, 
qui  ont  descils  sur  le  corps  pendant  la  durée  de  la  vie  embryonnaire, 


Podopkrya  egelopHM.  CF.  i 
I  Ltmn9  minor.  —  t.  .Inimi 
1  MTil*  (o)  forrowll  ui 


I..  (Acinélien  i  une  léiicale  conlraclile)  ; 
da  U  mime  eipéce  éni«(linl  un  embrjon  (b) 
prolipsu*. 


mais  qui  en  manquent  à  l'état  adulte  pendant  lequel  ils  sont  im- 
mobiles et  se  Dourrisseotau  mojende  leurs  BU(oii's.  Cet  ordre  se 
divise  en  plusieurs  genres,  distingués  les  uns  des  autres ,  seltm 
qu'ils  ont  («Inneta,  etc.)  ou  non  (Podafkn  ".  etc.) 
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une  coque,  qu'ils  formenl  des  colonies  (Dendrtuoma,  etc.)  où  non. 
Les  Pwlopitri/a  se  trouvent  sur  un  grand  nombre  des  objets 
inertes  ou  vivants  dans  l'eau  douce.  Les  uns  ont  le  corps  plus  on 
moins  régijliërement  oviromie,  comme  le 
P.  cyrlopum  (fig.  S37,  1  et  2).  Les  autres 
l'ont  au  contraire  allongé  avec  plusiann 
vésicules  contractiles,  comme  le  P.  eloit- 
gala  (fig.  2ô8).  Ils  tiennent  ordinairement 
leurs  suçoirs  immobiles  et  étendus  pen- 
dant fort  longtemps  sans  les  rétracter. 

872.  L'ordre  des  CUio-fiagellés  (ordre  III) 
comprend  des  infusoires  qui    ont  pour 
organes   locomoteurs  des  cils    disposés 
en  ceîutures,  et  un  ou  plusieurs  fiagel- 
ium.  Ils  se  trouvent  parmi  les  objets  sé- 
journant dans  les  eaux  douces  et  marines. 
A  l'étal  adulte  ils  sont  munis  d'une  cui- 
it.Pado'.  rasse,  en  général  composée  de  deux  pièces, 
i^prujt^e.^i'citpart'i''   l'une  antérieure,  l'autre  poslÉrieure.  Cette 
iHfaioirei.  pi.  iit,  11g- Il  )     cuirasse  manque  dans  les  premières  pha- 
ses du  dévelnppoment.  Ils  ont  un  nucléus,  mais  pas  de  vésicules 


r«niiU«  in  AcinÉ 


tt  Cilia-najiellés.  Famille  dci  PrriJinieni.  —  1.  Ctraliam  comulmm  Q.  : 

uarfrurfld  Iniiar.1.  Pfrilliaium  corB«t«m  Ehr.j.  —  î.  Pnm ■ 
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contractiles.  Sur  les  uns,  les  deux  moitiés  de  la  cuirassé  sont  à 
peu  près  égales  et  cornues,  tels  sont  les  Ceraiiurn  (fig.  259, 
1),  etc.  Sur  d'autres,  ces  deux  moitiés  sont  tout  à  fait  inégales,  tels 
9onlle» Dinophy$i8  (flg.  239, 3),  etc.  Leur  longueur  est  en  général  de 

1 


vc. 


P.C. 


m''> 


T 


0"'",04  à  0"°*,07.  lien  est  sur  lesquels  la  cuirasse  ne  porte  pas  de 
sillon  transversal,  tels  sont  les  Porocenirum  (fig.  239,  2)  qui  ont  le 
flagellum  placé  sur  la  partie  la  plus  antérieure  du  corps.  Leur  lon- 
gueur est  en  général  de  0°*"*,05  seulement. 

873.  Les  Infusoires  flagellés  ou  du  quatrième  ordre  se  distinguent 
par  la  présence  d'un  flagellum  sans  cils  vibratiles.  Ce  sont  les  plus 
simples  de  tous  les  infusoires  et  parmi  eux  on  a  souvent  rangé  des 
corps  reproducteurs  ciliés  mâle  et  femelle,  des  algues.  (Voy.  le  ta- 


*  Ùynobr^on  SertulaHa,  z^ee  sa  vésicule  contractile  (v.c).  démontrant  la  nature 
animale  et  non  végétale  de  ces  êtres.  Ils  ont  aussi  en  avant  un  point  rouge  comme  les 
EugUna  et  la  maïae  de  lenr  corps  est  contractile.  —  2.  Bodo  viAdis  Ehr.,  mangeant  des 
vibrions,  infusoires  flagelléa  voisins  des  EugUna,  qui  se  trouvent  avec  les  Closterium 
etbeaaeonp  d'hntrei  algnat.  —  S.  Siêgtgna  WrMts  Ehr.  ex  Schranck.  ~  4.  Euglena  acus, 
avec  fomaypa  *■  mIÔ»  "*"""^""^  Watériewr  vers  répoque  de  la  production,  vc. 
Tétioria  eon»*^  '*-  ■*«*«««n,  NiUsch.  —  6,  7,  8,  9.  Crypto 

ttras.) 
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bicau  de  la  classification  des  infusoires,  ci-dessus,  page  792.) 

On  trouve  aussi  parmi  les  Oscillariéesetautres  plantes  aquatiques 
le  Phacus  {Euglena)  pleuronectes  Duj.  Leur  vésicule  (fig.  240,  5  ve) 
contractile,  par  sa  présence,  fait  considérer  ces  êtres  comme  étant  des 
animaux  plutôt  que  des  plantes.  (Claparède,  Lachmann  et  .-Carter.) 
L'existence  de  cette  vésicule  chez  les  Infusoires  et  les  Rhizopodes 
amibiens  est  le  plus  sûr  caractère  distinctif  entre  ces  animaux  et  les 
plantes  ;  plusieurs  des  premiers  peuvent  en  eiTet  contenir  une  ma- 
tière colorante  verte  comme  les  végétaux,  et  être  tantôt  colorés, 
tantôt  incolores  selon  les  âges. 

La  figure  240  (5),  représente  V Euglena  viridis  Elir.,  avec  son 
flagellum  ;  vc  est  la  vésicule  contractile. 

G.  Thuret  pense  que  les  Diselmis  (Chlaïuydomonas)^  Gonium 
Pmidorina,  Volvox,  Protococctis  pluvialis^  etc.,  doivent  aussi  être 
rangés  parmi  les  animaux  infusoires  et  non  dans  les  plantes,  malgré 
leur  couleur  verte,  en  raison  de  la  présence  de  leur  flagellum,  dif- 
férent des  cils.  (Voy.  p.  733.) 

Avec  les  Phacus  on  observe  souvent  beaucoup  de  Crgpioglema 
Ehrenberg  (fig.  240,  6,  7,  8  et  9),  corps  représentés  par  une  cel- 
lule ovoïde  pleine  de  chlorophylle,  avec  un  flagellum  (9)  ciliforme, 
sortant  par  le  goulot  de  la  coque.  L*animal  perd  son  flagellum, 
tourne  dans  Tonveloppe  (6)  qui  se  fend  (7)  à  une  certaine  époque, 
et  il  rampe  par  expansion  amiboîde  comme  les  Euglènes  (8).  On 
voit  alors  très-bien  leur  point  rouge.  Leur  enveloppe  ou  coque  est 
cassante,  brune  ou  incolore  d'une  espèce  à  Tautre.  L'ammoniaque 
dissout  leur  flagellum  et  fait  cesser  aussitôt  leurs  mouvements, 
sans  dissoudre  cette  coque.  Les  Crijptomonas  ne  difTèrent  des  Cryp» 
toglena  qu'ils  accompagnent  parfois  que  par  l'absence  du  point 
rouge  dit  oculiforme.  On  trouve  beaucoup  de  leurs  coques  vides 
dans  la  vase,  autour  des  amas  dœufs  des  mollusques,  des  culici- 
des,  etc. 

874.  Les  infusoires  qui  composent  le  genre  Volvox  sont  parfois 
assez  grands  pour  être  vus  à  l'œil  nu .  En  général,  il  mesurent  0"",l  0 
à  0'"°\50  et  0"'",90.  On  en  décrit  les  espèces  suivantes  :  Vdvax 
granulumy  pilula^  socialisy  morum,  lunula,  vegetans^  globator^  dont 
plusieurs  ne  sont  que  des  phases  diverses  du  développement  de 
ce  dernier.  On  les  prépare  comme  il  a  été  dit  page  337. 

On  les  trouve  dans  Teau  douce  et  l'eau  de  mer  corrompue,  les 
marais  en  juin,  au  printemps  et  en  automne,  avec  la  Cercariavi- 
ndis  (p.  782),  à  la  surface  des  étangs  couverts  dune  pellicule  d*un 
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vert  sombre,  en  septembre  et  durant  les  derniers  mois  de  l'année. 
MûUer  en  a  trouvé  dans  Teau  de  rivière  en  novembre  ;  il  a  aussi 
recueilli  le  Volvox  socialis  sur  le  Chara  vulgaris;  il  en  existe  dans 
les  mares  couvertes  de  Lemna,  dans  Tinfusion  de  chènevis,  etc.  Les 
Vclvùx  ont  la  forme  de  sphères  creuses  renfermant  de  Teau  dans 
leur  cavité  centrale,  et  dans  leur  couche  gélatineuse,  on  voit  les  in~ 
dividus  sociétaires  qui  sont  munis  d'un  double  flagellum,  et  ayant 
seulement  0™",01  à  0>°'°,02  au  plus  de  large. 

Toute  la  colonie  nage  de  concert,  réunie  sous  cette  enveloppe 
commune,  en  tournant  par  l'action  des  flagellum  saillant  au  de- 
hors. Elle  a  deux  modes  de  reproduction,  Tun  sexuel,  Tautrc 
asexuel.  Le  dernier  est  celui  qu*on  observe  le  plus  fréquemment. 
On  voit  dans  ce  cas  un  ou  plusieurs  individus  grossir  notablement 
et  tomber  dans  l'intérieur  delà  cavité  remplie  d'eau.  Chacun  se 
segmente  en  deux  ou  en  quatre,  huit,  seize,  etc.,  etc.',  jusqu'à  ce 
que  le  nombre  des  segments  égale  le  nombre  d'individus  formant 
une  colonie.  Chaque  individu  a  donc  donné  naissance  à  une  de  ces 
colonies,  qui  ne  tardent  pas  à  devenir  libres  par  la  rupture  de  l'en- 
veloppe commune.  I^es  choses  se  passent  ainsi  pendant  une  longue 
suite  de  générations;  mais  vient  un  moment  où  un  autre  mode  de 
propagation  est  mis  en  usage.  Comme  il  arrive  dans  plusieurs  au- 
tres groupes,  les  espèces  de  ces  animaux  peuvent  être  monoïques, 
c'est-à-dire  que  tous  les  Volvox  peuvent  être  mâles  et  femelles,  ou 
quelques-uns  mâles  et  les  autres  femelles.  Dans  ce  dernier  cas,  un 
individu  se  segmente  en  nouveaux  individus  dont  l'apparence  est 
bacillifoime.  Ces  individus  sont  verts  et  munis  d*un  double  fla- 
gellum. Ils  se  réunissent  sous  une  apparence  tabulaire,  à  la  ma- 
nière des  Bacillariées,  et  s'entourent  d'une  enveloppe  unique  qui  se 
déchire;  les  bâtonnets  se  séparent  ensuite  et  nagent  dans  l'inté- 
rieur même  du  globule  formant  le  Volvox  social.  D'autres  indi- 
vidus, qui  ont  aussi  grossi  concurremment,  représentent  le  sexe 
femelle,  et  il  y  a  bientôt  fusion  des  uns  et  des  autres.  La  masse  qui 
en  résulte  s'entoure  elle-même  d'une  membrane  délicate,  revêtue 
d'une  autre  plus  dure,  dentée  à  sa  surface.  En  dernier  lieu,  leur 
chlorophylle  devient  pourpre.  C'est  l'état  sexipare  de  ces  Infusoires 
et  il  naîtra  plus  tard  les  Volvoces  agames.  Les  phénomènes  que  nous 
venons  de  décrire  se  répéteront  de  nouveau  et  dans  le  même  or- 
dre, dans  la  succession  des  reproductions  agame  et  sexuée  de  ces 
êtres.  On  doit  ces  remarques  à  Cohn  et  à  Carter. 

875.  Les  infusoires  du  genre  Motuu  sont  génénlam 
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forme  très-simple,  ont  le  corps  sphérique  et  ovoïde  ou  cylindrique 
avec  un  ou  sans  aucun  appendice  extérieur.  Leur  bouche,  très-dif- 
ficile à  apercevoir,  est  seulement  un  orifice  dépourvu  de  cils  ou  de 
poils,  excepté  dans  une  ou  deux  espèces.  Les  Monades  sont  incolores 
et  très-transparentes. 

Leur  corps  montre  dans  quelques-uns  deux  ou  plusieurs  cavités 
ou  sacs  globuleux  qui  communiquent  probablement  entre  eux;  on 
ne  peut  même  convenablement  examiner  les  sacs  digestifs  des  Mo- 
nades qu'autant  que  l'eau  dans  laquelle  ils  existent  a  été  teinte 
avec  du  carmin,  etc.  (voy.  p.  796),  car,  sans  cette  précaution,  la 
nourriture  prise  par  ces  animalcules  étant  d'une  transparence  égale 
à  celle  qui  leur  est  propre,  ne  laisse  dans  leur  intérieur  aucune 
trace  sensible. 

Les  Monades  se  multiplient  par  la  division  d'un  individu  en  deux 
ou  plusieurs  autres,  qui  se  subdivisent  également,  lorsqu'ils  ont 
atteint  leur  entier  développement.  11  faut,  pour  les  bien  voir,  se 
servir  des  plus  forts  grossissements.  Ces  animalcules  se  trouvent  à 
la  surface  des  infusions  végétales  ou  animales  en  nombre  considé- 
rable. Les  principales  espèces  citées  sont  les  :  Monas  termo^  atommSy 
lens,  punctum  (Bodo  punctum,  E.),  guttula  (Ehr.),  mica,  uva. 
On  trouvé  ces  infusoires  dans  Teau  pure,  limpide,  pendant  Téfé, 

quelquefois  dans  l'eau  de  mer  longtemps  con- 
servée; dans  les  eaux  salées,  celle  des  marais 
au  printemps,  ainsi  que  dans  les  infusions  de 
champignons,  dans  les  détritus  de  matières 
animales  et  végétales,  etc.  Leur  étudeexige  un 
grossissement  de  500  diamètres  et  au  delà. 
(Voy.  dans  la  section  suivante  le  chapitre  con- 
sacré aux  vibrions  ou  bactéries.) 

En  se  reportant  à  ce  qui  a  été  dit  plus  haut 
de  rol)serva(ion  des  mouvements  vibratiles  et 
Fig.  241.  -  cercomonas  à  cc  oui  scia  dit  plus  loiu  des  spcrmatozoîdes 
e  m  es  m.  ^^^  algucs ,  OU  Comprendra  aisément  com- 
bien il  importe  de  ne  pas  confondre  les  monades  avec  les  épîthé* 
liums  nucléaires  ciliés  (voy.  page  735,  fig.  211),  ni  avec  les  sper- 
matozoïdes végétaux  et  vice  versa. 

Les  Cercomonas  sont  des  Monadiens  pourvus  d'un  grand  cil  lo- 
comoteur et  d'une  queue  (Vig,  244,  b)  ou  d'un  seul  cil  (a)  qui  se 
rencontrent  dans  beaucoup  d'infusions  et  dans  les  sérosités  ou  les 
mucus  en  voie  d'altération. 
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Les  Trichomonas  sont  des  infusoires  caractérisés  par  leur  corps 
ovoïde  ou  globuleux  susceptible  de  s'agglutiner  au  porte-objet,  de 
manière  à  s*étirer  en  une  sorte  de  prolongement  caudal.  Ils  sont 
munis  d*un  flagellum  plus  long  qui  a  le  corps  dirigé  en  avant  pen- 
dant la  marche,  accompagné  près  de  sa  base  d*un  groupe  de  courts 
cils  vibratiles.  Leur  corps  se  creuse  de  vacuoles  comme  celui  de  di- 
vers autres  infusoires.  Le  Trichomonas  vaginale^  Donné  (voy.  p.  583, 
lafig.  1S9,  d'après  une  photographie  de  TAtlas  du  Cours  de  micro- 
scopie,  Paris,  1845,  in-folio,  fig.  33),  a  le  corps  globuleux,  mamc- 
Icmné  ou  inégal,  épais  deO"''",01  avec  un  flagellum  long  de  0'"'",025 
à  0'""',055.  Il  se  trouve  dans  le  mucus  de  certaines  formes  de 
vaginites.  Ces  infusoires  sont  souvent  réunis  en  groupes  au 
nombre  de  cinq  à  six  individus,  et  se  liquéGent  dès  que  le  mucus 
est  refroidi. 

ART.  IV.    —  REPRODUCTION    DES  IKFUSOIRBS. 

876.  Reproduction  sexuelle.  Lorsqu'on  étudie  les  infusoires  du- 
rant certaines  périodes  de  leur  existence,  on  peut  les  trouver 
en  voie  de  reproduction  sexuelle  ou  autre.  Alors  on  cherchera  s'ils 
offrent  les  particularités  et  lés  organes  de  génération  indiqués  ci- 
après,  qui,  en  général,  exigent  pour  être  vus  l'emploi  de  grossisse- 
ments de  500  diamètres  et  au  delà. 

1  ®  Ovaire f  organe  femelle^  nucléus  ou  emhryogène. 

L*ovaire  est  celui  des  deux  organes  essentiels  de  la  reproduction 
qui  se  retrouve  avec  le  plus  de  fixité.  U  peut  dans  certains  cas,  à 
la  suite  d'une  division  fissipare,  ou  d'une  ponte,  être  fort  petit, 
mais  il  grandit  bientôt,  et  apparaît  avec  sa  forme  normale,  lorâ- 
qu*une  nouvelle  multiplication  doit  avoir  lieu. 

Cet  organe  est  ovale-arrondi,  condense  dans  les  Paramécies,  les 
Glaucomes,  les  Nassules  et  quelques  Bursaires.  Il  est  des  infu- 
soires dans  lesquels  il  prend  la  forme  d'un  ruban  allongé  plus  ou 
moins  contourné  dans  l'intérieur  du  corps  et  placé  en  dehors  de 
l'axe  de  ce  dernier,  comme  dans  les  Yorticella^  les  Epistylis,  les  Car- 
chesiunif  les  Euplotes^  quelques  Bursariens  et  Trachéliens.  Enfin 
dans  d'autres  cas  il  peut  être  multiple,  comme  dans  les  Stylon- 
chia,  les  Oxytricha,  les  Vrostyla^  les  Kerona,  les  Stentor  et  les 
Spirostcmon.  Certains  auteurs  regardent  chacune  des  portions  de 
cet  ovaire  multiple  comme  des  noyaux  libres  ;  mais  H.  Balbiani  les 
décrit,  au  contraire,  comme  des  fractions  d'un  seul  et  même  ap- 

llouir.  «  Microscope.  58 
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pareil  réunis  sous  une  enveloppe  conunune  qui  sert  à  établir  la 
continuité  entre  tous  ces  éléments  isolés. 

Pour  M.  Balbiani,  cet  ovaire,  qu'il  soit  simple,  rubanné  ou  mo- 
niliforme,  se  compose  d'une  enveloppe  et  d*un  contenu  ;  Tenve- 
loppe,  qui,  parfois  est  assez  difficile  à  apercevoir,  est  la  membrane 
▼itelline  ;  le  contenu  granuleux  est  le  vitellus  au  milieu  duquel  on 
aperçoit  une  vésicule  qui  est  l'analogue  de  la  vésicule  germioative 
des  ovules  des  animaux  supérieurs. 

2**  Testicule^  organe  nid/e,  dit  nucléole  et  capmle  séminale. 

Moins  apparent  que  Torgane  femelle,  le  testicule  est  un  petit 
corps  qui,  dans  sa  composition  et  sa  forme,  a  une  grande  analogie 
avec  celui-là.  11  disparait  souvent  en  dehors  des  époques  de  repro- 
duction et  conune  l'ovaire.  Ces  deux  organes  se  présentent  en  gé" 
néral  avec  des  caractères  identiques  dans  une  même  espèce,  c'est- 
à-dire  que  Torgane  indivis  est  ordinairement  accompagné  d'un 
testicule  indivis  lui-même,  et  Tovaire  fragmenté  s'accompagne  d'un 
testicule  composé  aussi  d'éléments  distincts  dont  chacun  corres- 
pond à  un  des  éléments  du  premier  organe.  (Balbiani.) 

Les  rapports  des  deux  organes  de  la  génération  sont  variables; 
tantôt  assez  éloignés,  ils  sont  accolés  dans  certains  cas  et  dans 
d'autres  si  pressés  l'un  contre  l'autre,  que  le  nucléus  (ovaire)  pré- 
sente comme  une  logette,  une  dépression  pour  le  recevoir,  parfois 
même  le  nucléole  (testicule)  y  est  complètement  engagé.  Dans  tous 
les  cas,  les  deux  organes  conservent  leurs  membranes  propres. 
D'un  autre  côté,  leur  position  par  rapport  l'un  à  Tautre  varie  avec 
les  espèces.  Le  nucléole  n'est  pas,  la  plupart  du  temps,  apparent 
avant  l'âge  où  l'infusoire  peut  se  reproduire.  11  se  développe  à  peu 
près  comme  l'ovairç.  C'est  encore  une  petite  sphère  présentant  une 
membrane  enveloppante  et  un  contenu  granuleux. 

3**  Ouverture  et  canal  sexuels. 

Cette  ouverture  est  limitée  par  une  soilc  d'aimeau  contractile , 
de  cet  anneau  partent,  pour  se  diriger  vers  l'intérieur  du  corps, 
des  plis  qui  limitent  un  canal.  Autour  de  l'anneau  est  une  cou-^ 
ronne  de  cils  infléchis.  Cet  oriflcc  regardé  comme  la  bouche  de 
l'animal  par  presque  tous  les  naturalistes,  est  l'appareil  que  M.  Bal' 
biani  regarde  comme  l'appareil  excréteur  des  œufs.  lia  pu  consta-* 
ter  dans  un  cas  d'accouplement  de  Trachelius  ovum  la  jonction  des 
deux  animaux  se  faire  par  cet  orifice,  ainsi  que  dans  le  Paramecium 
Aurélia,  et  surtout  le  Stentor  cœruleus,  qui  a  sur  le  précédent  l'a- 
vantage de  laisser  parfaitement  voir  l'orifice  du  canal  sexuel.  M.  Bal- 
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biani  est  porté  à  regarder  la  pcésence  de  cet  appareil  comme  un 
caractère  général  de  la  classe  des  infusoires,  par  le  fait  de  son  exis- 
tence dans  des  types  appartenant  aux  formes  des  plus  variées,  telles 
que  les  Paraméciens,  les  Trachéliens,  les  Oxytrichines,  les  Bursa- 
riens,  etc. 

La  comparaison  entre  eux  de  ces  caractères  sexuels  porte  H.  Bal- 
biani  à  diviser  les  infusoires  en*  trois  groupes. 

A.  Espèces  à  ovaire  ayant  la  forme  d*un  petit  utricule  arrondi 
en  ovoïde,  renfermant  une  masse  vitelline  indivise.  — Testicule 
(lorsqu'il  existe)  offrant  une  apparence  semblable.  —  On  y  trouve 
tous  les  vrais  Paraméciens  (Çolpodes,  Glaucomes,  Paramécies, 
Cyclidies,  Pleuromèmes)  ;  des  Trachéliens  (Nassules,  Chilodons, 
Holophres,  Enchelys);  des  Porodons;  des  Rursariens  iPlagio- 
tonia^    Balantidium,   Leucophrys,  Frontonia,    Ophryoglena)  ,  etc. 

B.  Espèces  à  ovaire  allongé,  cylindrique  et  tuhuleux,  diverse- 
ment recourbé  ou  flexueux,  renfermant  une  masse  vitelline  non 
fragmentée.  —  Testicule  comme  dans  les  espèces  précédentes. 
On  trouve,  dans  ce  groupe,  tous  les  Euplotiens,  les  Aspidis- 
ciens,  la  plupart  des  Vorticelliens  et  quelques  types  d'autres  fa- 
milles. 

C.  Espèces  à  ovaire  allongé,  droit  ou  flexueiix,  renfermant  une 
masse  vitelline  divisée,  en  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  frag- 
ments, distincts  (ovaire  bi  ou  multiloculaire).  — Testicule  composé 
d'un  nombre  ordinairement  égal  d'éléments  accompagnant  les 
fragments  vitellins.  Plus  rarement  un  seul  élément  testiculairc , 
Dans  les  Oxytrichines  (Oxyiricha,  Stylonichya,  Kerona  et  Urostyla)^ 
—  dans  les  Trachéliens  (Amphileplm^  Loxophyllum). 

Les  infusoires  ciliés  sont  les  seuls  qui  soient  munis  d'organes 
sexuels  ;  le  Nucléus  représente  l'ovaire  et  donne  les  ovules  ;  le  Nu- 
cléole donne  de  petits  corps  qui  sont  les  spermatozoïdes  ;  il  n'y  a  pas 
d'organes  de  copulation  ;  il  y  a  néanmoins  fécondation  croisée  entre 
les  deux  infusoires  accouplés.  (Balbiani.) 

877.  Accouplement^  ovules  et  spermatozoïdes.  L'accouplement  ({ue 
Ion  a. pris  longtemps  pour  une  flssiparité  incomplète,  consiste 
dans  Taccolement  ou  coiyugaison  de  deux  Infusoires.  11  ne  faut 
pas  confondre  ce  phénomène  avec  la  Zygote  qui  consii^te  dans  la  fu- 
sion de  deux  êtres  qui  d'abord  isolés  et  distincts  perdent  par  leur 
réunion  cette  indépendance  et  ne  la  recouvrent  jamait. 

Dans  tous  les  cas,  la  mise  en  liberté  des  œuik  oao^ 
dant  Taccouplamentf  et  c'est  encore  à  ce  mop 
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commencent  à  entrer  en  maturation.  Chaque  ovule  est  composé, 
comme  l'ovaire  ou  nucléus  (qui  les  forme  par  divisions  successives), 
d'une  membrane  enveloppante  et  d'un  contenu  ;  la  membrace  enve- 
loppante est  la  membrane  vitelline,  le  contenu  est  le  vitellus  muni 
d*une  vésicule  fgenninative).  Ordinairement  les  œu£s  n*arfivent 
à  maturation  complote  qu'après  la  séparation  des  deux  infusoires 
à  la  fin  de  Taccouplement.  Leur  diamètre  est  de  i  à  2  centièmes  de 
millimètre  d'une  espèce  à  l'autre.  H  a  atteint  O^^^^Oi  dans  les  Pa- 
ramécies. 

Vers  le  troisième  ou  le  quatrième  jour  de  Taccouplement,  les 
spermatozoïdes  sont  développés  par  segmentation  du  testicule.  A  ce 
moment,  un  globule  de  chacun  des  êtres  accouplés  descend  vers  la 
dépression  buccale  à  la  hauteur  de  la  bouche  et  en  regard,  quel- 
quefois même  au  contact  de  la  capsule  correspondante  de  Tanimal 
adjacent.  L'accouplement  terminé,  on  trouve  les  capsules  spcrmati- 
ques  affaissées,  diminuées  de  volume.  Alors,  les  œufs  n'existent 
encore  qu'à  l'état  de  simples  ovules.  Il  y  a  donc  tout  lieu  de  croire 
que  les  spermatozoïdes  qui  ont  été  transmis  àTanimal  par  son  congé- 
nère restent  emmagasinés  dans  quelque  organe  annexe  de  ses  voies 
sexuelles  femelles  jusqu'à  ce  que  les  œufs  aient  pris  la  maturité  né- 
cessaire pour  subir  efficacement  l'influence  de  fécondation. 

Les  spermatozoïdes  des  infusoires  sont  filiformes,  terminés  par 
des  extrémités  effilées,  imperceptibles;  ils  constituent  dans  l'organe 
des  faisceaux  droits  et  n'affectent  pas  la  forme  de  bâtonnets  ;  en- 
fm  dans  l'eau  ambiante,  ils  se  dissolvent  et  disparaissent.  Ces  carac- 
tères font  qu'on  ne  confond  pas  ces  zoospernies  avec  les  bâtonnets 
de  Mûllcr,  Lieberkilhn,  Claparède  et  Lachmann,  bâtonnets  qui  ne 
sont  que  des  vibrions  parasites  de  quelques  infusoires.  (Balbiani.) 

Arrivés  à  maturité,  les  œufs  après  la  fécondation,  sont  succes- 
sivement évacués  au  dehors  probablement  par  Torifice  désigné 
comme  étant  l'ouverture  génitale  externe;  il  a  été  impossible 
jus(|u'ici  de  surprendre  ces  animaux  au  moment  où  ils  émettent 
leurs  œufs.  Chez  certaines  espèces,  telles  que  les  Oxytrichines  et 
les  Stentors,  celte  émission  est  entièrement  effectuée  vers  le  troisième 
ou  le  quatrième  jour  qui  suit  l'accouplement.  D'autres  infusoires 
gardent  leurs  œufs  pendant  un  temps  plus  long  tels  sont,  par  exem- 
ple, les  Paramécies,  où,  plus  de  huit  jours  après  la  conjugaison, 
M.  Balbiani  a  encore  pu  en  observer  quelques-uns  dans  Tintérieur 
de  l'animal.  Dans  les  espèces  où  l'ouverture  génitale  externe  se 
prolonge  plus  ou  moins  manifestement  en  un  conduit  qui  pèaMn 
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dans  riniérieur  du  corps,  c'est  probablement  par  rintermédiaire 
de  ce  canal  qae  les  œufs  atteignent  Textérieur.  (Balbiani.) 

Des  prétendtis  germes  atmosphériques  des  infusoires, 

878 .  Tous  les  faits  précédents  doivent  être  bien  spécifiés,  car  on  ne 
connaît  pas  d'autres  ^erm^^  des  infusoiresque  ceux-ci,  sauf  le  cas  de 
gemmiparité.  Or  dans  les  expérience^  d*ae'roscopie  ou  micrographie 
atmosphérique  (À.  Pouchet)  on  a  trouvé  réellement  parfois,  mais 
non  dans  toutes  les  poussières,  des  infusoircs  entiers  (voy.  p.  529) 
tel  que  des  Protococcus  pluviatis,  Kûtzing,  quelques  rares  infusoires 
desséchés,  déformés,  enkystés  ou  non;  dans  certaines  conditions 
aussi  des  globules  de  pus,  des  Bacillaires  et  des  Bactéries.  (F.  A.  Pou- 
chet, 1859,  et  Expériences  sur  la  génération  spontanée^  1864,  in~8*'; 
Lemaire.)  D*après  ce  que  nous  venons  de  voir  (page  820),  il  n*estpas 
impossible  qu'il  s'y  rencontre  quelquefois  aussi  des  ovules  d'infu- 
soires.  Hais  leur  présence  n'y  a  jamais  été  démontrée,  non  plus  que 
celle  des  germes  de  quelque  autre  sorte  des  infusoires,  puisqu'on 
n'en  connaît  pas  d'autres  que  les  ovules  ;  aussi  rien  n'autorise  à  les 
admettre  partout. 

De  plus,  contrairement  à  ce  que  pensent  plusieurs  auteurs  (Voyez 
Pasteur,  Sur  les  corpuscules  organisés  de  Vair.  Annales^des  se.  nat,, 
Paris  1861 ,  Zoologie  ;  t.  XVI,  p.  26,  etc.)  on  peut  aisément  distinguer 
dans  les  poussières  sous  le  microscope  ce  qui  est  oeuf  de  ce  qui  est 
siwre.  Toute  spore  résiste  à  l'action  de  l'ammoniaque  caustique,  et 
môme  à  celle  de  l'acide  sulfurique  monohydraté^  Tout  ovule  (ou  œuf) 
d'infusoire  dont  il  vient  d'être  parlé  se  dissout  rapidement  au  con- 
traire dans  l'ammoniaque  et  dans  l'acide  sulfurique,  aussi  bien  que 
le  corps  entier  de  l'animal.  (Voy.  p.  308.)  11  n'y  a  d'exceptionque  pour 
la  coque  cassante  des  Pliacus,  des  Cryptoglena,  etc.,  qui  a  des  carac- 
tères si  nets  qu'il  est  aisé  de  la  reconnaître  en  tous  cas.  Souvent 
même  il  est  possible  d'affirmer  qu'on  a  sous  les  yeux  une  spore  de 
telle  ou  telle  espèce  déterminée  (Voy.  p.  532).  Du  reste  que  ce  soit  la 
poussière  recueillie  dans  l'air  en  mouvement  ou  déposée  lentement, 
les  spores  ',  non  plus  que  les  filaments  de  mycélium,  ne  forment 
toujours  que  le  plus  petit  nombre  des  corpuscules  de  celle-là,  sur- 
tout à  côté  des  fins  granules,  grisâtres,  tels  que  ceux  dits  Micro- 
coccus  (voy.  p.  559),  des  grains  de  fécule,  de  silice,  etc.  Les  corpus. 

<  Voy.  Ch.  Robin.  Bui.  mt.êêsvégét,  parasites.  Paris,  1853,  in-S*,  p.  263. 
•  Ch.  llobiB.  IbU.»  1889,  P.  W. 
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cules  non  minéraui  que  di5S4:>lTeDt  l'ammoniaque,  etc.,  y  soBt  moins 
nombreui  encore,  G>mme.  d'autre  part,  il  n'y  en  a  pas  parmi  ces 
derniers  qui  «oient  semblables  aux  oruiei  duntil  \ient  d'être  ques- 
tion, et  qui  >ont  1^  seuls  isrennes  connus  dans  les  microzoûres  in- 
fu$oire«,  c'e«t  par  une  siipp^^sition  purement  gratuite  qn*on  en  admet 
d'antre«  qui  n'ont  jamais  étt*  mis.  Comme,  sauf  le  cas  où  on  dessèche 
ces  ovules  sur  le  porte-objet  du  microscope  on  ne  les  connait  qu'à 
Tétat  frais  sans  les  avoir  encore  jamais  vu  revenir  de  l'état  sec  à  fê- 
tât frais  (p. 775;  dans  la  poussière  atmosphérique,  rien  scientifique- 
ment n'autorise  À  déclarer  que  les  corpuscules  de  celle-ci,  dissous  par 
l'acide  sulfurique  reaemhlevi  de  tout  point  aux  germa  de»  organitmei 
iei  plu»  inférieure  et  qu  Ha  appartienne nU  san*  contente  à  den  espèce» 
fort  nombreuse»,  Ola  n*est  certainement  pas  pour  les  Uicrozoaires. 
Quant  aux  Microph\1es  dont  souvent ,  en  effet  le  microscope, 
montre  quelques  spores,  direne»  de  volume  et  déstructure,  rien  n*est 
plus  facile  que  de  les  distin^er,  soit  des  ovaires  ou  des  ovules  des 
infusoires ,  soit  de  ces  derniers  même,  enkystés  ou  non  ;  rien  n'est 
plus  facile  que  de  voir  que  les  espèces  de  cryptogames  auxquelles 
elles  appartiennent  ne  dépassent  pas  une  dizaine  environ  dans  cha- 
que expérience  et  qu'on  n'en  compte  pas  une  centaine  d'espèces,  en 
comparant  toutes  les  expériences  faites. 

tieprofluction  fi»»ipare  de»  infu»oire». 

879.  Dans  la  fUniiHirité  tran»venale^  on  voit  L'animalcule  pré- 
senter, d*abord  vers  le  milieu  de  sa  longueur,  un  étrangle- 
ment qui  devient  de  plus  en  plus  profond  ;  bientôt ,  entre 
les  deux  portions,  le  tissu  étiré  ressemble  à  une  tige  qui  de- 
vient de  plus  en  plus  étroite  et  l'ensemble  rappelle  assez  la  forme 
d*nn  boulet  raniè.  Si  l'animal  observé  est  une  Paramécie  ou  un 
Trirliode,  c'est-à-dire  un  infnsoire  muni  de  cils  autour  de  la 
br>n('lie,  on  voit  ceux-ci  se  montrer  sur  la  partie  antérieure  du 
tronron  postérieur;  la  bouche  elle-même  se  dessine  là.  Plus 
tard,  la  li^^e  de  réunion  se  rompt,  et  l'on  a  ainsi  deux  moitiés 
qui  se  mettent  à  se  mouvoir  librement;  d'abord  arrondies,  elles 
deviennent  peu  à  peu  ovales,  allongées,  et  finissent  par  ressembler 
h  l'animal  qui  leur  a  donné  naissance.  Quelques  heures  suffisent 
pour  qu'un  <;ran(l  individu  en  forme  deux  complètement  séparés. 

Les  Oxytriques,  pendant  l'acte  du  sectionnement  transverse, 
courent  très-vite  dans  diflèrentes  directions  et  agitent  leur  poils 
avec  une  grande  rapidité.  Chacun  des  individus  ainsi  constitués  ne 
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tarde  pas  à  tirer  en  sens  inverse  ;  il  contribue  par  là  à.  rétrécir  de 
plus  en  plus  le  lien  commun  et  à  amener  enfin  la  séparation  com- 
plète. (J.  Haime.) 

Les  Euglena  viridis  qai,  d*aprés  CohnS  seraient  trés-analogues 
aux  Protococcus^  se  reproduisent.  A  un  certain  moment,  elles 
deviennent  immobiles,  se  roulent  en  boule ,  s'enkystent  et  se  sub- 
divisent en  3,  4,  8,  16,  32  par  fissiparité.  Les  jeunes  sortent  du 
kyste  munis  d*un  nucléus.  LeDiselmis  viridis  de  Dujardin  (Chlamy- 
damonas  pulvisculus  Ehrcnberg.  Protococcus  pluvialis) ,  se  di- 
vise comme  les  Euglena,  mais  sans  s'enkyster.  Les  Euglena  peuvent 
subir  la  fissiparité  transversale  sans  s'enkyster',  ainsi  que  les  Glœo- 
coccus.  On  retrouve  la  fissiparité  dans  les  Gonium^  les  Vdvox^  les 
Strephanosphcera^  les  Pediastrum,  les  Chlorogoniumeuchlorum^^  les 
Polytome^  elles  Péridiniens,  (Claparcde  et  Laclimann.) 

On  n'a  jusqu'à  ce  jour  constaté  la  fisriparité  longitudinale  que 
chez  les  Vorticicellines. 

1^  La  division  du  nucléus  ne  précède  pas  toujours  nécessaire- 
ment celle  du  corps  de  l'animalcule  et  ne  tient  pas  sous  sa 
dépendance  tous  les  autres  phénomènes  qui  se  rattachent  à  la  divi- 
sion naturelle  des  infusoires.  (Balbiani.) 

La  constriction  extérieure  peut  être  plus  ou  moins  avancée  et  les 
deux  nouveaux  individus  être  munis  déjà  de  la  plupart  de  leurs  or- 
ganes de  nouvelle  formation,  avant  que  le  noyau  lui-même  commence 
à  présenter  les  moindres  indices  d'un  fractionnement. 

2®  Quand  le  nucléus  est  simple,  ovoïde  ou  arrondi,  on  le  voit  s'al- 
longer, pénétrer  dans  les  deux  moitiés  de  l'animal  et  se  sectionner, 
lui-même  en  même  temps  que  le  reste  du  corps. 

5**  Si  le  nucléus  est  allongé,  flexueux,  plus  ou  moins  recourbé, 
il  se  resserre,  revient  sur  lui-même,  prend  la  forme  oblonguo 
comme  dans  le  cas  précédent,  et  plonge  aussi  par  chaque  extré- 
mité dans  les  deux  moitiés  de  l'animalcule  en  train  de  se  fraction- 
ner. Dans  le  cas  de  section  transversale,  le  globule  contracté  pré- 
sente son  grand  axe  suivant  la  direction  antéro-postérieure  ;  dans  le 


•  Cohn,  Beitrâgezur  Entmckelungsgeschichle  der  înfuxorien,  mûroukoninche 
Algen  und  Pihe,  1853. 

*  Pertf,  Zur  KenrUnis»  der  kieimten  Lebensformen,  Berne,  1852.  ^  Braun, 
Veberdie  Erêcheinung  der  Verjûngung.  Leipzig*,  1851. 

>  Stein,  Die  InfliÊwruthitre,  etc.  Leipzig,  1854. 

^  Weisse ,  BulL  de  la  cl.  deê  srience$  phynco'mat.  de  Saint-PHerthourg , 
VI,  «0,1848. 
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cas  de  fissiparité  longitudinale,  le  grand  axe  du  globule  se  dirige 
transversalement  (Vorticellina), 

4'  Si  le  nucléus  est  multiple  on  observe  des  phénomènes  plus 
curieux  encore.  Il  va  des  infusoires  qui  possèdent  deux  de  ces  or- 
ganes réunis  par  un  cordon  de  jonction  :  Stylonychia,  etc.  ;  dans  ce 
cas  le  cordon  de  jonction  se  contracte,  les  deux  ovaires  se  pénètrent 
mutuellement,  la  coalcscence  a  lieu  ;  bientôt  l'allongement  se  Tait, 
comme  dans  le  cas  précédent,  et  au  moment  où  l'infusoire  s'est  di- 
visé en  deux,  le  nucléus  s*est  partagé  de  manière  à  donnera  chaque 
moitié  un  nucléus  spécial  qui,  par  la  suite,  reproduira  un  ovs^ire  à 
deux  globes  comme  celui  du  parent. 

Chez  le  Stentor  où  Tovaire  multiple  est  moniliforme,  composé 
d'une  série  de  grains  en  chapelet,  il  y  a  encore  coalescence  de  tous 
ces  grains  en  un  globe  unique  et  partagé  par  moitié  entre  les 
deux  êtres  qui  proviennent  de  la  scissiparité.  Plus  tard,  chaque 
noyau  devient  moniliforme  par  suite  d'étranglements  successifs. 

M.  Balbiani  indique  encore  une  évolution  de  ce  genre,  quoique 
plus  compliquée,  chez  le  Spirostomum  ambiguum, 

5®  Des  phénomènes  analogues  se  passent  dans  le  cas  où  les  nii- 
cléoles  sont  multiples  comme  dans  le  Slylonychia  mytilus. 

880.  Reproduction  par  Gemmijmrité,  — Jusqu'ici,  on  ne  l'a  ren- 
contrée que  chez  un  nombre  fort  restreint  d'individus  et  dans  deux 
familles  seulement  :  celle  des  Vorticelliens  et  celle  des  Acinétiens  ; 
on  a  même  souvent  décrit  comme  gemmes  beaucoup  de  corps  qui 
n'étaient  que  des  productions  fortuites  ou  des  parasites. 

Il  y  a  deux  modes  de  gemmiparité.  L'un  est  caractérisé  par  les 
phénomènes  suivants  :  sur  l'une  des  parois  un  mamelon  se  montre 
s'allonge,  a  sa  base  se  produit  aloi*s  un  sillon  qui  devient  de  plus  en 
plus  profond,  l'excroissance  se  pôdiculisc,  le  pédicule  s'étiredeplus 
en  plus  et  la  séparation  a  lieu.  Le  mamelon  forme  une  gemme  ou  pro- 
pagule  qui  flotte  dans  les  eaux,  se  complète  bientôt  et  donne  un  or- 
ganisme en  tout  semblable  au  parent.  L'autre  mode  de  gemmipa- 
rité a  été  vu  et  décrit  par  MH.  Claparède  et  Lachmann.  Au  premier 
abord,  il  semble  ne  difTérer  en  rien  du  précédent,  mais  le  bour- 
geon se  prolonge  à  l'intérieurdu  corps  pour  s'énucléer  ensuite. 

Les  Acinétiens  donnent,  à  leur  intérieur  (viviparité') ,  des  gem- 
mes ou  embryons  qui,  après  quelque  temps,  passent  à  l'état  adulte 
et  reproduisent  en  tout  les  formes  de  l'infusoire  dont  ils  sont  sor- 
tis (Acineta  ;  Podophrya;  Ophriodendrum) . 

Dans  tous,  à  quelques  variations  de  détail  prés,  les  phénomènes. 
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sont  à  peu  près  les  mêmes.  II  est  des  cas  dans  lesquels  il  n'y  a  qu'un 
seul  embryon  de  formé  dans  l'intérieur  du  parent,  c'est  ce  qui  arrive 
dans  la  Podophrya  quadripartita  ;  dans  d'autres,  parfois  le  même 
Podophrya  quadripartita,  ces  embryons  sont  fort  nombreux. 

Dans  la  Podophrya  quadripartita  à  gemme  unique,  l'embrj'on  se 
forme  au-dessus  du  nucléus  de  l'animal  parent.  Cctembrj'on  qui, 
dans  son  plus  grand  diamètre,  est  à  peu  près  aussi  long  que  le  pa- 
rent est  large,  se  place  transversalement  dans  son  corps.  L'embryon 
tourne  rapidement  autour  de  son  axe,  tandis  que  le  corps  du  parent 
rétracte  ses  suçoirs  et  se  contracte  violemment  sur  lui.  Peu  à  peu 
l'embryon  est  poussé  vers  la  partie  supérieure,  soulève  la  paroi, 
fait  une  hernie  légère  d'abord,  plus  prononcée  ensuite;  la  paroi  se 
déchire  dans  une  violente  contraction  et  l'embryon  est  lancé  au 
dehors.  Alors  il  déploie  les  cils  qui  l'entourent  et  se  met  à  nager 
rapidement  dans  les  eaux.  La  plaie  se  referme  sur  le  parent  qui 
absorbe  à  l'aide  de  ses  suçoirs  tous  les  aliments  qui  tombent  â  sa 
portée  et  refait  un  nouvel  embrjon.  (Voy.  p.  844,  fîg.  255.) 

Dans  les  cas  d'embryons  multiples  soit  du  Podophrya  quadripar- 
tita,  soitde  YEpistylispilcalilis  (Vorticellinicns),  les  phénomènes  sont 
à  peu  près  les  mêmes,  si  ce  n'est  que,  dans  l'intérieur  du  corps  du 
parent  on  trouve  un  grand  nombre  de  toutes  petites  gemmes  qui 
s'échappent  bientôt  les  unes  après  les  autres  par  une  ouverture  ou 
plutôt  une  déchirure  du  parent. 

HM.  Claparèdeet  Lachmann  ont  obsené  la  formation  d'embrjons 
internes  chez  les  infusoires  dont  les  noms  suivent  et  qui  n'appar- 
tiennent pas  au  groupe  des  Acinétiens  :  4''  Stentor  polymorphus 
Ehrenb.  i'*  Paramecium  Aurélia,  Ehrenb.  Z^  ParameciumBursaria, 
Focke.  4"  Paramecium  putrinum,  Clap.  et Lach.  h^Dicyenia  Muelleri, 
Clap.  et  Lach.  (fig.  230.)  O^"  Vmula  Epistylidis,  Clap.  et  Lach. 

De  îenkystemeni  des  infusoires. 

881.  L'animal  qui  veut  s'enkyster  arrête  ses  mouvements;  il 
sécrète  autour  de  lui  une  sorte  de  coque  fermée  de  toute  part, 
dans  laquelle  il  se  trouve  à  l'abri  de  l'action  de  tous  les  agents 
extérieurs. 

L'animal  s'enkyste  dans  trois  circonstances  :  4®  pour  échapper  h 
un  dessèchement  complet  ;  c'est  le  cas  le  plus  fréquent  et  on  peut 
reproduire  l'expérience,  pour  ainsi  dire,  à  volonté.  On  n'a  qu'à 
laisser  dessécher  une  préparation  dans  laquelle  se  trouve  le  Colpoda 
Cuoillus.  GrAre  à  cet  enkvstement,  l'animal  résiste  à  la  « 
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conservant,  sous  son  kvste,  l'eau  de  combinaison  nécessaire  à  sa 
vie.  Les  kystes  s'attachent  aux  brins  des  herbes  humides  lorsqu'elles 
sèchent,  telles  que  les  foins;  ils  reviennent  à  la  vie  lorsqu'on  met 
les  plantes  sèches  ou  leur  poussière  dans  l'eau  (infusion  ou  macéra- 
tion) ou  dans  l'eau  sur  le  porte-objet  du  microscope. 

2**  L'infusoire  s'enkyste  pour  se  nourrir  à  son  aise  (Claparède  et 
Lachmann).  Sur  certains  Epistylis  plicatilis,  on  voit  l'animal  se 
couvrir  d'un  kyste;  celui-ci,  mis  dans  des  conditions  favora- 
bles, au  lieu  de  donner  un  Epistylis,  produit  un  Amphileptus,  de  là 
l'idée  d'une  liaison  intime  entre  ces  êtres  et  de  leur  métamor- 
phose. Hais  le  phénomène  se  réduit  à  ceci  :  un  Amphileptuit 
affamé  s'approche  d'un  Epistylis^  et  avale  ï Epistylis  tout  entier 
en  se  refermant  sur  lui  à  l'endroit  où  le  corps  est  porté  par 
le  pédicule.  Dés  lors  il  sécrète  son  kyste,  ù  l'intérieur  duquel 
il  se  livre  h  de  violents  mouvements  pour  arracher  sa  proie  à 
son  pédicule  ;  cela  fait ,  il  reste  enfermé  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
absorbé  V Epistylis,  puis  il  en  sort,  mais  Amphileptus  comme  au- 
paravant. Sur  le  môme  pied,  on  trouve  des  kystes  d*Epistylis 
en  apparence  semblables,  mais  qui  sont  de  la  nature  de  ceux  que 
nous  venons  de  signaler  comme  destinés  à  mettre  l'animal  à  l'abri 
des  agents  extérieurs. 

o°  Les  Infusoires  s'enkystent  pour  se  reproduire.  Un  colpode  qui 
va  se  diviser  tourne  avec  rapidité  ;  un  sillon  apparaît,  puis,  parfois 
on  en  voit  un  second  perpendiculaire  au  premier;  c'est  alors 
qu'on  aperçoit  le  kyste.  A  travei*s  la  paroi,  on  assiste  à  la  divi- 
sion du  colpode,  en  quatre  et  quelquefois  en  huit;  autour  de 
chacune  de  ces  divisions  se  montre  un  kyste  spécial,  alors  le  kyste 
commun  s'ouvre  et  laisse  échapper  les  quatre  ou  huit  kystes  spé. 
ciaux.  Stoin  a  vu  le  même  enkystement  se  produire  chez  le  Micro- 
stoma  Vorticella.  Dans  ce  cas  le  nucléus  se  partage  en  fragments  qui 
deviennent  déjeunes  embryons.  Plus  tard  le  kyste  laisse  échapper 
ces  petits  êtres  (qu'il  compare  aux  Monas  Colpoda  et  M.  scintillans)^ 
par  des  prolongements  tubuleux  qui  se  forment  de  place  en 
place. 

Suivant  M.  Gerbe,  deux  Colpodes  accouplés  s'enfermeraient 
dans  le  kyste,  et  alors  seulement  produiraient  les  quatre  corps  rap- 
pelant beaucoup,  par  leur  organisation,  les  œufs  que  M.  Balbianî  a 
signalés  dans  la  reproduction  sexuelle.  Ces  œufs,  devenus  libres, 
reproduiraient  bientôt  un  être  semblable  au  parent.  (Voy.  la  thèse 
de  concours  de  L.  Marchand  :  De  la  reproduction  dea  animait r  in/w- 
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soires.  Paris,  1869;  in-4^  page  50  et  suiv.  contenant  sur  ce  sujet 
un  résumé  des  travaux  modernes.) 

882.  Pour  étudier  les  kvstes  il  est  bon  d'observer  d'abord  la' 
poussière  sèche,  puis  humectée  sous  le  microscope,  poussière  ob- 
tenue en  secouant  du  foin  sur  une  feuille  de  papier.  Ce  sont  surtout 
des  kystes  de  Colpodes  qu'on  obtient  ainsi.  L*animal  en  sort  en 
s'étirant  au  travers  d'une  petite  ouverture  qui  s'y  produit  par  rup- 
ture. On  trouve  aussi  des  kystes,  ainsi  que  l'a  montré  M.  Pouchet, 
dans  la  pellicule  molle,  pulpeuse,  grisâtre,  que  ce  savant  nomme 
pellicule  ou  atrorha  proHgêre  ;  elle  se  compose  surtout  de  Lepto- 
thrix,  ou  Bactéries,  soit  à  l'état  de  Mîcrococcus,  soit  bien  développées 
de  Vibrions,  de  Spirillum,  et  de  Honas.  Dans  ces  derniers  kystes, 
M.  Pouchet  distingue  ceux  dont  il  vient  d'être  question  et 
qu'il  nomme  kystes  de  conservation  et  de  multiplication,  de  ceux 
qu'il  considère  comme  des  ovules  spontanés,  c'est-à-dire  produits 
par  génération  spontanée.  Es  sont  clairs,  translucides,  finement 
granuleux,  plus  petits  que  les  infusoires  ciliés  qui  s'enkystent 
comme  il  vient  d'être  dit  et  d'abord  sans  vésicule  (voy.  p.  790) 
dite  parfois  ccetur  ou  punctum  saliens,  (Voyez  Pouchet,  Hétérogénie. 
Paris  1859  in-8®.  Nouvelles  expériences  sur  la  générât,  spontanée, 
Paris  1864  in-8*».  Coste,  Dû  développement  des  infusoires  ciliés. 
Comptes  rendus  des  séances  de  VAcad.  des  sciences.  Paris  1864  in-4" 
t.  LIX,  p.  159,  358,  etc.) 


TROISIÈME  SECTION 

DE  L'EMPLOI  DU  MICROSCOPE  EN  ANATOMIE  ET  EN  PHYSIOLOGIE  VÉGÉTALES 

885.  lies  ouvrages  spécialement  consacrés  à  l'emploi  du  micro- 
scope en  botanique  indiquent  tous  avec  raison- qu'il  n'est  pas  pos- 
sible de  donner  dans  un  livre  une  méthode  spéciale  pour  chacun 
des  cas  particuliers  qui  peuvent  se  présenter.  Cette  section  sera,  on 
le  comprend  aisément,  destinée  bien  plus  à  Texposé  des  instruc- 
tions nécessaires  pour  arriver  à  résoudre  les  questions  de  morpho- 
logie, d*anatomic  et  de  physiologie  végétales  développées  dans  les 
traités  de  botanique,  qu'à  une  énumération  des  objets  microsco- 
piques dont  Texamen  peut  être  récréatif*. 

•  Les  obaeçvaleurs  qui  désireraient  se  livrer  spécialement  à  des  études  d'ana- 
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forme  très-simple,  ont  le  corps  sphérique  et  ovoïde  ou  cylindriqoe 
avec  un  ou  sans  aucun  appendice  extérieur.  Leur  bouche,  trè^-dif- 
ficile  à  apercevoir,  est  seulement  un  orifice  dépourvu  de  cils  ou  de 
poils,  excepté  dans  une  ou  deux  espèces.  Les  Monades  sont  incolores 
et  très-transparentes. 

Leur  corps  montre  dans  quelques-uns  deux  ou  plusieurs  cavités 
ou  sacs  globuleux  qui  communiquent  probablement  entre  eax;oo 
ne  peut  même  convenablement  examiner  les  sacs  digestifs  des  Mo- 
nades qu'autant  que  l'eau  dans  laquelle  ils  existent  a  été  teinte 
avec  du  carmin,  etc.  (voy.  p.  796),  car,  sans  cette  précaution,  la 
nourriture  prise  par  ces  animalcules  étant  d'une  transparence  égale 
à  celle  qui  leur  est  propre,  ne  laisse  dans  leur  intérieur  aucune 
trace  sensible. 

Les  Monades  se  multiplient  par  la  division  d'un  individu  en  deux 
ou  plusieurs  autres,  qui  se  subdivisent  également,  lorsqu'ils  ont 
atteint  leur  entier  développement.  Il  faut,  pour  les  bien  voir,  se 
servir  des  plus  forls  grossissements.  Ces  animalcules  se  trouvent  i 
la  surface  des  infusions  végétales  ou  animales  en  nombre  considé- 
rable. Les  principales  espèces  citées  sont  les  :  Monas  termo^  atamu$j 
lensy  punctum  {Bodo  punctum,  E.),  guttula  (Ehr.),  mica,  uva. 
On  trouvé  ces  infusoircs  dans  Teau  pure,  limpide,  pendant  l'été, 

quelquefois  dans  l'eau  de  mer  longtemps  con- 
servée; dans  les  eaux  salées,  celle  des  marais 
au  printemps,  ainsi  que  dans  les  infusions  de 
champignons,  dans  les  détritus  de  matières 
animales  et  végétales,  etc.  Leur  étude  exige  un 
grossissement  de  500  diamètres  et  au  delà. 
(Voy.  dans  la  section  suivante  le  chapitre  con- 
sacré aux  vibrions  ou  bactéries.) 

En  se  reportant  à  ce  qui  a  été  dit  plus  haut 
de  rol)servalion  des  mouvements  vibratiles  et 
Fig.  n\.  —  cercomonas  h  cc  qui  scra  dît  plus  loiu  des  spermatozoïdes 
de  vmteshn.  ^^^  algues ,  on  Comprendra  aisément  com- 
bien il  importe  de  ne  pas  confondre  les  monades  avec  les  épithé* 
liums  nucléaires  ciliés  (voy.  page  755,  fig.  211),  ni  avec  les  sper- 
matozoïdes végétaux  et  vice  versa. 

Les  Cercomonas  sont  des  Monadiens  pourvus  d*un  grand  cil  lo- 
comoteur et  d'une  queue  (fig.  244,  b)  ou  d'un  seul  cil  (a)  qui  se 
rencontrent  dans  beaucoup  d'infusions  et  dans  les  sérosités  ou  les 
mucus  en  voie  d'altération. 
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♦. 


Les  Trichomonas  sont  des  infusoires  caractérisés  par  leur  corps 
ovoïde  ou  globuleux  susceptible  de  s'agglutiner  au  porte-objet,  de 
manière  à  8*étirer  en  une  sorte  de  prolongement  caudal.  Ils  sont 
munis  d*un  flagellum  plus  long  qui  a  le  corps  dirigé  en  avant  pen- 
dant la  marche,  accompagné  près  de  sa  base  d'un  groupe  de  courts 
cils  vibratiles.  Leur  corps  se  creuse  de  vacuoles  comme  celui  de  di- 
vers autres  infusoires.  Le  Trichomonas  vaginale f  Donné  (voy.  p.  583, 
lafig.  1S9,  d'après  une  photographie  de  TAtlas  du  Cours  de  micro- 
scopie,  Paris,  1845,  in-folio,  fig.  33),  a  le  corps  globuleux,  mame- 
lonné ou  inégal,  épais  deO"''",Oi  avec  un  flagellum  long  de  0""",025 
à  0'""',035.  Il  se  trouve  dans  le  mucus  de  certaines  formes  de 
vaginites.  Ces  infusoires  sont  souvent  réunis  en  groupes  au 
nombre  de  cinq  à  six  individus,  et  se  liquéfient  dès  que  le  mucus 
est  refroidi. 

ART.  IV.    —  RErRODCCTION    DES  IKFUSOIRBS. 

876.  Reproduction  sexuelle.  Lorsqu'on  étudie  les  infusoires  du- 
rant certaines  périodes  de  leur  existence,  on  peut  les  trouver 
en  voie  de  reproduction  sexuelle  ou  autre.  Alors  on  cherchera  s'ils 
offrent  les  particularités  et  lès  organes  de  génération  indiqués  ci- 
après,  qui,  en  général,  exigent  pour  être  vus  l'emploi  de  grossisse- 
ments de  500  diamètres  et  au  delà. 

1  "  Ovaire,  organe  femelle,  nucléus  ou  emhryogène. 

L'ovaire  est  celui  des  deux  organes  essentiels  de  la  reproduction 
qui  se  retrouve  avec  le  plus  de  fixité.  U  peut  dans  certains  cas,  à 
la  suite  d'une  division  fissipare,  ou  d'une  ponte,  être  fort  petit, 
mais  il  grandit  bientôt,  et  apparaît  avec  sa  forme  normale,  lor^ 
qu'une  nouvelle  multiplication  doit  avoir  lieu. 

Cet  organe  est  ovale-arrondi,  condensé  dans  les  Paramécies,  les 
Glaucomes,  les  Nassules  et  quelques  Burs^ires.  Il  est  des  infu- 
soires dans  lesquels  il  prend  la  forme  d'un  ruban  allongé  plus  ou 
moins  contourné  dans  l'intérieur  du  corps  et  placé  en  dehors  de 
l'axe  de  ce  dernier,  comme  dans  les  Yorticella,  les  Epistylis,  les  Car- 
chesium,  les  Euplotes,  quelques  Bursariens  et  Trachéliens.  Enfin 
dans  d'autres  cas  il  peut  être  multiple,  comme  dans  les  Stylon- 
chia,  les  Oxytricha,  les  Vrostyla,  les  Kerona,  les  Stentor  et  les 
Spirostemon,  Certains  auteurs  regardent  chacune  des  portions  de 
cet  ovaire  multiple  comme  des  noyaux  libres  ;  mais  M.  Balbiani  les 
décrit,  au  contraire,  comme  des  fractions  d'un  seul  et  même  ap- 
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ties  les  meilleures.  11  importe  peu  que  la  roupe  soit  trè»-hi*ge; 
sa  minceur  et  rintégrilê  des  cellules  sont  les  conditions  essentiel- 
les d'une  bonne  préparation.  Avant  de  couper  les  bois  durs  ou  les 
graines,  on  fera  bien  de  les  laisser  séjourner  un  jour  ou  deux 
dans  Teau  froide  pour  les  ramollir.  Quant  aux  bois  tendres,  le 
meilleur  moyen  d'en  obtenir  des  coupes  délicates,  fîncs,  c'est  d'em- 
ployer l'injection  de  stéarine  fondue;  aucun  autre  procédé  ne 
pourra  donner  des  coupes  aussi  fînes.  On  fait  disparaître  eiisuite  h 
stéarine  à  Taidc  de  Téther  ou  de  la  benzine  ^  (Schaclit.) 

La  grosseurrelative  des  objets  fera  modifier  les  procédés  d'opéra- 
tion ;  les  corps  un  peu  gros  se  tiennent  de  la  main  gauche  entre  le  pouce 
et  l'index  ;  on  enferme  au  contraire  entre  deux  lamelles  de  liège  ou  de 
sureau  les  corps  de  dimensions  trop  petites,  tels  que  les  tiges  de 
mousses,  les  pelitesbranchesou  les  petites  racines,  les  feuilles,  Tépi- 
derme  ou  les  autres  tissus  disposés  par  couches,  les  petites  grai- 
nes, etc.  Quant  aux  parties  encore  trop  délicates  pour  supporter  la 
pression  entre  les  lames  de  moelle  de  sureau,  on  les  tient  avec  la 
plus  grande  précaution  entre  le  pouce  et  Tindex.  C'est  là  particuliè- 
rement le  procédé  à  suivre  pour  couper  un  petit  objet  en  deux  par- 
tics  égales.  Désire-t  on  au  contraire  obtenir  une  tranche  passant  par 
le  milieu  d'un  corps  très-petit ,  tel  qu'un  embr\'on  pris  dans  une 
graine,  on  porte  ce  corps  sur  l'index,  en  ne  se  servant  du  pouce  que 
pour  l'empêcher  de  le  déplacer.  On  mouille  préalablement  le  doigt 
pour  rendre  les  déplacements  moins  faciles,  et  l'on  fait  la  coupe  en 
appuyant  solidement  le  bras  gauche  contre  la  table.  On  observe  au 
microscope  ces  coupes  d'abord  sans  verre-a-couvrir,  et  souvent  il  sera 
bon  de  retourner  la  préparation  sur  elle-même.  C'est  alors  qu*on  dé- 
couvrira en  quel  point  et  de  quel  cdté  on  peut  faire  mieux  en- 
core à  l'aide  d'une  nouvelle  section.  On  reporte  dans  ce  cas 
l'objet  sur  l'index  de  la  main  gauche  et  on  recommence  l'opération, 
après  avoir  bien  examiné  a  la  loupe  la  véritable  position  de  la 
coupe  sur  le  doigt,  si  la  coupe  est  assez  fine  ;  mais  s'il  i*este  quel- 
ques parties  adhérentes  dont  il  soit  nécessaire  de  se  débarrasser, 
on  détachera  ces  derniers  sous  la  loupe  montée,  avec  les  aiguilles 
ou  les  petits  scalpels.  (Schachl,  loc,  cit.  p.  61  et  63.) 

*  D(*|iuit<Mal|iighl  [Attatmne plantarumt  i075\ot  Leeuweiihocck  iOSOà  17i2],oii 
trouve  In  description  cl  la  repivseiitution  de  coupes  minces  d'un  grand  noinbr^ 
d«*  tijisu^  ««t  d'oi'^'aMPs  des  piaules  dans  Jolilot,   Baker,  LedcrmûUer,  Adams  et 
nutiTs.  On  sVlouuc  môme,  eu  les  voyant,  de  ne  pas  rcnconti'cr  coUes  dequel* 
<piL'»-uus  ôiia  tissus  animaux  qui  oui  une  con>istance  analogue. 
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886.  Pour  les  graines  très-petites ,  les  grains  de  pollen ,  et  les 
spores  on  prend  un  bâton  de  moelle  de  sureau  sèche,  long 
de  2  à  3  centimètres  à  peu  près  et  aussi  large  que  possible.  On 
fiait  à  l'une  des  extrémités  une  section  plane,  bien  nette,  que  Ton 
recouvre  ensuite  d'une  couche  de  gomme  trés-coiisislante. 

Cette  gonmie,  en  dissolution,  doit  être  claire  et  privée  de  toute 
impureté,  ce  qu'on  obtient  en  laissant  la  liqueur  reposer  un  jour 
ou  deux.  On  plante  debout  ce  petit  bàlon  de  sureau,  et  l'on  laisse 
la  couche  gommeuse  se  dessécher  lentement  ;  après  quoi  on  ajoute 
une  seconde  couche  et  on  sème  ensuite  à  la  surface  les  petits  objets 
à  étudier.  Le  bâton  est  replacé  dans  la  position  précédente,  et 
lorsque  le  tout  est  bien  sec,  on  ajoute  une  troisième  et  dernière 
couche  de  gomme.  C'est  alors  qu'on  peut  faire  des  coupes  excessi- 
vement fines  à  travers  la  gomme  et  la  moelle  de  sureau,  à  l'aide 
d'un  rasoir  bien  affilé  ,  à  lame  concave.  On  enlève  les  coupes 
avec  une  aiguille  sèche  ,  et  on  les  porte  dans  une  goutte  d'eau 
préparée  à  l'avance  sur  le  porte-objet.  Les  premières  coupes  d'or- 
dinaire ne  fournissent  rien,  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  à  la  surface 
sur  laquelle  ont  été  déposés  les  petits  objets.  Avec  un  peu  d'exer- 
cice et  de  patience,  on  obtiendra  de  la  sorte  des  coupes  très-élé- 
gantes et  d'une  très-grande  finesse.  Il  est  essentiel  en  même  temps 
que  la  masse  gommeuse  soit  arrivée  à  un  degré  tout  à  fait  dé- 
terminé de  dessiccation  et  qu'elle  ne  soit  ni  dure  nij  molle  ; 
lorsqu'elle  est  trop  sèche,  on  la  ramollira  avec  l'haleine.  11  est 
utile  également  d'ajouter  un  peu  de  sucre  à  la  dissolution  gom- 
meuse pour  empêcher  le  fendillement  pendant  la  dessiccation.  Les 
sections  faites  dans  la  gomme  doivent  offrir  des  surfaces  brillantes  ; 
lorsqu'elles  sont  rugueuses,  c'est  que  les  corps  intérieurs  ont  été 
plus  ou  moins  déchirés;  voilà  pourquoi  le  rasoir  doit  être  aussi 
tranchant  que  possible.  (Schacht,  p.  64.) 

Pour  étudier  des  bois  fossiles,  il  est  nécessaire  de  les  mettre  a 
digérer  pendant  plusieurs  jours  dans  une  dissolution  de  carbonate 
de  soude  et  de  les  laver  ensuite  avec  de  l'eau.  Il  est  possible  après 
cela  de  couper  des  bois  qui^  sans  ce  traitement,  n'auraient  pu 
fournir  aucune  coupe  utile.  On  peut  faire  des  coupes  longitudinales 
et  transversales  dans  des  bois  transformés  en  carbonate  de  chaux 
en  se  servant  d'une  scie  faite  d'un  res.sort  de  montre,  et  en  les  po- 
lissant ensuite.  Après  avoir  obtenu  une  première  surface  avec  la 
scie  on  la  polit  en  la  frottant,  à  plat,  avec  de  l'eau,  sur  une  fine 
pierre  à  aiguiser  :  on  emploie  alors  la  scie  pour  la  coupe^  et  l'on 
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fixe  celle-ci  par  le  côté  poli,  avec  de  la  cire,  sur  un  bouchon; 
on  enlève  ensuite  les  parties  les  plus  grossières  avec  une  lime  fine 
et  on  polit  la  coupe  sur  une  pierre  à  aiguiser,  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  devenue  suffisamment  mince.  On  plonge  après  cela  le  bou- 
chon dans  Talcobl  ;  la  coupe  se  détache,  ou  la  nettoie  avec  un 
pinceau,  et  Ton  peut  dès  lors  la  conserver  dans  le  baume  du  Ca- 
nada. (Schacht,  p.  150.) 

887.  Notons  ici  que  les  préparations  végétales  se  font,  comme  il 
a  été  dit  pins  haut  (page  582  et  suiv.),  d*une  manière  générale. 
Four  ce  qui  concerne  leur  examen,  voyez  p.  420,  440  ,  476  el  485. 
Celles  qui  ne  renfcrmcnl  pas  de  grains  d'amidon  ni  de  chloro- 
phylle, seront  conservées  dans  le  chlorure  de  calcium.  (Voy.  p.  509.) 
La  glycérine  peut  également  être  employée  pure  ou  un  peu  êleu- 
duc  d'eau  dans  les  mêmes  circonslances.  11  faut  la  choisir  toutes 
les  fois  que  Ton  veut  conserver  des  grains  d'amidon  qui  y  devien- 
nent très-évidents  au  bout  de  vingt-quatre  heures.  Elle  conserve 
aussi  assez  bien  la  chlorophylle. 

Mais  poui  les  préparations  colorées  en  général,  il  vaut  mieux 
employer  l'alcool  créosote  de  Thwaitcs  (page  574,  §  529),  ou  la 
gélatine  glycérinée  (page  575),  qui  conserve  bien  la  plupart  des 
préparations  délicates  d'origine  végétale. 

Notons  encore  que  Veau  camphrée  est  recommandée  par  H.  van 
Ileurck  pour  conserver  les  spirales  délicates  de  chlorophylle  qui  se 
trouvent  dans  certaines  algues,  telles  que  les  Spirogyra.  Ces  spi- 
rales sont  détruites  par  toute  autre  solution.  Pour  préparer  Teau 
camphrée,  on  prend  un  flacon  de  40  à  60  grammes  à  moitié  rempli 
d'eau,  dans  lequel  on  verse  5  ou  4  gouttes  d'alcool  camphré  et  on 
secoue  fortement.  On  opère  ainsi  un  certain  nombre  de  fois  jus- 
qu*a  ce  qu'une  couche  assez  considérable  de  camphre  en  poudre 
surnage.  Le  liquide  est  alors  filtré  et  conservé  dans  un  flacon  fer- 
mant parfaitement. 

On  emploie  Thuile  fine  dont  se  servent  les  horlogers,  au  lieu  des 
essences,  etc.,  pour  conserver  les  pollens,  Taleurone  et  quelques 
autres  objets. 

Veau  sucrée  ci  \c  sirop  de  sucre  faible  des  pharmacies  sont  em- 
ployés soit  comme  liquide  conservateur,  soit  comme  réactif.  Dans 
ce  dernier  cas,  en  ajoutant  une  goutte  d'acide  sulfurique  aune  pré- 
paration plongée  dans  le  sirop  de  sucre,  au  bout  de  5  à  10  mi- 
nutes, celle-ci  se  colore  en  rose  et  l'ulricule  primordial  se  rétracte. 
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CHAPITRE  II 

De  VétmâfB  k  l'aide  àa  mloroacope  des  partlas  ooasIilaaBtoa  dea  plantes. 

▲RT.  I.  —  exâmbh  des  parties  constituantes  des  plantes 

QUI  N*ONT  PAS  DE  FORME  PROPRE. 

888.  Parmi  les  parties  constituantes  élémentaires  des  plantes,  il 
en  est  qui  sont  dépourvus  de  configuration  déterminée  ou  du  moins 
de  forme  qui  leur  soit  propre.  Il  faut  signaler  :  i°  la  substance  de 
lacuticule  et  des  couches  cuticulairesde  Tépiderme  végétal  ;  2^  la  sub- 
stance intercellulaire f  dite  aussi  unissante  ou  intermédiaire  ;  3°  la 
substance  gélatiniforme  des  tissus  de  beaucoup  d'Algues,  telles  que 
les  Tremelles  et  de  divers  Champignons,  dont  il  faut  peut-être  sé- 
parer celle  qui  existe  entre  les  faisceaux  de  thèques  de  diverses 
espèces  de  ces  plantes. 

Ces  dernières  se  voient  sur  les  coupes  de  Tremelles,  etc.,  entre 
les  cellules  des  touffes  ou  plaques  formées  par  diverses  Palmellées, 
entre  les  paraphyses  de  diverses  algues,  etc.,  sous  Taspect  d'une 
substance  hyaline,  grenue  ou  non,  tenant  à  la  fois  séparés  et 
réunis  les  éléments  figurés  qu'elles  accompagnent. 

La  matière  intercellulaire  des  plantes  ligneuses  se  voit  bien  sur 
la  coupe  du  bois  des  conifères  ;  traitée  par  Tacide  nitrique  et 
chaulTée  quelques  instants,  elle  jaunit  comme  la  cuticule  dont  elle 
a  les  réactions.  Comme  celle-ci,  elle  résiste  à  l'action  de  l'acide 
sulfurique  concentré,  qui,  en  dissolvant  la  cellulose  des  cellules, 
permet  de  faire  disparaître  ces  dernières  et  de  laisser  la  substance 
cellulaire  seule  ou  à  peu  près.  (Voy.  aussi  p.  434.) 

889.  De  la  cuticule.  L*épiderme  des  plantes  est  recouvert  d'une 
pellicule  d'une  minceur  extrême  qui  s'étend  comme  un  vernis  sans 
discontinuité,  de  la  surface  libre  d'une  cellule  à  celle  de  l'autre  ; 
elle  recouvre  également  les  poils  et  les  autres  dépendances  de  Té- 
piderme.  On  l'appelle  aussi  cuticule  vraie. 

On  Tobserve  facilement  sur  les  coupes  des  feuilles  coriace,  sur 
celle  des  branches  des  plantes  à  écorces  lisses,  etc. 

L'origine  de  la  cuticule  se  lie  intimement  à  Tépaississementdes 
cellules.  C'est  le  côté  externe  libre  des  cellules  superficielles  qui  pro- 
duit cette  cuticule.  La  membrane  qui  constitue  la  paroi  externe  de  ce 
côté  est  simple  dans  le  principe,  homogène,  et  bleuit  même  quelque- 
fois sous  rinfiuence  de  l'iode  et  de  l'acide  sulfurique.  Un  peu  plus 
tard,  cette  membrane  se  dédoubleen  deux  couches  parallèles,  d'égale 
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î;pai»»«_'ijr,  et  pK-senUiit  le  m  fine  aspt?ct.  L'extérieure  est  la  cuti- 
cule;  oll'ï  jaunit  ou  brunit  par  l'îorie  et  l'acide  sulfurique  dans  la 
plupart  des  cas  'car  M.  Trécul  d'abord,  ot  d'autres  anatoinistes  en- 
suite, en  ont  indifpjê  qui  deviennent  du  plus  beau  bleu),  tandis 
que  l'autre  sous-jacente  devient  ordinairement  bleue.  Chaque  cel* 
Iule  superficielle  donne  ainsi  naissa:ice  à  une  cuticule  partielle,  et, 
comme  ces  cellules  sont  solidement  unies  les  unes  aux  autres  à 
cette  époque,  les  cuticules  partielles  qui  s*en  séparent  sont  de 
même  intimement  lice.s,  de  manière  â  former  une  membrane  con- 
tinue autour  du  végétal. 

Si  Ton  agit  sur  des  organes  dans  lesquels  la  paroi  externe  des 
cellules  épidermiques  n'a  guère  plus  d'épaisseur  que  leurs  parois 
latérales,  et  chez  lesquels  Tiode  et  Tacide  sulfurique  ou  nitriqae 
ne  montrent  qu*un''  cuticule  Irés-mince  (épidémie  des  feuilles 
d'Iru  fimbriata,  de  la  lige  d'Epiphyllum  truncatum^  du  pétiole  des 
ilu*a,  etc.),  Faction  même  de  la  potasse  est  nulle.  Il  reste  une  la- 
melle mince  et  colorée  en  jaune  sur  le  côté  externe  des  cellules  qui 
ont  bleui  elles-mêmes. 

890.  Couches  cuticulaires.  Hugo  HohI  a  donné  le  nom  de  coucha 
cuticulaires  aux  parties  des  cellules  épidermiques,  de  celles  du 
liber,  etc.,  qui  se  colorent  en  jaune  sous  l'action  des  acides  sulfo- 
riqnc  ou  nitrique  et  de  l'iode,  mais  bleuissent  à  Taidc  de  ce  métal- 
loïde et  (lu  traitement  préalable  par  la  potasse  concentrée.  Elles 
renferment  donc  de  la  cellulose,  tandis  que  Tabsence  absolue  de 
ce  principe  caractérise  la  vraie  cuticule. 

Un  trouve  les  couches  cuticulaires  sur  la  coupe  des  feuilles  con- 
sidérées comme  ayant  une  cuticule  épaisse  (Aloë  obliqua).  On  doit 
laisser  la  préparation  pendant  vingt^quatre  à  quarante-huit  heures 
dans  une  solution  de  potasse  très-concentrée,  à  la  température  or- 
dinaire. La  couche  cuticulaire  se  gonfle  et  se  montre,  comme  la 
membrane  des  cellules  épaisses  trailées  par  Tacidc  sulfurique, 
composée  de  nombreuses  lamelles  superposées.  Ces  lamelles  ne 
s'étendent  pas  sans  interruption  d'une  cellule  à  Fautre,  et  ne  for- 
ment pas  une  membrane  uniformément  étalée  à  la  surface  de  Tè- 
piderme,  ni  qu'on  puisse  distinguer,  séparer  d'avec  lui;  au  con- 
traire, elles  finissent  sur  la  limite  de  deux  cellules  épidcrmiquesi 
adjacentes  et  constiluenl  une  portion  de  leurs  parois.  Le  plus  sou- 
vent, dans  celte  expérience,  les  cellules  d'épiderme  se  sont  élargies 
et  les  portions  de  couches  cuticulaires  qui  correspondent  à  ces  cel. 
Iules  se  sont  séparées  Tune  de  l'autre  d'une  manière  plus  ou  moins 
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complète.  Si  l'on  met  sur  la  préparation  quelques  gouttes  de  tein- 
ture d'iode  saturée  et  qu'après  avoir  laissé  sécher  on  ajoute  do 
l'eau,  la  couche  cuticulairc  se  colore  en  bleu  d'une  manière  aussi 
nette  que  les  parois  des  cellules  de  l'épidorme  et  du  parenchyme 
gous-jacent  {Aloê  obliqua  et  Margarilifera;  Hoya  camom;  Hackea 
packgjJiylla  et  gibbota,  etc..  Ilex,  Viscum,  Phormium,  Cyctu,  etc.). 
Elle  peut  dtre  dissoute  par  la  potasse.  Pendant  que  so  produit  l'ac- 
tion de  la  potasse  sur  les  couches  cuticulalr(?s  des  cellules  ùpider- 
miques,  on  voit  nue  niembranule  Irâs-dëliéc  se  détacher  de  leur 
face  citerne.  Cette  membrane  déliée  est  la  vraie  cuticule,  qui  se 
colore  par  l'iode,  non  pas  en  bleu,  mais  en  jaune. 

ABT.  11. — EMPLOI  m  mcnuscnpE  DAKs  l'étude  des  cellules  végétales 

ET  DE   LBCR    COHTBHU. 

891.  Dans  toutes  les  coupes  des  plantes,  on  voit  leurs  cellules  sur 
lesquelles,  paroi  et  cavité  ou  contenant 
et  contenu,  ^ont  autant  de  choses  dis- 
tinctes qu'on  doit  observer.  La  première 
(lig.  242,  c),  porte  le  nom  de  paroi  de 
cellulote,  parce  que  ce  priiici)ie  s'y 
trouve  â  peu  prés  constamment.  Sur 
tes  champignons,  les  algues,  etc.,  c'est 
la  fongine,  principe  isomère,  mais  en 
dirrèrant  sous  quelques  rapports,  qui 
reiTipInce  la  cellulose. 

l'our  colorer  la  cellulose  en  bleu,  on  .„ 
commence  par  mouiller  la  préparation  y/ 1 
avec  de  l'eau  iodée,  et  ayant  ensuite 
eidcvé  le  surcroît  d'eau  iodée  avec  un 
morceau  de  papier  Joseph  ou  du  linge 
fin,  on  ajoute  une  goutte  d'acide  sulfu- 
rique  et  l'on  couvre  d'un  verre  mince.  ^.^ 

La  coloration  bleue  se  change   sou- 
vent après  vingt-quatre  heures  en   couleur  violette    ou   rouge. 

Le  plus  souvent  (mais  encore  y  a-l-il  quelques  exceptions)  cette 
paroi  est  tapissée  d'une  seconde  membrane  ou  couche  fomièc  de 
substances  organiques  azotées  demi-solide  jaunissant  parl'adde  azo- 

*  Cellule*  du  liuii  it  l'ixe  d'un  UNir(ton  du  bnllM  dB  U* 
traitée!  par  11  teinlurr  alcooliqiia  d'Iode  qal  ■  Uîl  rit*' 
ploiienn  cstltles  {cAd).  a,k.  OUbIm  me  Imra*}» 
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tique  (fig.  2l!2,  d).  C*cst  Vutrieulc  azoté ^  primordial^  ou  primitif 
{Germinal  matter  de  Bealc).  A  celle-ci  se  trouvent  annci es  quelque- 
fois  un  ou  deux  (rai*emcnt  plus)  petits  corps  sphériques  ou  ovoïdes 
de  môme  nature  qu'elle;  c*esf  ce  qu'on  appelle  le  noyau,  nucléus  ou 
cytoblaste  (b)  ;  celui-ci  renferme  ou  non  un  ou  deux  très-petits  cor- 
puscules, appelés  nucléoles  (nucleolus).  Voy.  fig.  248,  a. 

Pour  voir  toutes  ces  parties,  il  faut  prendre  particulièrement  les 
cellules  pleines  de  liquides  incolores,  des  fruits  pulpeux  (raisin, 
fraises,  melon,  etc.),  des  écailles  des  bulbes  de  Liliacécs,  delà  sou- 
che charnue  des  ombollifèrcs,  des  crucifères,  etc.,  de  reiidoderroe 
de  rêcorce,  de  la  moelle  encore  pleine  de  liquide  des  jeunes  plan- 
tes ou  des  jeunes  rameaux.  On  les  traite  par  Talcool,  la  teinture 
d'iode  ou  l'acide  azotique.  (Voy.  p.  4i0,  476  et  485.) 
On  peut  conserver  la  préparation  de  ces  pailies  dans  la  solution 

de  chlorure  de  calcium  à    1   partie 
pour  5  d'eau  distillée. 

Les  filaments  granulés  qui  lient  le 
noyau  à  l'utricule,  lorsque,  par  ex- 
ception, il  occupe  le  centre  de  la 
cellule,  sont  dus  à  la  coagulation  do 
contenu  mucilagineux  par  Talcool. 
On  en  voit  qui  s'étendent  d'un  côte  i 
l'autre  de  l'utricule  dans  des  points 
trés-éloignés  du  noyau,  ou  du  noyan 
à  la  paroi  opposée,  quand  celui-là 
est  inclus  dans  l'épaisseur  de  l'utri- 
cule,  co  qui  est  le  cas  le  plus  ordi- 
naire (  fig.  24'2.  a,  h). 

Le  nucléole  ou  les  nucléoles,  quand 
il  v  en  a  deux  ou  trois,  sont  des 
corpuscules  Irés-pelils  (lig.  240,  o),  0""»,00i  à  O"",  002,  mais 
pourlaiit  pins  gros  el  plus  brillants  au  centre  que  les  granulations 
moléculaires  du  noyau,  lissont  sjihériques,  à  bords  nets  el  foncés; 
leur  masse  est  iioniogéue,  non  granuleuse,  comme  celle  du  noyau. 
Cependant  quelquei'ois,  mais  Irés-rarcmtMit,  il  renferment  une  gra- 
nulation muiéculnire  à  leur  centre,  qui  reroitlc  nom  do  nucléolule. 
Il  n'est  pas  très-rare  de  i\o  trouver  aucune  trace  de  nucléole  dans  des 


*  CpUuIp3  ilo  11  fnc^  inlnme  «l'iinp  feuillr  ou  rcnillo  d'un  IiuIIn'.  de  lis  {Lilium  eau» 
(iidum.  L.'.  a.  >ucl(H>le  au  centM!  d'un  iin\uu  spliûriquu.  b.  Granules  griiAU^es  floUJal 
dans  le  liquide  rcniiil lisant  cliaipic  cellule. 
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noyaux  pnrTaiteincnt  constitués  ot  (rôs^istincts,  sous  tous  les 
autres  rapports.  Cette  partie  constituante,  c'e8t-.Vdire  l'utrîcule, 
moliquo   dans   \cs    cellules  pleines    des    gaz   qui    rendent    les 


pÉtnIeb  blanci),  cto  ,  (  t  dans  les  cellules  des  couclics  li{;iieuses 

'  Cl  ii|v  (11.  La  «U|   rncip  d  un  psi!Uili)-linllx>  (lubfiiulp)  l«  I  Oirhii  palmali  I    luon 
Irtiiit  diiii'St'S    \sn<i<k    d^  loiitinut    nILuUlm     n    Ppiilr-iitii     l    iilliik's  |)l<in>H  ilc 

LcJlulis  flui  uu  muni  |>lcincs  il*  liquide  imulure  etde  «mus  <lf  ficiilc  e  f  llo|iliiilcs 
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802.  On  isole  iirlificiellemeiit  les  cellules  à  Taide  d'une  macéra- 
tion à  chaud,  des  plantes  dans  l'acide  azotique  addilioiiné  de  chlo- 
rate d(*  potasse  à  vulume  ê^^al.  ou  mieux  par  èbullilion  rêpélêe'du 
ligneux  et  de  ses  frajrments,  des  coupes  de  noyaux,  etc.,  dans  une 
solution  concentrée  de  chlorate  do  potasse  additionnée  de  son  vo- 
lume d*acidc  azotique  ou  de  solution  diacide  chiomiqiie.  L'êbuUi- 
tion  clans  une  solution  concentrée  de  potasse  produit  aussi  cet  iso- 
lement. Tous  CCS  réactifs  dissolvent  la  matière  intercellulaire  des 
plantes.  L'acide  azotique  dissout  les  substances  dites  incrustantes  dei 
cellules  lifjnifiées  avant  de  dissoudre  la  substance  incruï^tante. 
L'acidi?  sulfurique  ne  dissout  pas  bien.  1/isolement  des  cellules 
doit  souvent  être  achevé  sous  la  loupe  à  dissection,  puis  on  les 
recouvre  alors  de  la  lame  mince  pour  les  observer  à  un  fort 
grossissement.  La  potasse  dissout  aussi  les  substances  lignifiantes  et 
la  substance  subéreuse  que  l'acide  sulfurique  ne  dissout  pas. 

Si  Ton  trempe  des  éléments  anatomiques  végétaux,  une  coupp 
mince,  par  exemple,  dans  du  sirop  de  sucre,  et  qu'on  enlève  en- 
suite l'excédant  du  sirop  avec  un  pinceau  pour  ajouter  une  goutte 
d'acide  sulfurique  (trois  parties  d'acide  concentré  pour  une  d*eau). 
la  parui  de  cellulose  est  colorée  en  rose  rouge  au  bout  de  dix  minu- 
tes. L'acide  chlorhydrique  est  employé  comme  les  acides  précédents, 
pour  di>sucier  le^  éléments  anatomiques  réunis,  et  surtout  pour  en- 
lever les  sels  qui  incruslenl  ou  remplissent  certains  éléments  ana- 
tomiques. 11  colore  en  rose  les  fibres  du  liber,  les  vaisseaux  et  les 
fibres  jeunes  noueuses  lignifiées. 

8ÎC).  MatièrcH  contenues  dans  les  cellules  végétales. 

j  M*  Ail  pur. 

:i.  ijmrus.  ji"  Mrl:iii}'««ro\yKriu' iK8  |i.'ii-lies  ;  Ir*  it-sli*  ««si  foniiê  d'acide  carlteuiique, 
\         d'Iiytlin^r-iHî  vt\.  «l'azutf.  — 

f  /Sjiii.>  Kinnulntions  Hi^'.  âU.  ni. 

1*  LiqiiMtis  aqueux  oinAvoc  ^'raiiiilcs  uz«ilé<  (»ii  aiinlarês  (ci^lluloc  «Im 
iiiiirihi^iiHMix  ,  «•iii'iV'sl     IiiiI1n>s  ol  de  lieaucdup  di^  parenchymes ifr,  Ht. 
:i    iiiiiliiic.    |i('rliii«',  Am'i;  i1p<  i:iii]|rltili'<  d'Iiiiiles  coluriM*s  aruinaii- 
^'oiiiiiii;,  i:tr.  I    qucs  ini  iinii   (  ci'llul(*s  du  parenchyme  dn 

l     iMiniinos,  de»i  nicluns.  elr». 
h   liuuulrs    ''  *'"l»>di!s  uiiirriiiiiiMMfnt  (■•doiv>  i»ar  dt»s  subsUmcfs  dii^sioutes  (cellulec 
'  di'S  nrl.'iU;^.  «1»'»  fruits  K  fi.'Uilli'S  cidnix'-cs,  elc). 

'  Ijqunlrs  liiiniiiu(;i)r<(  n'pn'-s^Milrs  par  des  e>si'nres  (AuranUact^cs,  Mirr* 

Iiui'ts,   llypi'iiruni,  i'l«'.i. 
■  I.Kpiidps  hiiiliMix.  ou  (.'nu lti?l cillas  «''mulMount'of:  dans  un  liquider  inuci> 
la;!incui  iliquidi'*:  lailrux  (!(•<  iaiinli'-irs,  des  cellules  de  l'amaniif 
du  u<iyi'i-,  vtv.,  (U's  iM'Iliili's  aliiiu:.'(MS  ou  IuIk^s  dt*  diveiK  agarics  ■ 
vufs  lailiMix  Maucv,  jauui's.  elr.  iV»»y.  p.  [iii,  lig.  13ô  el  p.  KSO.) 
i*  C.liliironhylU*  ivu  niawM'>,  on  «'M  ::raiu!»  su«pcn«lu.s  el  IloUanI*  dantiin 
Il  uiil«'  muiiilauini'ux,  mi  adhériMits  aux  panùs  sans  oiflre,    ou  rê- 
I        i:iilii'-rfnieNt  vu  spiialc  i'l«'.  icoinme  dans  lieaucoup  de  confenra). 
i'  i\inin<  d'auiidon  H   «rnliMii-onp  (trr-s-|toliLs.    niélv!$   à  det  gnnntai 
c.  %ulidc*.  l       uziiit's  iiiuiiuo  iluiis  Ifs  lit|uidi>A  :  1*.  un  pluft  ou  moins  gros  rea- 
\        plissant  li'sn'Ihili'H  m  t«iuloii  en  partie  Mijr.  444,  fr.  r,  d). 
!>*  (  mtaux  de  sels  inni-z-aiiiques  divers  «oxalates,  cartionklei,  etc.),  aa 
alL-uillis  nu  rjphules,  au  de  Tni-me  détennimVp;  uniques  on  a^rclo- 
niêivs  ivuuis  par  une  masse  azotée  nmcilagineuae  (ttg.  144,  r» /). 
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Le  contenu  yazeux  est  homogène,  variable  ddns  sa  composition, 
suivant  les  espèces  végétales  et  les  régions  de  la  plante.  11  se  dis- 
tingue sous  le  microscope  du  contenu  liquide  par  la  manière  dont 
les  gaz  réfractent  la  lumière  comparativement  A  ces  derniers.  C  est 
par  la  manière  dont  il  la  réfléchit  qu'il  donne  au  tissu  formé  par  les 
cellules  qui  en  sont  pleines  la  couleur  blanche  qui  leur  est  propre. 
Pour  l'étudier  il  faut  faire  des  coupes  des  pétales  blancs  ou  de  la 
moelle  de  sureau,  du  Philadelphus  coronaria^  e(c. 

Le  contenu  liquide  est  quelquefois  huileux  et  homogène  {huiles 
essentielles  des  feuilles,  des  fruits  et  des  jeunes  écorres  des  plantes 
de  la  famille  des  auranliacées)  ou  aqueux  avec  ou  assez  rarement t 
sans  granulations  moléculaires  azotées,  grains  de  fécule  (fig.  262,  M) 
de  chlorophylle  ou  gouttes  huileuses  ou  résineuses  en  suspension. 
Le  contenu  aqueux,  ou  mieux,  le  liquide  qui  tient  les  granules,  etc. , 
en  suspension,  porte  dans  beaucoup  d'écrits  le  nom  de  protoplasma 
(de  a  en  e);  il  est  coagulable  par  les  agents  qui  précipitent  l'albu- 
mine, se  colore  en  jaune  ou  jaune  brun  par  la  teniture  d'iode, 
comme  le  font  les  substances  organiques  azotées  ^ 

Le  contenu  solide  est  formé  par  la  chlorophylle,  Taleurone,  des 


*  a  Je  me  crois  autorise  à  donner  le  nom  de  protoplasma  à  la  substance  demi- 
fluide,  azoti'v,  jaunie  par  Tiode,  qui  est  répandue  dans  les  cavit(*s  cellulaires 
dos  plantes,  nom  qui  S'.>  rapporte  à  si  fonction  physiologique,  b  [U.  Ilohl,  Bo~ 
tanische  Zeilung,  1846,  et  Annalrn  des  sciences  naturelles  :  Botanique.  Paris, 
1846,  in-8»,  t.  YI,  p.  86.)  Il  n'y  a,  d'après  Purkipje,  d'analogie  décisive  enU-c 
les  deux  grandes  divisions  de  la  nature  organique  qu'en  ce  qui  touche  les 
granules  élêmcntaii*cs  du  Cambium  végétal  et  du  protoplastna  dans  l'embryon 
animal.  (Rcichert,  Archiv  fur  AiuU,  und  Physhl.  [ûîrlin,  1841,  p.  CLXIII.)  Je 
cite  ici  les  textes  indiquant  le  sens  donné  au  mot  protoplasmat  en  anatomie 
animale  et  végétale,  par  les  premiers  auteui*s  qui  l'ont  employé.  Depuis  1811 
et  1816  le  sens  donné  primitivement  û  ce  mot  a  été  arbitrairement  changé 
ci  diversement  par  tels  et  tels  émvains  sous  la  plume  desquels  ce  terme  et  celui 
de  pinilifération  servent  à  tout  expliquer;  chacun  attribuant  û  ce  qu'il  appelle 
protoplasma  les  propriétés  voulues  pour  donner  une  apparence  de  justiÛcation  à 
l'hypothèse  émise.  Notons  aussi  que  Benckc  (1862  et  d'autres  auteurs  encon»  ont 
vu  se  séparer  du  contenu  gluUncux  de  jeunes  cellules  de  beaucoup  de  plnntrs 
en  voie  de  croissance,  des  gouttes,  des  mélanges  albumino-graisseux,  qu'on  a 
appelé  myéline  \\o\,  plus  haut,  p.  560),  en  raison  de  co  que  sous  le  niici-o- 
.scope  elles  offrent  im  double  contour,  etc.,  comme  la  myéline  des  tubes  ner- 
veux et  de  ce  que,  comme  dans  cello-cl,  on  pense  y  avoir  constaté  la  présence  de 
la  cliolcstérine  et  de  la  lédthine.  [Le  prUagon  n'est  que  de  la  lécithine  mal  pu- 
riliée.)  L'utricule  iirimonlial  avec  ion  eonlenn  {PrUoptaMma)  est  la  partie  essen- 
tiellement active  des  plantes  {Gêfmùml  ^  ^  «u  Qoint  de  vue  de  la 
nutrition  ;  la  paroi  de  oèUnloie  '-'  '  '^,  une  coque 
squelettique;  ce  ijoe  la  eoqall 


<i«t*7Vrl>  ^  WTt^:^.  -.fj   àfA  r:«as.«i  ôaiiri-    Cimijï  — '-'r'*ir. 

Li  tiJfj"AJ,*Lt  a  rtU\V^::^ri .  ^.ti-ixsUtti-:^  4uts  les  i  n  11^  i 
•Itft  ftiTli^  irrrt-^  i>i<i  f'S^;iH«  iî.  -4^  ,  elt..  nuis  lia  daai  oflt 
<ifs  9l^j«*  {.hnifUTMj-Kn.  '/i  ^>  :>?at  c'.ri'.  kH  i  l'étal  4non4r. 

tfa  {HAit  »'i?^i  tr*/..'-^  djifi  divers  'raiudr^  çmuilcs  cuivrés  ta 
jaun«,  ^n  f '«.»,  <*r.   i:^-.  ilt»  . 

1.^  cgtMiÛif:!.  '-j  fi'/TKt^vrfi^  imsërale:  se Toieolsons la  fomr 


allonge  «lans  r^pidiTmt;  et  la  couche  cellulaire  sous-jacénte  àes 
Juttieia;  sous  rorine  de  grappes  de  raisin  dans  la  coupe  transrer- 
Haledo  la  laracdci)  feuilles  du  Ficu*  elaslica,  à  un  grossissemiMit de 
2D0  diainùtres.  On  conserve  les  préparations  dans  le  chlorure  de 
raldum.  Le  pliospliatc  de  chaux  en  aiguilles  se  trouve  parfois  sons 
Tonne  de  raphides,  dans  les  tubercules  des  orchidées  (fig.  344, 
|i.  837^ 
la  nature  des  cristaux  qui  se  rencontrent  aussi  dans  les  cellulei 


ic  r«uillr  ( 


Mtt  de  tiuu  cpltuliirp,  il 


Or*  ndlnhn  plnliun  rlv  li<|uiilc  jnr-ulrm  'r<jrmant  le   tistu  ilil  proieiicliinu  ■ 
pnin  i  ilMii  cducliH  da  vclluirs  i  i^hluropbylJe  que  recouvra  l'i^denac.  p 

"  Olluln  ulilenn**  du  fruil  du  C  . 
tKr.tfl  n>lun^  «i  JiriiX!  i  leur  pi'ii'iilH'rie  ri  ineoldrei  lu  ewitn;  4  AÏ 
ri>ni|iurt  ilani  le  |ioinl  lu  pltu  iminvl  da  leur  i  '  ' 
(Tréctd,  J 
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des  plantes  ne  peut  pas  toujours  éité  déterminée  d'après  la  forme 
qu'ils  présentent,  celle-ci  étant  souvent  aciculaires.  Les  cris- 
taux de  carbonate  de  chaux  peuvent  dans  les  cellules  végétales,  of- 
frir quelques-unes  des  formes  indiquées  page  602.  Les  acides  les 
font  disparaître  en  produisant  un  dégagement  de  gaz,  et  en  lais- 
sant à  leur  place  une  gangue  hyaline  qui  conserve  la  forme  de  la 
masse  cristalline.  Si  on  emploie  de  l'acide  sulfuriquc,  il  se  produit 
autour  des  cristaux  préexistant  des  groupes  aciculaires  ou  dos 
lamelles  étroites,  et  allongées  de  sulfate  de  chaux.  Les  cristaux 
d'oxalate  de  chaux,  ont  dans  les  plantes,  les  formes  indiquées  page 
602,  et  parfois  les  formes  en  sablier  (voy.  p.  605),  ainsi  que  celles 
des  groupements  cristallins,  à  surface  hérissée  de  pointes  plus  ou 
moins  allongées  (fig.  247).  Ils  sont  de  plus  fréquemment  à  l'état 
d'aiguilles,  ou  raphides  isolées,  ou  groupées.  Ils 
sont  insolubles  dans  l'acide  acétique,  mais  solubles 
sans  dégagement  gazeux  dans  les  acides  chlorhy- 
drique  et  azotique  non  étendus.  Les  aiguilles  de 
sulfate  de  chaux,  résistent  à  l'action  de  tous  ces 
acides.  On  trouve  l'oxalate  de  chaux,  dans  presque  '^* 
toutes  les  écorces,  dans  les  tissus  des  Rhubarbes,  des  Cactées,  dcs 
Oxalidées,  de  l'Oseille,  etc. 

894.  Pour  étudier  les  gommes^  on  tiendra  compte  de  ce  que 
H.  Trécul  a  démontré  :  i^que  la  gomme  rejetée  par  les  rosacées 
n'est  pas  produite  par  l'écorce,  mais  dans  le  corps  ligneux  ;  2<*  que 
ce  que  Ton  a  pris  pour  des  canaux  gommeux  dans  l'écorce  des 
Amygdalées  n'en  est  pas  ;  que  c'est  un  réseau  d*utricules  d'une 
structure  particulière,  formé  principalement  de  cellules  du  liber 
imparfaites. 

Dans  les  lacunes  sans  gomme  de  ces  arbres,  ce  n'est  ordinaire- 
ment qu'assez  longtemps  après  la  résorption  des  cellules  donnant 
lieu  à  la  formation  des  lames,  que  la  gomme  commence  à  se  mon- 
trer à  leur  pourtour  sous  la  forme  de  productions  incolores,  mame- 
lonnées, d'aspect  gélatineux,  qui  remplissent  peu  à  peu  la  cavité  et 
deviennent  confluentes.  L'aubier  superficiel  et  les  tissus  ligneux 
plus  internes  peuvent  s'altérer  et  se  transformer  en  connue.  L'alté- 
ration se  manifeste  ordinairement  de  préférence  dans  la  partie  la 
phu  interne  de  chaque  couche  du  bois,  de  manière  (|uc  les  lacunes 

Boiii  disposées  circulairemcnt,  parallèlement  aux 

^"fitolocbe  {Arittolochia  Sipho)  contenant  une  masse  d'uxa- 
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couches  ligneuses.  Il  peul  se  former  ainsi  quatre  ou  cinq  zones 
concentriques  de  lacunes  entourées  d'élêinenls  ligneux.  Le  phéno- 
mène de  désorganisation  commence  par  le  gonflement  de  la  mem- 
brane des  cellules  fibreuses  ou  vasculaires,  qui  s'amollit,  se  liqué- 
lie,  de  sorte  que  les  cavités  des  cellules  semblent  limitées  par  de  la 
substance  intercellulaire.  Ces  cavités  fuiissant  même  par  disparaître, 
les  éléments  du  bois  se  trouvent  réduits  en  une  masse  homogène. 
Cette  altération  envahit  peu  à  peu  les  fibres  et  les  vaisseaux  voisins, 
et  il  en  résulte  des  lacunes  irrégulières  plus  ou  moins  étendues. 

Mucilages.  —  Les  mucilages  des  Malvacées,  du  Tilleul,  des 
Slerculiacées,  des  Cactées  et  des  Orchidées  ont  une  loul  autre 
origine.  Ils  ne  proviennent  point  de  la  désorganisation  d*utricules 
cellulosiques,  comme  les  gommes,  lis  remplissent  des  cellules  rai 
generis,  dont  les  membranes  el  le  contenu  sont  mucilagineux  aus- 
sitôt qu*on  peut  les  reconnaître  ;  et  c'est  ce  protoplasma  qui , 
dans  les  Cactées,  dans  le  Tilleul,  etc.,  se  dépose  par  couches  con- 
centriques successives  de  la  circonférence  au  centre  des  cellules, 
de  manière  que  les  plus  centrales,  qui  sont  les  plus  jeunes,  sont  aussi 
les  moins  denses  tant  que  le  dépôt  continue.  (Trécul.) 

895.  On  pourra  chercher  dans  les  plantes  ci-dessus  indiquées  ou 
dans  les  espèces  voisines,  les  diverses  variétés  de  grains  A'atnidon 
énuméréesici.  (Voy.  p.  851  pour  leur  préparation  et  aussi  p.  420.) 

A.  Gm/w««?/ior/i/ies  (graines  de  cardamome,  écorcc  de  salsepa- 
reille de   la  Jamaïque,  etc.).  B.  Grains  simples  (la  plupart  des 
plantes).  1.  Graim  arrondis  ou  polyédriques,  à  angles  mousses: 
a.  sans  cavité  centrale  (noyau  de  Fritzsche) ,   tels  que  les   plus 
petits  granules  dans  la  plupart  des  plantes,  ceux  du  riz  ;  b,   avec 
une  petite  cavité  centrale  (ce  n'est  ni  une  cavité  ni  un  noyau,  mais 
une  apparence  résultant  d'un  phénomène  de  réfraction)  :  1*   asec 
un  point  central  ou  hile  ;  autour  de  lui,   couches  concentriques 
(grains  de  fécules  irrégulières  des  cycadées) ,  ovoïdes  (Solanum 
fig.  140,  page  53'2  et  fig.  Î248),    conchoïdes  (liliacèes)  ;    2"  avec 
couches   concentriques  peu   évidentes  ou   nulles  (  grains  arron- 
dis ou    polyédriques  du  maïs,    du  tubercule  des  apios,   etc.); 
c.  avec  un  centre  de  réfraction  ovale-allongé^  grains  montrant  ordi- 
nairement A  l'état  sec  une  fissure  étoilée(/i//e  des  auteurs),   qu'il  y 
ait  ou  non  des  couches  (légumineuses)  ;  d.  grains  en  forme  découpe 
ou  de  gobelet  (cyathiformes)  :  rhizome  des  iris.  II.  Grains  lenticu- 
laires avec  ou  sans  couches  excentriques  ;  avec  hile  creux  déchiré, 
central  ou  excentrique,  petit  et  arrondi  ou  allongé,  ou   étoile  (blé 
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a^lt).lM.Gram$atdi»qveitrèt-aplali3,  avec  couches  évidentes 
ou  non  (amomacèes,  arrow-root).  lY.  Grains  en  bâtonnett,  avec 
centre  de  réfraction  allongé  dans  le  suc  des  laticifèi-es  d'cuplior- 


■tmim 


Ftg  us: 

biacées  indigènes  (fîg  248  a  t  )  et  de  quelques-unes  exotiques. 
V.  Craiai  tout  à  fait  irreguliers  (suc  de:>  laticifëres  de  beaucoup 
d'euphorbiacées  exotiques)  C  GrainB  cokérenls  ensemble  :  a.  grainâ 
centraux  de  l'aggloméra- 
tion dé  pou  nus  de  centre 
de  rérraction  :  i"  réunis 
au  nombre  de  2  a  4,  d'a- 
près des  types  simplesfma- 
ranlacées)  ;  2"  réunis  par 
5  ou  6  en  type  régulier,  Fig,  aa.  - 
rarement  ir régulier  (diver- 
ses sortes  de  salsepareille)  :  b.  ^ains  de  t'agglomération  avec 
centre  de  rélVaclion  évident  :  1°  tous  les  granules  partiels  de  l'ag- 
glomération, presque  de  même  grosseur,  réunis  par  2  ou  4;  centre 
'  petit,  arrondi  (manioc);  centre  gros,  étoile  (colchique)  ;  de  3  à  11 
en  groupes  irréguliers  (tubercules  d'Arum)  ;  2*  à  un  gros  grain  en 
adhérent  beaucoup  de  petits  (Sagu^  Humphii,  ousagou). 

I,es  dimensions  dos  grains  do  fécule  n'ont  rien  d'uniforme  dans 
une  même  espèce  ;  on  peut,  dans  une  seule  cellule,  en  trouver  de 
petits  (0"- ,001)  et  de  gros  (O'i-.OVO).  Seulement,  en  générai,   ce 


■e  jfiiiiL-.  - 
nalurrllet,  iSSè,  pUncke  X).  Vojtt  luui  \i*!if  5!t,  flg.  153. 


I.  (Tr^cul.,  Aa».  irt  ttirt 


844  PRËPARAnON  DES  FÉCULES. 

sont,  pour  chaque  espèce,  ou  les  gros  ou  les  petits  qui  rempor- 
tent. Quand  on  examine  au  microscope,  instrument  grossissant»  une 
fécule,  en  général,  on  aperçoit  un  point  plus  foncé,  situé  le  plus 
ordinairement  entre  le  centre  et  la  périphérie,  et  auquel  on  a 
donné  le  nom  de  liiïe  (fig.  248,  a).  Autour  de  ce  point  sont 
des  zones  concentriques  disposées  avec  une  sorte  de  régula- 
rité, et  qui  sont  dues  à  des  pellicules  minces,  superposées,  quel- 
quefois peu  manifestes  dans  les  grains,  mais  qu*on  distingue 
toujours  nettement  quand  on  a  soumis  ceux-ci  à  une  chaleur  assez 
forte,  et  quand  ensuite  on  les  a  imbibés  d'eau  ainsi  qu'on  le  voit 
dans  le  salep  (fig.  250). 

On  ne  trouve  généralement  pas  d'amidon  dans  les  plantes 
cellulaires,  les  mousses,  les  champignons  et  les  algues,  c*est-à-dire 
les  plantes  où  la /bn(/me  remplace  la  cellulose,  comme  principe  es- 
sentiel de  la  paroi  des  cellules.  Toutefois  d'après  Gurrey  quelques 
champignons  tubéracés  auraient  de  la  fécule  amorphe  colorée  en 
bleu  par  l'iode  ainsi  que  la  paroi  de   leurs  spores. 

Le  réactif  le  plus  sensible  de  l'amidon  est  l'iode,  qui  le  colore  en 
bleu  (Colin  et  II.  Gaultier  de  Claubry  1814)  :  il  se  fait  un  iodure 
d'amidon  bleu  qui  disparait  par  la  potasse  et  par  la  chaleur,  mais 
qui  reparait  par  le  refroidissement,  si  la  température  n'a  pas  été 
portée  à  100°.  La  coloration  ne  se  produit  plus  quand  la  fécule  est 
transformée  complètement  en  dextrine. 

Il  faut  se  servir  de  grossissements  de  200  à  500  diamètres  pour 
étudier  les  diverses  sortes  de  fécules  et  les  détails  de  l'organisation 
de  leurs  grains.  Il  faut  aussi  étudier  leur  aspect  sous  l'innuence  des 
modifications  qu'en  raison  de  leur  structure  pelliculaire  elles  font 
subira  la  lumière  polarisée.  (Voy.  p.  421.)  L'action  des  grains  de 
fécule  sur  la  lumière  polarisée  est  si  nettement  un  fait  de  polarisa- 
tion lamellaire  que  cette  action  est  nulle  de  la  part  des  grains  qui 
ne  sont  pas  lamelleux,  tels  que  ceux  du  riz,  du  Sparganiu m  ramo- 
sum  et  de  tous  les  grains  en  général  qui  comme  ceux-ci  ont  un  dia- 
mètre moindre  que  0""",007,  bien  que  l'iode  les  colore  en  bleu. 

On  peut  en  conserver  les  préparations  pour  collections  dans  la 
glycérine,  dans  les  huiles  de  pied  de  bœuf  et  autres. 

Quant  aux  liquides- uniformément  colorés  roses,  rouges,  vio- 
lets, jaunes,  etc.,  des  pétales,  des  fruits,  etc  ,  ils  ne  se  conser- 
vent pas  longtemps  dans  les  préparations  de  collections. 

896.  Aleurone,  —  L'aleurone,  découverte  en  1 855  par  llartig,  se  pré- 
sente sous  l'aspect  de  grains  microscopiques  formés  d'une  substance 


prSparation  de  l-aleurone. 
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azotée.  Granuleuse  comme  l'amidon,  elle  s'en  disliiiguc  aisùmcnt 
par  deux  caractères  principaux  :  J"  parce  que,  au  contact  de  l'eau, 
de  la  solution  faible  de  potasse,  des  acides  étendus,  elle  perd  sou- 
vent sa  forme  granuleuse  et  se  liiiuéde  ;  3°  parce  que  sa  substance 


devient  jaune  brun  et  non  bleue  sous  l'influej'cc  de  l'eau  fortcmenl 
iodée.  Elle  est  insoluble  dans  l'huile,  l'akool,  ut  l'élhcr.  Ses  grains 
sont  assez  mous,  non  cassants,  à  surface  alvéolée  le  plus  souvent  et 
d'un  diamètre  variant  de  0"°',00l  à  ©""".Oâ?,  Les  cellules  des  graines 
renferment  de  l'alcuronc  et  pas  d'amidon,  dans  les  Composées, 


*  CpIIuIm  de  ^randrun  dîvenet  (ù.b.c),  lirÉi 
panlion  du  talcp  (Urchiiiéct)  moiilraiit  Its  coiic' 
fécule  cobérenla  dau  les  cellule)  iju'ils  remplis» 
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Labiées,  Euphorbiacties,  Violariëes,  Papavéracées,  Crucifères,  Ro- 
sacées, etc.  Les  graines  de  benucoiip  de  légumineuses  renferment 
souvent  plusd'aleuroncque  d'amidon  (Hg.  251, 1  cl 3).  Dans  certaines 
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autres  familles  plus  éminemment  amylacées  encore  (Polygonées, 
Pbytolaccées,  Chénopodées,  Ainaiiantacées,  Carjopliyllées,  Portula- 
céca),  Valbumen  contient  l'amidon  seulement,  tandis  que  Yem- 
bryon  renferme  l'aleurone. 

L'absence  de  toute  atttion  de  celle-ci  sur  la  lumière  polarisée  la 
distingue  aussitôt  des  grains  de  fécule,  sa  solubilité  ou  sa  dissociation 
dans  la  solution  dépotasse  étendue  et  froide  qui  n'attaque  pas  les 
gouttes  huileuses  ne  permet  pas  de  la  confondre  avec  ces  dernières, 
qui  sont  les  corpuscules  auxquels  ses  granules  ressemblent  le  plus. 
Quant  aux  trés-petils  grains  de  fécule,  comme  ceux  du  riz,  du 
Sparganiiim  ramonum,  et  aulres  qui,  n'étant  pas  lamclleux,  no  pola- 
risent pas  la  lumière  et  sont  attaquéspar  tapotasse,  l'action  bleuis- 
sante de  l'iode  les  fait  distinguer  aisément. 

Dcaiicoup  lie  corps  vësiculaires  intracellulaires  prennent  sous 
l'inlluence  de  l'eau  les  formes  cristallines  les  plus  nettes  (octaèdres, 
rhomboèdres  ou  prismes  rhomboidaux,  on  des  dérivés).  Ilartig  pen- 
sait que  ces  cristaux  eiistaient  tout  fonnés  dans  la  vésicule  aleU' 
rienne,  rtque  la  dissolution  de  la  substance  enveloppante  les  met- 
tait (I  découvert.  La  vérité  est  qu'en  agissant  avec  précaution  on  voil 
les  vésicules  prcndr-  peu  à  peu  la  forme  cristalline.  Chez  quel- 
ques-unes, qui  ne  sont  point  dissoutes  par  la  potasse ,  on  peu! 
produire  à  volonté  cette  forme  cristalline.  Celles  de  l'albumen  du 
Ricin  sont  Irés-propres  à  cette  démonstration. 


c  lin  rr-iiihrion  de  VOnabryehit rapHi  gatli:a.  .Im^ilon.  h.  Vt^culea 
!-v*  ya.1  l'caii.  iTrteiil.  Ana.  tl.-A  S<:  n.rl.l  -  ï.   Lnr  ci-llulï  >!■■  Tem. 

.,  ia:i8i. 
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Dans  VAsphodelus  futubswty  les  vésicules  aleurienncs  sont  globu- 
leuses (fig.  252, 1  et  2)  ;  dans  rextrôme  jeunesse,  un  peu  plus  tard 
elles  deviennent  rhomboédriques  ; 
dans  un  âge  plus  avancé,  elles  re- 
deviennent globuleuses.  C'est  une  de 
ces  vésicules  naturellement  cristal-- 
Unes  qui,  par  sa  végétation  particu- 
lière, produit 'chez  le  Sparganium 
ramomm  de  jolis  cristaux  qui  se  mul- 
tiplient à  la  manière  des  cellules 
(fig.  255, 1  à  16),  Ces  singuliers  cris- 
taux sont  formés  par  le  nucléus  des  cellules  de  Talbumen,  vers  le 
moment  où  ces  cellules  cessent  de  se  multiplier.  (Trécul.) 


Fig.  Soi.  -  1  et  2  Cellules  de  l'albu- 
men de  VAtphodelus  fUtuloau»,  jeu- 
nes encui'e.  (Trécul,  Annale*  des 
iciencet  naturellet,  1858.) 


♦ 


1« 


// 
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897.  Les  principaux  types  de  cellules  ou  éléments  anatomiques 
végétaux  sont  les  suivants^  : 

Premier  type.  CeUules  proprement  dites.  Éléments  sphériques, 
ovoïdes,  cylindriques,  polyédriques,  aplatis  ou  étoiles,  h  peu  prés 
d'égales  dimensions  en  tout  sens,  quelle  que  soit  l'épaisseur  des  pa- 
rois, ou  ayant  une  longueur  égale  à  trois  ou  quatre  fois  la  largeur, 

*  1  à  16.  Vésicules  crisUlligénes  et  cristaux,  nés  de  ces  yésiailes  dans  l'albumen 
du  Sjtarganium  ramosum.iG  Ai  17.  Végétation  et  multiplication  de  ces  cristaux.  (Trécul. 
Ann.  deêtcienee»  HaturelleêtiS^S.) 

*  Pour  IV'tudc  comparative  entre  les  phanérogames  et  les  cryptogames,  tant 
des  diverses  sortes  de  cellules  et  d'organes  unicellulaiivs  que  des  phéno- 
mènes de  génération,  de  reproduction  et  de  développement  dont  ils  sont  le  siège, 
Voy.  les  divers  traités  de  Ifotaniquc  cl  Cli.  Robin,  Hist.  naturelle  des  végétaux 
parasitée  de  V homme.  Paris,  1855,  in-8*,  introduction,  ot  Sachs,  Pfiysiologie  vé- 
§étale,  Genève,  1868,  in^^*. 
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mais  avec  égale  adliéieiice  aux  éléments  voisins  <tuns  tous  les  sens. 

(Voy.  fiy.  212  et  245,  ci-dessus  pages  835  et  836.) 

C'est  à  te  type  que  se  ratlaclient  les  individus  des  espèces  vé^ 
taies  qui  ne  sont  représentés  que  par  un  seul  élément  anatomique 
libre  et  isolé,  ayant  une  existence  indépen- 
dante (DiatumécA,  Palmellécsj.  On  y  range 
plusieurs  vai'ii'lés,  telles  que  les  ceilulet 
c'piilermiques ,  cellules  poncliiéei,  celluUg 
rayées,  cellules  du  suber  ou  liège,  de  Vendo- 
derme  {Cambium  de  quelques  auteurs). 

On  trouvera  des  cellules  étoilées  dans 

lo  tissu  médullaire  des  Joncs,  dans  celui 

du  pétiole  des  Nymphéa,  des  tienuphar 

A.^.  j-r^    (fîg.  2Ô4).    Dans  le  tissu  du  chapeau  de 

*'s-  *si  ■•  beaucoup  de  champignons,  tels  que  les 

Agarics,  i^s  Bolets,  etc.  Ou  en  voit  d'arrondis,  pourvues  ou  non  de 

saillies  ou  gemmes,  etc.  (Voy.  lig.  257  ci-dessous  p.  8âO.) 

Les  cellules  ponctuées  se  rencontrent  dans  la  moelle  de  beaucoup 
de  plantes,  dans  la  caroncule  de  la  graine  du  Itioin,  dans  les  rayons 
médullaires  des  conifères  où  existe  un  écartenient  lenticulaire  au 
niveau  des  ponclualions  de  chaque  cellule  voisine,  dans  le  tissu  de 
certaines  galles  (lîg.  255,  a,  h,  c).  Duns  les  cellules  formant  par  leur 
accunmlatioii  les  grains  durs  des  poires,  l'épaisseur  des  parois  ré- 
duit la  cavité  à  une  grande  étroitcsse  et  les  ponctuations  sont  rem- 
|)lacées  par  de  vrais  canalicules,  qui  partent  de  la  cavité  centrale 
et  se  dirigent  vers  la  surface  de  la  cellule.  Il  en  résulte.pour  celle- 
ci,  un  aspect  particulier  important  à  connaître  pour  le  médecin,  les 
grains  formés  par  ces  cellules  se  rencontrant  souvent  dans  les  dé- 
jections que  celui-ci  est  appelé  à  examiner  ;  du  reste  des  cellules 
constituées  d'une  manière  analogue  se  retrouvent  dans  beaucoup 
d'espèces  do  bois  durs  (fîg.  SôG). 

Dans  les  noyaux  des  fruits,  les  cellules  petites,  polyédriques,  sont 
remarquables  aussi  par  l'épaisseur  de  leur  paroi,  qui  est  souvent 
brunâtre  et  par  la  petitesse  de  leur  cavité;  dans  bien  des  cas,  où  le 
médecin  est  appelé  à  déterminer  la  natui'e  de  corps  étrangers, 
retirés  de  l'économie,  il  c^t  obligé  de  se  reporter  à  la  connaissance 
de  ces  particularités  de  structure,  ces  corps  étant  parfois  desnoyaux 

'  rarcnchymc  l'iollr  rormanl  les  clnitons  crililrrs  qui   ie,  monlrciil  »n  iraren  ita 
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de  diveiB  fruits,  méconnaissables  quant  à  la  forme  et  dont  la  struc- 
ture foetale  est  seule  conservée. 
La  préparation  de  ces  cellules|Ee  faitjpar  coupes  minces  des  tissuii 


Fig.  Î5»  ■. 

à  étudier,  que  l'on  examine  dans  la  glycérine  ou  dan»  d'autres  li- 
quides, et  on  les  conserve  dans  la  pre- 
mière  de  ces  substances,  ou  dans  la 
solution  de  chlorure  de  calcium. 

DedxiIhb  ïtipe.  Cellule»  filamenteuses. 
Éléments  cylinririquiîs,  rarement  pris- 
matiques par  compression  récipro- 
que, dans  lesquelles  un  diamètre  étroit 
coïncide  avec  une  longueur  généralement  au  moins  huit  ou  dix 
fois  et  jusqu'à  cinquante   fois  plus   grande,  des  parois  minces, 


Fig.  i5C  «. 


■  Crlliiln  pnni'tiK'r)  d«  rouilK»  «tfricum  il'iine  gillc  dp  CnirifiTf.  d'Miwi'f  itiiié- 
tenninée.  n,  b.  CtlMn  cniipm  inoiilrant  U  i]ispi»itiaii  des  inintlualiiiKt  diins  IV- 
paiiiwnr  an  piroii.  r.rf.  Celliilei  1  |uroi  di-rhiréc. 

"  Cnnpe  trinsveroln  ie.  qiipiqun  cfllules  i  pimis  dpaissrt,  prisn  iur  iinr  AnMol»- 
che  eintique  {.tritMai-liia  fsmbifrra  ll»rt.).  I«s  lignes  ïniiccnlTiqii™  deirinroi.  d*iw 
l'épaisMur  des  p>niit  de  i-liauiini  d>LI«  en  indiqiier.l  les  coiirliP»  siipmwim.  P',!'. 
Ciniliculcs  creiuéc  dini  ta  parois.  (Iluchirtii^,  botiniqu»,  ISW-t 

HoM*.  —  MicioicapG.  ht 
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.  assez  souvent  des  ramilications  et  une  adhérence  plus  | 


luiiiii  cxlrcinittis  cunligucs  que  |iur  hi  |iL-ri|iliùi'ii:,  lofsiiuti  Uiu(eloi:i 
l'Iliiï  ne  sunl  yas  libres. 
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Ce  type  esl  représenté  par  les  filaments  de  mycélium  de  tous  les 
cryptogames,  soirvent  par  une  partie  des  cellules  de  leur  stipe,  etc., 
ou  la  totalité  de  celui-ci  dans  les  végétaux  simplement  filamenteux 
(fig.  257,  bi).  C*est  à  ce  type  plutôt  qu^aux  cellules  pileuses  et 
fibreuses  que  se  rattachent  les  filaments  qui  accompagnent  la  graine 
du  cotonnier,  de  certaines  Asclépiadces,  Salicinées,  etc. 

Les  plantes  dites  cellulaires  ne  renferment  que  des  éléments  ap- 
partenant à  ces  deux  types. 

Troisièmb  ttpb.  Cellules  fibreuses.  Eléments  superposés  bout  à 
bout,  cylindriques,  à  diamètre  généralement  étroit  et  de  longueur 
considérable,  avec  des  parois  épaisses,  ou  assez  minces,  quand  elles 
sont  jeunes  et  d'une  longueur  seulement  cinq  à  six  fois  plus  grande 
que  la  largeur,  mais  pourtant  relativement  plus  épaisses  et  plus 
longues  que  les  cellules  du  tissu  cellulaire  ambiant,  adhérant 
généralement  bien  plus  par  leurs  extrémités  que  par  leur  cir- 
conférence, (fig.  269  et  270,  p.  866.) 

Ce  type  est  représenté  par  les  cellules  qui,  superposées  bout  à 
bout,  forment  les  fibres  ligneuses  du  bois  et  celles  du  liber,  tilles 
offrent  plusieurs  variétés  :  cellules  libériennes^  à  parois  épaisses  et 
homogènes  ;  cellules  ponctuées^  cellules  rayées,  cellules  à  spiri- 
cule,  etc.  (Yoy.  fig.  258,  p.  855.) 

L'évolution  des  spiricules  des  cellules  du  corps  ligneux  des  Echi- 
nocactus,  des  Mamillaria  et  des  Melocadus^  etc.,  s'annonce  dans 
ré[)aisseur  môme  de  la  membrane  par  une  ligne  claire,  en  hélice, 
à  circonvolutions  três-éloignêes  les  unes  des  autres.  Bientôt  cette 
hélice  fait,  dans  la  cavité  cellulaire,  une  saillie  qui  augmente  gra. 
ducllement.  Elle  s'étend  ainsi  jusque  vers  le  centre  de  la  cellule 
sous  la  forme  de  belles  spiricules  que  Ion  a  comparées  à  un 
escalier  «r  vis.  Coupées  transversalement,  ces  spiricules  se  montrent 
composées  d'une  portion  périphérique  mince  et  d'une  substance 
centrale  plus  terne. 

D'après  M.  Trécul  la  paroi  des  cellules  et  fibres  végétales  dites 
de  cellulose  et  le  grain  d'amidon  sont  comiiosés  d'un  même  prin- 
cipe immédiat  à  divers  états  de  cohésion.  11  se  fonde  surtout  sur  ce 
cfue  beaucoup  de  vésicules  amylacées  paraissent  contenir  deux  sor- 
tes de  substajices:  une  qui  bleuit  par  l'iode,  et  une  autre  qui  ne 
bleuit  pas  par  l'iode  seul  (opinion  soutenue  aussipar  Niegeli,  et  qui 
a  pour  point  de  départ  une  expérience  de  M.  Payen).  Cependant 
cette  substance,  qui  ne  bleuit  pas  par  l'iode  seul,  a  beaucoup  moins 
de  cohésion  que  celle  de  la  plupart  des  membranes  cellulaires. 
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D'un  autre  cdté,  il  existe  aussi  des  cellules  qui  bleuissent  fortement^ 
et  d'autres  seulement  peu,  ou  qui  deviennent  violettes  par  la  seule 
action  de  Tiode.  Ces  membranes  cellulaires  semblent  également 
contenir  deux  matières:  Tune  bleuissant,  Tautre  ne  bleuissant  pas 
par  l'iode.  D'autre  part,  Schleidcn  avait  reconnu  que  la  substance 
non  bleuissante  de  la  plupart  des  cellules  (la  cellulose)  prend  la 
couleur  bleue  sous  TinAuence  de  Tiode  et  de  l'acide  sulfuriqoe  ;  il 
crut  qu'elle  était  par  là  transformée  en  amidon.  M.  Trécul  pense 
qu'il  n'y  a  pas  transformation,  mais  seulement  diminution  de  la 
cohésion.  Voici  comment  il  le  prouve.  Il  prend  des  fibres  de  chan- 
vre, ou  mieux  de  lin,  neuves  ;  il  les  traite  par  Teau  iodée  et  constate 
qu'elles  ne  bleuissent  pas.  Il  les  fait  bouillir  pendant  dix  ô  quinze 
minutes  (plus  ou  moins)  dans  la  potasse  caustique.  Il  lave,  traite 
par  l'iode  et  obtient  la  couleur  bleue;  il  abandonne  ces  fibres  à 
elles-mêmes  jusqu'au  lendemain,  les  traite  de  nouveau  par  l'iode  et 
n'obtient  plus  la  coloration  bleue.  Il  n'y  avait  donc  pas  eu  transfor- 
mation, mais  diminution  de  la  cohésion,  delà  est  si  vrai  que  ces  fi- 
bres, qui,  dans  l'espace  de  vingt-quatre  heures,  sont  revenues  à  leur 
état  primitif,  traitées  encore  par  la  potasse,  reprennent  la  couleur 
bleue  par  l'addition  de  l'iode. 

Souvent,  sur  les  étoffes  de  chanvre  et  de  lin  soumises  aux  réac- 
tifs dans  les  expertises  médico-légales,  etc.,  on  rencontre  les  fibres 
aptes  à  prendre  la  couleur  bleue,  par  suite  des  modifications 
qu'elles  ont  subies  dans  les  lessivages  auxquels  elles  ont  été  sou- 
mises. 

898.  Quatrième  type.  Cellules  vasculaires.  Eléments  superposés 
ou  articulés  bout  à  bout,  à  parois  minces,  soit  absolument,  soit 
par  rapport  au  diamètre,  plus  souvent  cylindriques  que  polyédri- 
ques, étroites  et  à  extrémités  conoîdes  empiétant  l'une  sur  l'autre, 
ou  larges  et  à  extrémités  aplaties,  exactement  superposée^,  généra- 
lement, mais  non  absolument  beaucoup  plus  longues  que  larges. 

Les  éléments  de  ce  type  sont  représentés  par  les  cellules  qui, 
superposées  ou  articulés  bout  à  bout,  forment  les  vaisseaux  des 
plantes  dites  vasculaires.  Us  offrent  plusieurs  variétés  :  cdlulex 
vasculaires  à  filament  spiral  ou  des  trachées ^  cellules  vasculairespcnc- 
tuées  ou  des  vaisseaux  ponctués  et  des  vaisseaux  crihr  if  ormes  ^  rayés, 
scalariformes  et  réticulés;  cellules  vasculaires  laticifèt*es  ou  des 
vaisseaux  laticifères  à  parois  généralement  minces,  homogènes, 
translucides  s'affaissant  sur  elles-mêmes,  quand  elles  sont  isolées, 
souvent  plus  ou  moins  variqueuses. 
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Aux  cellules  tracbéales  se  rattachent  celles  dea  vaisseaux  réticu- 
lés; ils  variété  des  cellules  viucu^tres  ponctuées  se   ratUchent 
celles  des  vaisseaux  rayés  et  scalariformes. 
On  Iroove  ces  vaisseaux  dans  les  nervures  de  toutes  les  pliintes 


sur  des  coupes  longitudinales.  Les  coupes  transversales  servent  à 
nwntrerleur  diamètre  relatif. 

Pour  étudier  les  vaisseaux  laticifëres,  il  faut  pratiquer  des  coupes 
longitudinales  minces  sur  les  tiges,  les  rameaux,  les  pétioles,  etc. , 
des  plantes  lactescentes,  en  se  rapp^-lant  que  ces  conduits  sont  re- 
marquables par  la  minceur  de  leur  paroi,  par  leurs  varicosîtés,  leurs 
subdivisions  avec  ou  sans  anastomoses,  et  qu'en  général,  ils  ren- 
ferment un  liquide  opaque  et  grenu  sous  le  microscope,  en  raison 
du  nombre  des  granules  olèo -résineux  et  féculents  qu'il  tient  en 
suspension. 

11  faut  aussi  tenir  compte  dans  les  recherches  spéciales  de  ce  que 
H.  Trécul  a  démontré,  l'existence  de  taticifères  sous-cuticulaires  qui 
s'ouvrent  directement  dans  la  cellule basilaire  des  poils  de  VArauja 
gericifera  ;  l'existence  d'un  système  de  laticifères  tubuleui  conti- 
nus, ramilles  comme  ceux  des  plantes  adultes  dans  l'embryon  de 
diverses  Mclépiadiées  et  dans  l'Euphorbia  Lagatcœ.  Les  laticifëres 
branchus  de  ces  Euphorbes  et  des  AscUpiag  Comali,  mexicana ,  etc. , 
résultent  de  l'extension  des  vaisseaux  du  latet  ramifiés  qui  existent 
déjà  dans  l'embrjon  renfermé  dans  la  graine.  Dans  quelques  famil- 
les, les  vaisseaux  primitifs  sont  produits  par  la  fusion  de  cellules 
disposées  en  séries,  tandis  que  les  vaisseaux  latéraux  pioviennent 
de  la  dilatation  de  la  membrane  tubuleuse  née  de  celle  fusion.  Il  se 
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Torme une  anse  qui  s'allonge  en  tube,  et  celui-ci  se  ramifie  delà 
même  manière. 

Dans  la  famille  des  Cynarées,  M.  Trécul  a  démontré  la  présence 
de  vrais  laticifères  dans  la  tige  de  certaines  plantes  {Cirêium^  Car- 
(luus,  happa,  etc.)  et  de  canaux  olco-résineux  seulement  dans  la 
racine  des  mêmes  plantes  ;  cela  semble  indiquer  une  similitude 
de  fonction  entre  ces  deux  sortes  d'organes,  qui  paraissent  ici  se 
suppléer,  bien  que  tous  les  anatomistes  les  séparent  avec  le  plus 
grand  soin. 

M.  Trécul  a  montré  aussi  des  points  de  contact  et  des  rapports 
physiologiques  entre  les  laticifères  et  les  éléments  fibro-vasculaires 
dans  certains  végétaux.  Certaines  Lobéliacées  sont  les  plantes  les 
plus  favorables  à  cette  démonstration.  Des  ramifications  horizon* 
taies  des  laticifères,  partant  du  réseau  cortical  de  ces  vaisseaux, 
traversent  le  bois,  soit  à  la  faveur  des  rayons  médullaires,  soit  di- 
rectement entre  les  éléments  du  corps  ligneux  proprement  dit.  Id, 
conrnie  dans  les  Euphorbes,  etc.,  les  cellules  des  rayons  médul- 
laires et  les  fibres  ligneuses  sont  souvent  très-fortement  inclinées, 
parfois  même  couchées  à  la  surface  des  vaisseaux  du  latex.  Des 
vaisseaux  ponctués  et  des  spiraux  sont  aussi  quelquefois  recourbés 
en  crochet  pour  suivre  le  laticifère  qui  s'infléchit  ou  se  ramifie  à 
son  entrée  dans  la  moelle. 

Il  parait  donc  démontré  que,  dans  certains  végétaux,  dont  les  la- 
ticifères sont  des  plus  parfaits,  il  y  a  une  sorte  de  circulation  dans 
ces  vaisseaux.  Ces  végétaux  appartiennent  surtout  aux  familles 
suivantes  :  Lobéliacées,  Kuphorbiacées,  Apocynées,  Asclêpiadées, 
Morées,  Arlocarpées,  Pap«ivéracées  (fig.  259),  Aroïdées,  Clusia- 
cées. 

Dans  les  parties  Agées  de  diverses  Convolvulacées,  le  latex  cesse 
d'être  finement  granuleux,  se  réunit  en  gouttes,  puis  en  colonnes 
denses,  (|ui  peu  à  peu  sont  résorbées  ;  de  sorte  que  les  laticifères, 
pressés  par  les  cellules  environnantes,  disparaissent  quelquefois 
presque  entièremenl.  Le  même  phénomène  est  offert  aussi  parles 
canaux  oléo-résineux  de  certaines  Ombellifères,  dont  le  suc  est  sou- 
vent laiteux,  dans  VAnthriscHs  riilffarbi,  par  exemple.  Dans  celle 
plante,  en  elfet,  le  suc  propre  disparaît  de  la  parlie  inférieure  de 
la  tiju'e,  landis  qu'il  est  abondant  dans  les  parties  supérieures.  Cette 
disparition  du  latex  de  la  partie  inlërieure  de  la  ti^'e  de  bon  nombre 
de  plantes  prouve  de  la  manière  la  plus  formelle,  contrairement  a 
l'opinion  qui  fut  admise  par  beaucoup  de  botanistes,  api*ès  Srhuitz, 
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'  l>tn(le(.'*rJt(tiniûiniii<i/iu,  lcsiaiisuuidûliti!i|flg.  SiEI|innlleplusiauv<<iil  i'Oii>i-u 
4é»dp  (^n««  decplliila  auppipiiiiiei.  «I  l«  cvlliilM  rnnsUhiiinlKMint  dr>  iiiÊitic  funiii- cl 
injme  dimension  que  cdin  des  timis  fb)  dii»  iMqiuibi  re*  riii»i'3uit  ni  ilrtrluiijicii' 
iDg.  I).  Ouuiqut  l'ipparencc  celliiliire  ti<il  «lériaiinnnrat  ronMTi«'.  on  iml  «iiui«ii 
Temtrqorr  i|ue  Ira  rloiioni  InntTcrulei  qui  gèpurnl  lot  epllulvi  )iuptrpoié«K.  oui  rir 
i4(arb^,  de  lïtun  qu'il  eiiMr  lion  iIm  lulm  conliuin  iiilériniri-iurul  la.  n.  11r.  11 
llnocoiip  plut  nrrmenl  dim  en  vtgvtsl  ta  couililullon  crlliilnirporifiinelle  a  >li«|>aru,  c 
lamenihrano  qni  rtwHIci  label,  nt  parnilcniciil  continui'  {ûg,  i ,  a.b).r.e  cm  s'oli^erti 
qnclqHfui*  ditm  U  lige  cl  dans  le  rnrtiis  il*-  In  troillp.  —  La  Otiure  1  a  il^  prise  : 
la  «nrfari-  il«>  raiorriHi  Art   rviini<n-  iil-^    rgiii  viiit    :i  1.1  tatr  il(!<  mi^rllhalln  ilr  I 
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que  le  suc  laiteux  n*est  point  la  sève  descendante  des  végétaux  qui 
possèdent  un  tel  suc.  (Trècul.) 

ART.    III.    —   ÉTUDE   DES   TISSUS   ET  DES   ORGAlfBS  DBS 
PLANTES   EK    PARnCULIER. 

899.  11  y  a  des  organes  des  plantes  qui,  lors  de  leur  naissance  et 
dans  les  premiers  temps  de  leur  développement,  ont  possédé  tous 
les  caractères  des  cellules  proprement  dites,  mais  qui,  peu  à  peu, 
en  perdent  les  caractères,  en  acquièrent  qui  les  éloignent  de  ceux 
que  présentent  les  cellules  proprement  dites  ;  ils  deviennent  de  vé- 
ritables organes  spéciaux  différents  des  éléments  anaiomiqua  pro- 
prement dits  ;  ils  constituent  des  organes  dérivant  d'un  seul  élé- 
ment anatomique  ou  de  plusieurs  éléments  soudés;  c'est  ce  que 
démontrent  d'autre  part,  au  point  de  vue  physiologique  ,  leurs 
usages  spéciaux  en  rapport  avec  leur  structure  particulière  ;  plu- 
sieurs pourtant  consenent  une  analogie  plus  ou  moins  grande  avec 
les  cellules  dont  ils  dérivent. 

900.  Sporanges  (thèqueSy  périspores^  oospores,  etc.).  Ce  sont  de 
grandes  cellules  sphériqucs,  ovoïdes,  etc.,  qu  il  faut  chercher,  soit 
au  sommet  des  filaments  de  certaines  algues,  à  la  surface  ou  dans 
les  coupes  de  Tépaisseur  des  organes  de  la  fructifîcation  de  beau- 
coup d'algues,  de  champignons,  de  lichens  et  des  autres  crypto- 
games (fig.  260). 

La  présence  des  spores  qui  forment  leur  contenu  les  différencie 
de  toutes  les  autres  cellules  du  végétal  ;  elles  ont  pei*du  les  carac- 
tères de  cellules  ordinaires  avant  que  le§  zoospores  et  les  spores 
ne  s  individualisent  à  l'aide  et  aux  dépens  du  contenu  de  leur  ca- 

tit^^e.  (Tréciil.)  —  La  fi^uir  ô,  a,b  reprrsonte  {Sinichuit  ntper)  un  fragment  du  réseau desc 
latififéres  à  tiihos  continus,  piis  à  la  surface  d'un  faisceau  libérien  de  la  tige.  (Trécal.) 
La  figurt>  4  représente  (a)  un  fragment  ilc  lalicifère  non  plu»  en  réaeau,  mais  ramifié, 
lelque  les  contiennent  les  Euphorbes  (Euphorbia  (jlubioa),  les  Apocynées  et  les  Asclépia- 
dées  1^,  v).  Les  gros  troncs  vasculaires  se  trouvent  dans  l'écorce  interne.  Us  émettent  des 
branches  qui  se  divisent  successivement,  et   qui  s'étendent,  d'une  part,  dans  Técorce 
Jusque  S4MIS  l'épidémie  ;  d'autre  pari  dans  le  corps  ligneux  et  dans  la  moelle.  Les  nimi- 
llcations  passent  de  l'écorce  dans  la  iiioel)e  soit  à  la  faveur  des  rayons  médullaires,  soif 
au  milieu  des  éléments  flbro-vasculaires  avec   lesquels  ils  ont  alors  évidemment  de<c 
rapports  intimes.   Dans  les  Euphorbes ,  ces  vaisseaux  décrivent   même  souTent   des 
sinuosités  fort  remarquables,  et  quelquefois,  partis  île  l'écorce,  ils  reviennent  à  l'écorce, 
n'étant  ainsi  en  relation  qu'avec  les  éléments  du  système  tlbi*o-vasculaire.  —  l>ans  cer- 
taines lobéliacées  (Cftitropogon  turinamenti»),  qui  ont  des  laticiféres  en  réteau,  on 
observe  de  larges  perforations  qui   établissent   une  comnmnication  directe  entre  les 
vaisseaux  du  latex  et  les  cellules  ligneuses  et  les  vaisseaux  ponctués,  etc.  —  La  ligure  4 
donne  l'image  de   ramillcations  extrêmes  des  laticiféres  de  VEuphorbia  gioboia,  et  la 
figure  5  représente  la  forme  des  grains  amylacés   contenus  dans   le  latex  de   cellt 
espèce.  (Dessin  original  de  M.  Trécul.) 
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viU  (flg.  SCO),  par  segmentation  de  celui-ci.  Aussi  l'on  ne  saurait 
considérer  l'iodividualisalion  des  spores  comme  un  cas  de  gêné- 
ratio»  CHdoghte  ou  infra-cellulaire  yropremenl  dite. 

Ces  remarques  s'appliquent  de  la  même  manières  aux  anlheri- 

dÙB  et  aux  ipermogoaiet  ou  ovuU»  mâles  des  Cryptogames  et  à  ceux 

des  Phanirogames  ou  cellules  mères  pol/nufueg. 

Ces  données  s'appliquent  aussi  à    i'ovule  femelle  tm  sac  em- 

e  des  phanérogames  (fig.  361),  surtout  en  ce  qui  concerne 


la  disposition  de  la  paroi  el  la  nature  du  contenu  comparé  à  celui 
des  autres  cellules  du  végétal  étudié,  surtout  en  ce  qui  concerne  la 
forme  et  le  volume  quelquefois  si  biiarre  de  cet  organe  (Cruci- 
fères, Antirrhinées,  Conifères,  etc.,  etc.),  il  faut  les  chercher  dans 
la  nucelle  des  plantes  avant  ou  au  moment  de  la  fécondation, 
{Voï-  p.  879.) 

On  remarque  dans  le  sac  embryonnaire,  à  la  partie  inférieure, 
deux  ou  plusieurs  vésicules  que  Schacht  nomme  cellules  antipodes 
(Gegenf^ler).  A  la  partie  supérieure  se  voient  deux  corpuscules 
(vésicules  embryonnaires)  composées  d'un  globule  de  proloplasma 
sans  membrane  extérieure  aussi  longtemps  que  la  fécondation  n'a 
pas  eu  lieu,  et  revêtu  (ftg.  361)  supérieurement  par  l'appareil 


'  a.  Celluln  du pircnchjme  de  ÏUIca  iaclmta.  b.  Sporange  iiii'p|[r<  enloniint,  dui 
le  vonlenu  comnuucc  à  h  leguimler  pour  Tormer  de>  spare<. 

"  Coupe  loogiludiuila  d'un  otule  de  VAlliiim  odorant,  ta  moment  iiù  la  f£i-oiiiliilii) 
vient  de  ■')  ogi^rar.  La  jirimlae  a  ili  luppHinèe.  —  >r.  setundine  ;  ne,  restre  du  nii 
CeUe  ;  *t.  uc  crobrjonaalre;  ip,  eatrémiU  du  lube  pollinique  qui  a  opér^  la  Krondalici 
'm  tècoaiét  gt  df jÉ  tubdivisée  en  deux  cellulei,  1,1 
"Ci  OB.  •èiiculeiou  ctllula  ttOipi  '       "*  ' 
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filamentaire  (Fadenafjparate).  Cet  appareil  se  compose  d'une  masse 
brillante  et  paraissant  formée  de  filaments  mucilagrineux  juxtaposés. 
(Schaclit.  )  Pour  observer  œs  parties,  il  faut,  dans  l'ovaire  des  plantes 
ouvert,  faire  des  coupes  du  placenta  et  d*un  ovule,  ou  détacher  ce- 
lui-ci dont  on  enlève  la  primine  et  la  secondine  avec  des  aiguilles 
pour  mettre  à  nu  la  nucelle.  Cotte  dissection  se  fait  assez  bien  en 
plaçant  la  lame  porte-objet  sous  le  microscope  à  dissection  à  un 
grossissement  de  10  à  50  fois,  et  en  tenant  les  objets  dans  l'eau, 
dans  la  glycérine  ou  dans  la  solution  de  chlorure  de  calcium  *. 

Ces  remarques  s'appliquent  aussi  aux  divers  corps  reproduc- 
teurs des  cryptogames,  qui,  tout  en  étant  sphériques,  ovoïdes,  etc., 
très-petits,  avec  cavité  distincte  de  la  paroi,  diffèrent  notable- 
ment des  cellules  de  Tindividu  qui  les  produit  et  diffèrent  même 
entre  elles  d'une  espèce  h  l'autre,  quant  à  la  structure,  plus  que 
les  cellules  d'un  type  quelconque  ;  cela  est  très-évident  pour  celles 
qui  ont  deux  enveloppes  de  cellulose.  L'enveloppe  extérieure  est 
d'une  espèce  à  l'autre  lisse,  réticulée,  chargée  de  pointes,  etc., 
et  incolore  ou  colorée  en  jaune,  en  brun,  etc.  Elles  n'exigent, 
en  général ,  pour  être  vues ,  aucune  préparation  spéciale ,  en 
dehors  de  l'emploi  d'un  grossissement  proportionné  à  leur  petit 
volume.  Il  suffit,  pour  les  diverses  sortes  de  spores,  de  les  faire 
tomber  en  secouant  les  conceptacles  au-dessus  du  liquide  dans  le- 
(juel  on  veut  les  examiner  ou  les  conserver,  telle  que  la  glycérine, 
l'huile,  le  baume  du  Canada,  ou  simplement  l'eau  camphrée,  etc. 

Beaucoup  de  champignons  (Enjitiphe,  Axcophora)  donnent  nais- 
sance i\  une  première  sorte  de  corps  reproducteurs  autrefois  ap- 
pelés spores  et  Sftoridies,  et  «rela  lorsqu'ils  ne  sont  encore  qu'à 
l'étal  de  mycélium.  C'est  ce  qu'on  nomme  avec  .M.  Tulasne,  des  co- 
nidies.  Plus  tard,  quand  sur  ce  mycélium  et  à  ses  dé[)ens  est  formé 
le  slroma,  on  y  voit  apparaître  un  hymenium  portant  des  clinodex 
ou  cellules  linéaires  allongées,  au  sommet  desquelles  naissent  des 
corps  reproducteurs  diflérent^  des  premiers  :  on  appelle  styiotpo- 
rex  ces  corps  (fig.  2fiiJ,jî)  reproducteurs  arroj:énes  qui  naissent  mis 
(c'est-à-dire  sans  être  onveloppés  par  une  thèque  ou  sporange)  au 
sommet  de  ces  clinodes  ou  basidcs  analogues  à  c^ux  des  agaricî- 
iiées.  SouvtMit  leur  développement  est  précédé  par  celui  des  xper- 

'  \.o  sîic  oinhi'yoïiiiairr  ilo  la  iiuciMlo  «laiis  l\i'uf  vôj:rlal  estranalopiir  du  sp«i- 
raii^'i>  des  Crypto^'amtn»  l't  la  rt'siculc  ptremhryofituiirc  qui  s'y  moiUi'e  aprèà^  la 
fécondation  et  d'où  l'ombryoïi  dc>i-iv(*  (roiiiinc  il  srra  n<»t<''  plus  loin)  est  Tanalo- 
;;u«»  dos  spoif^  proprcuMMil  diti's. 
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matie»  ou  organes  (fig.  369,  a,  a)  mAles,  qui  sont  également  acro- 
gènes  sur  des  clinodes,  mais  filiformes,  courtes  et  ténues.  Enfin, 
plus  tard  naissent  les  ttièques  ou  sporanges,  et  dans  ceux-ci  d'au- 
tres corps  reproducteurs  d'un  IroisiÈme  ordre  et  plus  parfaits,  qui 
se  produisent  sans  rapport  de  continuité  avecla  plante  mère.  C'est 
à  eux  qu'on  réserve  le  nom  de  tporei  proprement  dites.  Leur  étude 
exige  l'emploi  des  grossissements  de  400  à  600  diamètres.  C£S  trois 


sortes  de  corps  reproducteurs  ont,  pour  nombre  de  plantes,  été 
décrites  autrefois  comme  autant  d'espèces  végétales  uniccUulaires 
différentes.  11  est  des  espèces  dans  lesquelles  on  ne  conneit  que  les 
eonidioset  les  stylospores,  dans  d'autres  seulement  les  stylospores 
(genre  Sporocadus)  avec  ou  sans  spermaties  (genre  CyttUpora),  et 
les  spores  endollièques  {Sapharia  labunti).  Tous  ces  organes  d'ori- 
gine unicellulaîre  oii  A  peu  prés  ,  se  préparent  cqmme  ceux  dont  il 
n  été  question  plus  haut  (page  356). 

t«  mode  de  préparation  excepté,  ces  données  s'appliquent  à  plus 
forte  raison  enfm  aux  autres  cellules  reproductrices  analogues  aux 
précédentes  qui  sont  ciliées  et  mobiles  et,  par  suite,  appelées 
Zoonporex.  Ces  corps  reproducteurs  se  rencontrent  avec  toutes 
les  formes  précédentes  ou  avec  un  certain  nombre  d'entre  elles 
dans  certaines  espèces,  comme,  par  exemple,  sur  les  Champignons 
des  genr(?s  l'eronasjxire  et  Cygtopu»,  ou  seuls,  comme  on  le  voit  jiar- 
liruliéremenl.  dans  les  .\lgues.  Ils  sont  tantôt  entièrement  homo- 
gènes, principale  me  ni  foi'mt'S  de  la  masse  de  suhstnnce   mnliio 


-  CrHaKiiHiH  Framçulr  Tul.  iLicheni)  :  Coupe  tu 
<-,  lirau  [iropra  de  l«  paroi  ;  i.i,  tlikiS|Him  ;  a,  Ipdi 
I.  avrc  iteni  panphjtet.  iTuluiw.) 

"  Triblidhim  (on  Jfyifn'iaM)  furrriiuim  Pen.  (ChiDi|iignai»|  rortion  de  U  toupe 
IrBimerale  d'une  iipermoitonie  ;  r,  Mibature  dct  pitoii  de  !■  ai«RiHi|anM  i  (u,  tper- 
iiiiliet  venint  de  tr  dAicher  dn  flltmenla  mr  le*)'*'"**''  ~  '  '''^■m.  (TaiMne.l 
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représentant  Tutricule  primordial  des  autres  cellules  (TricbUcés)  ; 
tantôt  comme  sur  la  plupart  des  Al^es  une  fois  individualisée  par 
segmentation  du  contenu  des  sporanges  (fig.  360,  p.  857),  la  masse 
de  chacune  d'elles  s'entoure  d'une  mince  paroi  de  cellulose  perfo- 
rée au  niveau  du  point  d'insertion  des  cils  moteurs. 

Ces  données  s'appliquent  de  la  même  manière  aux  spermalies  d 
aux  anthérozoïdes  ciliés  ou  spermatozoïdes  des  algues  (Gg.  S64,  s), 
des  mousses,  des  fougères,  et  autres  Cryptogames,  y  compris  beau- 
coup de  Champignons  [Peronoipores,  Cifttoput,  etc.)-  Ici,  encore 
lorsque  le  contenu  ou  viteDus  de  l'ovule  mâle  (Anlhéridie  et  Sper- 


Fig.  911  -.  FiK.  165  ■'. 

mogonie)  de  ces  plantes  est  individualisé  en  cellules  par  segmen- 
tation à  la  surface  de  celles-ci  poussent  (fig.  264,  z)  les  cils  ini>- 
teurs  (androspore  ou  zooipore),  sans  que  jamais  on  puisse  distinguer 
sur  ces  éléments  une  paroi  cellulaire  bien  distincte  d'une  cavité. 

EnGnle  grain  de  pollen  ne  différa  des  corps  reproducteurs  pré- 
cédents que  parce  qu'à  la  niasse  cellulaire  azotée  individualisée  par 
segmentation  du  contenu  de  l'ovule  mâle  îles  Phanérogames  {Vtri- 
ci(/einère;>o//in(7ue),  s'ajoute  une  )>aroi  de  cellulose,  lisse,  réticulée 
ou  hérissée,  etc.;  dans  laquelle  la  masse  précédente  représente 
l'ulricule  azoté  des  cellules  végétales  en  général  '. 


■  l>[iKi<>ii  il'iiiie  i'Ive  ■(E'Injiinitittt  dlialum)  sur  laquelle  an  voit  iiii 
:.,™p.,r..  i.  wrtJiiit  ,1e  la  <'plliil>'  .>ii  il  s-«l  i.n,.\«i\  ;  .,  •.,H.range  («Ml  t.,L-^ 
"  A.  Poil  ranirut  (pi   du   furni  l'cii'rnfniua  lairiant  de   dndirridiei   (a,  a').   D   ■ 

IhrruiDides .  (Thurd.J  ' 

*  Vny.  Cil.  Robin  Mémoire,  tur   Vexiiteace  d'un  aaf  ou  ovule  cMa  h»  M<j 
commt  chti  Ifi  femeUa  det  ffgftaiLi,  produitaiU  fmt 
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11  suffit  de  faire  tomber  les  grains  de  pollen  dans  une  goutte  d'eau, 
pour  voir  souvent  l'opercule  de  la  membrane  externe  se  soulever  et 
laisser  sortir,  soit  la  favilla,  soit  le  boyau  pollinique,  ou  pour  voir 
cette  membrane  se  rompre  et  laisser  s'échapper  ces  parties.  Il  faut 
étudier  toutes  ces  particularités  à  un  grossissement  de  100  à  400 
diamètres. 

901.  Épiderme,  Il  est  formé  par  de  grandes  cellules  polygonales, 
à  bords  ou  faces  latérales  ou  nu  contraire  élégamment  et  plus  ou 
moins  profondément  ondulées  (Graminées,  etc.)  ;  elles  sont  géné- 
ralement aplaties,  formant  une  seule,  et  rarement  plusieurs  rangées 
à  la  surface  extérieure  des  plantes  (fîg.  268,  a,  b,  page  864).  On  no 
commence  à  les  observer  d'une  manière  bien  évidente  que  sur  les 
Hépatiques  et  les  Mousses. 

On  les  prépare  en  faisant  une  petite  incision  sur  les  feuilles,  les 
sépales,  les  jeunes  rameaux,  les  fruits  et  en  enlevant  par  déchirure 
un  lambeau  superficiel  mince  qu'on  étale  dans  l'eau,  la  glycérine 
ou  Tacide  acétique,  etc.  On  peut  aussi  l'enlever  en  faisant  des  coupes 


les  graitis  de  pollen,  Vautre  les  cellules  primitives  de  l'embryon  (Comptes  ren- 
dus des  séances  de  l'Académie  des  sciences,  Paris,  1848,  t.  XXVII,  in-4*,  p.  427; 
Journal  Vlnstitut,  n*  775,  1848,  vol.  XVI,  in-4;  Paris,  p.  543.  Publié  en 
entier  dans  la  Revue  zoologique,  Paris,  1848,  vol.  XI,  in-8,  p.  287  et  310).  Ce 
mémoire  renferme  la  première  démonstration  de  ce  fait,  que  le  sac  embryon- 
naire des  phanérogames  et  les  spores  des  cryptogames  sont  les  pailies  qui  dans 
les  plantes  sont  les  analogues  de  l'ovule  femelle  des  animau^.  C'est  là  le  véri- 
table ovule  des  plantes.  Leur  contenu  est  Tanalogue  du  vitellus  et  présente  des 
phénomènes  de  segmentation  tout  à  fait  analogues.  11  donne  pour  la  première 
ibis  aussi  la  détermination  de  la  nature  réelle  des  spermatozoïdes  et  des  organes 
appelés  Cellule  mère  des  spermatozoïdes  et  les  grains  de  pollen,  basée  sur  l'é- 
tude de  leurs  modes  de  naissance  et  de  développement,  comparés  à  ceux  des 
autres  éléments  anatomiques.  Dans  les  organes  génitaux  mâles  des  plantes  et 
des  animaux,  se  produit  un  ovule  mâle  (cellule  mère  des  spermatozoïdes  ou  des 
grains  de  pollen),  de  la  même  manière  que  Vovule  femelle,  et  analogue  û  ce- 
lui-ci. Le  vitellus  de  l'ovule  mâle  se  segmente  spontanément;  chaque  sphèi*c  de 
fractionnement  forme  une  cellule  embryonnaire  mâle  ;  chaque  cellule  embryon- 
naire mâle  passe  à  l'état  de  grain  de  pollen;  des  phanéi-ogames, de  spermatozoïde 
des  algues,  etc.  Ainsi,  les  spermatozoïdes  des  plantes  et  des  animaux,  ne  sont 
l>as  des  animaux,  mais  des  éléments  anatomiques,  comparables  sou»  ce  point  de 
vue,  aux  cellules  épithélialcs  ciliées  par  exemple  et  dont  chacun  durivu  d'une 
cellule  embryonnaire  mâle.  Ces  corps  ont  la  propriété  de  déterminer  [>ar  leur 
contact  aTec  Tonde  des  plantes ,  suivi  de  leur  liquéfaction  et  mélange  avec  la 
substanee  du  THeUm,  k  segmentation  dans  l'ovule  femelle,  qui  a  lieu  ici  de  la 
même  manière  qpw  dans  rofule  mâle.  Les  cellules  embryonnaires  femelles  qui 
réMUent  4s  Mlla  iilipiin  in  te^^idualiBatioD,  ac  réunissent  pour  lormer  l'em- 
l»*""'  hui  oommtmément  adoptée  par  les  bio- 

I 
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minces  parallèlf  s  à  la  surrace  de  ces  parties.  L'épaisseur  des  cellules 

se  voit  sur  les  coupes  faites  perpendiculairement  k  leur  surface. 

Toutes  ces  préparations  doivent  être  étudiées  à  un  grossissement 
de  101^  à  41)0  diamètres  ainsi  que  les  suivantes  et  celles  qui  soot 
destinées  aux  collections  doivent  être  conservées  dans  la  solution 
de  chlorure  de  calcium. 

Schleiden  donne  le  nom  d'épithèiium  aux  cellules  d'épiderme  à 
parois  minces,  qui  ne  sont  jamais  ou   que  rarement  lignifiées  ou 
incrustées  de  subêrine.  Il  recouvre  tous  les  jeunes  organes,  la  sur- 
face de  beaucoup  de  pétales  |fig.  266)  ^t  toutes  les  surfaces  sécré- 
tant beaucoup.  Ce  sont  ces  cellules  qui 
sont  arrondies  ou  prolongées  vers  l'exté- 
rieur en  forme  de  papille  plus  ou  moins 
longues  (sur  le  stigmate,  par  exemple),  uu 
même  de  poils  plus  ou  moins  longs,  coinmc 
un  le  voit  à  la  surface  de  plusieurs  plan- 
tes (Orchidées,  Uippuris, Graminées,  etc.) . 
Les  cellules  sont  pleines  d'un  contenu  ii- 
f  quitte  sans  amidon.  Leur  paroi  se  colore 
lii  loudie  i-i'idcrmiquf'  ii'uii  en  bjeu  par  l'iode  et  l'acide  sulfurique. 
'"^         "  Véi>ibléma  est  de  l'épiderme  formé  de 

cellules  à  parois  assez  épaisses,  ordinairement  aplatie ,  rarement 
papilleuses,  mais  souvent  prolongées  de  manière  à  former  la 
racine  dos  poils.  Elles  ne  se  colorent  pas  toujours  en  bleu  pur  par 
l'iode  et  l'acide  sulfurique:  elles  semblent,  par  conséquent  être 
ûicrustéos  de  xylogène  et  de  subêrine.  Elles  recouvrent  principa- 
lement toutes  les  parties  pourvues  de  poils  radiculaires.  Sur  les 
vieilles  racines  des  plantes  élevées,  il  est  remplacé  par  la  formation 
de  cuucbes  subéreuses,  l/épibléma  est  loujouiu  tapissé  d'une  vraie 
cuticule. 

Ij'qfidemie  proprement  dit  est  formé  de  cellules  aplaties  tabulaires, 
de  forme  très- variable,  suivai.I  les  espèces  de  plantes  et  régulière 
ou  non.  La  paroi  de  ces  cellules,  qui  est  an  contact  de  l'air,  s'épaissit 
beaucoup  plus  que  l'autre,  cl  tes  couches  d'épaississeroent  les  plus 
exlérieiires  appelées  coiuben  ciiticulaires  sont  souvent  incrustéeM 
de  subêrine.  Les  cellules  épidermiques  sont  quelquefois  ponctuées 
ou  â  fil  i^piral  comme  celles  des  imils  des  racines  aériennes  des  Oi*- 
cliidées  tropicales.  Ces  cellules  se  trouvent  à  In  surface  des  jeunes 
troncs  et  des  jeunes  rameaux,  des  feuilles;  elles  tombent  de  la 
tige  des  plantes  vivaces,  et  se  trouvent   remplacées  par  celles  du 
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suber.  Les  Marchantia  et  la  capsule  des  Housses  en  sont  l^pissées. 
Cest  li  où  existe  cet  ëpideriQe,  que  s'observent  les  tlomateii 
(fig.  347).  Hais  les  cellules  qui  limitent  ceux-ci  n'appartiennent  pas 
A  l'ëpiderme,  elles  sont  de  l'ordre  des  cellules  à  chlorophylle  appar- 
tenant au  tyMtème  herbacé.  Oa  les  prépare  avec  l'épiderme  et  en 
coupant  transversalement  des  Teuilles  ou  des  jeunes  rameaux. 


Fig.  te-  -. 


Ce  sont  des  cellules  de  l'épiderme  qui,  dans  l'Equûetum  hieinale, 
cojitieiment  de  la  silice  dans  leur  paroi  ;  ccis  cellules  sont  ponctuées, 
l^s  cellules  des  hoêtet  hijstrix  et  /.  Dttrieui,  ainsi  que  des  Calamug, 
.  rcnremient  aussi  de  la  silice. 

Los  poils,  Ips  soies,  les  aiguillons  des  rosiers,  les  écailles  ou  lé- 
pides,  elc,  sont  des  organe»  Tormés  par  un  ou  plusieurs  éléments 
anatomiquos  qui  se  ratlachent  aux  cellules  de  l'épiderme  en  général . 
Toutes  sont  des  cellules  en  connexion  avec  celles  de  l'épiderme, 
et  qui  n'en  dilTèrent  que  par  la  forme  qui  est  très-variée,  ainsi  que 
par  leur  dimension  et  par  leur  arrangement.  Plusieurs  sont  un 
prolongement  direct  d'une  cellule  épidcrmique.  Aussi  les  pré- 
parations se  ronl-elles  en  mémo  temps  que  colles  do  l'épidcrnio  ot 
de  la  même  manière. 

Les  poits  fimplet  se  voient  sur  l'épiderme  du  Boriaijo  officinalk, 

'  ËpiJermi>  si  ilonula  de  II  (urfai'e  ulenir  Usa  rnlir>l«s  raliiifonne  îles  Tradetcan- 
vhloropbiLle,  qui  muiquani  dans  lea  celluloi 
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de  beaucoup  d'orchidées  (lîg.  268),  des  pèclieB  et  d'autres  fruits. 
Les  poih  ramifie»,  seront  cherchés  sur  l'épiderme  de  VArabûee»' 
eatica,  Matihiolaarmaa,  etc.,  sur  les  feuilles  de  platanes,  etc.  ■ 


Los  poih  brûlants  sur  les  Vrlica  urem,  tlioica,  Loaia  urm»,  etc.  '. 
Les  ]>oils  glandutifcreu  sur  les  rameaux  et  les  feuilles  de  beaucoup 


,  g.  Zellulesk  ooDIcnu  Bnc- 


'  CuiiiH-  d«  la  sii|iertli'ie  du  pteudvbHlIu-  ou 
tMiche  i^iiiilcrniitiue  bninltn-.  c,d.  l'uils  liiiiplp: 
il'anlm  dtns  lo  misiniin.'  rcnlienncnl  des  iiniiii 
loml  gniuilrui,  griil(ri<. 

I  La  stmctuTR  dra  )ioils  iirlJcaDl»,  îles  soros  et  Aes  sjxn'eit  des  fougènst,  l'étir 
vt'Sk'uleiii  du  Tri- qui  ■  brûl^  Inn  du  choc  <lu  sîlci  contre  Icrcr.clc,  so  trouveiil 
di'-jà  Gidclciiieul  Aia-ïXs  dans  le  D'ucourt  sur  tuiHUi  du  mitrotcnjie  daiiM  la 
dceoutcrtn  tfanalomit,  de  jiki/tiqur  ri  de  ekimù;  par  Vci-Juc  k  lils  (probablc- 
nwnl  Jean-Bapliale',  )>u]ilit'^  k  la  suitit  du  U'iKaan  analomiqut  tur  la  Urucliirc 
dn  vatêra.  de  Mal|iiglii,  tiadudiiinde  ^iiiivulk-,  ir>87,  iii-li.  p.  8S  H  suit. 
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de  Labiées,  des  Jusquiaiues,  sur  les  poils  de  rintérieur  de  la  corolle 
de  ÏAïUirrhinum  majus^  delà  corolle  dnNicotiana  UAacum,  etc.  des 
Jusquiames,  etc. 

Les  Lépides  se  trouvent  sur  la  face  inférieure  des  feuilles  de 
VHijqwphae  rhamnoides^  de  VElœagnus  angustifolia,  etc. 

902.  L'écorc^  s*étudie  seule  sur  les  branches  où  elle  est  épaisse 
et  en  même  temps  que  le  bois  et  la  tige  sur  les  jeunes  rameaux  ou  les 
plantes  herbacées.  Il  faut  en  faire  des  coupes  transversales  et  longi- 
tudinales alternativement  que  l'on  conserve  soit  dans  la  glycérine 
pure  ou  additionnée  d'un  peu  d'acide  acétique,soit  dans  le  chlorure 
de  (^Icium.  Dans  Vécorce  on  étudiera. successivement  i®  Tépidermc 
avec  ou  sans  stomates  et  poils  ; 

2<^  Lepéridemie  sur  les  feuillets  qui  se  détsjchent  du  tronc  du 
Betula  alba^  sous  Tépiderme  du  Populus  tremula^  etc.  ; 

5®  La  couche  subéreuse  sur  les  coupes  transversales  et  longitu- 
dinales du  liège  du  commerce,  de  Técorce  des  Érables  de  même  que 
de  celui  des  vieilles  branches  du  Liquidambar  siyraciflua ,  etc.  ; 

A^  Les  couches  du  liber.  Le  liber  peut  se  présenter  sous  forme 
d'anneau  fermé,  comme  dans  la  tige  des  Dianthus,  ou  sous  forme  de 
groupes  fascicules  de  fibres,  comme  on  Tobserve  dans  les  coupes  de 
tige  de  beaucoup  de  Labiées,  de  Scrofulariées,  de  Vinca  minor, 
Tilia,  etc.  Sur  les  coupes  longitudinales  dilacérées  ou  non,  avec  des 
aiguilles,  on  étudiera  sur  les  Tilleuls,  les  Mauves,  le  Chanvre,  le 
Lin,  les  Orties,  etc.,  les  fibres  libériennes  ; 

5®  La  couche  génératrice  ou  cambium^se  voit  bien  sur  les  coupes 
transversales  et  longitudinales  faites  avec  des  rasoirs  bien  tranchants 
sur  des  tiges  et  des  rameaux  des  Conifères,  de  tilleul,  de  Nerium 
oleander,  Cocculus  laurifolius.  Paulownia  imperialis,  etc.  On  obser- 
vera la  coloration  bleue  que  prennent  les  cellules  trés-délicates  du 
cambium  sous  l'inflence  du  chlorure  de  zinc  iodé  ou  de  la  teinture 
d'iode  même  directement  appliquée. 

Quant  au  bois  des  tiges  et  des  rameaux,  il  faut  étudier  successive- 
ment : 

i""  Les  rayons  médullaires  sur  des  coupes  transversales  et  longi- 
tudinales des  Conifères,  du  Chêne,  du  Noyer,  du  Corylus  avelana, 
et  autres  (fig.  269  et  270). 

2**  Les  couches  ligneuses  sur  des  coupes  longitudinales  et  tr£:ns- 

*  Le  moicambium  a  été  employé  par  quelques  uuteiu*!>  avec  le  sen^  donné  au  mot 
f)"oloplatma.  (Voy.  page  839.) 

RoB».  —  Microtoope.  55 
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vcrsale»  de  TUia,  Aeer,  de  vigne,  etc..  et  sur  les  plantes  herbacées, 
pour  voir  comment  isouvent  elles  sont  remplacées  par  des  grou|ics 
fibro-vasculaires  séparés  par  d'ôpais  rajons  médullaires  ; 

r>°  l.ii  moelU  sw  les  coupes  de  la  moelle  de  sureau,  dos  rameaux 
du  noyer,  des  Philadclplius.  des  Lilas  et  des  plantes  herbacées. 

Pour  êlndier  la  sirnctuiv  des  li^'es  des  piaules  raouocotylédoiies, 


laire  des  cmipes  transversales  et  longitudinales  de  Huscui  acuiea- 
tuK,  l'apyritu  aiiliquoriuii,  de  fragments  de  Iwis  de  palmier,  de  lige , 
et  de  pétioles  des  urcliidées,  des  liliiicées,  et  ]>ai1iculiérement  des 
diverses  espères  de  graminées,  soit  encore  três-jcunes,  soit  à  l'épo- 
<pie  de  leur  enmplel  développement.  Il  importe  d'examiner  sur  les 
palmiers,  les  orchidées ,  elc.,  \es  épaississeinenls  des  Kellitle» 
lihreiises. 


'  CimpA  lanKiluitiiilli'  du  lili 
(r.iK  ni<^<lull»tn!i  rn'.  fl  (llin 
■•  (^niipc  InntrilmlinalP  ilu  Cim 
«  li-lliT»  ([ur  mir  la  n^urc  pri 


i/iwijfK  iMmJli'lr  (i  la  ilim-tiiin   dr 
isii  rclliil;ilri-.  (d'iiiirs  WedJril). 
I'»l>ii't  Wnldclll.  Xéme  si|mincÉti<r 
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Pour  étudier  les  tiges  et  les  pétioles  des  Fough*eSy  on  fera  des 
coupes  longitudinales  et  transversales  de  Pteris  aquilina,  etc.,  et 
on  les  examinera  à  un  grossissement  de  150  et  400  diamètres,  dans 
la  glycérine.  Il  en  sera  de  même  pour  les  coupes  longitudinales  et 
transversales  des  ÉquisétacëeSy  de  YEquisettnn  arvense^  par  exem- 
ple, pour  la  conservation  desquelles  le  chlorure  de  calcium  con- 
vient mieux  que  la  glycérine. 

La  structure  de  la  souche  et  des  diverses  sortes  de  racines  des 
plantes  précédentes  s'étudie  sur  des  coupes  faites  comme  pour  les 
tiges.  11  en  est  de  même  pour  les  bulbes  et  les  pseudo-bulbes  des 
orchidées  terrestres  et  aériennes. 

903.  Pour  étudier  ïorganogénie  de  la  tige,  on  peut,  comme  le 
dit  Schacht,  suivre  deux  voies  :  dans  la  première,  on  étudie  la 
plante  en  germination  ;  dans  la  seconde,  on  étudie  le  bouton  et  la 
jeune  lige  ;  pour  obtenir  un  résultat  sûr,  il  est  bon  d'alterner  ces 
deux  manières.  Dans  ces  deux  cas,  il  faut  faire  des  coupes  longitu- 
dinales, minces,  passant  exactement  par  le  milieu  du  cône  de  la 
tige  ;  quand  cette  coupe  est  convenablement  faite,  on  voit,  aussi 
bien  sur  la  plante  en  germination  que  sur  le  bouton,  Textré- 
mité  de  la  tige  former  une  petite  émihence  plus  ou  moins  conique, 
recouverte  d'un  épithèlium,  et  complètement  fermée  ;  au-dessous 
d*elle  se  trouve  un  lissu  (Urparenchym)  consistant  en  petites  cel- 
lules, remplies  de  matière  granuleuse,  dont  le  contenu  se  colore 
en  jaune  '  par  l'iode.  Ce  tissu  se  perd  un  peu  plus  bas  dans  les 
différentes  parties  de  la  tige,  et  se  trouve  là  en  relation  directe 
avec  l'anneau  de  cambium.  Les  premiers  faisceaux  vasculaircs 
naissent  dans  ce  dernier  et  se  développent  plus  tard  à  ses  dé- 
pens. Dans  une  coupe  longitudinale  bien  réussie  à  travers  la 
pointe  d'une  jeune  branche,  on  peut  étudier,  avec  précision,  l'avan- 
cément  en  âge  des  cellules,  de  haut  en  bas  (plus  elles  sont  placées 
bas,  et  plus  elles  sont  développées,  aussi  bien  au  point  de  vue  de 
leur  longueur  et  de  leur  largeur  que  de  l'épaisseur  de  leurs  parois). 
Si  l'on  traite  une  coupe  de  ce  genre  avec  de  l'iode  et  de  l'acide 
sulfurique,  on  voit  les  parties  inférieures  se  colorer  immédiatement 
en  bleu,  tandis  que  les  parties  supérieures  n'arrivent  à  cette  cou- 
leur qu'après  avoir  passé  successivement  par  le  jaune,  le  rouge,  le 
violet;  et  la  pointe  conique  de  la  tige  n'est  colorée  en  bleu  qu'au 
bout  de  quelques  heures  par  la  dissolution  de  chlorure  de  zinc 
iodée.  (Voy.  p.  828-829.) 

Au-dessous  du  cône  de  végétation  de  la  tige  ipunctum  vegetatio- 


iiû),on  viiit.  4e chaqui? côté.  #i  autres  petites  émineiii»^  oeUqU^nK. 
qui  sont  recouvertes  par  le  même  épithélium  et  sont  coastîtKR 
pir  le  même  tis^îu  que  le  cône  de  vAi^étâtion  :  ces  éminen^es  ne  SMt 
autre  chore  que  l*s  rudiments  des  feuilles,  et  plus  on  deseead  k^ 
dans  la  tiî:e,  plus  on  l»*s  trouve  développées. 

Outre  le:*  coupes  loni?itudinales.  il  est  encore  nécessaire  ô^fààr. 
â  diverse:»  haufeur^.  dan>  1^  bour;reons.  des  coupes  t^aIlS¥efs>ie^ 
La  coupe  lon^itudin'^le  montre  la  conneiiondes  faisceaux  TasirubiP!^ 
du  bourgeon  avec  cêu\  de  la  tige  ou  de  la  racine  dont  ils  pn^în 
nent;  à  l'aide  d'une  coupe  transver>ale,  on  apprend,  au  c«>alnire. 
les  rapports  de  ««itu^tion  dos  feuilles  dans  le  boui^eon. 

Si  Ton  veut  suivre  la  formation  du  jeune  bois,  il  faut  taire,  jq 
printemps  et  â  l'été,  des  roupes  transversales  et  des  coupes  lon^ 
tudinales  suivant  deux  directions.  Ces  coupes  doiTent  être  trés- 
minres,  et  surtout  Ton  doit  couper  très-nettement  le  cambiuni.  H 
est  quelquefois  avantageux  de  placer  quelques  minutes  les  couper 
fraîches  dans  une  dissolution  étendue  de  potasse,  ce  qui  reodplu> 
claires  les  cellules  du  canibium  ;  on  pourrait  encore  se  servir  (t 
jL'lycérine.  On  pourra  ainsi,  dans  les  jeunes  cellules  ligneuses  de 
Pinu*  et  de  Picea,  obser\er  une  spirale  très  nette  et  assister,  en 
quelque  sorte,  â  la  formati>jn  des  canaux  poreux.  (Voy.  Schacht. 
p.  150  â  loi.) 

fies  coupes  montrent  que  dans  raccroisseinent  des  couches  du 
bois,  les  cellules  des  rayons  méiullaires,  les  jeunes  cellules  ligneu- 
ses et  les  trés-jcunes  cellules  vasculaires  elles-mêmes,  peuvent  con- 
courir à  la  génération  des  nouveaux  cléments  utriculaires.  Ces  cel- 
lules se  dilatent,  puis  se  divisent  en  plusieurs  utricules.  Celles-ci 
^grandissent  ;i  leur  tour,  et  s«'  divisent  de  la  même  manière  en  cel- 
lules d'ordre  tertiaire,  qui  continuent  la  multiplication  utriculaîre. 
11  nait  ainsi  une  mass<>  de  tissu  cellulaire  plus  ou  moins  considé- 
rable, dans  laquelle  les  fibres  internes  se  développent  eu  cellule^ 
ligneuses  et  en  vaisseaux,  tandis  que  les  cellules  externes  arrivent 
à  l'état  de  parenchwne  cortical  et  en  liber.  (Trécul.) 

Des  coupes  de  Tordre  de  celles  dont  il  vient  d'être  question  mon. 
Irent  que  les  hourffeons  adventils  se  développent  sur  les  feuilles, 
sur  les  tiges  et  sur  les  racines.  Le  bourgeon  est  précédé  |>ar  une 
production  utriculaîre,  née  ordinairement  de  la  couche  génératrice; 
des  vaisseaux  se  manifc^slent,  dans  l'intérieur  de  cette  production 
utriculaire,  longtem|)s  avant  que  rien  annonce  l'apparition  des 
feuilles;  ces  vaisseaux,  qui  sont  réticulés  ou  ponctués,  par  con- 
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séquent  de  ceux  que  l'on  a  considérés  comme  radiculaires,  ne  for- 
ment primitivement  qu'un  seul  faisceau.  Ce  faisceau  s*éva8e  ensuite 
par  en  haut  pour  constituer  un  étui  médullaire  et  se  prolonger 
dans  les  feuilles  qui  n*exisfent  pas  encore,  mais  qui  vont  naître  sous 
la  forme  de  petits  mamelons  cellulaires  autour  de  cette  partie  ti- 
gellaire.  Alors  seulement  on  voit  paraître  les  vraies  trachées  ;  elles 
continuent  les  vaisseaux  réticulés  qui  surmontent  eux-mêmes  les 
vaisseaux  ponctués;  et,  par  l'addition  successive  des  cellules  tra- 
chéennes, les  vaisseaux  se  prolongent  dans  Fintérieur  des  jeunes 
feuilles.  Ainsi,  c'est  ce  qui  était  considéré  par  Gaudichaud  comme  la 
partie  radiculaire  du  bourgeon  qui  naît  d'abord,  la  partie  tigillaire 
ne  vient  qu'ensuite  ;  par  conséquent,  les  vaisseaux  réticulés,  rayés 
et  ponctués,  ne  descendent  pas  des  feuilles,  puisqu'ils  sont  nés 
avant  elles.  (Trécul.) 

Enfin,  des  coupes  faites  de  la  même  manière  (p.  850)  font  voir  que 
chaque  racine  adventive  commence  par  une  petite  masse  de  cellules 
à  la  partie  la  plus  interne  de  l'écorce,  au  contact  du  système  fibro- 
vasculaire.  Pendant  que  les  premiers  vaisseaux  de  la  jeune  racine 
se  développent  à  la  surface  de  ce  système  fibro-vasculaire,  le  côté 
externe  de  la  petite  masse  utriculaire  s'élargit  pour  produire  l'é- 
corce de  la  racine,  et  plus  à  l'extérieur  encore  une  sorte  de  petite 
calotte,  qui  enveloppant  Textrémité  de  la  racine  durant  son  élon- 
gation,  protège  son  jeune  tissu  contre  les  agents  destructeurs. 
C'est  cette  calotte  que  Trécul  a  nommée  piléorhize.  Adhérente  à  l'ox- 
trémité  de  la  racine,  elle  végète  à  la  manière  de  l'écorce  des 
arbres  dycotylédonés,  c'est-à-dire  qu'à  sa  face  interne  de  nou- 
veaux tissus  sont  sans  cesse  produits,  rejetant  à  l'extérieur  les  pre- 
miers formés  qui  se  désagrègent,  s'evfolient  et  meurent.  Ce  sont 
ces  tissus  désagrégés  qui  ont  fait  croire  à  l'existence  d'une  sorte  de 
petite  éponge  (la  spongiole)  à  l'extrémité  des  racines^  La  spongiole 
est  donc  un  organe  imaginaire.  (Trécul.) 

Nous  verrons  ci-après,  au  chapitre  III  comment  naissent  et  se  re- 
produisent les  cellules  que  les  préparations  dont  il  vient  d'être 
question  mettent  en  évidence. 

Étude  la  structure  des  feuilles  et  de  leur  développement, 

904.  Pour  étudier  une  feuille,  il  faut  y  faire  des  coupes  longitu 

dinales  et  des  coupes  transversales,  entrer  deux  morceaux  de  moelle 

de  sureau  (p.  850)  et  choisir  pour  cela  des  feuilles  qui  ne  soient  pas 

rop  charnues.  Ce  procédé  peut  aussi  servir  pour  étudier  l'épiderm 
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des  icuilles  juteuses  et  épaisses  ;  il  suflit  de  Tarracher  et  de  le  pla- 
cer dans  l*étau,  an  milieu  de  la  moelle  de  sureau.  Quant  aux  feuil- 
les épaisses  et  coriaces,  on  peut  y  faire  de  bonnes  coupes  à  main 
levée.  (Voy.  p.  564.) 

Il  faut  d'abord  obscr>er  Tépiderme,  savoir  s'il  a  la  même 
structure  sur  les  deux  faces  de  la  feuille,  rechercher  les  sioniates. 
On  reconnaît  la  structure  de  ces  derniers,  lorsqu'ils  sont  placés  ré- 
gulièrement, en  faisant  une  coupe  transversale,  ou  en  observant 
Tépiderme  arraché.  Dans  le  cas  où  Tépidenne  n'est  pas  lié  avec  les 
nervures,  comme  sur  la  face  inférieure  des  feuilles  de  fougères,  et 
les  plantes  grasses,  il  se  laisse  facilement  arracher  au  moyen  de 
petites  pinces  ;  mais,  dans  le  cas  contraire,  il  faut  employer  le 
scalpel.  Pour  les  stomates,  il  y  a,  en  outre,  a  observer  leur  position 
et  leur  arrangement,  et  «-hercher  s'ils  existent  sur  toute  la  surface, 
ou  seulement  sur  certaines  parties  de  l'épiderme,  s'ils  ont  tous  la 
même  direction  ou  s'ils  se  présenttMit  sans  régularité,  s'ils  sont  au 
niveau  de  l'épiderme  ou  beaucoup  au-dessous.  (Schacht.) 

Cette  étude  faite,  on  observera  sur  des  coupes  pratiquées  comme 
il  vient  d'être  indiqué:  l"*  ré|)iderine  pourvu  de  stomates  plus  nom- 
breux à  la  face  inférieure  quù  la  supérieure;  il  manque  dans  les 
feuilles  des  plantes  qui  vivent  submergées;  2°  le  squelette  ou  trame 
formée  de  nervures  se  continuant  avec  le  pétiole  dont  elles  sont  des 
subdivisions  ;  elles  sont  parallèles,  non  ramifiées  dans  la  plupart 
des  monocotvlédones,  ramifiées  et  anastomosées  dans  les  dicotvlé- 
doues,  ramifiées  avec  des  formes  spéciales  dans  les  crytogaines  vas. 
cul.'iires  :  dans  les  plantes  cotylédonées,  on  voit  des  trachées  du  côté 
(le  la  face  supérieure  de  la  feuille,  des  clostres  au-dessous,  puis 
(les  laticifères  et  des  clostres  vers  la  face  inférieure  ;  les  trachées 
maii(|uent  dans  quelques  orchidées  parasites  et  sont  remplacées 
par  des  vaisseaux  scalariformes  dans  les  fougères;  5®  le  parenchyme 
formé  de  tissu  utriculaire  à  méats  ou  lacunes  (fig.  271 ,  /),  aboutissant 
aux  stomates,  et  qui  remplit  les  intervalles  des  nervures;  il  existe 
seul  dans  les  plantes  cellulaires.  Les  grains  de  la  chlorophylle  qui 
remplit  ces  cellules  dans  les  feuilles  vertes  sont  remplacés  par  des 
liquides  homogènes  dans  les  feuilles  diversement  colorées. 

Pour  étudier  l'organogènie  des  feuilles,  il  faut,  avant  tout,  faire 
une  coupe  longitudinale  par  le  milieu  d'un  bourgeon  terminal  ;  tou- 
tes les  plantes  qui  ne  sont  pas  pourvues  de  poils  peuvent  servir  à 
montrer  les  petites  éminences  que  forme  la  première  ébauche  des 
feuilles  au-dessous  du  cône  de  végétation.  (Schacht,  p.  159-16S.) 
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Ces  coupes  montrent  une  petite  lige  centrale  rorniéR  «l'un  tissu 
cellulaire  délicat  sur  les  cdtès  duquel  naissent  les  feuilles  ;  celles-ci 
se  présentent  d'abord  sous  la  forme  de  mamelons  plus  petits,  alter- 
nes, opposés  ou  verlicillés.  Quand  les  feuilles  opposées  ou  vorticil- 
lëes  doivent  être  unies  par  la  base,  un  bourrelet  circulaire  les  pré- 
cède sur  l'axe  ;  quand  elles  ne  doivent  pas  être  conlluentes,  les  ma- 
melons sont  isolés;  enfin,  quand  les  feuilles  allernessont  eu^niuan- 


Fig.  fli  ■, 

tes,  OU  bien  la  galnecommcnce  par  un  bourrelet  autour  delà  tige,  ou 
bien  le  mamelon  qui  se  montre  d'abord  s'élargit,  et  fmit  par  em- 
brasser cette  tige.  (Trécul.)  On  peut  les  observer  aussi  â  l'aide  de 
la  lumière  réfléchie  concentrée  sur  ces  mamelons  placés  sous  le 
doublet  ou  le  microscope  à  dissection. 

Les  feuilles  développent  d'après  quatre  types  principaux  :  la  for- 
mation banifuge,  la  formation  boxifièle,  la  formation  mirle  et  la  for- 
matUm  parallèle. 

Dans  la  formation  basifuge,  toutes  les  parties  naissent  de  bas 
en  haut;  et  les  stipules  se  montrent  avant  les  folioles  si  la  feuilles  est 
composée,  ou  avant  les  nervures  secondaires  si  la  feuille  est  simple. 

Dans  la  formation  basipète,  lerachis  parait  d'abord,  et  sur  ses 
cOtés  les  lobes  ou  les  folioles  naissent  de  haut  en  bas.  Quand  la 
feuille  est  munie  de  stipules,  elles  sont  toujours  nées  avant  les  fo- 
lioles inférieures;  dans  quelques  cas,  elles  sont  même  apparentes 
avant  les  folioles  supérieures.  Dans  cette  formation,  uon-seulemenl 
les  foholes  naissent  de  haut  eu  bas,  mais  leurs  nervures  secondaires, 
leurs  dents  apparaissent  datis  le  même  sens. 

Toutes  les  feuilles  digitécs  et  digittneniées  appartiennent  à  la 
formation  basipètc  pour  ces  nervures  digitées.  (Tréeul.) 

■  Portion  àt  11  coape  inniTcrMle  d'une  reaille  de Intlrr.i  maitua.  1,1,1  Lai'uiies,  cl  . 
Cloïwi»  cctlultire*  entre  Irn  lacnna.  [I,  Fiiireflxi  de  lllirr*  li|;iiru-.rs  ».  >ervure.  rp. 
Epidémie  bu  ilomata. 
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CHAPITRE  III 


Da  ri    plil  ém  ■imampi  dua  Idtad»  4b  r 

dhrcTMa  parties  da  U  Imt. 

*J(l5.  Pruir  étudier  la  stnicturp  des  divers  organes  foliacés  des 
fleur»,  on  procède  comme  il  a  été  dit  plus  haut  à  propos  des  feuil- 
les elles-mêmes  If».  H69-H70  . 

Dans  1  étude  des  boutons,  il  faut,  avant  tout,  porter  son  atlentioa 
sur  le  nombre  et  les  rapports  de  position  des  difTérentes  parties, 
et  étudier  la  structure  de  ces  mêmes  partie^.  Pour  cela,  on  devra 
faire  des  coupes  transversales,  à  différentes  hauteurs  dans  un  boa 
ton  qui  ne  soit  pas  encore  ouvert.  Une  telle  coupe,  faite  par  la  pointe 
du  bouton,  ne  montrera  en  général,  que  les  rapports  déposition  do 
calice  et  des  pétales;  une  coupe  faite  un  peu  plus  bas  fera  voir  de 
plus,  dans  les  fleurs  hermaphrodites,  les  anthères  et  leur  position 
par  rappoil  aui  pétaKs,  et  même,  dans  quelques  cas,  le  stigmate 
ou  le  style,  ou  même  Tovaire,  lorsqu'il  est  supère;  on  fera  ensuite 
um?  autre  coupe,  encore  plus  profondément,  et  si  Tovaire  est  infère. 
ou  ne  devra  pas  négli>;er  de  l'étudier  séparément.  Ces  coupes,  qui 
ne  doivent  pas  élre  trés-minces,  donnent  une  connaissance  com- 
plète fie  la  disf>osition  relative  des  différentes  parlies  de  la  fleur  ;  on 
reconnaît  ainsi  les  dilférents  verticilles  et  le  nombre  de  leurs  élé- 
ments, puis  la  jKjsition  relative  des  pétales  et  des  sépales  ;  on  voit 
quelle  est  la  btmclure  des  anthères  avant  la  déhiscence  et  la  position 
des  loges  de  Tovaire  par  rapport  aux  verticilles  précédents  ;  on  re- 
connaît enHn  si  les  éléments  des  verticilles  se  modifient  simultané- 
ment on  h*s  uns  après  les  autres.  (Schacht.) 

Souvent  nue  coupe  transversale,  à  travers  un  bouton,  comprend 
aussi  une  coupe  à  travers  la  bractée  à  laquelle  tient  le  bouton.  Il 
faut  avoir  soin  dans  ces  opérations,  de  ne  rien  déranger  avec  Tai- 
guille  ou  tout  autre  instrument  de  ce  genre;  cela  est  d'ailleurs  fa- 
cile â  éviter  pour  les  jeunes  boutons.  Lorsque  ceux-ci  sont  voisins 
de  ^épanonis^enlent ,  on  ne  peut  plus  les  étudier  par  le 
procédé,  car  le>  diflërenti's  parlies  se  sépareraient.  Lorsqu*i 
coupe  transversale  a  été  laite  dans  un  jeune  bouton,  on  doit  la  dé- 
ta<'her  du  couteau  avec  un  |)incean  de  poils  très-lins,  comme  loillmi 
les  préparations  délicates  ;  il  faut  toujours  rejeter  les  coupcaqniat 
seraient  pab  tout  â  fait  liori/ttntales. 
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Indépendamment  de  ces  coupes,  il  ost  nécessaire  encore  d*cn  l'aire 
de  longitudinales,  passant  exactement  par  le  milieu  du  bouton, 
dans  des  directions  qui  sont  indiquées  par  les  coupes  transversales  : 
1°  Elles  permettent  devoir  très-aisément  l'insertion  des  pétales  et 
des  étamines  ;  on  pourra  par  elles  reconnaître  si  les  étamines  sont 
insérées  â  la  même  hauteur  que  les  pétales,  comme  cela  a  toujours 
lieu  à  l'origine,  si  elles  sont  portées  par  un  disque,  si  dans  les  fleurs 
qui  ont  les  pétales  soudés  les  étamines  sont  soudées  avec  ceux-ci  ou 
Cït  sont  distinctes  ;  2®  Elles  apprennent  quelle  est  la  position  de  To- 
vaire  par  rapport  aux  parties  de  la  fleur,  s'il  est  au-dessus,  au  mi- 
lieu ou  au-dessous,  comment  est  constitué  le  style  et  de  quelle  ma- 
nière son  canal  est  en  relation  avec  les  loges  de  Tovaire,  question 
qui,  dans  beaucoup  de  cas,  ne  pourra  être  résolue  que  par  Tétude 
organograpliique  de  Tovaircet  du  pistil.  (Schacht,  p.  192.) 

Pour  étudier  les  anthères  des  fleurs  très-petites,  on  fait  des  coupes 
transversales  très-minces  dans  le  bouton  floral,  et  on  cherche  en- 
suite avec  Taiguille  les  anthères  que  Ton  a  coupées  transvei*sa]e- 
ment  ;  mais  lorsqu'il  s'agit  de  fleurs  assez  grandes,  on  ouvre  le 
bouton  et  on  place  directement  l'anthère  dans  la  moelle  de  sureau. 
Ces  coupes  faites  à  travers  un  bouton  floral  permettent  aussi  de  re- 
connaître si  la  déhiscence  des  loges  de  Tanthère  se  fera  du  côté  inté- 
rieur ou  du  côté  extérieur.  (Schacht,  p.  198.) 

On  peut  faire  l'étude  organogénique  de  la  fleur  de  deux  ma- 
nières :  i®  observer  directement,  sous  le  microscope,  les  étals  suc- 
cessifs de  la  fleur;  2®  faire  à  travers  tout  l'axe  Qoral  des  coupes 
longitudinales,  transversales  et  inclinées,  extrêmement  délicates. 
Le  second  procédé  conduit  plus  rapidement  et  plus  sûrement  au 
but  ;  il  donne  une  vue  beaucoup  plus  précise  sur  les  rapports  int(v 
rieurs  des  différentes  parties  de  la  fleur,  et  enfin,  il  demande  beau- 
coup moins  d'exercice  pour  être  praliqué  convenablement.  Dans  le 
premier  procédé,  on  n'est  jamais  sûr  de  n*avoir  pas  produit  quel- 
ques lésions  avec  l'aiguille,  lors  même  que  Ton  est  très-habile  A  la 
manier  ;  de  plus,  l'observation  est  rendue  difficile,  car  on  étudie 
des  corps  en  relief  qui  exigent  que  l'on  place  successivement  le 
foyer  de  Tinstniment  à  des  distances  différentes.  Dans  bien  des  cas, 
cependant,  il  sera  bon  d'appliquer  les  deux  méthodes  afin  de  ne 
rien  laisser  passer  d'essentiel. 

On  choisit  les  rameaux  floraux  les  ulua  îennes  et  Ton  y  fait  a 
main  libre  des  coupes  lengilndind^  'Cra- 

ment mince  et  montrer  Taxe  1  le 
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bouton  terminal  et,  au-dessous,  les  feuilles  futures.  Dans  les  fieuilks 
situées  plus  bas  (ou  bractées),  on  reconnaîtra  la  première  ébauche 
des  fleurs  axillaires,  formant  un  corpuscule  cellulaire  rond  sem- 
blable au  jeune  bourgeon  à  feuilles  ;  ce  corps  cellulaire  est  Taxe  de 
la  fleur.  A  Taisselle  des  feuilles  placées  au-dessous,  on  verra  déjà 
apparaître,  tout  autour  de  ce  «orps  cellulaire,  les  sépales  sous  forme 
de  mamelons  arrondis  ;  la  coupe  ayant  partagé  en  deux  ces  ébauches 
de  fleurs,  on  verra  alors  la  pointe  de  l'axe  former  un  mamelon  ar- 
rondi entre  les  rudiments  du  calice.  Encore  plus  bas,  sur  la  même 
coupe,  on  reconnaîtra  Tapparition  du  second  verticille  floral,  puis 
du  troisième,  etc.,  etc. 

Quand  on  s*cst  orienté  par  des  coupes  longitudinales  à  travers 
Taxe  floral,  sur  le  rapport  des  différents  verticilles  avec  le  cône  de 
végétation,  ou  pointe  de  l'axe,  on  fait  alors  des  coupes  transversale^ 
minces  à  différentes  hauteurs.  Comme  la  jeune  fleur  fait  avec  Taxe 
principal  (rapport  commun  des  fleurs)  un  angle  plus  ou  moins 
aigu,  Schacht  recommande  de  faire  des  coupes  un  peu  obliques  par 
rapport  à  cet  axe.  On  fera  un  grand  nombre  de  coupes,  et  pour 
chaque  degré  de  développement  des  fleurs,  on  choisira  celles  qui 
paraissent  faites  dans  des  directions  convenables. 

Pour  avoir  une  succession  continue  des  différents  états  de  déve- 
loppement, il  est  bon  de  dessiner  toutes  les  coupes  transversales 
et  longitudinales  que  Ion  obtient.  11  est  alors  facile  de  constater  les 
rapports  qui  existent  entre  les  coupes  transversales  et  longitudinales 
•correspondant  au  même  degré  de  développement. 

Il  est  utile  de  se  servir  de  la  loupe  pour  dégager  les  coupes  longi- 
tudinales de  toutes  les  parties  inutiles  ou  nuisibles. 

Pour  Tétude  organogéniquc  d'une  fleur,  on  a,  avant  tout,  à  ob- 
server dans  une  coupe  transversal  : 

La  succession  des  verticilles  floraux  et  leur  nombre  ; 

La  position  des  différentes  parties  d'une  verticille  par  rapport  à 
celles  du  verticille  précédent.  Un  verticille  peut  paraître  manquer, 
mais  il  ne  faut  pas  en  conclure  pour  cela  qu'il  soit  avorté  ou  atro- 
phié ;  le  nombre  des  parties  de  chaque  verticille,  l'adhésion  des 
parties,  la  structure  dos  anthères,  de  l'ovaire,  etc.  (Schacht,  p.  214 
M  216.) 

906.  Pour  étudier  l'ovaire,  il  est  nécessaire  de  faire  des  coupes 
transversales,  minces,  à  différentes  hauteurs,  en  suivant  les  procédés 
indiqués  plus  haut  (pages  850).  En  l'examinant  avec  l'aiguille  sous 
le  microscope  simple,  on  verra  s'il  estpluriloculaireounon.  D'après 
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Schacht,  beaucoup  d'ovaires  qui  sont  donnés  dans  les  livres  comme 
pluriloculaires,  avec  un  placenta  central,  paraissent  uniloculaires, 
au  moins  à  la  partie  supérieure,  avec  plusieurs  placentas  pariétaux 
s'avançant  jusqu'au  milieu  de  la  cavité  de  Tovaire,  dans  la  partie 
inférieure  ils  paraissent  réellement pluriloculaires;  on  peut  citer  les 
Onagrariées,  les  Pjrolacées,  les  Monotropées,  etc.  Les  Cucurbitacées 
ont  un  ovaire  pluriloculaire  dans  toute  sa  longueur  avec  placentas 
pariétaux.  Dans  les  Onagrariées,  on  trouve  quatre  placentas  parié- 
taux qui  s*avancent  en  forme  de  cannelure,  vers  le  centre  de  To- 
vaire  et  se  terminent  en  s'élargissant  de  chaque  côté  ;  ils  portent 
de  chaque  côté  une  rangée  d'ovules  et  sont  adossés  Tun  contre 
l'autre.  Entre  ces  quatre  placentas  qui  se  touchent,  il  reste  une 
cavité  libre  qui  est,  en  quelque  sorte,  la  continuation  du  canal  du 
style  ;  au  contraire,  dans  la  partie  inférieure  de  Tovaire,  les  placentas 
sont  réunis  en  une  seule  masse.  Comme  exemple  de  placentas 
pariétaux  peu  développés,  avec  un  ovaire  uniloculaire,  on  cite  le 
genre  Viola  ;  dans  les  orchidées,  on  trouve  des  placentas  bifurques 
envoyant  de  chaque  côté  des  prolongements  longitudinaux  souvent 
trés-développés,  qui  portent  un  grand  nombre  d*ovules. 

Dans  une  coupe  transversale  d*un  ovaire,  il  faut  encore  observer 
si  les  ovules  ne  forment  qu'une  seule  rangée  de  chaque  côté  du 
placenta,  comme  dans  les  Onagrariées,  ou  s'ils  en  forment  plusieurs 
comme  dans  les  Éricacées.  La  distribution  des  faisceaux  vasculaires 
dans  l'ovaire,  et  le  placenta  mérite  aussi  d'être  étudiée. 

Quant  au  sac  embryonnaire,  on  doit  surtout  observer  sa  position 
dans  la  nucelle.  Dans  les  Orchidées  et  les  Personnées,  la  nucelle  est 
de  bonne  heure  repoussée  par  lui.  Dans  les  Rhinanthacées,  les  Oro- 
banchées,  les  Acanthacées  et  dans  les  Labiées,  le  sac  embryonnaire 
forme  souvent,  après  la  fécondation,  des  excroissances  qui  résor- 
bant le  parenchyme  du  tégument,  le  traversent  et  s'avancent  libre- 
ment dans  la  cavité  de  l'ovaire  ;  ce  fait  ne  peut  être  constaté  qu'en 
faisant  des  coupes  longitudinales  trés-minces  par  le  milieu  de 
l'ovule.  (Schacht,  p.  209.)  Nous  reviendrons  du  reste  plus  loin  sur 
son  étude  après  la  fécondation  (p.  879). 

907.  Des  grains  de  pollen  et  du  boyau  pollinique  et  de  la  féconda- 
tion. Les  uiricules  mères  polliniques  (qui  sont  des  ovules  mâles,  ainsi 
que  je  l'ai  montré  ailleurs),  et  par  segmentation  du  contenu  des- 
quelles se  forment  les  grains  de  pollen,  naissent  au  nombre  de  deux 
à  six,  ou  quelquefois  plus,  au  centre  de  chaque  moitié  de  Tanthère. 
Elles  sont  généralement  regardées  comme  n'étant  autre  chose  que 
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dps  cellules  quelconques  du  tissu  cellulaire  deTanthère,  qui  s«  sont 
mélamorphosées en  cellules  spéciales;  pourtant  on  peut  r4>nstaler, 
comme  pour  le  sac  embryonnaire,  que,  dès  leur  apparition,  ces  oei* 
Iules,  quoique  se  comprimant  par  leurs  faces  contiguês,  difTèrent 
par  la  coloration  rt  Taspect  muqiieux  de  leur  contenu  des  autn» 
éléments  de  l'anthère. 

Pour  examiner  les  grains  de  pollen,  on  peut  les  faire  tomber 
dans  l'eau,  dans  la  glycérine,  étendue  d*eau  ou  d'alcool,  dans  les 
essences,  dans  Tacide  sulfurique  concentré  ou  non.  On  étudiera  les 
réactions  cellulosiques  et  autres  de  leurs  deux  enveloppes.  Four 
cela  il  sera  bon  de  faire  des  coupes  de  grains  polliniques,  comme 
il  a  été  indiqué  plus  haut  (p.  85i).  * 

Le  tube  pollinique  peut  se  former  avec  une  rapidité  plus  ou 
moins  grande,  suivant  les  plantes  que  Ton  considère  ;  souvent,  au 
bout  de  quelques  heures  seulement,  Tintine  s*échappc  par  les 
pores  de  l'exine  ou  déchire  la  peau,  si  celle-ci  est  close.  Dans  les 
conifères  le  tube  ne  prend  pas  sa  source  dans  Tintine  elle-même, 
mais  dans  une  cellule  a  laquelle  elle  donne  naissance  :  le  Pinus,  le 
PiceaeiVAbies  montrent  nettement  un  petit  corps  formé  de  plu- 
sieurs cellules,  qui  est  lié  à  Tintine,  et  dont  la  cellule  terminale  se 
développe  pour  constituer  le  tube  pollinique.  Au  moyen  de  l'acide 
azotique  on  peut  séparer  l'intine  de  Texine,  et  Ton  voit  alors  très- 
nettement  son  petit  corps  cellulaire.  Dans  les  Cupressinées  et  les 
Taxinées,  an  contraire,  le  contenu  de  Tintino  se  divise  en  deux 
cellules  inégales  dont  la  plus  grosse  se  transforme  en  tubes  pollî- 
niques  (fig.  ^ITl).  On  trouve  des  tubes  polliniques  ramiGès  dans  le 
Fagu9  sylratica,  V Araucaria  brasiliefisis  et  le  Thuya,  et  quelquefois 
aussi,  mais  plus  rarement,  dans  le  Viola  tricolor,  \e  Crocus^  etc. 

On  peut  conserver  dans  la  dissolution  de  chlorure  de  calcium  les 
coupes  transversales  faites  dans  les  grains  de  pollen.  Cependant  la 
production  cellulaire  de  Tintine  des  conifères  ne  semble  pas  se 
conserver,  soit  avec  la  dissolution  de  chlorure  de  calcium,  soit 
avec  l'huile  d'amande  douce.  iSchacht,  p.  203.) 

Le  moyen  le  plus  facile  d'obtenir  <les  boyaux  polliniques  est  de 
prendre  les  grains  des  pollens  qui  adhèrent  aux  stigmates  do 
pres<|ue  toutes  les  plantes  épanouies.  On  Imuve  aussi  d«»s 
grains  polliniques  émettant  spontanément  leurs  tubes  suivant 
le  professeur  van  Ifeurck,  en  préparant  au  chlorure  de  calcium 
les  poils  de  la  fleur  du  Mcnndra  physahitlex  épanouie  depuis  un 
ou  deux  jours  et  surtout  (piand  le  temps  est  humide.  On  voit  aussi 
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un  grand  nombre  de  ces  grains  parmi  ces  poils.  Il  est  beaucoup 
d'autres  plantes  sur  lesquelles  on  peut  saisir  aussi  des  grains  do 
pollen  envoyant  leur  tube  pollinique  (fig.  272)  dans  le  tissu  con- 
ducteurau  traven  du  tligtitale,  lorsque  celui-ci  se  trouve  couvcit 


â:   ^ 


rie  pollen,  quand  on  fait  des  coupes longiludinalesminces  portant  à 
la  fois  sur  lui  et  sur  le  style. 

Pour  les  masses  polliniques  des  orchidées  (uu  poUinies),  il  faut 
les  chercher  sur  le  gynostème  au-dessus  du  stîgmale,  où  enfer- 
mées chacune  dans  la  logette  (Cig.Hoa),  on  les  voit  quand  celle-ci 
est  ouverte  (b).  On  peut  alors  enaminer  les  groupes  de  grains  de 
pollen  (d,  e)  retenus  par  des  filaments  muqueux  (c). 

908.  Quandon  est  par\*cnu  à  se  familiariser  par  l'organogénic  avec 
la  structure  de  l'ovaire,  du  style  et  du  stigmate  des  plantes  et  aussi 
avec  le  développement  de  leurs  ovules,  on  peut  étudier  à  fond,  dans 
quelques-unes,  le  canal  du  style,  sur  des  fleurs  non  saupoudrées 
par  le  pollen,  fuis  sur  des  Heurs  saupoudrées.  Pour  connaître  le 
chemin  suivi  par  les  tubes  polliniques,  ainsi  que  les  changements 
qu'ils  déterminent  dans  le  canal  du  style,  on  doit  étudier  avec 
soin  l'élat  de  l'ovule  et  du  sac  embryonnaire  au  temps  de  ).i  florai- 
son, avant  qu'un  tube  pollinique  ne  soit  parvenu  jusqu'à  ce  der- 
nier ;  c'est  surtout  sur  le  contenu  du  sac  embryonnaire  qu'il  faut 
porter  son  att«ilion,  car  c'est  de  cette  manière  seulement  qu'il  est 

'  Couf.  longitudinale  d'un  fnginsiit  de  stiginale  du  lÊallhioIa  aimuii.  Sm;  inon- 
Innl  quelque!  gnins  d«  pallen,  p,  qui  onl  émii  leur  luhe  au  bojrau  Ip.;  iiluiieurs  dp 
cea  (ub«s  tonl  entr^  ilins  la  civile  ilei  |>apillea  slignialJc[iiM  fipi  I,  liiai  ]ini|ire  du 

"  Umtti  polliniquet  du  Uamillaria  petiolarà.  a  Lugettes  ferniées.  b.  Lofleltes  dont 
l'une  a  wn  opercule  nniené.  f.d.t.  Masses  |iuHiiii<|ues  isolées  ou  rèunioi  par  des 
Olimcnlt  mudligineui.  c,  d. 
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possible  de  se  faire  une  idée  exacte  des  changements  déterminés 
plus  tard  par  le  tube  pollinique. 

Pour  suivre  la  course  du  tube  pollinique  depuis  le  stigmate  jus- 
qu'à l'ovaire,  le  meilleur  moyen  consiste  à  saupoudrer  soi-même  les 
fleurs.  On  étudie  alors  chaque  jour  une  ou  plusieurs  d'entre  elles 
en  faisant  des  coupes  longitudinales  minces  par  le  milieu  de  l'ovaire 
et  du  style,  et  l'on  se  rend  compte  ainsi  du  temps  que  met  le  pol- 
len pour  se  développer  en  tube  et  parvenir  jusque  dans  la  cavité  de 
l'ovaire.  Le  Limodorum  abortivum  est  la  plante  la  plus  convenable 
pour  suivre  le  développement  et  la  marche  du  tube  pollinique. 
On  peut  se  convaincre  facilement  que  ces  tubes  n'ont  pas  une 
structure  uniforme,  et  qu'elle  change  de  l'un  à  l'autre ,  suivant 
la  manière  dont  la  nourriture  leur  arrive. 

Les  grains  de  pollen  de  Limodorum  et  de  Strelitzia  développent 
déjà  leur  tube  dans  la  loge  de  l'anthère.  .Chez  les  conifères  la  même 
chose  arrive  quelquefois  dans  le  Cupressus,  Le  stigmate  de  VHoya  car- 
nosa  convient  très-bien  pour  observer  l'émission  du  tube;  avec 
l'eau  sucrée  ce  pliénomène  se  réalise  beaucoup  plus  difficilement. 
(Scliachf,p.!205.) 

Lorsqu'on  a  préparé  de  bonnes  coupes  longitudinales,  il  est 
souvent  ulile  d'écarter  un  peu  avec  l'aiguille,  ens'aidantdela  loupe, 
les  parois  du  canal  du  style  ;  il  existe  souvent,  en  effet,  des  fais- 
ceaux de  tubes  poUiniques  mélangés  avec  les  cellules  du  tissu  con- 
ducteui*,  et  l'on  pourra  ainsi  les  suivre,  à  la  loupe,  jusque  dans  la 
cavité  de  l'ovaire.  Dans  les  plantes  à  style  long,  mince,  se  fanant 
promptement,  rarement  on  réussit  à  suivre,  sans  interruption,  la 
marche  du  tube  pollinique  ;  cela  est,  au  contraire,  très-facile  avec 
les  plantes  qui  présentent  un  style  court  et  charnu,  comme  les  Or- 
chidées et  les  Viola  iricolor.  Quand  on  examine,  par  ce  procédé,  le 
style  d'une  fleur  d'Epipactis,  huit  jours  après  l'avoir  saupoudrée,  on 
est  surplis  du  nombre  prodigieux  de  tubes  poUiniques  produits  ;  on 
peut  suivre  facilement  les  faisceaux  qu'ils  forment,  jusque  dans  les 
ovules.  Pour  le  Viola,  en  prenant  des  fleurs  flétries,  on  y  trouve  souvent 
des  tubes  poUiniques  ramifiés  ;  le  même  fait  se  présente  quelquefois 
dans  le  Fagus  syivalica  et  ÏŒnothera  muricata,  (Schacht,  p.  225.) 

Beaucoup  d'ovules  sont  assez  gros,  à  l'époque  de  la  floraison, 
pour  qu'on  puisse  les  placer  sur  le  doigt,  et  y  faire  des  coupes 
transversales;  mais  on  devra  prendre  soin  de  faire  cette  coupe 
dans  une  direction  convenable.  On  enlève  d'abord  rapidement  un 
des  côtés  de  l'ovule  avec  un  rasoir  extrêmement  tranchant  ;  puis  on 
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le  retourne  avec  un  pinceau  fin,  et  l'on  répète  la  même  opération 
de  l'autre  côté:  de  tout  Tovule  il  ne  reste  ainsi  que  la  lamelle  cen- 
trale qui  n'a  pas  été  attaquée.  Pour  empêcher  que  la  préparation  se 
desséche  pendant  que  Ton  opère,  il  faut  avoir  soin  de  maintenir 
toujours  le  doigt  humide.  On  porte  aussitôt  la  préparation,  sans 
couvre-objet,  sous  le  microscope,  et  Ton  reconnaît  s*il  est  utile  de 
la  tailler  encore  ;  on  arrive  quelquefois,  en  voulant  améliorer  suc- 
cessivement la  préparation  à  la  détruire  complètement,  mais  souvent 
aussi,  surtout  si  Ton  s'aide  de  Taiguille  et  de  la  loupe,  on  réussit 
à  avoir  une  coupe  utile  permettant  de  faire  des  observations  nettes. 
On  devra  essayer  d*isoler  complètement  le  sac  embryonnaire  des 
fleurs  non  saupoudrées,  lorsque  cela  est  possible.  Il  semble  alors 
constitué  par  une  cellule  simple.  Dans  la  plupart  des  cas  il  est  si 
délicat,  qu'en  cherchant  à  l'isoler  on  le  détruit,  ou  au  moins  les 
cellules  qui  y  sont  renfermées  ;  il  vaut  mieux  aloi's  se  contenter  de 
coupes  longitudinales,  aussi  minces  que  possible,  et  étudier  à  fond 
le  contenu  du  sac  embryonnaire,  voir  s'il  existe  des  cellules  à  son 
intérieur,  et  dans  ce  cas,  examiner  quelle  est  leur  position.  Lorsqu'on 
ne  peut  isoler  le  sac  embryonnaire,  ou  lorsqu'il  n'est  pas  possible 
d'étudier  l'ovule  en  le  coupant  avec  le  rasoir,  on  pourra  recourir  à 
l'action  de  la  potasse  qui  permet  de  reconnaître  la  disposition  et  la 
structure  des  enveloppes  de  la  nucelle  et  de  distinguer  le  contour 
du  sac  embryonnaire. 

On  ne  doit  pas,  dans  ces  recherches,  se  contenter  d'une  seule 
préparation,  quelque  bien  réussie  qu'elle  soit,  il  est  indispensable 
d'en  faire  plusieurs,  aussi  complètes  que  possible,  et  de  les  com- 
parer les  unes  aux  autres.  Dans  le  GladioluSy  le  Crocus^  le  Phor^ 
mium^  le  Zea,  le  Cheiranthus,  VEuphrasia,  etc.,  la  membrane  du  sac 
embryonnaire,  avant  la  fécondation,  est  déjà  assez  solide  pour  qu'on 
puisse  l'isoler,  au  moins  à  sa  pointe. 

Les  vésicules  embryonnaires  se  trouvent  à  la  pointe  du  sac  cm* 
bryonnaire,  au-dessous  du  micropyle,  tandis  qu'à  lautre  extrémité 
apparaissent  une  ou  plusieurs  cellules,  les  antipodes  des  vésicules 
embryoïmaires.  Sur  une  préparation  habilement  faite,  on  reconnaît 
que  ces  dernières  cellules  sont  pourvues  d'une  membrane  solide  de 
cellulose,  tandis  que  le  globule  de  protoplasma  des  vésicules  em- 
bryonnaires (^/ofru/erfc/ecoMrfflftow),  qui  n'est  entouré  que  par  la 
couche  externe  du  plasma,  s'écoule  très-facilement  dans  l'eau  du 
porte-objet.  Dans  les  fleurs  qui  n'ont  pas  été  saupoudrées,  bien 
que  le  temps  normal  de  la  fécondation  soit  passé,  le  globule  de 
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protoplasma  se  coagule  et  se  laisse  séparer,  mèine  dans  Teau  ; 
avec  le  sac  embryonnnaire  on  arrive  au  même  résultat  en  plon- 
geant des  fleurs  fraîches  dans  lalcool  pendant  2i  heures  (Crocus, 
Gladiolus).  Par  ces  deux  procédés,  on  reconnaît  qu*il  existe  au-des- 
sus du  globe  de  protoplasma  une  masse  brillante,  striée,  qui  se 
colore  en  bleu  avec  la  dissolution  iodée  de  chlorure  de  zinc,  et  est, 
par  suite,  formée  par  de  la  cellulose  ;  et  comme,  ordinairement, 
deux  vésicules  embryonnaires  apparaissent  l'une  à  c^té  de  Tautre, 
il  existe  aussi  deux  pareilles  masses  distinctes  Tune  de  Tautre,  et 
placées  chacune  au-dessus  de  son  protoplasma.  Dans  le  Gladiolus 
et  le  Crocus,  la  structure  striée  de  cette  masse  de  cellulose  que 
Schacht  a  appelée  appareil  filamentaire,  est  très-nette  ;  elle  semble 
se  composer,  après  la  dissolution  du  globule  de  protoplasma,  d'une 
touffe  de  fils  fms  ;  on  reconnaît  facilement  que  ces  fils  appartien- 
nent au  globule  de  protoplasma,  et  forment,  conjointement  avec 
lui,  la  vésicule  embryonnaire.  Dans  le  Phormium  tenax,  le  rapport 
de  ces  filaments  avec  le  globule  de  protoplasma  est  encore  plus  évi- 
dent. (Schacht.) 

Pour  voir  les  vésicules  embryonnaires  intactes,  il  faut  chercher  à 
obtenir  des  coupes  longitudinales,  par  le  milieu  d'ovules  non  fécon- 
dés, le  plus  rapidement  possible,  afin  qu'elles  n'éprouvent  aucun 
trouble.  Dans  les  premières  secondes  de  l'observation,  sur  une 
coupe  fraîche,  le  protoplasma  se  présente  sous  la  forme  d  une  cel- 
lule globuleuse,  avec  un  nucléus  central  qui  est  lui-même  quelque- 
fois recouvert  par  un  protoplasma  granuleux  ;  mais  au  bout  de  quel- 
ques instants,  il  s'écoule  sous  les  yeux  de  l'observateur,  sans  laisser 
l'apparence  d'aucune  membrane  déchirée  (de  i/2  à  5  minutes).  Le 
plus  souvent,  la  seule  partie  qu'il  soit  possible  de  voir  nettement 
est  la  partie  inférieure  du  globule  de  protoplasma,  qui  se  dresse 
librement  dans  la  cavité  du  sac  embryonnaire  et  recouverte  par 
l'appareil  filamentairc  (Fadenapparal)  qui  en  dépend.  11  semble 
généralement  qu'il  n'existe  aucune  séparation  entre  cet  appareil 
et  le  globule  de  protoplasma.  (V.  Schacht,  p.  227.) 

Lorsqu'on  a  étudié  avec  soin  le  s^ac  embryonnaire  avant  la  fécon- 
dation, et  les  vésicules  embryonnaires  qui  y  sont  contenues,  vésicu- 
les qui,  généralement  au  nombre  de  deux,  sont  pressées  l'une  con- 
tre l'autre  et  situées  à  la  même  hauteur,  quand  la  pointe  du  sac 
embryonnaire  n'est  pas  trop  étroite  (Gladioius,  Crocus,  ïucca,  Zea^ 
Watsonia,  Torenia)  ;  lorsqu'on  a  de  plus  étudié  par  des  réactifs  le 
contenu  granuleux,  et  observé  les  vésicules  antipodes  au  point  de 
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vue  de  leur  nombre,  de  leur  disposition,  et  de  leur  réaclion,  alors  on 
peut  s'occuper  de  Tétude  des  ovaires  fécondés  et  appliquer  encore 
ici  la  même  méthode. 

909.  En  transportant  du  pollen,  au  moyen  d*un  pinceau  sec,  sur 
h  stigmate,  on  peut  reconnaître  quel  est  le  temps  qu'il  faut  au  tube 
pollinique  pour  pénétrer  à  travers  le  canal  du  style  jusqu'au  micro- 
pyle  de  l'ovule,  temps  qui  varie  suivant  la  nature  des  plantes,  et 
qui  est  complètement  indépendant  de  la  longueur  du  chemin  à  par- 
courir. Si  on  saupoudre  à  la  même  époque  plusieurs  fleurs,  et 
qu'on  ait  soin  de  les  marquer  avec  un  petit  ruban,  on  peut  suivre, 
sans  se  tromper,  le  développement  du  tube  jusqu'au  moment  de  son 
entrée  dans  le  micropyle  et  même  de  la  fructification. 

Les  fleurs  d'orchidées  permettent  d'observer  très-aisément,  sans 
aucune  préparation,  rentrée  du  tube  pollinique  dans  l'ovule;  si  l'on 
n'a  pas  saupoudré  soi-même  les  fleurs,  on  peut  d'ailleurs  recon- 
naître l'état  de  fécondation  au  développement  de  l'ovaire.  Si  la  fé- 
condation a  eu  lieu,  il  existe  un  ou  plusieurs  tubes  polliniques  dans 
le  micropyle  de  chaque  ovule,  et  Ion  peut  alors  enlever  ces  der- 
niers avec  l'aiguille,  après  avoir  fendu  l'ovaire.  Dans  le  Veronica 
serpyllifolia  et  dans  le  Torenia  asiatica,  l'observation  est  tellement 
facile  qu'elle  n'exige  aucune  préparation  ultérieure.  Avec  les  ovules 
plus  gros,  pour  lesquels  il  est  nécessaire  de  faire  une  coupe  trans- 
versale, il  est  plus  rare  de  trouver  l'entrée  du  tube  pollinique, 
parce  que  le  rasoir  le  traverse  très-facilement.  Quand  on  fait,  au 
contraire,  comme  il  a  été  recommandé  plus  haut,  de  minces  coupes 
longitudinales  à  travers  l'ovule,  jusqu'à  rencontrer  le  globule  de 
protoplasma  des  deux  vésicules  embryonnaires,  qui  s'est  entouré 
d'une  membrane  solide  résistant  à  l'action  de  l'eau  ;  alors,  en  enle- 
vant avec  soin  les  enveloppes  avec  l'aiguille,  et  à  l'aide  d'une  loupe 
on  ne  manque  jamais  d'apercevoir  le  tube  pollinique  dans  le  mi> 
cropyle  ;  et,  en  isolant  plus  complètement  encore  le  sac  embryon- 
naire, on  constate  que  ce  tube  pollinique  est  en  liaison  étroite  avec 
ïappareil  filamentaire  ou  filigère.  Cette  liaison  est  si  intime  que,  le 
plus  souvent,  il  n'est  pas  possible  de  séparer  les  deux  parties  sans 
les  briser.  On  constate  que  la  paroi  du  tube  pollinique  est  ramollie 
il  {gonflée,  soit  sur  une  grande  longueur,  soit  seulement  iui  point 
de  contact  avec  l'appareil  filigère  (GladioluSj  Crocus),  et  que  son 
contenu  granuleux  est  plus  ou  moins  détruit. 

Les  globules  de  protoplasma,  au-dessous  de  l'appareil  filigèro 
des  deux  vésicules  embryonnaires,  sont  alors  pourvus  d'une  mem- 

l\on5 .  —  Microscope.  56 
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brane,  très-mince  d'abord,  qui  va  en  grossissant  peu  à  peu,  et  les 
sépare  de  cet  appareil.  On  reconnaît  facilement  la  présence  de 
celte  membrane  autour  du  globule  de  protoplasma,  en  faisant  con- 
tracter dans  Teau  le  contenu  de  la  cellule  ;  on  constate  ainsi  qu'il 
existe,  le  plus  souvent,  des  différences  remarquables  dans  l'épais- 
seur des  membranes  correspondant  aux  deux  globules  de  proto- 
plasma. Bientôt,  l'un  des  deux  globules  s'allonge  et  descend  dans  les 
vésicules  embryonnaires,  probablement  par  suite  d'un  ramollisse- 
ment successif  de  l'appareil  filigère  ou  filamentaire;  son  contenu  se 
divise  en  même  temps  suivant  une  direction  transversale,  de  manière 
a  constituer  deux  jeunes  cellules  ;  la  cellule  supérieure  servira  de 
support  à  l'embryon,  et  l'inférieure,  au  contraire,  constituera  une 
nouvelle  cellule  mère  (Schacht,  p.  251),  qui  est  la  cellule  mère  de 
rembr\'on  (vésicule  préembryonnaire ^  embryonnaire  ou  yerminative 
de  quelques  auteurs). 
Peu  à  peu,  le  contenu  du  long  tube  qui  forme  la  vésicule  préem- 

br y onna ire  présente  des  formations  de  noyau, 
ot  peu  après  il  se  divise,  à  un  instant  donné, 
en  fractions  plus  ou  moins  étendues,  entre 
lesquelles  s'interposent  des  cloisons  transver- 
sales. Dans  quelques  espèces,  cette  division 
u  lieu  avant  l'appantion  du  noyau.  Les  cel- 
lulos  ainsi  formées  constituent  le  filet  suspen- 
seur.  Elles  se  partagent  elles-mêmes  de  la 
façon  indiquée  ci-dessus,il  en  résulte  une  série 
linéaire  et  simple  d'ulricules  cylindriques 
(fig.  274). 

I^  formation  de  rembrjon  directement 
aux  dépens  d'une  des  cellules  du  préem- 
bryon, se  fait  de  la  manière  suivante  :  avant 
<|ue  II  lormation  dos  cellules  du  suspenseur 
<lont  nous  venons  de  parler  ait  pris  fin,  l'u- 
tricule  terminal,  devenu  sphéroïdal  (repré- 
sentant ce  que  quelques  auteurs  ont  plus  spé- 
cialement appelé  la  vésicule  embryonnaii 
yerminative),  produit  les  cellules  q\ 


Fi4.  i7l  ■. 


*  DtWelopiiement  de  l'embryon.  —  A 
linctoria  L.)  :  r,  einbryun  ;  Mp,  lusper 
Mc  embryonnaire  m;  Ip,  eitrémité  é 
U.  État  plus  avancé,  refiréMiité  fapr 
iTulasne).  (A,  150/1  ;  B,  18(V1). 
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meacent  l'embryon.  Leur  apparition  est  généralement  signalée  par 
celle  d'une  cloison  longitudinale  ;  c'est-à-dire  ayant  la  même  direc- 
tion que  le  tube  suspenseur  lui-même,  qui  est,  au  contraire,  cloi- 
sonné transversalement.  Du  fVar.tionnemeiit  ultérieur  des  deux  pre- 
mières cellules  ainsi  formées  résulte  une  masse  cellulaire  globu- 
laire, assez  longtemps  sphérique  (fig.  ^74,  e)  avant  de  présenter  la 
dépression,  trace  des  cotylédons. 

La  jeune  plante,  qui  est  soutenue  par  un  suspenseur  en  forme  de 
tube  plus  ou  moins  long,  la  mettant  en  rapport  avec  la  membrane 
du  sac  embnonnaire,  ressemble  d'abord  à  une  spliére  formée  de 
petites  cellules;  à  rextrémitô  libre  de  cette  sphère  apparaissent 
bientôt  les  premières  feuilles  (cotylédons),  formant  des  émiaences 
en  forme  de  mamelons,  tandis  que  Textrèmité  se  détache,  et,  chez 
les  dicotylédones,  se  recouvre  d'une  (  oiffe  ;  de  plus,  un  anneau  de 
cambium  apparaît  dans  l'axe  de  l'embryon,  entre  la  moelle  et  l'é- 
corce.  L'embryon  globuleux  des  orobanches,  orchidées,  MonolrojHif 
Hydmora  et  autres,  montre,  pour  ainsi  dire,  une  persistance  dans 
un  état  de  développement  peu  avancé. 

L'extrémité  radiculaire  de  l'embryon  est  toujours  dirigée  vers 
le  mycropile  ;  dans  le  CUrus  et  les  autres  graines  qui  ont  plusieurs 
embnons,  celle  extrémité  est  constamment  encore  tournée  vers  la 
périphérie.  Aussi  peut-on  sûrement,  d'après  la  forme  de  l'ovule  à 
l'époque  de  la  floraison,  juger  quelle  est  la  position  de  l'embryon 
dans  la  graine  mûre.  (Schacht,  p.  213.) 

Lors  de  l'apparition  des  cotylédons,  ils  forment  de  petites  émi- 
nences  sur  le  corps  qui  était  primitivement  globuleux.  H  faut  en- 
suite suivre  le  développement  de  ces  cotylédons  et  de  la  pointe  de 
la  tige  (plumnle),  puis  la  naissance  de  l'anneau  de  cambium  dans 
Taxe  de  l'embrvon,  et  la  formation  de  la  coiffe  de  la  racine,  à  l'ex- 
trémité  de  la  radicule.  On  étudiera  encore  la  position  relative  de 
l'embryon  dans  la  graine  même,  la  disposition  de  l'albumen,  et  les 
changements  produits  dans  les  téguments,  par  suite  de  la  résorp- 
tion ou  de  l'èpaississement  des  cellules,  etc.  On  verra  se  reproduire, 
pour  les  enveloppes  des  graines  de  Conifères  et  de  Cycadées,  les 
mêmes  faits  que  dans  les  autres  phanérogames.  Ainsi,  le  Salisburia 
et  lé  Cycas  présentent  des  fruits  pierreux;  le  fruit  du  Taxus  est 
muni  d'un  tégument  mou  (Arille)  ;  la  graine  du  Podocarpus  offre 
un  support  charnu,  et  le  fruit  du  Pinus  est  recouvert  d'une  enve- 
.  veloppe  complètement  ligniliée.  Dans  l'albumen,  on  déterminera 
^r   par  les  réactifs  connus  la  nature  des  parois  des  cellules  et  de  leur 
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contenu  (Schaclit,  p.  24i);  on  les  traitera  successivement  par  la 
potasse  caustique  et  par  le  chlorure  de  zinc  iodé  dans  plusieurs 
sortes  de  plantes  comparativement. 

Quand  la  fécondation  est  accomplie,  et  que  la  cellule  mère  de 
Tembryon  (vésicule  embryonnaire)  s'est  ainsi  segmentée,  il  se  déve- 
loppe, en  eiïct,  dans  le  sac  embryonnaire  de  la  plupart  des  plantes 
des  cellules  constituant  Valbunien  ou  endosperme.  Par  la  mul- 
tiplication des  premières  cellules  de  cet  albumen,  il  se  pro- 
duit ainsi  un  tissu  serré  qui  enveloppe  la  jeune  plante.  Dans  le 
Canna  et  le  Tropœolum^  il  ne  se  forme  pas  d'albumen,  et  dans  le 
Cheiranthus,  il  ne  se  développe  qu'une  seule  couche  de  cellules 
sur  le  pourtour  interne  du  sac  embryonnaire.  Dans  les  Personées; 
les  Labiées  et  beaucoup  d'autres  plantes,  la  partie  supérieure  et  la 
partie  inférieure  du  sac  embryonnaire  ne  présentent  pas  d'endo- 
sperme  ;  il  existe  donc  là  deux  cavités,  mais  la  cavilé  inférieure 
n'apparaît  qu'après  la  destruction  des  antipodes. 

Tandis  que  l'embryon  cotylédoné  se  développe,  le  tissu  cellulaire 
croit  ainsi  dans  l'intérieur  du  sac  embryonnaire;  mais,  plus  tard, 
ce  tissu  qui  sert  à  la  nourriture  de  la  plante  peut  disparaître  en  to- 
talité ou  en  partie  seulement.  Aussi  distingue-t-on  les  graines  mares 
en  périspermées  et  apérispermées. 

C'est  en  suivant  les  phases  du  développement  des  cellules  de  l'ai- 
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biiMien  et  des  cotylédons  que  Ton  devra  porter  son  attention  sur  le 
mode  de  production  des  gouttes  huileuses,  de  Taleurone,  des  grains 
de  fécule,  etc.  (tig.  275). 

*  I  ;ï  8.  Jouiifîs  vrsinilcs  amylacri's  ilii  Vhatn*iilu%  vultjariê.  — î».  l'iir  rrllulo  «le  iVin" 
hnon  <lii  Vicia  pi^ifurmis. '"  10  à  \T>.  Joiiiir.<«  vrsifiilps  .iiiiyl:ir«*ps  du  Viria  piniformis' 
Ihiiisin  ll;:iirr  [i,  a  «lésiffno  d«  jeunes  };riuii<«  «rainiilon,  «le  coloration  vortr  non  mt-om 
«Irlarlirs  do  la  I'hco  inlemo  de  la  cHIuIr  dans  laqnello  ils  naissant.  L<m(  aiilms  fi{;nn*$ 
r«»|uvspnloul  ilcs  formes  diverses  de  jeunes  {:rains  devenus  lihi\»s,  enfour«!  d'une  pel- 
licule incolore  qui  ne  se  teinte  pas  en  Ideu  par  l'iode.  (Tn'cul,  ANHnle»  des  nciencff 
naturelle».  I808.) 
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Dans  les  Conifères,  la  fécondation  se  distingue  de  ce  que  Ton  voit 
dans  les  autres  pharénogames  :  i^  par  la  formation  du  tube  polli- 
nique  aux  dépens  d'une  production  cellulaire  du  grain  de  pollen  ; 
S""  par  la  génération  de  Tendosperme  longtemps  avant  la  fructifi- 
cation. Dans  les  Conifères  et  les  Cycadées,  qui,  les  unes  comme  les 
autres,  sont  dépourvues  d'ovaires,  la  participation  du  grain  de  pol- 
len et  du  sac  embryonnaire  est  indirecte  d'une  double  manière, 
tandis  qu'elle  est  directe  dans  toutes  les  autres  phanérogames. 
(Schacht,  p.  234.) 


CHAPITRE  IV 

Wn  rninpini  da  mlcrosoopa  dans  VéÊuée  6m  la  géaéralion  et  do  déraloppeaMut 

des  ralhileM  ▼égélales. 

9i0.  Dans  ces  conditions,  on  voit  apparaître  un  liquide  incolore 
mucilagiueux,  comme  une  solution  de  gomme  arabique,  qui  devient 
plus  dense  à  certaines  places  que  dans  les  autres,  et  là  on  aperçoit 
de  petits  points  ou  taches  plus  transparentes.  Ce  sont  autant  de  ti'ès- 
petites  cavités  qui  s'agrandissent  peu  à  peu  et  semblent  refouler, 
amincir  la  substance  gélatineuse  qui  les  entoure  encore  et  parait 
leur  servir  de  paroi.  (Mirbel,  Archives  du  Muséum  d'hist.  nai,  Paris. 
1859,  in-4".)  Dès  leur  apparition,  ces  cavités  ont  chacune  leur  paroi 
distincte  foimée  de  cellules  (Unger,  1814),  tapissée  par  un  utri- 
cule  primordial  dans  lequel  le  noyau  apparaît  de  très-bonne 
heure  et  que  l'iode  fait  voir  avant  que  son  opacité  permette  de 
l'apercevoir  à  l'œil  nu.  (11.  Mohl.)  Des  coupes  pratiquées  successi- 
vement sur  des  parties  de  plus  en  plus  âgées,  montrent  que  cette 
paroi  des  cellules  est  d  abord  molle  et  assez  épaisse,  et  la  ligne  de 
contact  de  celles  qui  se  pressent  Tune  contre  lautre  n'est  pas  vi- 
sible, quoiqu'on  puisse  les  isoler  et  montrer  que  leurs  enveloppes 
sont  distinctes  les  unes  des  autres,  dès  leur  origine.  Ces  parois  de- 
viennent plus  minces,  plus  fermes,  mieux  limitées,  à  mesure  que 
la  cellule  grandit  ;  en  même  temps  chaque  cellule,  de  sphérique 
qu'elle  était,  devient  polyédrique  par  suite  de  la  compression 
qu'elles  se  font  éprouver  mutuellement.  Plus  tard  apparaissent  des 
granulations  dans  leur  contenu  qui  d'abord  est  très-transparent  e 
homogène. 

C'est  de  la  sorte  que  se  produisent  au  contact  du  système  fibro- 
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vasculaire,  les  bourgeons,  les  racines  adventices  ou  autres,  ainsi 
que  nous  l'avons  vu  (pages  868  à  869). 

La  gouêsc  des  cellules  dans  les  plantes  en  voie  décroissance  a  lieu 
d'une  manière  analogue  à  la  précédente  dans  les  circonstances  que 
voici:  a  Au  milieu  d'une  substance  mucilagineuse,  dit  M.  Trécul, 
que  l'on  a  appelée  Cambiinn^  ou  entre  les  cellules  préexistantes  dans 
le  liquide  nmcila^ineux  qui  les  sépare  quelquefois  et  qui  a  été 
nommé,  pour  celte  raison,  matière  intercellulaire,  se  développent 
dans  certains  cas  des  utricules  tout  à  l'ait  indépendantes  les  unes 
des  autres,  ou  de  celles  qui  les  environnent.  »  (Trécul,  Origine  et 
développement  dea  fibres  ligneuses.  Annales  des  se.  nat.  Paris,  i85r», 
in-8,  t.  Xl\,  p.  68.) 

81 1.  La  (jenbse  ou  formation  libre  des  cellules  est  facile  à  suivre», 
ainsi  que  le  monti'e  Schacht  dans  le  développement  des  premières 
cellules  qui  doivent  constituer  ralbumen  dans  le  sac  embryonnaire 
des  ovules  fécondés;  par  exemple  chez  les  Onagrariées,  Borraginôes, 
Liliacées,  ou  encore  dans  les  Conifères  dans  la  première  année  de 
fructification,  longtemps  avant  la  fécondation.  On  doit  pour   cela 
isoler  le  sac  embryonnaire,  ce  qui  se  fait  facilement,  sous  le  mi- 
croscope simple,  i\  laide  de  l'aiguille,  quand  toutefoison  s'est  pro- 
curé, au  moyen  de  deux  coupes,  une  lamelle  longitudinale  de  l'o- 
vule suffisamment  épaisse.  Une  coupe  longitudinale,  modérément 
épaisse,  à  travers  le  sa(?  embryonnaire,  conduit  même  parfaitement 
au  but  quand  la  paroi  protoplasmique  de  ce  sac  est  formée  par  un 
liquide  sirupeux.  Dans  celte  paroi  protoplasmique  qui  coule  sou- 
vent au  dehors,  a  ver  le  jus  des  cellules,  par  la  blessure  faite  au  sac 
end)i'Yonnaire,  on  remarque  alors  des  noyaux  libres  et  des  corpus- 
cules brillants  ressemblant  aux  corpuscules  des  noyaux  cellulaires. 
On  voit  en  outre  des  noyaux  complètement  entourés  de  protoplasma, 
et  d'autres,  (jui  sont  logés  ensemble  dans  un  utricule  transparent 
montrant  î^eulement  sur  ses  bords'  du  proloplasma  granuleux.  Par 
l'emploi  de  l'rau   sucrée,  dans  quelques  cas,   le  contour  de  cet 
utricule  plein  de  suc  cellulaire  se  resserre  tout  ensemble;  dans 
d'autres  cas,  au  contraire,  la  membrane  formant  ce  contour  reste 
en  place,  le  contenu  granuleux  seul  se  relire.  Dans  d'autres  cas  en- 
core, la  membrane  est  si  mince,  qu'elle  se  résout  elle-même  enquel- 
<(ues  instants  dans  l'eau  du  porte-objet  ;  alors  il  esl  Irés-bon  de  se 
.«servir  <'.onnne  véhicule  du   suc  cellulaire  du   sac  embrvonnaire 

m 

même.  Otte  mélhode  sera  praticable  ave<!  les  gros  ovules  de  quel- 
(fues  Liliacées  (fVf7i7/o/re«.  Ornithogales,  Lis)  parce  que  reauoutoat 


ÉTUDE  DU  U  6ËNËRATI0M  DES  CELLULES  YËGËTALES.  88/ 

autre  liquide  altérerait  des  productions  si  délicates.  Cela  explique 
pourquoi  la  formation  libre  (genèse)  des  cellules  a  été  moins  sûre- 
ment et  moins  complètement  étudiée  jusqu'ici  que  la  division  des 
cellules  dans  les  Algues. 

Dans  la  formation  des  cellules,  le  principal  est  d*obser>'er  les 
changements  successifs  de  la  paroi  cellulaire  aux  dépens  du  pro- 
toplasma et  les  modifications  chimiques  qui  s'y  rattachent.  Ainsi 
on  trouve  d'abord  une  membrane  encore  peu  différente  des  der- 
nières couches,  soluble  dans  l'eau.  Celle  qui  suit,  possède  une 
plus  grande  consistance  et  se  comporte  autrement  vis-A-vis  des 
réactifs  chimiques,  et  anisi  de  suite.  Soluble  au  début  dans  Tacide 
acétique,  plus  tard  elle  ne  l'est  plus.  D'abord  elle  ne  se  colorait 
pas  en  bleu  par  la  dissolution  iodée  du  chlorure  de  zinc,  plus 
tard  elle  ne  prend  plus  que  cette  couleur  ;  elle  passe  par  le  rouge 
et  le  violet  au  bleu  de  la  cellulose.  (Schacht,  p.  106.) 

La  genèse  de  cellulesdans  d'autres  cellules  peut  encore  avoir  lieu 
dans  les  conditions  suivantes,  observables  sur  des  coupes  de  diffé- 
rentes parties  des  plantes  en  voie  de  croissance.  Quand  le  nucléus 
sert  à  la  multiplication  des  cellules,  cest  sa  membrane  vésiculaire 
propre  qui  devient  la  membrane  cellulaire,  en  sorte  que  le  nucléus 
vésiculaire  n'est  point  un  centre  d'attraction  pour  le  plasma.  Ainsi 
dans  Falbumendu  Sparganium  ramosum  en  voie  de  développement, 
on  observe  toutes  les  phases  de  l'évolution  des  nucléus,  depuis 
l'état  de  nucléole  homogène  jusqu'à  celui  de  cellules  parfaites.  Il 
existe  entre  les  cellules  internes  de  cet  albumen,  un  liquide  tenant 
des  granules  en  suspension,  et  parmi  ces  granules  de  très-petites  cel- 
lules munies  d'un  nucléus,  quia  lui-même  un  nucléole.  Ces  cellules 
sont  d'abord  si  petites  qu'elles  ressenbleiit  aux  nucléus  des  cellules 
plus  grandes.  Parmi  ces  jeunes  cellules,  on  en  voit  qui  montrent 
dans  leur  intérieur  deux,  trois,  quatre  petites  cellules  d'inégale 
grandeur  (les  plus  petites  ressemblant  aux  nucléus  des  plus  âgées). 
M.  Trécul  a  compté,  dans  le  même  utricule,  jusqu'à  cinq  généra- 
tions, et  il  a  trouvé  dis  cellules  mères  en  voie  de  résorption  et 
n'entourant  plus  qu'en  partie  leur  postérité  nucléaire  ou  les  jeunes 
cellules. 

Il  est  une  autre  sorte  de  vésicules  qui  jouent  un  rôle  non  moins 
important  que  le  nucléus  dans  l'organisation  végétale.  M.  Trécul  les 
appelle  vésicules  fausses  vacuoles,  parce  que  longtemps  elles  furent 
confondues  par  la  plupart  des  anatomistes  avec  les  vacuoles  qui  se 
forment  souvent  dans  le  contenu  des  cellules.  Leur  existence  n'est 
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ordinairement  que  temporaire,  mais  fréquemment  aussi  partie  seu- 
lement de  vésicules  sont  résorbées  ;  celles  qui  restent  concourent 
à  la  génération  utriculaire,  et  seules  ou  presque  seules  Tacconiplis- 
sent  dans  certains  cas.  M.  Trécul  dit  presque  seules,  parce  que 
souvent  le  même  tissu  cellulaire  est  engendré  à  la  fois  par  deux 
modes  difTérents  de  génération  des  utricules,  ce  qui  était  tout  à 
l'ait  inconnu  avant  ses  observations.  Ce  mode  de  production  des 
cellules  par  les  vésicules  fausses  vacuoles  s* unii^  en  effet,  dans  divers 
albumens  et  dans  certains  embryons,  à  celui  qui  a  lieu  par  les  vésr 
cules  nucléaires,  et  de  plus  ce  dernier  mode  se  combine  quelquefois 
dans  les  mêmes  cellules  à  celui  qui  résulte  de  la  division  ou  segmen- 
tation des  cellules. 

A  côté  de  la  génération  des  cellules  par  les  vésicules  fausses  va- 
cuoles se  place  un  autre  mode,  qui  est  dû  à  la  production  de  vacuoles 
véritables.  Le  voici.  Pendant  l'extension  des  jeunes  cellules,  le  con- 
tenu demi-liquide  (dit  protoplasma  )  qui  les  remplit,  ne  pouvant 
suivre  cette  extension,  reste  en  partie  adhérent  au  pourtour  de  la 
cellule,  et  se  retire  sur  un  ou  plusieurs  points  de  celle-ci.  11  en  ré- 
sulte souvent  deux  ou  plusieurs  vacuoles  qui  s'étendent  à  mesure 
que  la  cellule  grandit  ;  elles  sont  séparées  par  des  amas  ou  des 
cloisons  de  protoplasma  plus  ou  moins  épaisses,  qui  produisent  les 
membranes  qui  doivent  diviser  la  cellule  primitive.  Si  la  couche  de 
ce  plasma  partageant  la  cellule  en  deux  parties  est  mince,  une 
seule  membrane  transversale  est  formée.Cette  membrane  se  dédouble 
plus  tard.  Si  la  couche  transversale  de  protoplasma  est  trés-épaisse, 
une  membrane  est  produite  à  chaque  face  de  cette  couche  proto- 
plasmique.  Ce  qui  de  ce  dernier  liquide  reste  entre  ces  deux  mem- 
branes de  cellulose  est  peu  à  peu  résorbé  avec  les  parties  corres- 
pondantes des  membranes  latérales  de  la  cellule  mère,  laissant 
ainsi  en  liberté  les  nouvelles  cellules.  Ces  faits  sont  observables 
dans  le  Joli f fia  af ricana,  etc.  (Voy.  Trécul,  S'i/r  les  formations  i«e- 
siculaires  dans  les  cellules  végétales,  xnAnn.  des  Sciences  nat,  1858.) 

912.  La  reproduction  des  cellules  une  fois  nées,  amenant  leur 
multiplication  par  scission  ou  segmentation,  a  lieu  de  la  manière 
suivante.  On  voit  peu  ù  peu  dans  le  contenu  de  telle  ou  telle  cellule 
apparaître  deux,  ou  rarement  quatre  noyaux,  sous  forme  d'une 
petite  masse  granuleuse  ou  au  contraire  transparente,  à  contoui*s 
généralement  limités  d'une  manière  nette,  quoiqu'ils  soient  sou- 
vent Irès-pàles,  ou  quelquefois  masqués  par  les  granulations  voi- 
sines. Un  peu  après  l'apparition  de  chaque  noyau,  autour  de  chacun 
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d'eux  s'amasse  une  portion  du  contenu  granuleux.  En  même 
temps,  un  sillon  plus  transparent  cpie  le  reste  de  la  masse  sépare 
chacune  de  ces  accumulations  granuleuses.  La  formation  de  cet  in- 
tervalle plus  clair  ayant  Taspect  d*un  sillon  résulte  de  ce  que  les 
granulations  concentrées  autour  du  noyau  laissent  entre  chacun 
des  amas  qu'elles  forment  une  porlion  du  liquide  qui  les  tient  en 
suspension,  presque  dépourvue  de  particules  solides. 

C'est  aussi  par  cette  segmentation  qu'on  voit  s'individualiser  en 
cellules  la  vésicule  préembr\  onnairc  et  le  filet  suspenseur  des  pha- 
nérogames, le  contenu  des  sporanges  des  cryptogames,  de  leurs 
anthéridies,  ainsi  que  des  vésicules  mères  des  grains  de  pollen. 
Au  sillon  apparu  en  même  temps  entre  les  deux  ou  quatre  amas 
granuleux  ci-dessus  succède  une  mince  cloison  de  cellulose  qui  se 
produit  de  toutes  pièces  ;  d'abord  commune  aux  deux  amas,  elle  est 
adhérente  et  confondue  par  sa  circonférence  avec  la  paroi  delà 
cellule  mère ,  dont  Tutricule  primitif  azoté  s'est  résorbé  à  ce 
niveau  en  même  temps  que  se  formait  le  sillon,  résorption  qui  peut 
simuler  un  étranglement  de  cet  utricule.  La  mince  cloison  de 
cellulose  dont  nous  avons  parlé,  qui  remplace  le  sillon  et  s'inter- 
pose entre  les  deux  portions  d'utricules  primordiaux  nouvellement 
produits  (reproduction  par  scission  ou  cloisonnement)  à  la  surface 
des  deux  sphères  granuleuses  contiguês,  est  d'abord  simple  et  com- 
mune aux  deux  nouvelles  cellules  ;  mais  peu  à  peu  la  paroi  de  la 
cellule  mère  s'étrangle  au  niveau  de  la  cloison  nouvelle,  de  ma- 
nière à  amener  ici  une  formation  de  méats  intercellulaires.  Sou- 
vent le  phénomène  se  borne  là,  et  la  cloison  reste  commune  aux 
deux  cellules  nouvelles.  Alors  elles  ne  peuvent  être  isolées  de 
toutes  parts,  séparées  l'une  de  l'autre;  ou  bien  une  ligne  placée  au 
milieu  de  la  cloison  indique  sa  division  en  deux  feuillets;  dans  ce 
cas,  on  peut  isoler  tout  à  fait  chaque  cellule  de  ses  voisines. 

Des  phénomènes  entièrement  semblables  s'observent  aussi  sur 
la  longueur  ou  à  l'extrémité  des  cellules  pileuses,  etc.,  de  beau- 
coup de  plantes.  Sur  les  phanérogames  adultes  ou  non,  les  cellules 
ligneuses  qui  amènent  la  formation  des  couches,  des  faisceaux  fi- 
breux, etc.,  sont  également  engendrées  par  des  cellules  qui  se  di- 
visent en  plusieurs  autres. 

Les  cellules  corticales  les  plus  internes  s'étendent  horizontale- 
ment el  se  divisent  par  des  cloisons  verticales,  de  manière  à  former 
des  tiriee numUHml^^       (^rectangulaires  (reproduction  me- 

Bl).Ces  dernières,  d'abord 
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intimement  unies  entre  elles,  s'isolent  peu  a  peu,  et  s'allongent 
alors  en  pointe  par  leurs  extrémités. 

A  laide  du  mirroi^cope  on  suit  très-bien  la  di\ision  des  cellules 
on  deux  autres  dans  les  algues  filiformes  i\  Jon«:ues  cellules  (Spiro 
f^^res.  Cladopliores  et  Coufeivest.  On  choisira  surtout  avec  aTantage. 
d'après  Prin^'sheim  \  les  rameaux  les  plus  jeunes' des  Cladophores, 
parce  que  le  pliéiionk-ne  >*y  produit  plus  fréquenunent  et  d'une  ma- 
nière plus  réj^ulière  que  dans  les  autres  branches.  Là,  comme  dans 
les  Conférées,  on  ne  voit  pas  de  noyaux  cellulaires;  on  cherchera 
donc,  pour  suivie  la  division,  des  cellules  présentant  dans  le  mi- 
lieu de  leur  lon^fueur  un  certain  ètrunglement  du  contenu   ver- 
dâtre.  Quand  on  place  au  foyer  du  microscope  la  surface  de  telles 
cellules,  on  reconnaît,  h  l'endroit  indiqué,  une  ligne  transversale 
mince  a  double  contour;  elle  manque  au  milieu  de  l'étranglement , 
i:'esl-à-dire  qu'elle  ne  représente  que  le  commencement  de  la  paroi 
de  H*{  a  ration  qui  doit  se  former.  Quand  on  prend  soin  d'entretenir 
Tcau  sur  le  verre  et  qu'on  attache  soigneusement  la  préparation 
sur  la  tablt\  on  peut  observer  de  quart  d'heure  eu  quart  d'heure 
lespro<:rès  de  l'étranglement;  la  paroi  de  séparation  s'avance  peu 
à  p<.*u  jusqu'à  séparer  d'une  manière  complète  le  contenu  de  la  cel- 
lule mèr«*  en  deux  moitiés.  Pour  faire  une  étude  aussi  complète 
que  possible  du  phénomène,  on  commence  par  dessiner  de  temps  en 
temps  ce  qu'on  voit,  avec  la  chambre  claire  ou  non,  en  ayant  soin  de 
noter  l'époque  précise  où  l'observation  est  faite  ;  on  soumet  ensuite 
une  préparation  dans  chacun  de  ces  états  de  division  aux  réactils 
chimiques.  On  emploiera  particulièrement  pour  cela  bs  dissolu- 
tions étendues  de  sucre  ou  de  sel  de  cuisine.  Ces  substances  sépa- 
rent de  la  paroi  cellulaire  la   couche  du   protoplasina  ;  alors  la 
cloison  de  séparation,  encore  incomplète,  sera  libre  et  dress4'»e 
comme  une  lame  extrêmement  délicate  au  centre  de  la  cellule. 
Piniploii^-t-on.  au  contraire,  de  l'aride  acétique,  il  se  produit  aus- 
sitôt une  contraction  de  la  couche  extérieure  en  même  temps  qu'une 
dissolution  de  la  jeune  paroi. 

Dans  les  Spirogyies  on  rencontre  un  phénomène  non  moins  inté- 
ressant. Dans  le  milieu  de  chaque  cellule  se  trouve  un  noyau  en- 
touré d'une  zone  de  protoplasma  contre  laquelle  il  envoie  un  cou- 
rant. 11  se  divise  en  deux  moitiés  (|ui  s'éloignent  lentement  l'une  de 
rfiutre.  Quand  on  trouve  dans  une  cellule  de  Spirogyre  un  noyau 

•  PrinpidiPini.  Sirurfnrr  et  fnrmni'um  tfc*  rcUulrn  rrgr/n1*'x.  Berlin.  l>^5i. 


EXAUEN  DE  LA  REPRODUCTION  DES  CELLULES.  891 

qui  semble  se  dédoubler,  on  peut  être  sûr  que  la  division  de  la  cel- 
lule ne  tardera  pas  à  arriver. 

Avec  les  jeunes  feuilles  de  Mousses  et  d'Hépatiques,  de  même 
avec  les  calices  des  Jungeimanes  en  voie  de  développement,  qui  se 
composent  aussi  d'une  seule  couche  de  cellules,  on  peur  encore 
constater  ce  phénomène,  mais  il  serait  difficile  de  suivre  avec  le 
microscope  les  progrés  de  la  division  comme  chez  les  Algues  fili- 
formes. Dans  tous  les  points  où  il  se  forme  de  nouvelles  cellules 
végétales,  on  rendra  manifeste  le  procédé  de  division  par  des 
coupes  longitudinales  et  transversales  ;  mais  ici  encore  Tobser^a- 
tion  complète  ne  résultera  que  d'un  ensemble  de  coupes  faites  h 
différentes  époques  de  la  formation. 

On  observe  la  segmentation  dans  la  formation  du  pollen  et 
dans  celle  des  spores  de  cryptogames  supérieurs.  Au  premier  cas 
répondent  les  Malvacées,  Onagrariées,  Liliacées,  le  Gui,  et  la  plu- 
part des  plantes  dont  lo  pollen  n'est  pas  trop  petit,  à  condition  de 
choisir  des  boutons  très-jeunes.  En  faisant  des  sections  transversales 
à  travers  tout  le  bouton,  on  obtient  d'excellentes  coupes  a  travers 
les  anthères,  qui  montrent  souvent  déjà  les  cellules  mères  dans 
différents  étals  de  division  ;  on  doit  du  reste  se  ser>'ir,  pour  les 
isoler,  de  l'aiguille  et  du  microscope  simple.  (Vov.  Schacht,  pages 
105-104.) 


CHAPITRE   V 

De  remploi  da  microecope  pour  l'étude  des  moaveiiieiits  do  contenu 

des  oeUolea  Tégétales. 

915.  Les  procédés  suivis  dans  l'étude  des  phénomènes  delà  gyra- 
tion  des  liquides  dans  les  cellules  des  Cliara  découverts  par  Corli. 
en  1771,  sont  toujours  ceux  que  Le  Raillif  a  fait  connaître  *.  C'est, 
à  peu  de  chose  près,  celui  qu'ont  suivi  Amici,  Dutrochet,  Donné, 
Hobert  Brown,  Schultz,  etc. 


*  Peu  après  Corti,  Fontana  vérifia  sos  observations  ;  eUes  furent  répétées  en- 
suite par  Treviramis  (1811  et  1817),  Gozzi  (1818;  et  Amici  ;  1822).  A pai-dli  publia 
un  travail  étendu  sur  le  môme  sujet,  en  1825.  {Bulletin universel  des  sciences; 
par  Fénusac,  Sciences  naturelles.  Paris  1827,  in-8*,  t.  XI,  [».  25.j.)  Voyez  aussi 
hxspûL  E:qfériemce$  chimiques  et  physiologiques  sur  les  Chara  (ibid.  1827,  in-8*, 
1. 111.  D.  7Â  flt  Mirtfiiit  LebiiUif ,  Observations  sur  In  circulât  ion  des  Chara  (ibid. 
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On  trouvfî  les  Chara  dans  les  étangs  et  eaux  limpides,  et  dans  l^a 
portions  tranquilles  de  l'eau  de  divers  lacs.  Les  étangs  de  Villebuii, 
de  Meudon  et  de  Ville-d*Âvray,  sont  ceux  des  environs  de  Paris  oii 
vont  en  chercher  les  naturalistes. 

Les  espèces  qu'on  trouve  ordinairement  en  France  sont  :  i*  le 
Chara  frafjilia  Desvaux  \Ch,  rulgaris  L.,  hirta  Meyen,  puichella 
Walh.,  etc.j;  2"  Ch.  aspera  Willd.  (Ch.  hispida  Wahlenb.)  ;  5"  Ckarn 
vulgarU  Wallrolh  iCk.  fœtida  \.  Brauu,  decipiens  Desvaus): 
4^  Chara  hispida  L.  \Ch.  tomentosa  Willd.,  spinosa  Rupr.). 

Pour  emporter  la  plante  recueillie,  on  la  met  dans  un  vase  plt?in 
d*eau.  On  choisit  ensuite  les  tiges  les  plus  fortes,  qu'on  met  à  Taise 
dans  une  grande  terrine  remplie  de  Teau  de  l'étang  où  le  Chara 
a  été  recueilli.  11  faut  éviter  de  ployer  les  tiges,  car  les  outre- 
nœuds  froissés  ne  peuvent  servir.  On  peut  couper  quelques  entre- 
nœuds,  et  on  les  suspend  par  un  fil  dans  Teau,  où  ils  continuent 
à  végéter.  Dans  la  saison  chaude,  ce  végétal  se  décompose  facile- 
ment; au  bout  d'une  quinzaine  de  jours,  il  passe  du  vert  au  jaune 
sale,  et  sa  préparation  devient  quelquefois  très-difficile. 

Le  Chara  ne  peut  être  soumis  au  microscope  qu^aprés  avoir  subi 
certaines  préparations.  Il  faut  choisir  un  entre-nonid  bien  vert  et 
ferme,  et  couper  les  verticiiles  en  leur  laissant  environ  \b  à  20  mil- 
limétrés de  longueur.  On  élague  tous  les  petits  jets  et  Ton  plaee 
la  tige  principale  dans  une  petite  cuve  de  verre  pleine  d*ean,  pin- 
cée uu  foyer  sous  un  grossissement  de  50  à  150  diamètres. 

On  enlève  par  lanières,  la  pellicule  superficielle  incrustée  avec* 
la  plus  grande  précaution,  car  la  ujoind^^  blessure  faite  au  tube 
intérieur  arrêterait  la  circulation  h  Tinstant  même.  Lorsqu'on  esl 
parvenu  à  décortiquer  ce  tube,  il  faut  le  racler  légèiement  en  lui 
imprimant  un  mouvement  de  rotation  sur  lui-même.  Cette  npér.i- 
tion  esl  indispensable  pour  débarrasser  le  tube  d'une  couche  ch* 
carbonate  de  chaux  qui  le  recouvre;  on  doit  la  pratiquer  avec  un 
canif  à  fil  couché,  qu'on  dirige  de  gauche  à  droite,  sans  jamais 
racler  en  sens  contraire. 

Le  me/'i/Aa//e  sera  paiTaitcment  dénudé  quand  on  n*apeicevra  plus 
aucun  curps  étranger  avec*  la  loupe.  Le  microscope  fait  aloi-s  dis- 
tinguer des  lignes  parallèles  formées  par  des  globules  verts  régu- 
lièrement espacés,  ainsi  qu'une  ligne  où  ces  globules  manquent 
constamment,  et  que  Le  Baillif  nommait  la  voie  lactée  et  .Agai-dli  la 
liyiie  ou  raie  indifférente. 

On  peut  conserver  cette  préparation  sous  Teau,  mais  au  bout  de 
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cinq  à  six  jours  la  surface  du  tube  se  recouvrira  de  nouveau  de 
cristaux  de  carbonate  calcaire,  qu'on  pourra  enlever  encore,  mais 
avec  beaucoup  plus  de  soin  que  la  première  fois.  On  place  le 
mérithalle  décortiqué  dans  une  petite  cuve  ou  auge  à  fond  de  verre 
pleine  d*eau  et  recouverte  d'une  lame  mince.  Les  variations  de  la 
température,  la  décortication  déjà  ancienne,  et  même  des  ligatures 
pratiquées  sur  le  tube,  n  ont  aucune  influence  sur  la  circulation. 

Si  Ton  examine  Tun  des  courants,  à  droite  ou  à  gauche  de  la 
ligne  médiane,  on  verra  qu'il  suit  toujours  la  même  direction  ; 
mais  si  l'on  place  cette  ligne  de  manière  qu'elle  occupe  exactement 
le  milieu  du  champ  du  microscope,  on  verra  les  molécules  entraî- 
nées dans  un  double  courant  de  droite  à  gauche  et  de  gauche  à 
droite.  Au  moyen  d'une  montre  à  secondes  ou  d'un  pendule,  on 
peut  calculer  le  temps  qu'un  globule  met  à  traverser  le  champ. 

En  prolongeant  l'observation,  il  sera  facile  de  s'assurer  que  les 
granules  flottants  peuvent  passer  d'un  courant  dans  l'autre,  et  ce 
fait  est  important,  car  il  prouve  d'une  manière  évidente  qu'il 
n'existe  pas  de  diaphragme  sur  la  ligne  médiane.  Si  l'on  trempe 
pendalit  un  instant  l'une  des  extrémités  du  tube  dans  de  l'eau  légè- 
rement acidulée  la  gyration  cesse  qu  bout  de  quelques  minutes. 

La  circulation  ordinaire  persiste  pendant  plusieurs  jours  et  ne  se 
ralentil  pas  pendant  la  nuit.  Si  l'on  veut  suivre  la  marche  des  gra- 
nules, il  faut,  suivant  la  méthode  de  Corti,  choisir  un  petit  rejeton 
tenant  encore  à  un  des  verticilles  et  dont  la  surface  est  peu  chargée 
de  carbonate  calcaire,  qui  probablement  ne  s'amasse  que  sur  la 
plante  adulte.  En  observant  ce  petit  rejeton  vers  son  extrémité 
transparente,  on  reconnaîtra  le  mouvement  giratoire,  et  si  l'on 
suit  deux  ou  trois  granules  dans  leur  course,  on  les  verra  se  con- 
tourner à  Textrémité  du  rejeton  et  revenir  dans  le  sens  opposé. 

On  rencontre  quelquefois  dans  un  méri thalle  des  sphères  ou  globes 
en  assez  grand  nombre,  qui  se  meuvent  les  uns  par-dessus  les  au- 
tres, se  dépriment,  prennent  une  forme  ovoïde,  etc.,  selon  la  na- 
ture des  pressions  qu'ils  éprouvent,  et  crèvent  quelquefois  en  mê- 
lant leur  contenu  au  fluide  circulatoire;  plus  tard,  on  voit  de  petits 
jilobes  se  reformer  et  voyager  dans  le  liquide.  Avec  un  bon  éclai- 
rage, on  distingue  nettement  l'épaisseur  de  la  tunique  de  ces  sphè- 
res, ainsi  que  les  granules  qu'elles  renferment. 

Os  derniers  sont  diaphanes,  de  formes  trèiî-varièes,  et  sujets  i\ 
des  traBspoiitioiiB  produites  par  la  compression  et  le  mouvement 
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Si  Ton  suspend  un  tube  de  Chara  dans  Teau  par  une  de  ses  es- 
tréniitcs,  les  sphères  tombent  à  la  partie  inférieure,  et  elles  suivent 
encore  la  même  direction  lorsqu'on  retourne  le  tube.  Ou  peut  exa- 
miner le  phénomène  avec  une  loupe  ordinaire.  Quand  on  veut  ob- 
server isolément  les  sphères,  il  faut  couper  rentre-nœud  qui  les 
contient  et  exprimer  le  fluide  sur  une  lame  de  verre;  alors  les  sphè- 
res se  monti  eut  comme  autant  de  gouttes  parfaitement  di.stim-tes. 

Pour  étudier  la  circulation  sur  de  jeunes  pousses  de  Charn^  on 
en  renferme  une  dans  une  cellule  (p.  2ô5)  sur  un  porte-oi)jot  et 
remplie  d'eau.  La  lamelle  supérieure  est  percée  sur  le  côté  d'uise 
petite  ouverture.  Le  Chara  continue  à  végéter  jusqu'à  ce  qu'il  rem- 
plisse toute  la  cavité.  L'ouverture  de  la  plaque  supérieure  peniiet 
de  renouveler  le  liquide  à  mesure  qu'il  s'évapore.  On  pose  sur  ce 
petit  trou  un  fragment  de  verre  mince  qui  le  ferme  exactement 
et  retarde  l'évaporalion.  (llolland.) 

y  14.  D'après  Schultz,  on  o))serve  la  circulation  de  la  sève 
dans  plusieurs  végétaux,  entre  autres  dans  les  stipules  du  Ficus 
elastica,  en  rendant  ces  stipules  transparentes,  en  enlevant  la  cou- 
che superficielle  qui  laisse  à  nu  une  partie  blanche,  fibreuse,  trans- 
parente, dans  laquelle  on  voit  alors  la  circulation  de  la  sève.  La 
feuille  de  la  Chclidoine  présente  le  même  phénomène  sans  exiger 
autant  de  préparation  ;  il  suffit  de  la  placer  sur  le  porte-objet  et 
de  l'observer  au  >oleil,  mais  on  ne  réussit  pas  toujours. 

Le  Haillif  observa  également  cette  cyclose  dans  le  figuier 
commun.  Pour  ces  expériences,  il  faut  toujours  employer  des  végé- 
taux non  fanés.  Schultz  a  donné  à  le  Baillif  une  liste  des  plantes 
dans  lesc]uelles  il  a  observé  le  plus  facilement  la  marche  de  la  sève. 
Ce  sont  les  :  (.hélidoine  (foliole  du  calice),  Saillis  (feuille),  Pissenlit 
(feuille I,  Alisina  plantago  (plantain  d'eau),  Ficus  elastica  (stipules», 
Kiguier  ordinaire.  Platane,  Stijmles  d'érable.  Mûrier  blanc,  Aloès 
(tige  et  étamiiies),  Angélique,  Iinpératuire  et  presque  toutes  les 
Oinbelliféres  qui  ont  des  surs  colorés,  llryoue  blanche,  Euphorbe 
(moelle),  Asclépiade,  Arroche,  Laitue  ordinaire,  Chiendent,  Tragu. 
pogondes  prés  et  presque  toutes  les  Cliit  oracées.  (Van  Heurck,  dans 
A.  Chevalier,  loc.  cit.,  p.  iOS,  etc.) 

La  Hotalion  ou  circulation  intra-ccllulaire  se  voit  dans  IcD 
poils  des  Œnothcra,  Clarkia,  Tradcscantia,  mais  surtout  dans  les 
yitclia.  On  met  un  morceau  de  Mtella  dans  une  cuvette  de  verre 
ou  dans  un  vt^rre  de  montre,  de  telle  façon  que  le  fragment  de 
plante  présente  quelques  cellules  «Mitiéres  et  soit  légèrement 
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couvert  d'eau.  Eu  examinant  alors  avec  un  grossissement  de  ôU  à 
100  diamètres,  on  verra  un  courant  ascendant  sur  Tune  des  paiois 
de  la  cellule  et  descendant  de  Taulre  (cyclose), 

915.  La  lame  plane,  formée  d'une  seule  couche  de  cellules,  dé- 
poui'vue  d'épiderme,  qui  constitue  le^  feuilles  des  mousses,  p  rmet 
de  c^..stater,  sur  les  mêmes  cellules  (Famitzin)  que,  pendant  lejour, 
les  grains  de  chlorophylle  sont  disséminés  sur  les  laci's  correspon- 
dant à  la  su|)erii('ie  de  la  feuille  qu'on  peut  appeler  les  facea  siipcrli- 
cielles;  que  la  nuit,  au  contraire,  ces  grains  sont  réunis  sur  les  parois 
latérales,  les  fiices  superficielles  en  étant  dépourvues.  Ce  change- 
ment (le  positions  opère  assez  rapidement,  soit  à  la  lumière  solaire, 
soit  à  la  lumière  d'une  lampe.  Les  rayons  bleus  ont  la  même  action 
ipie  la  lumière  blanche,  et,  au  contraire,  sous  rinilucncc  des 
rayons  jaunes,  ainsi  que  Bœlnn  l'a  observé  pour  les  rayons  rouges 
les  grahis  de  chlorophylle  occupent  leur  position  nocturne. 

Les  observations  publiées  en  1801)  par  Borodiiie  étendraient 
l'existence  de  ces  phénomènes  à  diverses  plantes  phanérogames 
sur  lesquelles  les  observations  ont  pu  être  faites  avec  la  même  pré- 
cision que  sur  la  Mousse  étudiée  pai*  Famitzin.  Les  résultats  sont 
les  mêmes  quant  à  Tinfluence  de  l'obscurité  ou  de  la  lumière  sur 
la  position  des  grains  de  chlorophylle.  Ce  n'est  que  dans  les  cellules 
où  les  grains  de  cblorophylle  sont  écnrtés  les  uns  des  autres  <pron 
peut  espérer  observer  cc<  phénomènes,  toutes  les  plantes  à  colora- 
lion  verte  intense  et  à  grains  de  chlorophylle  contigus  ne  parais- 
sant [as  pouvoir  y  donner  lieu.  Famitzin,  comme  H(ehm  dS')?), 
pense,  sans  l'établir  d'une  manière  positive,  que  les  grains  de  chlo- 
rophylle se  meuvent  par  eux-mêmes,  rampent  sur  la  paroi  de  la 
cellule  et  se  répandent  sur  la  partie  la  plus  éclairée,  connue  cer- 
tains animaux  infusoireset  les  Zoospores  se  dirigent  vers  la  lumière. 
Les  observations  de  MM.  Rozc  et  Prilleux,  en  montrant  que,  dans 
ces  Mousses,  les  grains  de  chlorophylle  sont  unis  entre  eux  par  des 
filets  très-ténus  de  protoplasma,  peuvent  faire  penser  que  ces  filets 
sont  la  cause  des  changements  de  position  des  grains  de  chloro- 
phylle; mais  il  ne  faudrait  pas  confondre  ces  changements  de  posi- 
tion de  certains  ëlêmenls  constitutifs  de  la  cellule,  sous  I  influence 
du  passage  de  robscurité  &  la  lumièr»  nn  iIa  la  lumière  à  l'obscu- 
rité, suivis  de  rimmobilitè  i  tes  conditions 
physiques  extérieures  ne  dfl|  "ite  de  cir- 
culalion  intra-celluP"  ur,  sans 
que  la  lumièra  pafi  Hans 
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ces  mouvements  comme  ceux  qui  se  présentent  dans  les  tubes  des 
Chara,  dans  les  cellules  du  Yallisneria  et  du  Nayas,  dans  les  cellules 
des  poils  corollins,  etc.,  des  grains  de  chlorophylle  peuvent  être 
entraînés  par  le  courant  général  du  suc  cellulaire,  ou  dans  les  tra- 
jets particuliers  du  protoplasma,  mais  ils  n'occupent  pas  de  posi- 
tion fixe  diurne  et  nocturne. 


CHAPITRE  VI 


De  l'emploi  da  mIcTrosoope  dans  l*étiufo  des 

des  mousses  et  des 


916.  L*étude  de  la  structure  des  souches,  des  pédoncules  ou  pé- 
tioles, des  organes  foliacés,  se  fait  sur  des  coupes  qu'on  exécute  de 
la  même  manière  que  celles  des  organes  correspondants  des  plantes 
phanérogames. 

On  fera  en  sorte  que  ces  coupes  portent  sur  les  sores  et  autres 
organes  renfermant  les  spores  des  fougères,  sur  les  fruits  capsu- 
laircs  des  équisétacées.  Les  spores  de  ces  organes  arrivés  à  maturité 
s*étudient  en  suivant  les  procédés  indiqués  plus  haut  d*unc  manière 

générale  (p.  831)  et  pour  les  grains  de  pollen 
en  particulier. 

Sur  les  Marchantiaj  les  Lycopodium,  Marsi^ 
lea,  Pilularia^  Salvinia  et  Isoëtes^  le  contenu 
des  spores  se  segmente  à  Tintérieur  de  celles- 
ci,  de  Iclle  sorte  que  le  prothallium  se  déve- 
loppe jusqirà  un  certain  degré  dans  l'intérieur 
de  la  spore,  où*  il  forme  un  tissu  parcnehy- 
mateux  qui  sort  de  celle-ci  par  rupture  de  sa 
tunique  extérieure  ou  épispoie  (fig.  76). 

On  appelle  jn'oembryon ,  prothallium  ou 
pseudocotylédon  y  l'expansion  foliacée,  oblon- 
gue,  spfitulée,  etc.,  qui  résulte  de  la  première 
génération  de  cellules  à  Inquelle  donne  lieu 
la  germination  des  spores  de  la  plupart  des 
acotylédones  acrogénes  (Fougères,  Mousses, 
Hépatiques,  Kquisétacées,  Lycopodiacées,  Rhizocarpéos.) 
On  peut  suivre  la  germination  des  Fougères,  etc.,  en  les  semant 


Kit:.  i7«:. 


*  riocinliryon  \pr)  <l*iin  .Upicnium.  x.  S|K)re i;orm<'e.  /*.  Filamnil  de  mM'cliiim  pro- 
•luit  du  cùtù  (ipposv  à  celui  où  s'est  foitné  le  procmhryon.  (HoriuGisler.) 
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sur  de  la  tourbe  humide  que  Ton  met  dans  un  plat  recouvert  d*une 
lame  de  verre.  Si  l*on  a  besoin  de  maintenir  ces  spores  dans  un 
lieu  ombragé  et  frais,  on  les  voit  germer  ordinairement  au  bout  de 
trois  ou  quatre  semaines  ;  l'apparition  d*une  légère  couche  ver- 
dâtre  sur  la  tourbe  est  le  premier  indice  de  leur  germination.  La 
meilleure  manière  de  faire  cette  expérience  consiste  A  répandre 
sur  la  tourbe  quelques  morceaux  de  fronde  fraîche  ortant  des 
fruits  ;  en  semant  des  spores  desséchés,  on  s  exposerait  à  ne  pas 
avoir  de  germination.  En  enlevant  avec  soin  un  petit  morceau  de 
la  couche  verte,  et  le  lavant  avec  de  Teau  sur  le  porte-objet,  on 
peut  étudier  très-facilement  les  premiers  degrés  de  la  germination 
et  constater  la  formation  des  Anlhéridies  (voy.  p.  860)  sur  les  pro- 
embryons très-jeunes.  L*anthéridie  est  Torganc  mâle  de  tous  les 
cryptogames ,  moins  les  algues  les  plus  simples,  les  champignons 
élevés  el  les  lichens.  Tantôt  il  se  développe  sur  la  plante  adulte 
(algues,  rhizocarpées,  etc.),  tantôt  sur  le  prothallium  ou  proeni- 
bryon  (hépatiques,  mousses,  fougères,  équisétacées,  etc.),  qui,  pro- 
venant de  la  germination  des  spores,  donne  naissance  ensuite  aux 
Archég(mes(^^,  277),  d*oii  naîtront  après  la  fécondation  les  individus 
qui  doivent  porter  les  spores.  L'anthéridie  précède  Tapparition  des 
archégones,  et  c'est  dans  sa  cavité,  aux  dépens  de  son  contenu,  que 
naissent  des  cellules  dont  chacune  produit  un  spermatozoïde  des 
cryptogrames  ;  ceux-ci,  devenus  libres  par  rupture  ou  liquéfaction 
de  la  cellule,  s'échappent  par  rupture  de  YAnthéridie,  Cet  organe 
est  généralement  ovoïde  ou  sphérique,  à  paroi  transparente  et  ho- 
mogène. Quelquefois,  comme  dans  quelques  algues,  il  est  repré- 
senté par  certaines  cellules  du  parenchyme,  sans  changement  de  la 
forme  ordinaire.  Son  volume  et  sa  situation  varient  selon  les  ordres 
des  plantes  ;  il  peut  ou  non  être  protégé  d  une  enveloppe  de  tissu 
cellulaire  ou  de  filaments  paraphysaires  dans  les  algues.  Lorsque 
le  proembryon,  a  pris  quelque,  développement,  on  aperçoit  des 
anthéridies  (fig.  278)  nombreuses,  non  pédiculées,  puis  des  sortes 
de  bourrelets  qui  portent  à  leur  partie  inférieure  les  organes  fe- 
melles {Archégones)  ;  ces  derniers  organes  ressemblent  assez  bien 
au  pistil  des  mousses,  mais  ils  sont  plus  courts  (fig.  277).  En  fai- 
sant des  coupes  longitudinales,  à  main  libre,  ou  entre  la  moelle  de 
sureau,  au  travers  du  proembryon,  on  acquiert  des  notions  précises 
sur  le  développement  de  cet  organe.  Les  anthéridies,  lorsqu'elles 
sont  mûres,  éclatent  souvent  dans  l'eau  du  porte-objet,  et  laisseni 
échapper  un  à  un  leurs  spermatozoïdes;  ceux-ci  présentent  une 

G.  Roii5.  —  Microscope.  57 
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Structure  particulière  et  ealraioent  souTeiil  après  eus  la  cellule  dans 
laquelle  ils  sont  nés.  Pour  les  voir  nettement,  il  est  bon  de  les  tuer, 
en  versant  une  goutte  d*une  dissolution  faible  d'iode.  Par  la  dessic- 
cation, ils  perdent  leur  forme  primitive;  cependant  leurs  cils  sont 
alors  plus  visibles  que  jamais. 
917.  Quant  au  développement  du  germe  dans  rarchégoae  (hic- 


Fin.  *;■  ■■  fis-  *™  ■■ 

lilîé,  on  peut  le  suivre  au  moyen  de  coupes  longitudinales  et  trans- 
versales. Le  cône  de  végétation  de  l'axe  du  germe  ne  s'élève  pas; 
il  produit,  au  contraire,  en  avant, une  feuille  ijue  suit  hicntAt après 
une  racine; avec  la  deuxième  feuille  apparaît  la  seconde  racine,  et 
ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  plus  tard  le  proembrjon  se  desséclie 
et  rende  la  jeune  plante  indépendante.  (Schncht,  p.  183-189.) 

918.  Les  organes  mâles  (Anthériiliex)  des  mousses  et  des  hépati- 
ques sont  des  corps  tanl<>t  globuleux,  tanl<U  cylindriques,  portés  sur 
un  pied  plus  ou  moins  long;  ils  sont  formés  le  plus  souvent  par  une 
seule  couche  de  cellules  qui  développent  dans  leur  intérieur  un 
très-grand  nombre  d'autres  cellules  très-petites  et  globuleuses; 
puis,  ranlhéridie  se  rompant  à  sa  pointe,  telles-ci  sont  lancées  au 
rlehors,  et  chacune  émel  un  spermatozoïde  que  l'on  voit  se  dèballrc 
avei;  agitation  dans  l'eau  du  porlc-objcl.  Quant  à  la  vésicule  ger- 
ininativc  qui  a  été  fécondée,  elle  donne  naissance  à  un  fruit  pédon- 
cule, sa  partie  inférieure  s'aliongoanl  en  forme  de  lige;  puis,  le 
col  du  pistil  se  desséche,  tandis  que  sa  base  s'accroît  de  manière  à 
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former  une  enveloppe  protectrice  pour  le  jeune  fruit,  une  sorte  de 
coifle.  Dans  les  hépathiques,  cette  coiffe  n'est  déchirée  qu*à  Tépo- 
que  de  la  maturité  du  fruit,  par  suite  de  rallongement  subit  de  la 
tige  de  ce  fruit  ;  dans  les  mousses  à  feuilles,  au  contraire,  elle  se 
détruit  de  bonne  heure  et  est  emportée,  comme  une  sorte  de  coiffe 
parle  fruit,  dont  la  tige  s'est  allongée  progressivement,  ce  qui  est 
très-visible  dans  le  PolyUirictim. 

9i9.  Dans  les  mousses  à  feuilles,  on  doit  commencer  par  observer 
la  disposition  des  cellules  à  spores,  qui  sont  rangées  circulairement 
autour  d'une  colonne  parenchymateuse  centrale  (columelle),  et  le 
mode  de  formation  de  la  paroi  de  la  capsule,  paroi  dont  Tépiderme 
contient  des  stomates.  (Dans  les  Hépatiques,  TÂnthoceros  présente 
aussi  une  columelle  et  des  stomates  sur  Tépidermc.)  C'est  d'après 
la  forme  de  la  capsule  et  de  son  couvercle,  et  d'après  l'absence  ou 
la  présence  d'une  colerctte  que  l'on  peut  distinguer  les  espèces  ; 
cette  colerelte  tantôt  simple,  tantôt  double  se  compose  de  cellules 
en  forme  de  dents  qui  se  dressent  à  l'ouverture  de  la  capsule.  Des 
coupes  longitudinales  et  transversales,  faites  soit  à  main  libre,  soit 
entre  la  moelle  de  su- 
reau, à  différentes  pé- 
riodes du  développe-  oi*:^^^^  w»«a      j 

ment  de  la  plante,  per- 
mettent de  se  rendre 
compte  de  toutes  les 
particularitésanatomi- 
ques  dufruit.(Schacht, 
p.  185.) 

On  peut  sui\Te  la 
germination  des  mousses  (fig.  279)  à  feuilles  et  des  hépati- 
ques en  les  semant  sur  le  sable  mouillé,  recouvert  d'une  clo- 
che, dans  un  lieu  modérément  chaud  et  convenablement  om- 
bragé. Dans  les  mousses,  il  sort  de  la  spore  un  fil  cellulaire, 
tubuleux  (mycélium),  et  sur  ce  fil  naissent  çà  et  là  des  bourgeons 
qui  constituent  de  jeunes  tiges.  Dans  les  Sphagnum,  ce  pro- 
embryon est  aplati;  dans  les  Hépatiques,  il  prend  diflérentes  formes 
plus  ou  moins  irréguliéres.  Dans  le  Biasia^  on  voit  se  développer 
sur  ce  proembryon  des  organes  dont  la  signification  n'est  pas  connue. 

*  Gennination  d'une  muuffe  {Funaria  hygrometrica  Hcdw.).  <■  Spore  dont  la  seg- 
mentation successive  a  donné  lieu  à  la  formation  d'un  prolhallium  filamenteux  (pr).  a. 
La  jeune  plante  naissant  sur  le  prothallium.  r.  Mycélium  radiculaire.  (D'après  Schimper.) 
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On  essayera  laction  de  l*acide  sulfurique  concentré  sur  les 
spores,  et  on  peut  y  faire  des  coupes  transversales  minces  par  le 
procédé  qui  a  été  indiqué  à  la  page  851.  (Schacht,  p.  i8C.) 

Dans  les  Marchantia,  en  comprimant  latéralement  les  scutellcs 
mâles,  on  peut  se  procurer  des  spermatozoïdes  mobiles  avec  la 
plus  grande  facilité  :  il  en  jaillit  un  liquide  ressemblant  à  du  laît, 
dans  lequel  les  spermatozoïdes  se  trouvent  par  milliers.  Si  on  laisse 
cette  substance  se  dessécher  lentement,  sur  le  verre  du  microscope, 
à  l'abri  de  la  poussière,  on  reconnaît  très-aisément  la  présence  de 
filaments  très-déliés  qui  d'ailleurs  peuvent  très-bien  se  conserver. 
En  laissant  ainsi  le  liquide  se  dessécher  peu  à  peu,  on  verra  que« 
parmi  les  spermatozoïdes,  les  uns  s'allongent  (Pellia  )  tandis  que 
les  autres  s'enroulent,  et,  au  point  le  plus  épais  de  leur  corps,  on 
reconnaîtra  la  présence  tantôt  de  deux  cils,  tantôt  d'un  seul.  La  dis- 
solution d'iode,  l'alcool,  et  tous  les  autres  réactifs  qui  agissent 
sur  les  matières  albuminoîdes,  arrêtent  immédiatement  le  mou- 
vement des  spermatozoïdes;  au  contraire,  ils  résistent  à  une 
dissolution  d'acide  prussiquc  ou  de  strychnine.  Dans  toutes  les 
mousses  à  fronde,  dont  les  organes  mâles  sont  à  l'extrémité  de  pe- 
tits pédoncule:»,  on  peut,  en  pressant  ces  organes  avec  les  doigts  se 
procurer  une  grande  quantité  de  spermatozoïdes.  (Schachl,p.  185.) 


CHAPITRE  Vil 

Emploi  do  mIoroBoope  dans  l'étude  des 

ART.    I.    —    EXAME.N    DE   Ll    STRCCTOKE    DES   CHAMPIGNONS    E^    GÉ2IÉIUI.. 

920.  Le  système  végétatif  des  champignons  est  uniquement  repré- 
senté par  des  filaments  d'abord  simples,  puis  ramifiés,  dont  chacun 
est  composé  par  une  seule  cellule  allongée,  ou  rarement  par  plu- 
sieurs cellules  placées  bout  A  bout,  alors  les  filaments  sont  cloison- 
nés. C'est  ce  qu'on  appelle  le  Jlf?/cf7ft/m.  Les  espèces  de  champignons 
uni-cellulaires,  si  on  les  regarde  comme  des  espèces  distinctes, 
telles  que  divers  Torulacés,  manquent  de  mycélium. 

Le  mycélium  peut  présenter  différents  aspects  selon  les  disposi* 
lions  prises  par  les  cellules  filamenteuses  qui  le  forment. 

Les  champignons  qu'on  trouve  sur  les  animaux  vivants  ne  présen- 
tent que  le  mycélium  nématoîde  ou  filamenteux,  et  le  myoèlium 
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membraneux  (Achorion).  Le  premier  est  formé  seulement  de  fila- 
ments lâchement  entre-croisés.  C^est  le  plus  fréquent  de  tous.  Le 
second  diffère  du  précédent  par  ce  fait  que  les  filaments  sont  plus 
rapprochés  etplusconfondus,et  forment  ainsi  une  sorte  de  membrane 
plus  ou  moins  épaisse.  liC  blanc  de  champignon  des  jardiniers  est 
un  mycélium  de  cette  sorte,  n'ayant  i)as  encore  produit  le  stipe,  etc. 

Les  filaments  qui  composent  le  mycélium  d  une  même  espèce 
peuvent  présenter  des  aspects  divers  scion  les  conditions  d*humidité, 
de  sécheresse,  ou  de  lumière,  dans  lesquelles  ils  se  sont  développés. 
Souvent  on  les  a  pris  pour  des  espèces  différentes  de  moisissures; 
mais  il  faut  savoir  qu'en  raison  de  ces  variations  sous  de  faibles  in- 
fluences et  de  la  grande  ressemblance  des  mycéliums  appartenantà 
des  types  très-différents,  on  ne  peut  pas  se  baser  sur  son  examen 
seul  pour  établir  et  distinguer  des  espèces.  Il  faut,  de  toute  néces- 
sité, pour  cela,  faire  Texamen  des  organes  de  la  reproduction  et 
ne  pas  oublier  que  c*est  à  l'état  de  mycélium  plus  souvent  qu'a  la 
période  de  reproduction  qu'on  trouve  la  plupart  des  Champignons 
microscopiques ,  ceux  qui  sont  parasites  surtout.  On  en  trouve 
souvent  des  fragments  parmi  les  corpuscules  des  poussières. 

Le  mycélium  se  prépare  par  simple  étalement  des  légères  pla- 
ques filamenteuses  qu'il  forme.  11  faut  placer  la  goutte  d'eau  qui 
doit  le  recevoir  sur  le  porte-objet  avant  de  les  mettre  dans  ce  li- 
quide. 11  faut  l'étudier  sous  un  grossissement  qui  varie  de  500  à 
500  diamètres. 

921 .  Système  reproducteur,  —  Il  se  compose  de  plusieurs  parties 
essentielles.  Ce  sont  :  i**les  spores;  2°  le  réceptacle  avec  ou  sans  pédi- 
cule, et  ses  annexes  ;  5^  des  sfwranges  ou  Uièques,  contenus  ou  non 
dans  un  conceptacle  accompagnés  ou  non  de  cystides,  hasides,  cli- 
nodes.  Plusieurs  des  auteurs  qui  se  sont  occupés  des  Algues  ont 
donné  le  nom  de  conceptacle  à  l'organe  (Sporange)  qui  renferme  les 
spores  de  ces  plantes. 

1°  Les  spores  (sporidies,  sporules,  etc.)  sont  les  corps  reproduc- 
teurs femelles  essentiels  des  champignons.  (V.  p.  858-859.) 

Les  spores  sont  généralement  très-nombreuses  sur  chaque  indi- 
vidu, surtout  chez  les  Champignons,  pouvant  être  comptées  au 
nombre  de  deux,  quatre,  huit,  etc.  chez  les  Algues,  etc.  Elles  sont 
très-souvent  trop  abondantes  dans  les  Champignons  pour  qu'on 
puisse  en  détenniner  la  quantité,  lors  même  qu'on  en  peut  compter 
une  seule  série  ou  plusieurs  séries  disposées  en  chapelet,  etc. 

Les  spores  sont  situées  àiveciemeni  sur  les  réceptacles,  soit  nues, 
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soit  par  l'intermédiaire  des  basidet  et  clinode»,  ou  renfermées  dans 
l'organe  particulier  appelé  «;«r(i«(/c. ou  thèt}ue,  qui  est  lui-mèmp 
rontenu  parfois  dans  un  concqytacie. 

Los  spores  s-ont  des  corpuscules  toujours  eilrémeraent  petits 
{fig.  280).  Leurs  dimensions  varient,  suivant  les  espèces,  outre  qua- 
tre à  cinq  niilliiimes  de  inîtliiiiètrc  et  quelques  centièmes.  Ce  petit 
volume  rond  compte  de  l'introduction  des  spores  dans  toutes  les 
cavités  naturelles  des  animaux  ',  dans  des  plis  de  la  peau,  dans  les 


tissures  do  l'écorce  di?s  plantes  ;  partout,  en  un  mot,  où  peut  péné. 
ircr  la  poussière.  On  les  voit,  souvent  en  grand  nombre  dans  les 
pri^parations  faites  comme  il  vient  d'être  dit.  Elles  sont  souvent  trop 
petites  pour  cpie  des  coupes  puissent  en  être  faites. 

I.a  forme  des  spores  est  gt^iiêrulement  ovoîdale  ou  spliérique.'  Elle 

•  Ch.  Roliiti,  ma,  tiat.  dt»  rfgftnux  paratUn.  l'mis,  1859,  p.  3G1.  H.  K. 
l'nuclict  «1  a  Iroiivi.'  rvgc  il'aulrus  luirltuiitRii  de  la  poussière  jiis<|iic  dans  Itv 
(-avi[i:s  nrTiraiiin;  ik^  us  ikg  oiscuix  (IS!i9-lflti4]. 

•  FraftnKMitn  de  pellicule  ilu  mutniiH  lu  Iruitii'inp  jniir  i  3fi(l  JianiKlns,  enlreinl>lûi 
lie  rRlIulra  il 'c|ill hélium  imbriiinùcB.  cnnTi-Hes  il»  *|>om  rondes  ou  oïhIh  et  de  tubes 
du  chsiupUiinu  dil  OUimm  nfUcsmi.  —  ii.  i'i-liiit«s  d'qdlhjliiiiii.  b.  b.  S|wi«t  iMlée  du 
iV'UMlni  IhiuI  t  hnil.  Klln  uni  de  0.001  A  0.nir>  du  diainrlre.  J.  Fil«Dienlji  rjljrKlhi|ii«i 
tnlmldii,  lIuIkhiii^  Bïtnt  U.INU  de  laniF.  >  ur  U.OUl  i  U.ViO  de  Innp.  •■.  Leur  eilrvtmd- 
rciifl^.  f.  Ilrnnnnenlii  nvoidrt.  h.  8|iam  •'^^ms^m  hmt  A  iKmt,  j.  Cclliitr  otofilc  let- 
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peut  être  triangulaire  à  angles  arrondis  normalement  ;  dans  quel- 
ques espèces  certaines  spores  (A^ennent  accidentellement  cette  forme 
ou  d'autres  irréguliëres.Beaucoup  ont  leurs  spores  ovoïdes  allongées 
ou  fusiformes.  La  consistance  des  sporQ3  contenues  dans  des  spo- 
ranges est  beaucoup  moindre  qu'à  Tétai  libre;  celles-ci  sont  souvent 
élastiques  et  flexibles  lorsqu'elles  sont  allongées.  Leur  densité  est 
moindre  que  celles  de  l'eau,  et  elles  montent  souvent  à  la  sur- 
face du  liquide  de  la  préparation  ;  comme  elles  sont  très-petitest 
il  en  résulte  aussi  qu'elles  sont  transportées  mécaniquement  d'un 
lieu  à  un  autre  avec  la  plus  grande  facilité. 

Souvent  elles  sont  grises,  brunes,  jaunâtres,  ou  presque  incolo- 
res, si  on  les  observe  à  la  lumière  transmise.  Elles  sont  jaunâtres, 
grises,  vertes,  noires,  ou  d'un  blanc  plus  ou  moins  éclatant  à  la  lu- 
mière réfléchie.  l\  en  est,  comme  celle  du  champignon  de  la  tei- 
gne, etc.,  qui  réfractent  assez  fortement  la  lumière,  ce  qui  fait  pa- 
raître leur  centre  comme  un  point  brillant  ordinairement  jaunâtre. 

La  paroi  de  fongine  des  spores  est  tapissée  d'un  utricule  azoté, 
qui  renferme  un  liquide  tenant  des  granulations  en  suspension. 
Celles-ci  sont  quelquefois  douées  du  mouvement  brownien,  visible 
sous  le  microscope.  On  détermine  Texistence  de  l'utricule  azoté  en 
le  faisant  se  détacher  de  la  paroi  de  fongine  à  l'aide  des  acides  sulfu- 
rique  ou  nitrique  et  de  la  teinture  d'iode,  ainsi  que  sur  les  spores 
coupées  d'après  le  procédé  indiqué  page  831 . 

Les  champignons  les  plus  simples,  tels  que  les  Torulacés,  ne  sont 
représentés  que  par  des  cellules  isolées  ou  disposées  en  chapelet, 
au  nombre  de  deux,  trois  ou  quatre,  etc.  ;  elles  sont  très-analogues 
aux  spores  de  beaucoup  d'espèces  de  champignons  (voy.  p.  858)  ; 
chacune  d'elles  donne  naissance  à  une  cellule  semblable  à  elle,  tan- 
dis que  les  spores  des  champignons  plus  élevés  en  complication, 
donnent  naissance  à  une  cellule  allongée  qui  forme  un  fllament  du 
mycélium  (flg.  280,  ae,  Im). 

2*^  Le  réc6ptor/e  (chapeau,  capitule,  chapiteau)  est  l'organe  sur 
lequel  reposent  les  spores  lorsqu'elles  sont  nues,  soit  directement, 
soit  indirectement.  Elles  sont  alors  flxées  par  l'intermédiaire 
des  BAsiDBs,  dont  les  spicules  ou  stérigmates  (ù^.  282,  f)  portent  nue 
spore,  ou  par  l'intermédiaire  des  clikodfs.  Quand  les  spores  ne  sont 
pas  nues,  le  réceptacle  est  l'organe  qui  porte  le  ou  les  sporanges. 

Dans  un  grand  nombre  d'espèces,  il  est  formé  par  une  cellule  allon- 
gée, qui  quelquefois  se  distingue  à  peine  de  celles  qui  forment  les 
fllaments  du  mycélium  ;  tel  est  le  cas  de  celui  de  I'Oîdium  albicans 
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Ch.  R.  (fig.  280  k).  Dans  ce  cas,  une  seule  spore  ou  plusieurs  dis- 
posées en  chapeiel  terminent  le  réceplAcle.  D'autres  fois,  le  réceptacle 
est  représenté  par  des  lilainents  formés  de  plusieui-s  cellules  dispo- 
sées bout  à  bout  et  dont  celle  qui  est  terminale  présente  un  renfle- 
ment qui  porte  à  sa  surface  les  spores  nues.  Cette  cellule  est  le  ré- 
ceptacle même  ;  les  cellules  qui  le  supportent,  généralement  plus 
larges  que  les  Tdaincnts  du  mycélium,  constituent  le  pédicule. 

liO  réceptacle  a  reçu  le  nom  depEsiDiov  quand  il  est  sec,  mem- 
braneui  et  rempli  d'une  poussière  abondante,  formée  de  spores;  il 
prend  le  nom  de  feuitiiecidw  ou  psRiTHËQDBlorsqu'il  est  coriace  ou 
corii^  renfermant  des  spores  libres  ou  contenues  dans  des  tliéqnes. 
Le  pédicule  (caulû,  pedicelle,  pédotKule,  sttpe,  tronc,  pétiole)  peut 
être  plus  ou  moins  volumineui,  et  est  formé  par  un  tissu  à  cellules 
allongées,  de  dispositions  diverses.  On  les  prépare  aisément  à  l'aide 
de  coupes  longitudinales  et  transversales  aidées  ou  nom  de  la  dîla- 
cération. 

lia  dans  les  Champignons  pourvus  de  stipe  et  dans  les  Lichens 
une  couche  corticale,  mais  les  cellules  qai  la  forment  conservent 
le  type  fdamentcux  des  éléments  de  ces  plantes  ;  bien  que  souvent 
elles  soient  colorées  ou  épaissies  (Tubsr  Bovista).  Pourtant  il  n'est 
pas  rare  de  trouver  le  conceplacle  (  Stilbuh  Buquetii  Hg.  et 
Ch.  It.),  etc.,  tapissé  de  cellules  plus  courtes  et  autrement  colorées 
que  celles  du  stipe,  bien  qu'elles  n'aient  pas  particulièrement  le 
type  des  cellules  d'épidcrme.  D'autrefois  c'est  le  conceptacle  qui 
cal  tapissé  de  cellules  très-petites  qui  ae 
rapprochent  davantage  des  cellules  épider- 
Tmi\ues\{Spbceria,  etc.). 

Le  réceptacle  porté  par  un  pédicule  est 
globuleux  ou  discoïde.  C'est  dans  ces  cir- 
constances qu'on  observe  l'existence  d'un 
conceptacle,  organe  particulier  arrondi  ou 
ovale,  charnu,  coriace  ou  corné,  creux,  et 
s'ouvTanI,  soit  par  rupture  de  sa  paroi  ou 
par  un  pore  terminal  ;  il  renferme  des  spo- 
tig.  Ml  •.  ranges  ou  thèques. 

On  le  préparée  l'aide  de  coupes  minces  faites  dans  différents  sens 
qui  montrent  les  rappnrts  de  ces  cellules  spbéroidales  avec  ou  sans 
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gemmes,  avec  les  cellules  cylindroîdcs  allongées.  (Voy.  p.  S50, 
fig.  257.) 

Le  tporaitge  oa  thèque(rig.iM,t)  est  une  vésicule  distincte,  sépa- 
rable,  globuleuse,  ovoïde  ou  allungëe,  dans  laquelle  les  spores  («} 
simt  contenues  en  nombre  variable.  Les  sporanges  peuvent  ôlreàla 
surface  même  du  réceptacle,  ou  dans  un  conceptacle  quand  le  pre- 
mier en  porte  un. 

Les  b<ûidet(Qg.i%i,  cd)  sont  de  petitscorps  saillants  à  la  surlace 


Fig.  ÎJB  '.  Fig.  ita  ". 

du  réceptacle,  composés  le  plus  souvent  d'une  seule  cellule  arrondie, 
ovoïde  ou  allongée,  qui  porte  à  son  sommet  une  ou  plusieurs  cellules, 
ayant  la  forme  depointes  coniques  [spicuki,  stérigmaies  ;  fig.  383,  c] , 
à  l'extrémité  desquelles  se  développe  une  spore  unique  el  libre  ou 
nue  {d),  c'est-à-dire  non  contenue  dans  un  sporange  ou  thèque. 

Le  clinode  est  un  corps  accessoire,  composé  de  cellules  très-pe- 
tites, allongées,  simples  ou  rameuses,  qui  portent  une  spore  nue  à 
leur  extrémilé  ;  il  se  préï^ente  sous  forme  de  filaments  plus  ou  moins 
longs,  continus  ou  cloisonnés,  naissant  des  cellules  qui  constituent 
le  parenchyme  du  réceptacle. 

Cyslides  et  paraphyies.  —  Sur  le  réceptacle,  entre  les  sporanges, 
les  basides  et  les  clinodes,  ou  sur  leurs  cAtés,  on  observe  très-sou- 
vent des  cellules  saillante  arrondies,  ovales,  quelquefois  fdiformes, 
simples  (fig.  281 ,  p)  ou  rameuses,  aiguës,  obtuses  ou  renllées  à  leur 
exlrèmitë  libre.  Dans  les  Pezizès  el  les  Sphéries  on  les  appelle  des  Pa- 

'  Hjm^nium  «I  Kun  Boui-hjiiaénlal  de  VAmmiUa  bulbota.  —  n.  a,  lILamenls  gréits 
du  parenchyme,  b.  Grande  cellule  cjUadrique.  c.  Cellules  courtes  du  li^su  soui-h). 
ni«ni*].  d.  d,  Baiidei  ■Urile*.  c,  e.  Bandes  tertiles.  f.  SUriKinile.  g.  Fparcs.  (Boudicr.) 

"  Basides  de  l'Amanila  bulbôii.  ayant  nlii  la  cuiison.  ~  a,  a,  Tiuu  «lus-bjnénlal. 
b,  b.  Bitides  rertiles.  e.  e.  SlérigmaM.  d.  ^>on.  (Boudier.) 
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raphyses;  dans  ies  Agarics  les  Bolets,  etc.,  on  les  appelle  Cystides 
(on  les  a  aussi ,  mais  à  tort,  appelées  des  Anihéridies,  car  on  n*y  a 
pas  encore  observé  de  spermatozoïdes,  comme  dans  les  anthéridies 
des  Algues).  Ce  sont  des  organes  végétatifs  accessoires  de  l'appareil 
reproducteur,  mais  dont  les  usages  sont  peu  connus  (fig.  281). 

C'est  a  Taide  de  coupes  minces  observées  sous  des  grossissements 
de  plus  en  plus  forts  que  Ton  étudie  ces  parties  des  champignons 
d'ordre  élevé  (voyez  p.  352  et  830). 

ART.    II.    —    DE    i/eXAMEK    DES  CIIAMPIGKONS  MICROSCOPIQUES 

E.N    PARTICULIER. 

922.  Dans  les  champignons  inférieurs  dont  le  mycélium  se  com- 
pose d*un  entrelacement  irrégulier  de  filaments  cellulaires,  de  my- 
céliums ramifiés,  il  suffira,  pour  l'étudier,  de  débrouiller  ces  fils 
avec  l'aiguille.  Dans  les  champignons  parasites,  au  contraire,  dont 
les  assemblages  filamenteux  se  logent  dans  les  tissus  vivants  d  une 
autre  plante,  on  doit  faire,  dans  la  substance  de  celle-ci,  des  coupes 
transversales  trés-minces,  par  le  procédé  indiqué  à  la  page  830,  et 
observer  si  les  mycéliums  du  champignon  percent  les' parois  des 
cellules  de  la  plante  nourricière,  ou  s'ils  passent  seulement  dans 
les  espaces  intcrcellulaires.  Si  c'est  ce  dernier  cas  qui  se  présente, 
il  sera  souvent  nécessaire  de  faire  disparaître  la  substance  intcr- 
cellulaire,  en  chauffant  la  coupe  transversale  avec  de  la  potasse  ; 
après  cela,  il  est  facile  avec  l'aiguille  de  séparer  les  cellules  du 
parenchyme  sous  le  microscope  simple,  et  Ton  peut  ainsi  dégager 
le  mycélium  de  la  cavité  intcrcellulaire  dans  laquelle  il  était  logé 
(Uredo  Betœ,  et  feuille  de  Betterave).  Quand,  au  contraire,  la 
paroi  des  cellules  est  traversée  parle  fil  du  champignon,  on  peut 
observer  par  l'emploi  de  la  teinture  de  oarmin,  comment  se  fait 
cette  pénétration  :  l'extrémité  de  ces  filaments,  qui  s'applique  sur 
la  paroi  cellulaire,  montre  une  couleur  bien  plus  intense  et  est  or- 
dinairement trés-gonfiée  :  il  se  développe  plus  tard  une  pointe 
amincie  qui  traverse  complètement  la  paroi.  Dans  les  tissus  ligni- 
fiés, les  fils  du  mycélium  passent  à  travers  les  canaux  poreux  : 
ils  peuvent  ne  pas  résorber  ces  parois  lignifiées.  Dans  les  feuilles 
de  Pellia  et  de  Preissia  qui  datent  d'une  année,  dans  les  rhizomes 
Agés  de  Corallorrhiza  et  d*Epipogmm,  ainsi  que  dans  les  vieilles  ra- 
cines de  Unwdorum,  on  trouve  régulièrement  de  semblables  cham- 
pignons. Ajoutons  qu'on  en  rencontre  en<!ore  dans  beaucoup  de 
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putréfactions,  comme  la  pourriture  de  la  pomme  de  terre  à  Thumî^ 
dite,  ou  la  décomposition  semblable  de  la  betlerave  (Schacht, 
p.  166).  Nous  reviendrons  du  reste  sur  ce  fait  dans  la  section  sui- 
vante. 

923.  On  prépare  les  Mucédinées  ou  Moisissures  en  prenant,  à 
Taide  de  pinces  fines  ou  de  la  pointe  d*un  scalpel,  des  parcelles, 
des  touffes  ou  des  taches  que  forment  leurs  filaments;  on  les 
étale  dans  l'eau  pure  ou  légèrement  glycérinée  pour  les  observer 
d'abord  à  un  grossissement  de  50  diamètres  environ,  puis  de  400 
à  500  diamètres.  On  cherchera  à  voir  si,  contre  les  spores,  etc., 
des  moisissures  odorantes,  il  y  a  ou  non  des  gouttelettes  huileuses 
qui  leur  adhèrent. 

On  trouve  ces  cryptogames  sur  les  matières  organiques  animales 
ou  végétales  où  elles  croissent  sous  Tinfluence  de  l'humidité  et 
d'un  commencement  d'altération  de  ces  matières  ;  elles  y  forment 
de  légères  cfflorescences  ou  une  sorte  de  duvel  diversement  coloré 
par  les  spores  qui  se  produisent  à  leur  surface. 

Plusieurs  des  formes  qu*on  avait  rapportées  à  cette  famille  ne 
sont  que  l'état  conidifère  précédant  le  développement  parfait  (voy. 
p.  S.'iS)  d'autres  Champignons,  et  particulièrement  de  certaines 
Hypoxylées.  Ainsi  VÉrysiphe  de  la  vigne,  dans  son  mode  de  repro- 
duction par  conidie,  avait  été  rapporté  au  genre  (Hdium  dont  le 
type  est  une  vraie  Mucôdinée.  Les  Peronospora^  lorsqu'on  ne  con- 
naissait que  leur  fructification  conidienne,  avaient  également  été 
confondus  avec  les  Bolrytis,  véritables  Bfucédinées.  Dans  d'autres 
cas,  les  divers  degrés  de  développement  d  une  même  moisissure 
ont  donné  lieu  à  autant  de  genres  différents. 

Dans  les  deux  grandes  divisions  des  Mucédinées  :  les  unes  pro- 
duisent sur  les  filaments,  nés  du  mycélium,  des  spores  nues  comme 
celles  des  Champignons  basidiosporés  :  ce  sont  les  Mucédinées  exo- 
stporées  ou  les  Botrytidées;  les  autres  donnent  naissance  à  des  spo- 
ranges remplies  de  spores,  comme  chez  les  grands  Champignons 
thécasporés,  ce  sont  les  Mucédinées  endosporées  ou  Mucorées. 

On  peut  citer  comme  exemples  des  premières  les  Pénicillium  et 
les  Aspergillus  qui  présentent  deux  des  formes  les  plus  communes 
des  Moisissures.  Les  Pénicillium  offrent  un  mycélium  rampant  peu 
apparent  d'où  naissent  des  filaments  dressés,  cloisonnés,  se  termi- 
nant en  un  pinceau  de  rameaux  dressés  qui  produisent  à  leur 
extrémité  un  chapelet  de  spores  simples. 

Les  Aspergillus  ressemblent  beaucoup  au  genre  précédent,  mais 
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leurs  filaments  dressés  se  renflent  à  leur  extrémité  en  une  sorte  de 
tête  globuleuse  dont  toute  la  surfaceest  couverte  de  petites  cellules 
qui  produisent  chacune  un  chapelet  de  spores  dont  Tenscmble 
forme  un  capitule  d*uii  vert  bleuâtre. 

Dans  ces  productions  de  spores  en  chapelet,  c'est  toujours  à  la 
base  du  chapelet,  au  contact  de  la  cellule  productrice,  sorte  de  ba- 
slde,  que  se  forment  les  nouvelles  spores  qui  arrivent  à  leur  matu- 
rité vers  l'extrémité  libre  du  chapelet  et  se  détachent  alors. 

Dans  beaucoup  d'autres  genres,  les  spores  se  développent  soli- 
taires à  Textrémité  des  rameaux,  ou  sur  leur  côté  comme  de  petits 
rameaux  épars  ou  verticillés.  Ces  spores  sont  globuleuses,  ellipti- 
ques, fusiformes,  quelcpiefois  arquées,  simples  ou  cloisonnées  et  ne 
semblent  dans  la  plupart  des  cas  que  des  articles  des  filaments  nés 
du  mycélium,  comme  les  conidies  (voy.  page  858)  de  beaucoup  de 
Champignons  supérieurs. 

Dans  les  Mucédinées  endosporées  ou  Mucorées,  les  Mucor  pro- 
prement dits  constituent  une  des  formes  les  plus  communes  des 
Moisissures.  Ici  Textrémité  des  filaments  dressés  se  renfle  en  une 
vésicule  sphérique  séparée  du  filament  lui-même  par  une  cloison. 
Chacun  de  ces  filaments  ressemble  à  une  fine  épingle  surmontée  de 
sa  tête.  Ce  renflement  forme  un  conceptacle  rempli  de  spores  très- 
nombreuses  qui  s'échappent  par  la  rupture  de  la  membrane  très- 
fine  qui  le  constitue. 

Les  Ascophora^  qui  sont  très-voisins  des  Mucor,  en  diftèreiit  en  ce 
que  l'extrémité  du  filament  se  prolonge  en  une  sorte  de  colonne  ou 
de  tête  sphérique  dans  l'intérieur  du  conceptacle  dont  la  membrane 
ouverte  régulièrement  se  rabat  autour  du  pédicelle  et  forme  ainsi 
comme  une  petite  cloche  très-régulière.  Ces  Moisissures,  dont  les 
longs  filaments  dressés  sont  fins  et  flexibles  et  forment  des  gerbes 
élégantes,  se  développent  avec  rapidité  sur  le  pain  humide,  la  colle 
de  farine  et  beaucoup  d'autres  corps,  quand  on  y  a  répandu  les 
spores  recueillies  précédemment. 

D'après  de  liary,  VAspergillus  glaucus  et  VEurotium  herbarum,  si 
différents  par  leurs  organes  reproducteurs,  ne  seraient  que  deux 
états  différents  de  la  même  plante  :  VAspergillus  avec  la  fructifica- 
tion cxosporée  que  nous  avons  indiquée,  VEurotium  développé  dans 
d'autres  conditions  et  présentant  des  peridium  avec  spores  nom- 
breuses, comme  certaines  formes  d*Érysiphe,  D'après  M.  Tulasne, 
VAspergillus  maximus  n'est  qu'une  des  formes  du  Syzygites  mégalo- 
carpus,  opinion  confirmée  par  les  recherches  de  Schacht  et  de  Bary. 
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Les  ferments  (p.  913)  paraissent  dus  au  développement  de  cel- 
lules spéciales  de  certaines  Mucédinées  dont  ils  constituent  l'état 
imparfait  ou  conûfi/dre(p.858).Lateignedu  cuir  chevelu, le  mu^et 
qui  se  montre  sur  la  membrane  muqueuse  de  la  bouche  (fig.  280), 
sont  déterminés  par  le  développement  de  petits  Champignons  ap- 
paitenant  également  au  groupe  des  Moisissures,  etc. 

924.  On  a  observé  des  phénomènes  de  iècondalion  par  copulation, 
sur  plusieurs  Hucor.  Chez  le  Hkizoptts  nigricang,  des  tubes  ram- 
pants, ramiGés  sans  ordre  se  conjuguent;  là  où  deux  de  ces 
tubes  se  rencontrent ,  chacun  d'eui  pousse  vers  l'autre  un  ap- 
pendice d'abord  cylindrique  et  du  même  diamètre  que  les  filaments 
eux-mêmes.  Lps  deux  processus  s'appliquent  fortement  l'un  à  l'autre 
par  leurs  extrémités  :  ils  grandissent,  deviennent  claviformes  et 
constituent  ertsemble  im  corps  fusiforme  posé  en  travers  des  deux 
filaments  conjugués.  Dans  chacune  des  deux  moitiés  de  ce  corps 
s'amasse  un  protoplasma  abondant,  et  l'extrémité  la  plus  large  de 
chacune  d'elle  est  bientôt  isolée  par  la  formation  d'une  cloison.  La 
cloison  solide  résultant  des  deux 
lamelles  que  la  membrane  pri- 
mitive des  clavules  forme  entre 
les  cellules  ainsi  conjuguées  dis- 
parait promptement  tout  entière, 
de  façon  que  les  deux  cellules 
géminées  se  confondent  en  un 
organe  de  multiplication  que  de 
Bar;  désigne  sous  le  nom  de 
2yg<apore.  Celte  Zygospore  gran- 
dit beaucoup;  elle  est  généra- 
lement sphérique  et  un  peu  apla- 
tie à  ses  deux  extrémités;  son 
tégument  fortement  épaissi  est 
formé  de  deux  membranes  ;  son 
contenu  est  un  plasma  granu 
leux  et  huileux. 

Tous  ces  phénomènes  rappel-  '''**  ***  ' 

lent  ceux  qui  se  montrent  chez  les  Algues  de  la  famille  des  Conju- 
guées ;  un  sembable  phénomène  de  copulation  s'observe  dans  le  Syty- 
gUe»  megalocarpttg  et  la  structure  des  Zygospores  y  est  la  même. 


•  Sgivgitei  nugalocarp. 


.,r—  , Jiô»)  en  vuie  de  conjuxaiton t  dlnn  itfiia  {;t 

formitjon  de  (porei  (i.).  (D'après  da  Barj-I 
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C'est  seulement  dans  cette  dernière  plante  qu'on  a  observé  la 
germination  de  ces  zygospores;  si,  après  un  certain  temps  de  re- 
pos, on  les  dépose  sur  un  subslratum  humide,  ils  émettent  un 
tube-germe  à  la  manière  des  spores  à  parois  dures  et  résistantes, 
et  ce  germe,  sans  donner  naissance  à  un  mycélium  proprement 
dit,  se  développe  en  un  arbuscule  branchu  chargé  de  sporanges 
terminaux,  caractéristiques  de  l'espèce. 

925.  Â  la  suite  des  Mucédinées  se  place  la  famille  des  Sapro- 
legniées  qui  s'en  approche  par  son  aspect  extérieur,  mais  qui  en 
diffère  beaucoup  par  son  mode  de  reproduction.  On  réunit  comme 
deux  tribus  d'une  même  famille  les  Saprolegniees  proprement  dites 
et  les  Péronosporées. 

Les  Saprolegniees,  proprement  dites,  sont  des  plantes  filamen- 
teuses incolores,  souvent  parasites,  d'une  structure  très-simple  ; 
elles  forment  dans  la  plupart  des  cas  une  sorte  de  moisissure 
épaisse  rayonnant  dans  tous  les  sens  et  recouvrant  les  organismes 
animaux  et  végétaux  qui  séjournent  dans  l'eau.  Les  individus  isolés 
qui  composent  ces  moisissures  sont  formés  de  cellules  simples, 
allongées  et  ramifiées,  qui  s'implantent  profondément  au  moyen 
d'appendices  radiciilaires  dans  les  tissus  aux  dépens  desquels  ils 
vivent;  ils  ne  contiennent  ni  chlorophylle  ni  amidon. 

Ces  plantes  ont  un  double  mode  de  reproduction  :  l'un,  sans  le 
concoui*s  des  sexes,  s'opère  au  moyen  de  Zoos^tores  :  l'autre  se  fait 
à  l'aide  de  spores  nées  d*une  véritable  fécondation.  Le  Saprolegnia 
ferax  se  trouve  communément  sur  le  corps  des  animaux  noyés,  et 
particulièrement  des  mouches  mortes  flottant  sur  l'eau  qu'il  re- 
couvre d'un  duvet  blancliAtre  ;  il  attaque  même  quelquefois  les 
poissons  vivants.  Si  l'on  jette  quelques  mouches  dans  un  verre 
d'eau,  on  verra  généralement  la  plante  se  développer  au  bout  de 
peu  de  jours.  Le  corps  de  la  mouche  se  recouvre  de  filaments  hya- 
lins qui  rayonnent  autour  d'elle.  Sous  le  mici  oscope,  ces  filaments 
sont  continus,  simples  ou  à  peine  rameux,  et  renferment  de  très- 
petits  granules.  Les  granules  s'accumulent  vers  l'extrémité  supé- 
rieure du  tube  à  laquelle  ils  donnent  une  teinte  grise  un  peu 
rousscUre.  Bientôt  cette  portion  s'isole  du  reste  du  filament  par  seg- 
mentation et  formation  d'un  diaphragme;  puis  la  matière  graiiu* 
leuse  qu'elle  contient  se  segmente  en  petites  niasses  qui  deviennent 
de  plus  en  plus  nettes  et  fhiissent  par  former  autant  de  zoosporcs  ; 
la  condensation  de  la  matière  granuleuse,  la  formation  de  la  cloison, 
le  développement  des  zoospores,  tout  se  passe  souvent  en  moins 
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d'une  heure.  Ces  zoospores  pressés  à  l'intérieur  du  tube,  conunen- 
cent  bientôt  à  s'agiter;  le  tube  qui  présente  à  cette  époque  une  pe- 
tite protubérance  à  son  extrémité  se  crève  à  cet  endroit,  et  les  zoo- 
spores s'échappent  ;  ils  sont  de  forme  turbinée  et  munis  de  deui 
cils;  leurs  mouvements  durent  peu.  La  germination  s'annonce  par 
un  mamelon  qui  s'allonge  peu  à  peu  en  un  tube  semblable  à  ceux 
de  la  plante  mère.  (Pringsheim.)  Les  organes  sexuels  femelles  dési- 
gnés sous  le  nom  d'Oogones  sont  les  extrémités  de  branches  courtes 
qui  se  renflent,  de  manière  à  devenir  sphéroîdales  et  qui  se  rem- 
plissent de  contenu  plastique.  Ce  contenu,  d'abord  uniformément 
granuleux,  ne  tarde  pas  à  se  diviser  en  plusieurs  masses  granu- 
leuses qui  deviendront  autant  de  spores  que  l'on  a  nommées  Oo- 
spores.  La  membrane  du  sporange  ou  de  l'oogone  est  d'ailleurs  mu- 
nie d'un  certain  nombre  de  perforations  ou  plutôt  de  points  amincis. 
Autour  de  cet  organe,  des  ramifications  latérales  faiblement  ren- 
flées Si  leur  extrémité  en  une  ampoule  ovoïde  se  sont  développées.  Â 
Tépoque  où  Ton  commence  à  apercevoir  les  perforations  de  la 
membrane  de  l'oogone,  ces  ampoules,  abondamment  remplies  de 
matière  plastique,  s'isolent  du  reste  du  tube  par  un  diaphragme. 
Ce  sont  dès  lors  des  Anthéridies;  elles  s'appliquent  sur  le  sporange 
et  par  les  perforations  de  ses  parois,  envoient  des  appendices  dé- 
liés qui  pénétrent  dans  son  intérieur,  s'avancent  dans  la  masse  des 
jeunes  spores,  s'ouvrent  et  déversent  leur  contenu.  Ce  contenu  con- 
siste en  corpuscules  séminaux  mâles  extrêmement  petits,  car  ils  n'at- 
teignent pas  4millièmes  de  millimètre,  et  qui,  d'après  Pringsheim, 
sont  mobiles.  Après  la  fécondation,  les  jeunes  spores  s'entourent 
d'une  membrane  solide  et  après  certaines  phases  d'évolution  de- 
viennent des  oospores  ou  organes  reproducteurs  la  perpétuant  en 
effet  après  un  certain  temps  de  repos. 

La  production  des  zoospores  dans  les  Saprolegnia  et  leur  végéta- 
tion dans  l'eau  les  avait  fait  placer  dans  les  Algues,  mais  l'absence 
de  chlorophylle  et  leur  analogie  avec  les  Perono^pora  qui  sont  nette- 
ment des  champignons,  doit  les  faire  ranger  aussi  parmi  les  cham- 
pignons. (Ad.Brongniart,  Revue  descours  scientifiques^  octobre  1860, 
p.  745-745.) 

Nous  reviendrons,  dans  la  section  suivante,  sur  les  Péronospor es ^ 
les  Urédinées,  les  PucdniéeSj  les  Ustilaginées  et  autres  qui  vivent 
sur  les  plantes  cultivées  et  sauvages. 

026.  Notons  seulement  ici  qu'on  prépare»  comme  lesautres  cham- 
pignons microscopiques^  ceux  qui  tiveni  en  pu  m^- 
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maux.  Chez  l'homme  el  les  mamiDÎrëres  ce  sont  les  Trichoj^yloH 


(otMuran^^Malmsten  (cuir  dievclu) ;  T .  gpomloïdes?  Ch.  R.,  T.  ui- 
ceruml  Ch.  R.  (peau  ulcérée),  Microtporum  Autfouint  Gniby  (rolli- 
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cules  pileux)  ;  M,  menlagrophytes  Gli.  R.  (racines  des  poils)  ;  Jf . 
furfur  Ch.  R.  (peau)  ;  Mucor  mucedo  Linné  (dans  une  caverne,  de 
gangrène  pulmonaire)  ;  Achorion  Schosnleinii  Remak  (cuir  chevelu 
et  follicules  pileux)  ;  Aspergilli  specieê  ?  Pacini  et  Hayer,  Aspergil' 
lus  nigricans  Wreden  (conduit  audilif);  Puccinia  favi  Ardslen 
(sur  les  fa  vus);  Oidium  eUbicans  Ch.  \\.  (muguet);  champignon  du 
poumon^  Bennett;  champignon  dans  V écoulement  nasal  de  la 
morvey  etc.  *. 

Sur  les  insectes,  tant  morts  que  vivants,  on  trouve  des  Isaria^ 
des  Sphania^  desStilbum  et  surtout  des  Laboulbenia  (fig.  285), 
tant  sur  les  élytres  des  coléoptères  qu'au  niveau  des  articulations. 

927.  Les  levures  ou  ferments  proprement  dits  du  vin,  de  la 
bière,  du  cidre,  du  levain,  elc,  sont  les  conidies  de  champignons 
dontl'étude  exige  l'emploi  de  grossissements  de  500  àôOO  diamètres. 

Celle  qu'on  rencontre  le  plus  souvent  est  appelée  il/^ueiie /a /evâre 
(Cryptococcus  cerevisiœ,  K.)  et  aussi  Uormiscium  cerevisiœ.  Cham- 
pignon du  ferment^  Torula  cerevisiœ  Turpin  :  Cryptococcus  fermen- 
tnm  Kûtzing.  Beaucoup  d'auleurs  considèrent  le  Mycoderma  cere. 
visiœ  Desmazières  ,  comme  la  même  plante  que  le  Cryptococcus 
cerevisiœ,  mais  c'est  une  espèce  d'un  autre  genre  :  elle  croit  sous 
forme  de  pellicule  formée  de  tubes  ramifiés,  à  la  surface  exposée 
à  Tair  des  masses  du  Cryptococcus  décrit  ici  :  c'est  une  plante  du 
genre  Leptomitus  (Leptomitus  cerevisiœ  Duby).  Ainsi  le  mot  myco- 
derma cerevisiœ  Desmazières  est  synonyme  de  Leptomitus  cej'e- 
visiœHuhy,  et  non  de  Cryptococcus  cerevisiœ  K.  On  voit  ce  végétal 
composé  de  cellules  rondes  ou  ovales,  ayant  O""",©©?  à  0»*,004, 
et  renfermant  ou  non  un  ou  deux  (fig.  162,  p.  611)  corpuscules 
plus  petits  (vesicula  interna  cava  de  Kûtzing),  ressemble  plutôt  à 
une  goutte  graisseuse  qu'à  un  noyau  de  cellule  proprement  dit  ou 
qu'à  une  vésicule.  Ces  cellules  (ou  conidies)  se  multiplient  par  des 
bourgeons  qui  poussent  sur  un  ou  plusieurs  côtés  de  chaque 
cellule  ;  ils  atteignent  bientôt  le  volume  du  corpuscule  primitif. 
Ceux-ci  donnent  d'autres  bourgeons,  d'où  résulte  un  chapelet  de 
cellules  ordinairement  un  peu  allongées,  mais  ne  formant  jamais 
des  liges  cylindriques.  Ce  végétal  se  trouve  dans  bien  des  liquides 
animaux  en  voie  d'arltcration,  que  nous  avons  cités.  Los  cellules  flot- 
tnnt,  ou  formant  des  couches  ou  dépôts  dans  les  liquides  en 
fermenfation  dans  les  fleurs  du  vin  au  contact  de  l'air  présentent  le 

•  Yoy.  Ch.  Robin,  Hiti.  nai.des  végét.  parasiies.  I»aiis.  1853,  in-8Mï.  «6«". 
0.  RoDM.  —  Microscope.  58 
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même  aspect  général,  mais  avec  quelques  différences  de  forme, 
de  volume,  de  pâleur  qui  leur  font  donner  des  noms  spécifiques 
différents  qui  ne  sont  pas  tous  justifiés. 

D*après  M.  Pouchet  (1859-1864)  et  H.  Hoffmann,  les  levures 
longtemps  regardées  comme  des  Algues  sont  des  conidies  des  mu- 
corinées  (v.  p.  908,  909),  et  particulièrement  des  Mycéliums  du 
Pénicillium  glaucum,  du  Mucor  racemosus  et  de  plusieurs  autres 
Champignons  analogues,  qui  se  reproduisent  à  l'état  monocellu- 
laire,  soit  par  gemmation,  soit  par  segmentation  endosporée  (de 
Seynes),  jusqu'à  ce  que  se  rencontrent  les  conditions  nécessaires 
à  leur  évolution  complète. 

Dans  le  vin  tourné,  le  dépôt  ou  la  matière  qui  le  trouble,  quaqd 
elle  n'est  pas  encore  déposée,  se  compose  de  particules  amorphes 
diverses  et  de  beaucoup  de  filaments  fiexueux,  large  de  O'^'^jOGo 
environ,  de  longueur  très-variable,  incolores,  ressemblant  à  ceux 
de  quelques  Hygrocrocis.  On  n*y  trouve  pas  les  cellules  des  levures 
précédentes. 

Des  Trichiacés  oti  Myxomycètes. 

928.  Les  Trichiacés,  désignés  par  beaucoup  de  naturalistes  sous 
le  nom  de  Myxomycètes  de  Myxogastres  et  de  Mycétozoaire ,  sont 
classés  parmi  les  Champignons,  Lycoperdacées.  Leur  mode  de  déve- 
loppement et  de  production  des  spores  les  éloigne  pourtant  de  cette 
famille,  et  à  bien  des  égards  de  tous  les  Champignons.  11  a  fait  pen- 
ser qu'ils  se  rattachaient  au  règne  animal ,  et  ils  ont ,  par  celte 
raison,  été  désignés  par  de  Bary  sous  le  nom  de  Mycétozoaires,  Biais 
les  Trichiacés  sont  néanmoins  plus  analogues  aux  Champignons  qu'à 
aucun  autre  groupe  d'êtres. 

Les  Trichiacés  sont  le  plus  souvent  de  petits  Champignons  gros 
comme  une  tête  d'épingle  dont  les  genres  Thichia,  Stemonites, 
Physarum ,  etc.  ,  peuvent  donner  un  exemple  ;  quelques-uns 
ont  un  plus  grand  volume,  tels  sont  les  Spumaria,  Lycogala^ 
JUtlialium  qui  acquièrent  une  longueur  de  1  à  50  centimètres.  Ils  se 
montrent  d'abord  sous  la  forme  d'une  masse  muqueuse  conmie  une 
gelée,  molle  et  laiteuse. 

A  l'état  de  fructification,  les  Myxomycètes  ne  sont  plus  qne  des 
conceplacles,  des  masses  de  sporanges.  Ils  consistent  en  vésicules 
arrondies  ou  elliptiques,  pèdiciilées  ou  non,  qui  atteignent  de  un 
à  plusieurs  millimètres  de  longueur  ;  parfois  et  plus  rarement,  ils 
consistent  en  tubes  cylindriques  ou  aplatis,  couchés. 
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La  cloison  du  réceptacle  a  quelque  ressemblance  ave(;  une  for- 
mation cellulaire;  elle  montre,  selon  Tindividu  examiné,  des  cou- 
leurs rouge,  brune,  violette,  ou  est  complètement  incolore.  Parfois 
la  cavité  centrale  est  remplie  exclusivement  de  spores  (Licea,  Cri- 
baria);  plus  souvent  elle  contient,  avec  des  spores,  des  tubes  à  pa- 
rois délicates,  appelés  capillilium,  anastomosés  en  forme  de  filet 
qui  s'attachent  aux  parois  de  l'enveloppe. 

Ces  capillitium  ont  pour  but  de  faciliter  la  dissémination  des 
spores  ;  sous  Tinfluencedu  dessécbement,ils  se  redressent,  sortent  du 
conceptacleet  viennent  souvent  former  à  la  surface  un  riche  réseau. 

Les  conceptacles  d^ÂLthalium  (Heurs  de  tan)  acquièrent  de  grandes 
dimensions,  ils  atteignent  une  longueur  de  plus  de  50  centimètres, 
ont  la  forme  d'une  petite  galette. 

L'évolution  des  spores  des  Myxomycètes  ne  ressemble  pas  à  celle 
des  spores  des  Champignons;  il  en  sort  directement  un  petit  corps 
muqueux  de  forme  très-variable,  auquel  poussent  des  cils,  comme 
aux  zoospores,  se  contractant  et  offrant  alors  un  mouvement  de 
reptation  analogue  à  celui  des  Amibes  ;les  cils  disparaissent  bientôt, 
le  corps  s  accroît  en  une  masse  muqueuse  de  plus  en  plus  étendue, 
irrégulière,  que  de  Bary  désigne  sous  le  nom  de  Plasmodium. 

Ainsi,  la  galette  d*jEthaliumj  dit  de  Bary,  n'est  autre  chose, 
qu'un  tissu  formé  par  les  conceptacles  de  Physarum,  mais  entouré 
d'écorce  calcaire.*  Enfin,  les  réceptacles  de  Lycogala  ont  au  dehors 
la  plus  grande  ressemblance  avec  certains  Gastéromycètes. 

Les  spores  des  Myxoinycétes  sont  tantôt  réticulées,  tantôt  par- 
semées de  verrues  comme  celles  des  Truffes,  parfois  aussi  elles 
sont  lisses.  Elles  sont  capables  de  germer  dés  leur  émission,  mais 
elles  peuvent  aussi  être  gardées  pendant  plusieui*s  années  dans  un 
endroit  sec  sans  rien  perdre  de  leurs  propriétés. 

Lorsqu'on  place  une  de  ces  spores  dans  une  goutte  d'ea  ,  ses 
enveloppes  éclatent  et  livrent  passage  à  une  masse  protoplasmatique 
arrondie,  sans  enveloppe,  qui  s'allonge,  se  munit  à  sa  pointe  d'un 
cil  long  et  entre  en  mouvement  ;  c'est  une  zoospoi*c  libre.  A  une 
époque  plus  ou  moins  reculée,  les  petites  masses  de  protoplasma 
ou  zoospores  se  rencontrent,  perdent  leurs  cils  se  fondent  Tune 
dans  Tuutre;  il  en  résulte  un  corps  doué  de  mouvements  sarco- 
diques,  qui  se  fond  avec  un  autre  et  reconstitue  l'état  primitif 
en  évoluant. 
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CHAPITRE  Vlll 

Enploi  da  nioroflcope  dans  TMade  de*  Licsbeiw. 

929.  Les  coupes  du  thalle,  de  la  fronde  et  des  apolhécics  ou 
réceptacle  des  Lichens  se  font,  comme  'celles  des  feuilles  dures  et 
des  tiges  avec  le  rasoir,  soit  à  main  levée,  soit  en  se  servant  de 
l'étau  et  plaçant  Torgane  à  trancher  entre  deux  morceaux  de  moelle 
de  sureau  ou  de  liégc  fm  (Y.  p.  347  et  830). 

La  petitesse  des  cellules  (voy.  plus  haut  fig.  280  p.  859),  Tépais- 
seuretla  cohérence  de  leurs  parois,  la  dureté  et  la  friabilité  de  la 
substance  de  celles-ci  rendent  la  réussite  de  ces  coupes  plus  difficile 
que  celle  de  beaucoup  d*autres  tissus  végétaux.  On  les  examinera 
dans  la  glycérine  ou  le  chlorure  de  calcium,  etc.  Cet  examen  exige 
souvent  Temploi  de  grossissements  de  400  à  500  diamètres. 

Les  coupes  convenablement  pratiquées  montrent  que  les  parois 
de  la  poche  apothéciale  {conceptacie^  hypothecium)  sont  formées  par 
un  tissu  qui  se  distingue  en  général  assez  nettement  de  celui  du 
thalle  sur  lequel  il  repose;  il  est  plus  dense,  formé  de  cellules  plus 
petites,  moins  distinctes,  souvent  colorées.  Parfois  il  comprend 
trois  assises  de  cellules,  et  celles-ci  sont  d'autant  plus  petites 
et  moins  colorées  qu'elles  sont  plus  rapprochées  de  la  cavité. 
L'une  de  ces  trois  assises,  la  plus  profonde,*  est  celle  qui  forme  le 
rebord  si  développé  des  apothécies  des  Yerrucaires.  De  même  que 
le  péridium  de  certains  Gastéromycètcs,  les  parois  des  apothécies 
portent  souvent,  entre  deux  couches  de  cellules,  des  filaments  courts, 
juxtaposés  (filaments  ostiolaires)  destinés  à  aider  à  l'expulsion  des 
spores. 

Sur  toute  la  surface  cellulaire  qui  constitue  Vhypotlœcium  re- 
posent des  cellules  placées  perpendiculairement  ;  elles  constituent 
ce  que  les  lichénographes  appellent  Yhymenium  en  général  ou  tissu 
hyménial  (Lamina  proligerakch.^thecium  Nyl.).Ci'  tissu  est  pénétré 
par  une  substance  gommeuse  ou  mucilagincuse  incolore  et  très-avide 
d'eau  (gélatine  hyméniale)  formée  par  de  la  lichénine.  (Nyuwder.) 
Les  cellules  perpendiculaires  qui  forment  Thymùnium  sont  de 
deux  sortes  et  ont  été  comparées  à  celles  qui  leur  ressemblent  dans 
les  Champignons  thécasporés  ;  les  unes,  colles  qui  consistent  en 
filaments  dressés,  ont  été  appelées  des  paraphyses,  et  celles  qui 
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sont  renflées  et  conliennent  des  spores  ont  reçu  le  nom  de  thèques 
(theccBy  (uci). 

m 

Les  Paraphyses  sont  des  cellules  tubuleuses  d'une  très-grande  té' 
nuité  ;  eiles  sont  assez  souvent  articulées,  rarement  rameuses  ou 
anastomosées  et  formées,  selon  H.  Tulasne,  comme  la  plupart  des 
cellules  végétales,  d'une  enveloppe  externe  cellulosique  et  d'un  utri- 
cule  interne  azoté.  Parfois  elles  sont  réunies  à  la  base  et  ne  devien- 
nent libres  qu'aux  sommets.  Lorsqu'elles  manquent,  comme  dans 
plusieurs  Yerrucaires,  elles  sont  remplacées  par  une  abondante 
substance  mucilagineuse  avec  des  paraphyses  avortées. 

Ces  mêmes  préparations  faites  sur  des  individus  arrivés  à  des 
âges  divers  montrent  que  les  spores  des  Lichens  se  forment  toutes 
dans  l'intérieur  de  ihèquesou  sporanges,  comme  celles  des  Champi- 
gnons thécasporés. 

Elles  ont  une  surface  lisse,  sont  le  plus  souvent  ellipsoïdes,  par- 
fois ovoïdes,  fusiformes,  assez  rarement  sphéroïdes  ;  leur  diamètre 
varie  entra  7/100**  et  4/10(»«*  de  millimètres  en  longueur,  et  2/1000«» 
et  18/iOOO''  en  largeur.  Les  unes  sont  simples,  les  autres  sont  cloi- 
sonnées et  présentent  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  loges , 
celles  qui  sont  longues  et  élargies  ont  même  des  cloisons  transver- 
sales et  longitudinales.  Les  phénomènes  de  germination  montrent 
que  les  éléments  séparés  des  spores  multiples  sont  solidaires  les 
uns  des  autres. 

Le  développement  des  spores  se  fait  comme  celui  des  Champignons 
thécasporés  par  segmentation  du  contenu  granuleux  des  thèques 
qui,  elles-mêmes,  sont  accompagnées  de  paraphyses.  Toutes  les 
spores  se  forment  simultanément  dans  le  même  sporange. 

M.  Tulasne  a  donnné  le  nom  de  stylospores  à  des  propagules  qui 
naissent  isolément  sur  des  styles  ou  supports  cylindriques  simples 
et  peu  allongés.  Ces  petits  corps,  qui  ont  la  propriété  de  germer, 
comme  leurs  analogues  dans  les  Champignons,  sont  contenus  dans 
de  petits  concefitacles  ou  pycnides.  D'après  M.  Tulasne,  les  stylo- 
spores  sont  des  appareils  sporifères,  supplémentaires  des  espèces  sur 
lesquelles  on  les  observe;  les  appareils  dans  lesquels  elles  se  déve- 
loppent sont  parfois  plus  nombreux  que  les  apothécies. 

En  divers  points  de  la  surface  du  thalle  ou  sur  ses  bords,  on 
remarque  souvent  de  petites  élevures,  de  petits  tubercules  à  sommet 
tout  d'abord  bouché.  Ces  petites  élevures  ont  une  cavité  intérieure, 
un  conceptaclc;  elles  constituent  Aes  npermogonies.  Le  conceptacle 
des  spermogonies  représente,  en  éléments  plus  petits,  les  parois  des 
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apothécies,  mais  on  n*y  trouve  pas  de  thèques.  Ces  cellules  mères 
sont  remplacées  par  d'autres  petites  cellules  séparées  ou  réunies, 
droites,  articulées  ou  non,  dont  les  dimensions  ne  varient  guère 
qu'entre  1  et  5  millièmes  de  millimètre,  et  qui  portent  le  nom  de 
stérigmates. 

Au  sommet  de  ces  cellules  il  se  développe,  tantôt  pour  une  seule 
fois,  tantôt  pour  plusieurs  fois  répél  ées  une  petite  protubérance  oblon- 
gue  ouaciculaireàlaquelleM.  Tulasne  a  donnélenomdespemui^te. 
Les  spermaties  les  plus  ténues  ont  1  millième  de  millimètre  de 
longueur,  et  les  plus  grosses  jusqu'à  4  centièmes  de  millimètre. 
Elles  affectent  toutes  les  formes,  excepté  la  forme,  sphérique,  mais 
sont  de  même  forme  sur  chaque  espèce.  Elles  sont  en  nombre  pro- 
digieux dans  l'intérieur  des  spermogonies  et  enveloppées  d'une 
matière  mucilagineuse  hygroscopique  (gélatine  spermatique)  non 
colorée  en  bleu  par  l'iode.  La  poussée  au  dehors  des  spermaties  est 
due  à  l'hygroscopicité  des  parois  du  conc^ptacle.  La  présence  con- 
stante des  spermaties,  leur  ténacité,  leur  nombre  immense,  leur 
voisinage  des  apothécies,  les  font  regarder  comme  des  organes 
fécondants  mâles.  Leur  recherche  doit  être  faite  à  Taide  de  forts 
grossissements.  Il  en  est  de  même  des  particularités  indiquées 
ci-après. 

Les  germinations  des  spores  des  Lichens  réussissent  beaucoup 
mieux  que  celles  des  Champignons  et  ont  pu  être  étudiées  dans  un 
grand  nombre  de  cas.  Le  plus  souvent  elles  émettent  un  tube,  dit 
tube-germe,  qui  s'allonge  plus  ou  moins  en  se  ramifiant.  Les  rami- 
fications enchevêtrées,  forment  un  plexus  plus  ou  moins  serré 
(prothaUium)  sur  lequel  se  développe  une  première  assise  de  cel- 
lules, les  unes  vides,  les  autres  remplies  de  matière  plastique.  Plus 
tard,  d'autres  assises  se  montrent  sur  la  première  et  quelques-unes 
des  cellules  qui  la  composent  se  remplissent  de  matière  verte  *. 

Des  zoospores  ont  été  découvertes  dans  trois  genres  bien  diffé- 
rents de  Lichens,  savoir  :  Physcia,  Cladonia  et  Evemia.  11  paraît  pro- 
bable que  la  présence  de  zoospores  se  constatera  chez  tous  les  au- 
tres Lichens  pourvus  de  chlorophylle.  (Famintzin  et  Boranetzki.) 


•  Voyez  la  thèse  de  concours  de  H.  Bocquillon  :  Dca  organes  reproducteurs 
de»  Champignons  et  des  Lichens.  Paris,  1860,  in-4**,  p.  44  et  suivantes,  conte- 
nant sur  ce  sujet  un  résumé  des  travaux  modernes. 
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CHAPITRE  IX 

AppUoaiiiMi»  du  microscope  à  l'élsde  des 

ART.    I.  —  PRÉPARATION    DES  ALGUES  EN   GÉNÉRAL. 

930.  Les  remarques  faites  plus  haut  (p.  347,  351  et  352)  sur  la 
manière  de  pratiquer  les  coupes  du  tissu  des  champignons,  de  pré- 
parer ceux  qui  sont  filamenteux  s'appliquent  en  tous  points  à  la 
préparation  des  algues.  En  général  même  les  coupes  sont  plus  faci- 
les à  faire  sur  ces  plantes  que  sur  les  autres. 

Les  spermatozoïdes,  les  zoospores,  beaucoup  despores,  les  para- 
physes  exigent  l'emploi  de  forls  grossissements. 

Les  Algues  unicellulaires  se  distinguent  des  champignons 
unicellulaires,  en  ce  que  les  premières  contiennent  de  la  chloro- 
phylle ou  une  substance  analogue  ;  dans  la  plupart  on  trouve  une 
ou  plusieurs  vésicules  colorées.  Les  champignons  ne  renferment  ni 
ces  dernières  ni  de  la  chlorophylle.  Les  Algues  unicellulaires  sont 
colorées  pendant  toute  leur  vie,  et  même  au  moment  de  leur  nais- 
sance. Celles  qui  naissent  par  formation  libre  (Nœgeli)  sont  d'abord 
de  petites  cellules  incolores,  mais  elles  se  colorent  bientôt  et  sont  vi- 
vement colorées  avant  qu'elles  aient  abandonné  la  cellule  mère.  Les 
plus  petites  espèces  peuvent  paraître  incolores  ou  à  peine  teintées 
quand  elles  sont  isolées,  mais  leur  couleur  devient  toujours  évi- 
dente, quand  elles  sont  réunies. 

Le  système  végétatif  (Phy coma,  système  végétatif  en  général  ;  Cau- 
lauma,  tige;  Cœloma,  tube;  Tric^ma,  filament  ;  Phylloma,  ïvonde) 
est  représenté  dans  les  Algues  filamenteuses  microscopiques  par 
des  cellules  (trichoma)  simples  {Enterobryus)  ou  ramifiées  (Leptomi- 
tus).  Ils  sont  cylindriques,  quelquefois  cloisonnés  ou  articulés  de 
distance  en  distance  par  suite  de  leur  constitution  par  des  cellules 
seulement  disposées  bout  à  bout,  et  se  répétant  avec  la  même  struc- 
ture, plusieurs  fois  dans  le  sens  de  la  longueur.  I^es  cellules  super- 
posées ainsi  dans  le  sens  de  la  longueur  sont  cylindriques,  mais 
peuvent  être  facilement  aplaties  dans  un  grand  nombre  de  circon- 
stances accidentelles.  Elles  renferment  des  granulations  moléculai- 
res de  volume  variable,  grisâtres  dans  les  Enterobryus,  etc.,  vertes 
dans  les  Zy^nema,  etc.  Chacune  de  ces  granulations  porte  encore 
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camniG  autrefois  dans  beaucoup  d'ècrils  sur  ,1a  [phycologie,  le 
nom  de  gonidiet,  et  leur  ensemble  ou  contenu  granuleux  de  la  cel- 
lule coloré  ou  non  est  appelé  eiidochrome. 

■-  951 .  Le  tystème  reproducleuràes  Algues  se  compose  de  sporanges 
[oogonie,  cystocarpe,  conceplacU,  etc.,  de  quelques  auteurs),  et  des 
corps  reproducteurs  ou  spores  {sporidUs,  sporules,  spora,  tf>on- 
dia,  cellulœ  gonimicœ,  corpora  gonimica,  tpermatia). 

i*  Sporange-  —  On  donne  ce  nom  à  l'organe  qui  renferme  les 
spores,  dans  lequel  elles  naissent  et  se  développent.  Dans  les  algues 
microscopiques,  il  est  conslitui';  souvent  par  une  vésicule  de  furme 
variable,  de  volume  généralement  plus  grand  que  celui  des  cellules 
du  système  végétatif,  plus  granuleuses  qu'elles  lorsqu'elles  ne  ren- 
ferment pas  encore  de  spores.  Il  dérive,  du  reste,  de  la  cellule  ler- 


Fig   «6* 

minale  des  tubes  du  système  végétatif,  dont  le  contenu  sert  h  la  gé- 
nération des  spores  Dans  les  Zygnema  ce  sont  des  cellules  des  tu- 
bes qui  senent  de  sporange,  mais  ici  il  y  a  accouplement  de  fita- 
menlB  voisins,  et  1  un  des  filaments  donne  son  contenu  à  l'autre, 
dans  lequel  naissent  les  spores. 

Dans  les  phycèes  et  les  floridées  la  coupe  des  frondes  met  en 
évidence  le  conceptacle  (analogue  â  celui  des  champignons  p.  901) 
dans  lequel  se  trouvent  les  sporanges  (fig.  286). 


•  Coope  ïerticsle  d' 


e  île  Fueut  raiculoni  L.,  montnnl  «on 
[ituriceiluléi  ou  pinphTHs,  Upiaienl  \f,* 
Il  fronde  qui  «nioure  le  ccncdpUcle.  {SOI . 
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3"  Sportê.  —  Ce  sont  des  coi^s  arrondis  ou  ovoïdes,  génèrule- 
ment  finement  granuleux  Jk  l'intérieur,  de  volume  variable  et  assez 
faciles  &  reconnaitrE,  soit  par  leur  aspect,  soit  par  leur  gem- 
mation, pour  qu'il  soit  inutile  de  répéter  ici  ce  qui  se  trouve  dans 
tous  les  traités  de  phycologie. 

Après  la  fécondation  des  diverses  algues  à  spermatozoïdes,  on  voit 
se  produire  dans  le  contenu  granuleux  des  sporanges  et  dans  les 
spores  de  beaucoup  des  algues,  etc.,  un  noyau  analogue  au  noyau  vi- 
tellin  du  vilellus  fécondé  de  l'ovule  animal;  presque  en  même  temps 
se  montre  un  sillon  qui  partage  en  deux  ce  contenu,  et  de  plus  un 
autre  no<fau  apparaît  de  l'autre  côlé  de  ce  sillon  ;  puis  ensuite  clia- 
cune  de  ces  sphères  se  partage  de  la  même  manière  en  deux,  quatre 
splières,  etc.,  et  toujours  naît  un  noyau  central  un  peu  avant  l'ap- 
parition du  sillon.  Vient  ensuite  la  production  d'une  enveloppe  de 
cellulose  qui,  de  cette  sphère  granuleuse,  forme  une  cellule.  Tels 
sont  les  phénomènes  de  l'individualisation  des  éléments  primitifs 
de  l'embryon  des  algues  aux  dépens  du  vitellus  ou  contenu  des 
spores.  Dans  les  Algues,  Oscillatoriécs,  Confervées,   Ëctocarpèes, 


conjuguées,  ulvacées  (fig.  260,  p.  857),  etc.,  après  la  segmentation  du 
contenu  des  sporanges  (d'où  résulte  la  production  desspores),  nais- 
sent deux,  trois,  quatre,  ou  beaucoup  de  cils  vibratîles  sur  chaque 
spore  (zoospore),  tous  placés  vers  un  de  ses  pAles.  Ils  naissent  de  la 
xphère  de  fractionnement  à[i  contenu  granuleux  des  sporanges,  et 
lui  sont  attenants  par  une  de  leurs  extrémités  ;  alors  la  spore  se 


naallon  de  spores   («j).  a.  AnlhériJii  ciotunuM  (cJ). 

ntre  ]«s  deui  iparangu  et  donnant  iuue  â  di^  iperm*- 

cr.  AnlhtroioIdM  pinétnat  diiu  II  civité  du  iparuitte. 

H.  Heinbnne  intenw,  niinc«.  d>  l'autn  ■piirange  uillanL  par  l'ouverture  de  celui-i;]. 

llVinitiheim.) 

"  Zooqwre  d'une  algue  du  tcenra  Vaticheria,  «ntouré*  de  cili  vihniile*.  ti'ringihelm.) 
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complète  pur  la  formalion  de  la  paroi  de  cellulose  aolour  de  la 
sphère  de  âegmeniation,  qui  représente  néceSBairement  ici  l'ulricule 
primordial  des  cellules  ordinaires  ;  mais  la  paroi  de  cellulose  n'enve- 
loppe pas  cette  dernière  complètement  ;  elle  laisse  un  vide  ou  ori- 
fice autour  du  point  d'attache  des  cils.  On  voit  de  la  sorte  que  les 
cils  attenant  ù  l'utricule  azoté  sont  aussi  de  nature  azotée,  et  ils  font 
saillie  au  dehors  en  traversant  l'orifice  que  présente  la  paroi  de  cel- 
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ulose  au  niveau  de  leur  attache  à  l'utricule  primordial.  Les  spores 
sont  alors  complètement  développées  et  portent  le  nom  de  zoo- 
spores (fig.  289)  ;  elles  nagent  çà  et  là  dans  le  sporange,  jusqu'à 
ce  que  celui-ci  s'ouvre,  en  général,  par  le  sommet  d'un  cul-de-sac 
qui  se  développe  alors  ;  les  zoospores,  une  fois  sorties,  nagent  plus 
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OU  moins  longtemps,  puis  se  fixent  à  un  corps,  sur  lequel  elles  ger- 
ment en  s'allongeant  et  se  segmentant  en  un  tube  cellulaire  puis 
en  une  masse  aplatie,  sphéroidale  ou  d*autre  forme  suivant  les 
ordres. 

Le  phénomène  appelé  Copulation  ou  Conjugcnson  des  -filaments 
(trichoma)  des  algues  conjuguées  (Zygnema^  Vaucheria,  Tyndaridea. 
Sfaurocar pus,  etc.)  est  une  variété  de  la  reproduction  par  gemmation 
plutôt  qu'un  mode  spécial  et  distinct.  Les  cellules  placées  parallèle- 
ment l'une  à  côté  de  l'autre  correspondant  (fig.  290)  par  de  petits  pro- 
longements en  cul-de-sac,  lesquels  se  rencontrent,  et  la  double  paroi 
de  séparation  à  leur  point  de  contact  se  résorbe,  d'où  alors  résulte 
une  conunmiicatioii  entre  ces  deux  tubes,  et  leurs  contenus  se  mélan- 
gent. C'est  à  ce  moment  que  se  forme,  dans  une  des  deux  cellules 
ainsi  mises  en  communication,  une  masse  granuleuse,  qui  s'entoure 
d'une  paroi  de  cellulose  et  constitue  alors  une  spore  ;  quelques  au- 
teurs croient  que  c'est  plutôt  un  sporange  qui  nait  ainsi,  car  on  ne 
lésa  pas  vus  germer.  lien  nait  quelquefois  dans  des  cellules  non 
copulées. 

ART.  II.  —  PRÉPARATION  DES  ALGUES  MALACOPHTCiES  EN  GÉNÉRAI.. 

932.  La  subdivision  de  la  classe  des  Algues  qui  porte  ce  nom 
comprend  un  nombre  considérable  d'espèces  microscopiques 
vivant  ensemble  ou  .séparément,  et  qu'on  trouve  très-souvent  dans 
les  préparations  microscopiques  faites  pour  observer  des  objets 
d'une  toute  autre  nature. 

C'est  dans  cette  subdivision  que  se  rangent  les  Cryptoccocus,  les 
HygrocrociSy  les  Lepiomitus,  etc.  Il  en  est  qui,  de  même  que  quel- 
ques champignons  microscopiques  forment  des  couches  qui  les  ont 
fait  appeler  parfois  Mycodermes  depuis  Persoon  et  Desmazières  (V. 
p.  915).  On  y  compte  encore  les  Desmidiacées,  comprenant  lesClos- 
terium  ou  Lunulines,  les  Palmellées  ou  Protococcées  {Protococcus)^ 
lesOscillariées,  les£ep(otAnr,lesi/tafrcpna,les  Nostocs,  les  Ulothrix, 
les  Conferves  proprement  dites,  les  Zygnema,  lesUlvacées,  les  Vau- 
cheria, les  Characées,  etc.  Nous  verrons  aussi  que  c'est  près  des 
premières  des  plantes  que  comprend  cette  énumération  que 
doivent  être  rangés  les  Vibrioniens  autrefois  considérés  comme 
des  animaux  infusoires. 

Veau  de  nier  colorée  en  rouge,  etc.,  les  eaux  de  certains  lacs,  de 
divers  étangs  qui  se  colorent  diversement  seront  reconnues  aisé- 
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ment  comme  devant  leur  couleur  à  la  multiplication  rapide  de 
diverses  de  ces  Algues.  Dans  les  eaux  douces  ce  sont  eu  général  des 
palmellées  voisines  du  genre  Gloeocapsa,  Dans  l'eau  demor  ce  sont 
les  Trichodesmium  Ehrenbergii  }llonL  et£f/.w/«tMonl.,  genre  voisin 
des  Anabaines  et  confondu  autrefois  avec  les  oscillaires.  Cet  exa- 
men doit  être  fait  à  un  grossissement  de  500  à  600  diamètres. 

935.  Les  Desmidiées  sont  des  algues  microscopiques  qui  se  distin- 
guent des  Diatomées  par  leur  enveloppe  membraneuse  molle,  flexible, 
se  déformant  par  la  dessiccation,  se  détruisant  par  la  combustion  ; 
elles  se  distinguent  surtout  par  leur  endochrome  (chlorophylle)  de 
couleur  verte,  lamellaire  et  rayonnant.  Au  milieu  de  cette  matière 
intérieure,  on  aperçoit  des  granules  plus  gros  dont  la  nature  parait 
être  amylacée.  Comme  les  Conjuguées  ou  Zygnémées,  elles  se  multi- 
plient par  des  sporanges.  Les  Desmidiées  sont  unicellulaires,  quoi- 
que leur  forme  la  plus*généralc  soit  la  forme  bilobée.  Les  deux  lo- 
bes (hémisomates)  sont  identiques,  séparés  souvent  par  un  étrangle- 
ment marqué  d'une  suture  qui  n'est  point  l'indication  d'une  cloi- 
son. C'est  au  niveau  de  cette  suture  qu'a  lieu  la  rupture  qui  fait 
qu'un  individu  devient  deux  individus  ;  cette  scission  est  toujours 
transversale  et  non  longitudinale.  (De  Brébisson.) 

Les  Desmidiées  n'ont  pas  de  mouvement  de  locomotion  comme 
les  Diatomées  ;  elles  se  développent  en  abondance  sur  les  objets 
inondés,  surtout  sur  les  points  où  ils  sont  le  plus  exposés  à  la  lu- 
mière. Un  mouvement  de  cyclose  des  granules  intérieurs  à  été  ob- 
servé chez  quelques  espèces.  Les  individus  simples  sont  souvent 
groupés  dans  un  ordre  symétrique,  d'où  il  résulte  des  individus 
composés. 

Quelques  espèces  sont  disposées  en  filaments  cylindriques  (Hya- 
lothecay  Didymosporium),  ou  comprimés  (Sphœrosoma),  ou  même 
polyédriques  (Desmidium),  Le  plus  ordinairement,  les  petits  indivi- 
dus sont  libres;  ils  sont  en  disques  rayonnants  (Micrasterias),  soit 
allongés,  plus  ou  moins  lobês-incisés  (Evastrum),  tantôt  arrondis, 
ornés  de  granules  (Cosmarium),  tantôt  chargés  d'appendices  sail- 
lants, souvent  épineux  {Xanthidium,  Arlhrodesmus^  Staurastrum), 
Quelquefois  leur  forme  est  cylindrique,  atténuée  au  sommet-  (Tet- 
memoruSy  Penium,  Spirotœnia),  ou  courbée  en  croissant  (Closte- 
n'um).  Leur  enveloppe  est  lisse,  granuleuse  ou  striée.  Elle  parait 
fréquemment  entourée  d'un  enduit  muciinginoux  qui  fait  adhérer 
en  masses  de  nombreux  individus  de  certaines  espèces,  lorsqu'ils  so 
trouvent  rapprochés.  Dans  le  genre  Cosmocladium,  les  petits  indi- 
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vidus  sont  portés  par  une  sorte  de  pédicoile  rameux.  (De  Bré- 
bisson.) 

Les  Desmidiées,  comme  les  Diatomées,  sont  réparties  assez  uni- 
formément dans  les  diverses  contrées  de  la  terre,  et  ne  paraissent 
pas  subir  d*influences  climatériques  ;  dans  presque  toutes  les  par- 
ties du  monde,  on  a  observé  les  mêmes  espèces.  On  connaît  aujour- 
d'hui environ  trois  cents  espèces  de  Desmidiées.  Il  sera  question 
de  leur  préparation  à  propos  des  Diatomées. 

M.  de  Brébisson  regarde  les  Desmidiées  comme  se  rencontrant 
presque  exclusivement  dans  les  eaux  douces,  notamment  dans  les 
eaux  limpides  des  tourbières  à  Sphagnums.  Germain  de  Saint- 
Pierre  en  a  observé  un  certain  nombre  d*espèces  dans  les  flaques 
d  eau  saumâtre  au  bord  de  la  Méditerranée.  —  La  classe  des  Des- 
midiées, ou  Desmidiacées,  comprend  les  familles  suivantes  :  i^  Des- 
MiDiées  proprement  dites  (genres  Desmidium,  Aptogonum,  Didyniospo- 
riuniy  etc.)  ;  2^  Micrastériées  (geiu*es  Micrasterias,  Tetrachastnim)  ; 
3^  CosMARiÉEs  (Cosmarium,  Evaslrum^  Cosmocladium)  ;  4<*  Xanthi- 
DiÉEs  (Xanthiditim,  Arthrodesmus)  ;  5<*  SrAURASTRéEs  (Staurastrum) , 
6**  Clostériées  (Closteriuniy  Docidium^  Triploceras^  TetmemoruSy 
Spirotœnia^  Peniuniy  etc.). 

934.  Les  oscillaires  rectilignes  ou  en  spirale,  vertes,  jaunes  ou  a 
peine  colorées,  à  contenu  mobile  dans  leur  intérieur,  progressent  de 
()mm^40  à  0'""',60  par  minute,  par  un  coutournement  lent  quand  elles 
sont  en  spirale,  sans  modification  des  courbes  de  la  spire.  De  temps 
à  autre  on  voit  l'extrémilé  antérieure  s'incliner  de  côlé  à  la  manière 
de  Textrémité  d  une  sangsue,  et  en  faisant,'  quand  elles  sont  flé- 
chies, un  effort  de  redressement  assez  fort  pour  repousser  des 
amas  de  poussière  voisins.  L'ammoniaque  fait  cesser  leurs 
mouvements  sans  changer  leur  couleur  ni  leur  paroi.  I/acide 
sulfurique  gonfle  celle-ci,  jaunit,  puis  reverdit  leur  chlorophylle» 
qu'elle  montre  disposée  en  contenu  cellulaire  biconcave  avec  ten~ 
dance  à  une  division  cruciale.  Les  tubes  se  dissocient  en  cellules 
isolées  très-petites  lors  de  la  destruction  des  amas  d'oscillaircs 
par  putréfaction.  (Voyez  page  324  l'action  de  la  teinture  d'iode 
sur  ces  plantes.) 

935.  Les  algues  microscopiques  parasites  de  riIomiE  et  des 
M AviiiFÈREs,  sont  sur  les  muqueuses  :  les  Merisnwpœdia  venlriculi 
Ch.  R.  (sarcine  de  l'estomac,  etc.);  Leplothrix  buccalU  Ch.  U.; 
Oscillaire?  de  l'intestin,  Farre;  Leptomitus  urophilus  Mont. 
(vessie);  Leptomitus?  de  Uannover  (pharynx  et  œsophage);  Leplo^ 
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mitus?  del  epiderme;  Leptomitus  ?  de  l'utérus;  LepiomUm?  du  mu- 
cus utérin;  Leptomitus  ?  de  Toeil,  etc. 

Il  faut  citer  aussi  les  Enterobryus  Leidy,  parasites  de  la  muqueuse 
intestinale  des  Myriopodes,  etc. 

Sur  les  cheveux  incultes  des  individus  malpropres,  sur  les  faux 
cheveux  restant  longtemps  sous  forme  de  coiffure  non  déroulable, 
on  trouve  parfois,  appliquées  contre  le  cheveu,  de  petites  masses 
microscopiques,  hémisphériques,  ou  à  peu  prés,  formées  par  des 
Algues  de  la  famille  des  Palmellées,  voisines  des  TétrasporéH, 

Examen  des  Vibrions. 

936.  Les  Yibrioniens  se  rapprochent  des  conferves  filamenteuses 
par  leurs  réactions  chimiques.  Leur  faculté  de  locomotion  se  re- 
trouve sur  beaucoup  de  conferves  :  les  Diatomées  possèdent,  comme 
les  Bactéries,  un  mouvement  oscillant  ;  des  Oscillaires,  et  en  parti- 
culier des  Leptothrix  ont,  comme  les  Vibrions,  un  mouvement 
ondulatoire;  le  mouvement  circulaire  si  remarquable  des  Spi- 
rillum  se  retrouve  dans  les  conferves  du  genre  Spirulina  (Kûtzing) 
qui  ont  la  forme  de  longues  hélices*. 

Knfiu,  pour  toutes  ces  conferves,  comme  chez  les  Vibrioniens,  la 
progression  a  lieu  indifféremment  et  souvent  alternativement  par 
l'une  ou  par  Vautre  des  extrémités. 

L*opinion  de  M.  Davaine  sur  la  nature  des  Vibrions  a  été  adoptée 
depuis  par  plusieurs  auteurs,  entre  autres  par  Rabenliorst  qui 
classe  les  Vibrioniens  parmi  les  Oscillariées  (1865).  De  plus,  j'ai 
(1865)  montré  que  le  Vibrionien  du  Sang^-Rate,  c'est-à-dire  le 
Bacleridium  n'était  autre  chose  que  TAlgue  nommée  Leptothrix 
huccalis.  D'un  autre  côté,  les  Spirillum  par  la  Spirochœtes  se 
rapprochent  complètement  des  Oscillariées  du  genre  Spirulina 
Kûtzing.  Tous  ces  corpuscules  sont  insolubles  dans  l'ammoniaque 
et  non  solubles  comme  les  infusoires  animaux,  mais  ce  réactif 
arrête  leurs  mouvements. 

Les  Vibrioniens  n'ont  point  d'organes  de  digestion,  ni  d*organes 
de  locomotion;  ils  sont  homogènes  dans  toute  leur  étendue;  les 
deux  extrémités,  généralement  semblables,  n'ont  aucun  caractère 
particulier  qui  puisse  y  faire  distinguer  la  tète  ou  la  queue,  et  leur 
progression,  qui  se  lait  aussi  bien  et  indifféremment  par  l'une  ou 
par  l'autre  de  ces  extrémités,  prouve  qu'il  n'y  a  point  entre  elles  de 
distinction.  Ea  cela  même  les  Vibrioniens  se  séparent  nettement 
des  animaux  chez  lesquels  des  segments  isolés,  des  tronçons  expé-^ 
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rimentalement  détachés,  suivent  toujours,  dans  leur  progression, 
la  direction  que  leur  eût  donnée  la  tête. 

Les  nombreux  granules,  très-fins,  de  volume  uniforme,  que  le  mi- 
croscrope  montre  dans  les  mucus,  à  la  surface  des  cellules  épithé- 
liales,  linguales,  intestinales,  dans  beaucoup  de  déjections  intesti- 
nales, ont  un  aspect  très-caractéristique  ;  elles  ont,  d'un  auteur  à 
l'autre,  reçu  des  noms  très-différents.  A  la  surface  des  porte-objets 
laissés  dans  lea  macérations,  etc.,  à  la  surface  des  infusions,  etc., 
elles  forment  ce  que  Burdacli  (Physiologie,  trad.  franc.,  4837,  t.  Il, 
p.  123)  appelait  la  couche  muqueuse  primordiale,  et  Pouchet  [Hété" 
rogénie,  1859  et  Nouvelles  expériences,  1864,  p.  383)  la  pellicule 
proligçre  (voy.  aussi  plus  haut,  p.  559  et  589). 

Les  masses  ou  amas  grenus  ont  parfois  reçu  le  nom  de  Zoo^/oea; 
les  granules  sphériques  de  volume  uniforme  qui  composent  ces 
amas  ont  été  dits  par  Klob  comme  étant  le  Bacterium  punctum, 
passant  d*abord  à  Télat  de  B.  ternto,  puis  de  jB.  catenula,  et  enfin 
à  Tétat  de  Leplothrix. 

Ce  sont  ces  granules  qui  sont  les  Micrococcus  de  Hallier  et  autres, 
devenant  Bactéries  et  Leptothrix,  se  développant,  suivant  lui,  en 
Oùlium  dans  les  mucus,  en  Penicillum  à  Tair,  lesquels  font  retour 
au  Micrococcus  par  certaines  de  leurs  formes  de  fructifications, 
fructifications  parmi  lesquelles  comptent  les  corpuscules  cryptoga- 
miques  provenant  des  Oïdium  appelés  Cylindrotcenium  ^ 

Si  ces  observations  de  Hallier  venaient  à  être  confirmées,  c'est 
parmi  les  corps  reproducteurs  et  les  mycéliums  des  champignons, 
et  non  parmi  les  algues,  qu'il  faudrait  classer  ces  êtres. 

Suivant  M.  Uéchamp  (1867-1868),  ces  corpuscules  (micrococcus 
de  Hallier)  qu'il  a  nommés  mycrozymas,  et  que  l'on  connaissait 
sous  le  nom  de  granulations  moléculaires,  sont  capables  de  se  se 
développer  en  Bactérien  ou  en  Vibrions,  qu'ils  proviennent  d'un 
tissu  végétal  ou  d'un  tissu  animal,  pourvu  que  l'on  réunii^se  de 
bonnes  conditions.  Ce  développement  a  lieu  par  accolement  bout 
à  bout  et  soudure  des  granules.  Lorsqu'une  Bactérie  apparaît  dans 
un  milieu  non  organisé,  c'est  qu'un  microzyma  y  été  apporté  du 
dehors.  IL  pense  avoir  démontré  la  vitalité  indépendante  des  gra- 
nulations moléculaires  de  toute  origine;   de  celle  des  poussières 

1  H.  Hoffmann  (1S69)  pense  que  les  sot-diêani  Mierococuê  (V.  p.  559)  qu'on  voit 
se  produire  dans  les  liquides  libres,  ou  dans  le  contenu  des  ceUules  s'altéruit,  ne 
sont  rien  autre  chose  que  des  produits  de  désagrégation,  des  détritoi  orgaoiqiiet» 
et  non  des  organismes  nouveau! . 
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d»  meSf  comme  de  celles  des  cakaîr»  tertîaiiRs  et  ttÈèmft  de» 
calcaires  ph»  anciens,  il  les  caraclérîse  comme  ■■rrmjmniy  dT»- 
prés  la  possibilité  de  leur  éfotntîoo  en  Bactéries  cl  en  Tflmnm. 
Ces  wûerozffmas  seraient  capables  de  se  nennrir  de  matîôes 
amylacées,  par  eiemple,  H  de  foomir  en  êdianp  Talcool,  1*»- 
cide  acéliqae  et  Tadde  carboni'qoe,  on  les  prodoils  de  b  fer- 
mentation ;  capables  même,  en  l'abesence  de  tonte  matière  fecnleiile 
on  sacrée ,  de  donner  les  mêmes  prodnits  avx  dépens  de  leur 
propre  substance,  et  de  s'émader  en  les  produisant,  bien  qo*en 
moindre  abondance.  MM.  Bécbamp  et  Estor  assimilent  aux  ni>- 
erozfmas  les  granulations  moléculaires  que  renferment  près- 
que  Joules  les  cellules  des  animaux  ;  ib  les  considèrent  coname 
pouiranl  se  transformer,  de  wûcmyma*  isolés  qu'ils  sont  d'abord, 
tm  mkroifnuu  associés  en  forme  de  cbapelet,  pnb  en  Térîtabics 
Bactéries.  La  transformation  peut  aller  encore  au  delà,  et  la  Bac- 
térie prendre  ut:e  sorte  de  tète  ou  renflement  nucléaire.  En  mi 
mot,  le  Bactérium  chainetU.  le  Bactérium  fermo,  le  Batletimm  co- 
pUatum  et  le  Bacitridium  ne  seraient  que  les  phases  diTerses  de 
TéTolution  des  Microzymas  des  cellules  animales.  I^e  foie  serait  on 
des  viscère^  les  plus  riches  en  microzymas.  L'être  rifant  rempli  de 
microzymas  porterait  m  lui-même  ces  microphytes  ferments,  èlè- 
irienls  essentiels  de  la  vie,  de  la  maladie,  de  la  mort  et  de  la  des- 
truction. 

Ces  Tues  resteront  à  Tétat  de  suppositions  pures  tant  que  la 
nature  chimique,  la  composition  immédiate  de  ces  granules  d'ori- 
gines si  diverses  restera  ignorée,  tant  qu'on  n'aura  pas  montré 
quelles  sont  les  actions  chimiques  qui,  se  passant  dans  leur  propre 
substance,  suscitent  les  actes  de  fermentation  et  autres  dont  on  les 
dit  être  cause  à  l'égard  des  éléments  anatomiques  et  des  humeurs 
au  sein  desquels  ils  sont  plongés. 

D'après  6.  Crivelli  et  L.  Maggi  (1869),  les  granules  (mûroeoe- 
cuM,  microzyma)  s'unissent  en  série  linéaire,  commençant  d'abord 
par  deux,  trois,  quatre,  etc.  Arrivées  à  six  granules,  il  est  dessertes 
qui  présentent  déjà  les  mouvements  propres  au  Vibrio  baeUhi$.  Au 
bout  de  vingt-quatre  heures,  elles  ont  tous  les  caractères  de  ce  Vi- 
brion. De  ces  derniers  dérive  un  état  dans  lequel  ils  représentent 
nu  mycélium  qui  donne  origine  aux  Leptothrix.  Le  volume  des  gra- 
nules qui  se  forment  dans  les  infusions  varie  de  l'une  à  l'autre  de 
cplles-ci,  avec  la  nature  des  substances  différentes  qui  ont  senri  à 
les  préparer. 
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Les  Vibrions  ont  toujours  une  largeur  un  peu  moindre  que  celle 
des  granules,  mais  toujours  proportionnelle  à  cette  largeur.  Les 
Leptotbrix  ont  toujours  aussi  une  largeur  proportionnelle  à  celle 
des  mycéliums  dérivant  de  ces  vibrions  ^ 

Il  est  important  de  prendre  ces  faits  en  considération,  car  ce 
n*est  que  sur  des  différences  saisissables  par  Tœil  à  Taide  du  mi- 
croscope, mais  le  plus  souvent  non  susceptibles  d'être  formulées  en 
chiffres  par  la  micrométrie  (parce  qu'elles  sont  toujours  moindres 
que  i  millième  de  millim.ètre)  que  reposent  les  distinctions  qui  ont 
fait  donner  aux  Bactéries  et  aux  Vibrions  des  noms  spécifiques  di- 
vers •. 

957.  Les  Vibrioniens,  avides  d'oxygène,  enlèvent  celui  qu'ils 
trouvent  dans  la  matière  organisée  qui  leur  sert  d'aliment.  Ils  fixent  de 
Toxygène  avec  production  de  chaleur  et  d'acide  carbonique;  quant 
au  carbone,  à  l'azote  et  à  Thydrogène,  ils  se  combinent  entre  eux,  et 
la  substance  organique  est  ainsi  détruite.  Les  Vibrions  ne  jouissent 

1  Ces  faits  semblent  montrer  que,  ainsi  que  je  l'avais  indiqué  pour  quelques 
espèces  (confrontez  Ch.  Robin,  Uisi.  naiur.  des  végétaux  paratUet.  Paris,  1853, 
article  Lepiolhrix  buccalis,  p.  3^5,  et  Dictionnaire  de  Médecine  f  par  Littré  et 
Robin,  12*  édition,  1865,  article  Bactéries) ,  c'est  dans  le  genre  Leptothrix  de 
Kùtzing,  et  peut-être  dans  une  seule  espèce,  le  Leptothrix  buccalis  Ch.  Robin, 
que  doivent  être  rangées  les  formes  végétales  dont  les  noms  suivent,  qui  ont 
longtemps  été  données  d'un  auteur  à  l'autre  comme  autant  d'espèces  animales 
distinctes.  (Yoy.  sur  ce  point  H.  Hoffmann.  Mém.  sur  les  Bactéries.  Botanische 
Zeitung,  avril  et  mai  1869,  et  Annales  de  se.  nat.  Botanique,  t.  XI.  1869,  p.  1, 
pi.  ï  et  II.)  Ce  sont  les  Bacterium  tertno  Ehr.  Vibrio  lineola  Ehr.  Bacter. 
calenula,  Duj.  Zooglœa  termo  Kohn.  [Microbactéries  de  Hoffmann,  et  Vibrio 
bacillus,  de  Wyman  ;  le  Monas  crepusatlum  Ehr.  ou  Vibrio  subtilis  et  jtrolifer 
Ehrcnbcrg,  remarquable  par  sa  disposition  en  très-fins  globules,  rangés  en  cha- 
pelets, semble  en  être  la  forme  articulée  avec  pouvoir  réfringent  plus  fort.  C'est 
de  lui  que  se  rapprochent  les  Vibrio  cyanogenus  eixantogenus  de  Fuchs);  Bac^ 
terium  enchelys  et  B.  punctum  Ehr.  Vibrio  tremulans  Ehr.  Vib.  lineola,  rugula 
scrpcns,  bacillus  et  ambiguus  Duj.  Rabenh.  Bactértdies  Davaine.  (Ce  sont  les 
mcsobactéries  d'Hoffmami,  qui  nomme  maa'obactérieg  les  espèces  se  rapprocliant 
plus  par  leur  volume  des  autres  î^ptothrix).  En  d'autres  termes,  les  observateurs 
modernes  les  plus  expérimentés  n'ont  pas  encore  pu  trouver  des  caractères  spé- 
cifiques et  distinctifs  réels,  permettant  de  séparer  en  plusieurs  espèces  les  corps 
organisés  très-répandus  désignés  ici,  bien  que  des  vues  théoriques  ou  des  obser- 
vations trop  restreintes  aient  fait  croire  le  contraire.  Hoffmann  a  constaté  que  les 
bactéries  vivent,  se  développent  et  se  multiplient  dans  les  liquides  alcalins  aussi 
bien  que  dans  les  liquides  acides. 

*  Le  mode  de  développement  dont  il  vient  d'être  question  a  du  reste  déjanté 
bien  décrit  et  figuré  par  M.  A.  Pouchet  (1859-1864),  et  par  J.  H.  Beniiett  (On  the 
atmoioà^ric  ferm  ÉÊmny  and  oriçin  of  infusoria,  Edimburgh  médical  journal. 
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pas  de  propriétés  spêcifîques  malfaisantes  d*un  autre  ordre  que  celles 
dont  il  vient  d'être  (i:.  i:tion,  de  propriétés  autres  que  celles  qui  se 
rapportent  à  leur  énergique  faculté  d'assimilation,  amenant  la  dé- 
composition des  principes  immédiats  des  humeurs  et  des  éléments 
anatomiques  au  sein  desquels  ou  entre  lesquels  ils  se  développent. 
En  d'autres  termes,  pas  plus  que  tous  les  autres  végétaux,  ou  que 
les  animaux  infusoires,  ils  ne  sont  un  virus,  ils  n'ont  pas  de  pro- 
priétés virulentes,  qui  leur  soient  propres,  c*est-à-dire  spécifiques, 
variant  d'une  espèce  à  l'autre,  pouvant  faire  regarder  comme  cause 
première  ou  agent  primitif  de  telle  maladie  que  ce  soit  toutes  leurs 
espèces,  ou  certaines  espèces,  à  l'exclusion  des  autres.  Leur  petitesse 
se  prèle  à  ce  qu'ils  jouent  le  rôle  de  véhicule  pour  les  humeurs  viru- 
lentes qui  leur  servent  de  milieu  nutritif  ;  mais  ils  ne  sont  pas  le 
virus.  11  n'y  a  pas,  d'une  espèce  à  l'autre,  de  telles  différences  d'é- 
nergie sans  rapport  avec  leur  volume  et  leur  organisation  qui  fasse 
que  les  uns  soient  agents  virulents  primitifs,  les  autres  non  ;  mais  en 
raison  des  propriétés  rappelées  ci-dessus,  ils  jouent  le  rôle  de  fer- 
ment, et  par  suite  un  rôle  épiphénoménal  ou  de  complication  dan- 
gereuse, comme  agent  de  putrescibilité  sur  le  cadavre  ou  sur  le 
vivant  déjà  malade,  ou  sur  celui  qui  ne  l'étant  pas  encore,  les  a  re- 
çus dans  quelqu'un  de  ses  tissus  ou  de  ses  humeurs,  en  même  temps 
que  le  virus  inoculé/. 


*■  Ces  remarques  s'appliquent  naturellement  aus>i  aux  laits  qui  concernent  la 
présence  des  cellules  colorées  de  la  famille  des  palmcUées  dans  l'air  du  voisinage 
des  marais  (Salisbury),  et  d'Algues  voisines  dans  la  vapeur  d'eau  condensée  à  la 
surface  des  marais  pontinsi  etc.  (Balestra)  considérées  comme  étant  la  cause  pre- 
mière, non-seulement  des  maladies  virulentes,  mais  des  fièvres  intermittente*. 
Ici  encore,  aux  cryptogames  les  moins  coimus  on  attribue  des  propriétés  qui 
n'ont  aucune  analogie  avec  celles  que  l'on  connaît  dans  les  algues  et  les  champi- 
gnons que  nous  pouvons  regarder  comme  bien  étudiés.  Ces  hypothèses  conceiiiant 
la  cause  parasitaire  des  maladies  générales,  semblent  toutes  émises  dans  le  but 
de  chercher  à  tourner  la  difficulté  qui  est  représentée  par  la  connaissance  de  ce  en 
quoi  consiste  Tétat  d'organisation,  et  de  ce  que  sont  les  différentes  formes  élé- 
mentaires sous  lesquelles  se  présente  la  substance  organisée.  En  d'autres  termes, 
ce  qu'il  y  a  de  moins  connu  dans  ces  hypothèses,  c'est  la  substance  attaquée,  c'est- 
à-dire  ce  qui  devrait  être  le  mieux  étudié,  elles  ne  commenceront  à  être  accep- 
tables en  fait  que  lorsqu'elles  seront  produites  par  des  auteurs  aussi  familiers 
avec  la  connaissance  de  ce  qu'offre  d'essentiel  Tt-tat  d  organisation  qu'avec  celle 
des  cn'ptogames.  Or,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  les  choses  n'en  sont  pas  là, 
puisque  les  botanistes  les  plus  expérimentés  sont  conduits  à  considérer  comme 
plantes  d'une  seule  et  même  espèce  les  bactéries  que  les  médecins  et  les  chimistes 
regardent  comme  diverses  spécifiquement,  et  douées  de  propriétés  très-distinctes 
en  tant  que  ferments  et  virus. 
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On  a  considéré  comme  ferments  composés  par  des  VibrUmiens  :  le 
ferment  de  la  putréfaction  (Bacterium  termo,  Vibrio  lineola^  V.  tre- 
muions,  T.  subtilisy  Y.  rugula,  V,  prolifer,  V.  bacillus);  les  fer- 
ments lactiques  (B,  termo?  ou  fi.  catenula?  ei  dans  le  lait  altéré  ; 
F.  synxanthus,  F.  syncyanus)  ;  le  ferment  du  levain  (Bacteridium 
fermenti)  dn  vin  tourné;  le  ferment  tartrique  droit;  le  ferment  de 
la  pourriture  (Bacterium  putredinis)  ;  le  ferment  butyrique,  et  les 
microzymas,  d'après  M.  Béchamp.  (Voy.,  p.  913,  ce  qui  concerne 
Texamen  des  levures  et  la  note  ci-dessus,  p.  929,  pour  juger  la  va- 
leur de  ces  déterminations  spécifiques.) 

11  suffit  de  changer  Tune  des  conditions  du  milieu  pour  voir 
périr  aussitôt,  ou  en  très-peu  de  temps,  les  Vibrioniens  qui  s'y  trou- 
vent. Un  abaissement  dans  la  température  d'un  liquide  organique, 
la  substitution  d'une  eau  pure  à  une  eau  corrompue,  d'eau  de  mer 
à  de  l'eau  douce,  et  réciproquement,  font  disparaître  les  infusoires 
filiformes  qui  s'étaient  développées  dans  ces  divers  liquides.  (Da- 
vaine.) 

958.  Après  avoir  bien  noté  que  tous  ces  corpuscules  considérés 
comme  divers  (Voy.  la  note  p.  929)  ne  représentent  que  les  étals 
successifs  d'une  même  espèce  d'Algues,  rappelons  des  faits  empi- 
riques que  décèle  le  microscope.  Les  LeptoHirix  ou  Bactéries  ne  se 
trouvent  pas  dans  les  liquides  ni  sur  Tépithélium  du  mucus  de 
l'homme  et  des  animaux  vivants  et  sains.  Mais  à  compter  de  dix 
ou  douze  heures  après  la  mort  brus  jue  de  l'homme  ou  des  ani- 
maux sains,  il  s'en  développe  dans  tout  le  tube  digestif  et  dans 
la  bile.  Il  s'en  développe  toujours  sur  les  résidus  alimentaires 
restés  entre  les  dents  et  les  papilles  linguales.  Il  s'en  développe 
pendant  la  durée  des  maladies  dans  le  mucus  de  tout  le  tube  di- 
gestif (voy.  p.  607),  où  on  les  prépare  comme  s'il  s'agissait  de  voir 
le  mucus  ou  les  épithéliums  frais  de  ces  parties.  liCeuwenhoeck  a, 
le  premier,  signalé  l'existence  de  Vibrions  dans  la  diarrhée,  M.  Lc- 
bert  (1845)  les  a  vus  dans  H  dysenterie.  Le  Vibrio  rugula  a  été 
observé  dans  les  selles  des  cholériques,  par  M.  A.  Pouchet  d'a- 
bord, en  1849,  et  depuis  par  Rainey  et  flassal  (1854,  etc.). 

Enlevés  par  la  vapeur  d'eau,  ils  peuvent  se  trouver  à  l'état  de  pous- 
sière ainsi  que  dans  l'haleine.  (Lemaire.)  On  les  a  vus  dans  l'urine 
fraîche  de  la  cystite  chronique  (Davaine)  ;  du  catarrhe  vêtit 
hei)  ;  dans  le  mucus  du  catarrhe  pulmonaire  (Pouch^" 
(Pouchet);  deVotite  chronique;  de  Yinfiammatimd 
du  conduit  nasal  (Tigri)  ;  dans  les  ulcère$  puiri 
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tare  d* hôpital  M.  Leberta  signalé  la  prés<^nce  soit  de  très-grands  Vi- 
brions, soit  d'Amibes  ;  dans  les  ulcérations  syphilitiques  (Donné, 
1856);  dans  le  liquide  de  la  blennarrhagie  (ïigri). 

Tigri  rapporte  deux  cas  de  fièvre  typhoïde  dans  lesquels  il  a  pu 
voir  Is  sang  se  peupler  d*infusoires  du  genre  Bacterium.  MM.  Coze 
et  Feltz  y  ont  trouvé  l'infusoire  le  Bacterium  catenula.  Ces  obser- 
vateurs ont  constaté  de  même  Texistence  de  Bactéries  dans  le  sang 
varioleux,  et  ont  pu  de  même  inoculer  ces  infusoires  à  des  lapins. 
jB.  termo  et  jB.  bacillus. 

M.  Davaine  est  le  premier  qui  ait  indiqué  \eBacteridium  (Lepicthrix 
buccalis  Ch.  Rob.)  dans  le  sang  de  Thomme  et  des  animaux  atteints 
du  sang  de  rate^  de  charbon  et  de  pustule  maligne,  ainsi  que  dans 
le  liquide  séreux  ou  purulent  des  pustules  et  tumeurs  charbonneu- 
ses. Ses  expériences  l'ont  porté  à  admettre  que  ces  Bacteridium  sont 
les  seuls  agenls  du  développement  de  la  maladie  charbonneuse. 
Dans  la  forme  du  charbon  des  bétes  à  corne  appelée  mal  des  mon- 
tagnes, on  trouve  les  mêmes  infusoires  (Commission  de  4868). 

MM.  Signol  et  Mégnin  ont  ]*encontré  des  Bactéries  dans  le  sang 
des  chevaux  atteints  de  la  maladie  dite  fièvre  typhoUde  du  cheval. 

939.  Dans  toutes  ces  circonstances,  la  présence  des  Vibrio- 
niens,  etc.,  se  constate  en  prenant  une  goutte  des  déjections  ou  du 
sang  tiré  des  vaisseaux  à  Taide  d'une  piqûre,  et  on  procède  à  l'exa- 
men immédiatement  à  l'aide  d'un  grossissement  de  500  diamètres 
au  moins  sur  un  microscope  préparé  d'avance. 

Dans  tous  ces  cas,  en  effet,  le  sang  sorti  des  vaisseaux  se  peuple 
rapidement  d'Infusoires.  Le  temps  de  le  porter  au  laboratoire  suffît, 
pendant  les  grandes  chaleurs,  pour  que  cette  invasion  ait  lieu. 
Mais,  sur  l'homme,  si  l'on  examine  le  sang  au  lit  des  malades,  on 
ne  trouve  jamais  de  Bactéridies.  M.  Chalvel  a  vérifié  le  fait  avec 
soin  pour  la  fièvre  typhoïde,  le  choléra  et  la  rage.  On  sait  depuis 
longtemps  qu'à  l'amphithéâtre,  au  contraire,  toujours  on  voit  le  sang 
du  cadavre  plus  ou  moins  envahi  par  les  Infusoires. 

Ani.   Iir.    DES    AllYLOBACTER. 

940.  Il  faut  rapprocher  de  la  description  des  êtres  microscopiques 
qui  naissent  et  se  développent  comme  les  Vibrioniens,  dans  des 
espaces  clos,  celle  des  corps  observés  par  M.  Trécul  (Comptes  rendus 
des  séances  de  V Académie  des  sciences,  1865  à  1868)  et  par  M.  Ny- 
lander,  et  appelés  Amylobacter, 

Fji  faisant  macérer  dans  l'eau  des  tiges  de  plantes  appartenant  à 
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diverses  familles,  H.  Trécul  a  remarque  que  le  latex  se  coagule, 
soit  en  colonnes  homogènes,  soit  en  petites  masses  plus  ou  moins 
volumineuses.  Puis,  toute  la  substance  de  ce  latex  se  résout  en  cor- 
pu^ules  beaucoup  plus  ténus  que  les  globules  primitifs.  Quand  les 
Idticifëres  qui  les  contiennent  sont  mis  en  contact  avec  Teau  iodée, 
ils  jaunissent  seulement;  mais,  dans  quelques  cas,  de  l'acide  sulfu- 
rique  ayant  été  ajouté,  toute  la  matière  renfermée  dans  ces  latici- 
fèresa  pris  une  belle  teinte  pourprée.  Chacun  des  petits  corps  con- 
stituants est  composé  de  deux  parties,  Tune  devenue  violette. 
Tautre  restée  incolore  ou  jaunie,  plus  grande  que  la  violette.  (Voy. 
comparativement  ce  qui  a  été  dit  plus  haut,  de  l'influence  de  la 
teinture  d*iode  sur  les  Leptothrix,  etc.,  p.  324.) 

Dans  d'autres  vaisseaux,  les  corpuscules  sont  de  deux  sortes 
(fig.  291]  :  les  uns  sont  très-petits,  globuleux,  et  constituent  la 
masse  principale;  les  autres  sont  beaucoup  plus  volumineux, 
épars  au  milieu  des  premiers.  Ces  derniers  sont  le  plus  souvent 
elliptiques,  mais  dans  un  âge  plus  avancé  on  en  voit  s'allonger  en 
fuseau.  Les  corpuscules  les  plus  petits  jaunissent  par  l'iode  seul, 
tandis  que  les  gros,  surtout  quand  ils  sont  fusiformes,  deviennent 
violets.  Le  volume  de  ces  êtres  n'est  souvent  que  de  5  à  7  milliè- 
mes de  millimètre,  tandis  que  les  granules  d'amidon  bacillaires 
ont  une  longueur  de  20  à  30  millièmes. 

On  ne  trouve  souvent,  dans  les  laticifères,  que  de  ces  corpuscules 
fusiformes  violets,  avec  une  des  pointes  ou  plus  rarement  avec  une 
des  pointes  incolores.  Ils  remplissent  tout  le  vaisseau,  ou  sont  mêlés 
à  des  quantités  plus  ou  moins  grandes  de  latex  non  transformé. 
Assez  fréquemment  des  portions  du  vaisseau  pleines  de  ces  corps 
alternent  avec  des  parties  qui  sont  remplies  de  latex  coagulé,  mais 
non  transformé.  Ce  latex  occasionnant  de  distance  en  distance  des 
obstructions,  on  ne  saurait  prétendre  que  ces  plantules  ou  leurs 
germes  sont  venus  du  dehors. 

Assez  souvent  ces  plantules  ont  la  forme  de  têtards.  Elles  sont 
alors  composées  d'un  corps  elliptique  ovale  qui  porte  un  long  ap- 
pendice à  l'une  de  ses  extrémités  (o,  p).  C'est  ordinairement  cet 
appendice  ou  sorte  de  queue  qui  seul  se  colore  en  violet  par  l'iode. 

Ces  petites  plantes  ne  se  forment  pas  seulement  à  l'intérieur  des 
laticifères.  Elles  naissent  aussi,  soit  dans  l Intérieur  des  cellules 
mêmes,  parencliymateuses  ou  fibreuses,  soit  entre  les  cellules.  Dans 
l'une  et  l'autre  circonstance,  elles  sont  de  môme  fusiformes  ou  en 
forme  de  têtards,  quelquefois  cylindroîdes  ;  mais,  dans  ce  dernier 
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l'autre.  Les  cellules  de  la  moelle  du  Figuier  sont  parliculièrement 
favorables  pour  leur  production. 

Il  est  important  de  faire  remarquer  qu'elles  naissent  dans  des 
cellules  parfaitement  fermées,  qui  n'ont  point  été  dérangées  de  leur 
siège  naturel  dans  le  tissu  végétal,  et  que  le  plus  ordinairement  on 
n'en  trouve  pas  entre  les  cellules  qui  en  sont  remplies,  ni  entre  les 
cellules  qui  entourent  les  laticifères  qui  en  contiennent  ;  enfin,  que 
la  formation  intercellulaire  de  ces  corps  n'a  souvent  lieu  que  dans 
des  tissus  qui  ne  montrent  pas  la  formation  intracellulaire.  Il  con- 
vient d'ajouter  encore  que  le  liquide  dans  lequel  macèrent  les  tron- 
çons de  plante,  étudié  avec  le  plus  grand  soin,  ne  tient  pas  une  de 
ces  plantules  en  suspension.  11  est  bien  entendu  que,  pour  obtenir 
ce  dernier  résultat,  il  faut  examiner  le  liquide  avant  que  les  tissus 
soient  complètement  désagrégés,  avant  qu'une  partie  des  cellules 
soient  dispersées  dans  ce  liquide.  (Trécul.) 

Il  semble  bien  probable,  d'après  toutes  ces  circonstances,  que  le 
liquide  n'a  rien  apporté  aux  cellules  dont  il  s'agit,  d'autant  moins 
que  ces  cellules  sont  souvent  placées  profondément  dans  les  tis- 
sus, puisque  ces  plantules  peuvent  être  produites  dans  des  fibres 
du  liber  à  parois  parfois  fort  épaisses,  qui  n'ont  certainement  rien 
laissé  pénétrer  dans  leur  intérieur.  Et  puis  les  premières  phases 
du  développement  individuel  de  ces  plantules  sont  ici  bien  plus 
faciles  à  saisir  que  dans  les  autres  organes  cités.  Car  ces  petites 
plantes,  surtout  quand  elles  commencent  à  se  montrer,  sont  sou- 
vent très-distantes  les  unes  des  autres.  De  plus,  elles  commencent 
toujours  par  un  corpuscule  incolore,  ordinairement  elliptique,  jau- 
nissant par  riode,  aux  deux  extrémités  duquel  on  aperçoit  quel- 
quefois comme  le  prolongement  d'une  petite  cellule  aiguë,  dont  il 
pourrait  être  le  noyau  centre  de  génération  ou  plasmatique;  puis, 
à  l'un  de  ses  bouts ,  sans  doute  par  Télongation  de  la  petite  cel- 
lule, naît  un  appendice  qui  s'allonge  graduellement,  et  qui,  dès  son 
début,  a  la  propriété  de  se  colorer  en  violet  ou  en  bleu  par  l'iode. 
Dans  quelques  cas,  l'appendice  de  ces  corpuscules  est  partagé  en 
parties  colorées  par  l'iode  alternant  avec  des  parties  non  colorées, 
comme  s'il  était  divisé  en  plusieurs  cellules.  Ces  faits  ont  conduit 
M.  Trécul  à  admettre  que  ces  plantules  dites  parfois  amylifères 
peuvent  naître  et  se  développer  à  l'intérieur  de  cellules  bien  closes, 
pendant  la  putréfaction,  sans  aucune  intervention  de  germes  venus 
du  dehors  ;  que  de  la  matière  organique  peuvent  provenir  ainsi  des 
corps  vivants  très-différents  de  la  substance  dont  ils  dérivent. 
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941.  Pour  obtenir  ces  corpuscules,  on  plonge  dansTeau  pure 
d'un  flacon  à  large  ouverture  les  fragments  des  rameaux  frais  des 
plantes  dans  lesquels  Ton  veut  les  observer.  Il  est  nécessaire  de 
faire  ces  expériences  par  un  temps  chaud  de  l'été  ou  du  printemps. 
On  peut  commencer  à  chercher  à  les  voir  au  bout  de  trente-six 
heures  environ,  quand  la  surface  du  liquide  devenue  mousseuse, 
indique  la  pleine  fermentation  des  matières  sucrées  des  cellules  du 
végétal.  On  fait  ensuite  des  coupes  minces  de  celui-ci  comme  pour 
en  étudier  les  cellules.  On  place  la  préparation  dans  l'eau  ou  dans 
la  glycérine.  On  la  traite  ensuite  par  l'eau  iodée  ou  par  la  glycé- 
rine iodée;  on  peut  encore  les  mettre  directement  dans  la  glycérine 
iodée. 

ART.    IV.    —   PRÉPARATION   DES  ALGUES   DIATOMÉES. 

942.  Les  Diatomées  y  Diatomacées,  Navicules^  NaviceUes  ou  Ba- 
cillariéeSf  constituent  une  subdivision  particulière  de  la  classe  des 
Algues,  considérée  comme  la  dernière  par  Kûtzing,  Montagne  et  au- 
tres. Elles  ont  longtemps  été  rangées  parmi  les  animaux  infusoîres 
en  raison  de  la  nature  de  leurs  mouvements  qui  sont  assez  énergi- 
ques pour  qu'elles  puissent  déplacer  divers  des  corps  étrangers 
qu'elles  rencontrent  dans  leur  progression.  Mais,  bien  que  l'am- 
moniaque et  l'acide  chlorhydrique  fassent  cesser  cette  locomotion 
ces  agents  n'attaquent  aucunement  leur  substance  comme  ils  le 
font  pour  celle  des  infusoires  que  l'ammoniaque  dissout  rapidement. 

Les  Diatomées  sont  des  Algues  microscopiques  unicellulaires 
(frustules),  les  parois  de  Tindividu  consistent  en  une  enveloppe  sili- 
ceuse, rigide,  fragile  et  incombustible  (carapace).  Le  frustule  est 
composé  de  deux  valves  opposées  réunies  par  une  bande  de  même 
nature  dite  bande  connective.  Il  renferme  un  endochrome  jaunâtre 
ou  plus  ou  moins  brun,  au  milieu  duquel  on  remarque  des  vésicules 
et  des  granules  de  nature  huileuse.  Les  Diatomées  sont  fissi- 
pares.  On  voit  sur  le  milieu  de  la  bande  connective  apparaître  une 
ligne  longitudinale  qui  est  le  commencement  d'une  cloison  inté- 
rieure formée  de  deux  valves  opposées  dos  à  dos,  entre  lesquelles 
doit  s'opérer  plus  tard  la  scission  qui  divisera  le  frustule  en  deux 
individus  semblables  au  premier,  mais  d'abord  plus  étroits. 

Les  Diatomées  présentent  en  outre  le  mode  de  reproduction  par 
conjugaison  par  suite  d'une  sorte  de  copulation.  (Voy.  p.  945, 
ê  945.) 

Un  grand  nombre  de  Diatomées  et  spécialement  les  espèces  du 
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groupe  des  Naviculées  sont  douées  d'un  mouvement  rectiligne  très- 
remarquable;  on  les  voit,  sous  le  champ  du  microscope,  s'avancer 
par  des  élans  spontanés  interrompus  par  des  instants  d'inaction  et 
souvent  par  un  repos  prolongé. 

Chaque  fnistule  constitue  un  individu  distinct,  mais  les  frustules 
sont  groupés  chez  un  grand  nombre  d'espèces  en  individus  multi- 
ples ou  composés  de  petites  individualités.  D'après  de  Brébisson, 
les  FragiUariaj  Himantidium,  Odontidium,  formés  de  séries  de  frus- 
tules rectangulaires  présentent  des  filaments  aplatis.  Quelquefois 
une  scission  s'opère  entre  chaque  frustule  d'une  série  alternative- 
ment en  haut  et  en  bas  et  les  frustules  continuent  d'adhérer  entre 
eux  par  les  angles  diagonalement  opposés;  l'ensemble  présente 
alors  la  forme  d'un  petit  ruban  plié  ou  découpé  en  zigzag,  telle  est 
la  disposition  constante  dans  les  genres  Diatoma  et  Labellaria.  Si 
le  filament  est  formé  d'articles  cunéiformes,  la  multiplication  de 
ces  articles  par  fissiparité  produira  la  forme  circulaire  ou  discoïde 
(Meridion)  et  même  hélicoîde.  Les  frustules  sont  quelquefois  portés 
sur  des  pédicelles  simples  ou  rameux  et  ressemblent  à  de  petits 
étendards  (Achnanlhes),  tantôt  ils  sont  cunéiformes  et  donnent  lieu 
à  des  éventails  (Licnwphora,  Podosphenia).  Quelques  Diatomées  s'at- 
tachent sans  support  aux  plantes  inondées  (Cocconema,  Epithemia). 
Les  NitzschiCy  les  Synedra  ont  de  longs  frustules  étroits  bacillariés 
qui  se  groupent  en  faisceaux  sur  les  plantes  aquatiques.  Les  frus- 
tules du  Bacillaria  paradoxa  glissent  les  uns  après  les  autres,  cha- 
cun  dépassant  le  précédent  d'une  partie  de  sa  longueur  (comme  les 
tubes  de  la  flûte  de  Pan),  puis  ils  se  replacent  successivement  dans 
leur  situation  primitive  pour  recommencer  à  glisser.  î^e  genre  le 
plus  nombreux  en  espèces  est  le  genre  NavictUa,  ce  sont  des  frus- 
tules isolés  en  forme  de  Navette.  Les  Pleurosigma  sont  de  longs 
frustules  contournés  en  S  couverts  des  plus  fines  ciselures.  Dans 
les  genres  Schizanema  et  CoUetonema,  les  frustules  naviculés  sont 
associés  dans  des  filaments  gélatineux.  La  carapace  des  Biddul- 
phiées  et  surtout  des  Coscinodiscées  offrent  des  réseaux  d'une 
finesse  extrême.  (De  Brébisson.) 

Les  Diatomées  habitent  les  eaux  douces  ou  salées.  Elles  s'atta- 
chent aux  plantes  inondées,  elles  forment  souvent  des  couches  co- 
lorées sur  la  vase  des  eaux  tranquilles.  On  les  trouve  pendant 
toute  l'année,  mais  plus  abondamment  l'hiver  et  dans  les  saisons 
pluvieuses. 

Les  PiataBjèesoPt  élé  trouvées  à  l'état  fossile  dans  toutes  les  par- 
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ties  du  monde,  en  France  (dans  TAriége),  en  Allemagne  (à  Berlin), 
en  Afrique  (près  d'Oran),  etc.;  en  Amérique,  on  en  a  découvert  des 
couches  de  plusieurs  mètres  d'épaisseur.  Ces  fossiles,  en  raison  de 
leur  nature  siliceuse  et  de  la  fmesse  de  leurs  corpuscules,  sont  em- 
ployés dans  les  arts  sous  le  nom  de  tripolis  et  servent  à  polir  les 
métaux.  En  faisant  calciner  des  masses  d'une  Diatomée  filamen- 
teuse dont  les  flocons  bruns  flottent  en  automne  sur  les  eaux  dor- 
mantes, M.  de  Brébisson  a  obtenu  un  tripoli  sans  mélange  de  sable 
et  d  une  finesse  parfaite. 

943.  Si,  lorsque,  au  fond  de  mares,  de  fossés  ou  d'amas  d'eau 
de  pluie,  on  aperçoit  sur  le  fond  s'étendre  des  couches  d'un  brun 
jaunâtre,  on  racle  ces  points  avec  une  cuiller  à  manche,  de  manière 
à  détacher  le  moins  de  vase  possible  ;  on  sera  presque  certain 
d'obtenir  ainsi  une  abondante  provision  de  Diatomées.  Dans  les 
mêmes  circonstances,  un  enduit  de  couleur  verte  eût  indiqué  la  pré- 
sence des  Desmidiées. 

Les  espèces  filamenteuses,  telles  que  les  Himaniidium,  Fragù 
laria,  Tabellaria,  Diatoma^  Desmidivm,  Hyalotheca,  etc.,  peuvent 
être  déposées  en  masse  dans  une  fiole,  en  laissant  l'eau  s'égoutter 
un  moment  et  bouchant  ensuite;  le  mouvement  du  transport  est 
alors  moins  à  craindre.  11  serait  encore  préférable  d'achever  d'em- 
plir les  flacons  avec  quelques  tampons  de  mousse  humide. 

C'est  dans  ce  cas,  et  surtout  pour  les  Diatomées  portées  sur  des 
pédicelles,  comme  les  Licmophora,  Rhipidophora,  Achnanthes^  Coc- 
conema,  etc.,  qu'il  est  très-avantageux  de  les  étendre  par  petites 
masses  et  avec  les  Algues  qui  leur  servent  de  support  sur  des  mor- 
ceaux de  chiffon  qu'on  entasse  dans  les  boStes  où  il  reste  assez 
d'humidité  pour  les  conserver  en  bon  état.  (De  Brébisson.) 

Pour  les  espèces  libres,  telles  que  les  Naviculées,  Surirellécs  et 
la  plupart  des  Desmidiées,  on  peut  emplir  les  bouteilles  sans  beau- 
coup de  précaution,  puisque  plus  tard  on  profitera  de  leur  ten- 
dance à  se  diriger  vers  la  lumière  pour  les  voir  se  séparer  d'elles- 
mêmes  des  impuretés  prises  avec  elles  ^ 

Des  Diatomées  libres,  telles  que  les  Pleurosigma,  Naviculay  Am- 
phora,  Amphiprara^  etc.,  abondent  dans  les  eaux  salées  que  la  mer 
dépose  dans  les  fossés  du  littoral,  dans  les  flaques  qui  bordent  les 
rivières  à  leur  embouchure.  Dans  les  parcs  à  huîtres  abandonnés, 

*  On  pourra  durant  ces  études  consulter  avec  fruit  les  centuries  de  Diato- 
mées préparées  par  Th.  Eulenstein.  [Dialotnacearum  species  typicae,  Dresdte, 
1870.) 
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dont  la  sécheresse  a  détaché  le  fond  en  croûtes  crevassées,  on  peut 
emporter  ces  plaques  de  vase  qui  renferment  une  grande  quantité 
d'espèces  marines.  On  recueille  quelques  Desmidiées  très-fines, 
telles  que  les  Staurastrum,  qui  s'attachent  aux  brins  d'herbes  sub- 
mergées en  saisissant  celles-ci  entre  les  doigts  de  la  main  que  Ton 
creuse  en  cuiller  et  qu'on  retire  de  Teau  en  entraînant  ce  léger  en- 
duit. 

La  récoite  terminée,  il  faut  préparer  les  espèces  délicates,  telles 
que  les  filamenteuses  et  les  stipitées,  que  l'on  n'a  pu  disposer  sur 
place.  Il  sufQt  de  prendre  de  petites  portions  avec  la  pointe  d'une 
plume  à  écrire  taillée  en  cure-dent,  etc.,  et  de  les  étendre  sur  le 
porte-objet.  Quant  aux  Desmidiées  et  Diatomées  libres  qu'on  a  re- 
cueillies mêlées  au  sable  ou  à  la  vase  des  mares,  fossés  ou  flaques 
que  l'on  a  explorés,  on  met  le  contenu  de  chaque  flacon  dans  un 
vase  séparé,  tel  qu'une  assiette  creuse  ou  une  soucoupe,  que  Ton 
place  dans  un  lieu  exposé  à  la  lumière,  mais  à  Tabri  du  soleil  qui 
déterminerait  des  bulles  d'air  dans  ce  dépôt  et  empêcherait  sa  sur- 
face d'être  unie.  (De  Brébisson.) 

Au  bout  d'un  ou  deux  jours,  suivant  qu'il  s'agit  de  telles  ou  telles 
espèces,  on  voit  la  couche  vaseuse  qui  s'est  déposée  au  fond  des 
soucoupes,  se  couvrir  d'une  teinte  brune,  si  elle  renferme  des  Dia- 
tomées, ou  d'une  pellicule  verte ,  plus  ou  moins  muqueuse,  sou- 
vent chargée  de  petites  houppes,  si  ce  sont  des  Desmidiées.  Dans 
tous  les  cas,  on  incline  doucement  le  vase  pour  en  faire  sortir  la 
plus  grande  partie  de  l'eau  et  alors,  sur  la  surface  chargée  de  fru- 
stules,  on  promène  un  petit  pinceau  ou  les  barbes  d'une  plume, 
en  ayant  soin  de  ne  pas  atteindre  la  couche  terreuse.  Le  pinceau 
est  ensuite  lavé  dans  une  capsule  ou  godet,  où  se  déposent  les  fru- 
stules  sans  aucun  corps  étranger  si  cette  opération  a  été  faite  avec 
légèreté.  Quand  on  a  ainsi  obtenu  une  espèce  séparée  ou  qu'elle  est 
dominante,  un  devra  en  faire  des  préparations  immédiatement  ou 
réserver  ces  récoltes  dans  des  flacons  séparés,  étiquetés  et  remplis 
d*alcool.  Plus  le  diamètre  du  vase  est  petit,  plus  la  couche  de  fru- 
stules  est  épaisse  et  facile  à  enlever.  (De  Brébisson.) 

Cette  méthode  est  applicable  surtout  aux  espèces  des  genres  Na- 
vicitla,  Pleurosigma^  Surirella,  Nitzschia,  etc. 

En  formant  des  échantillons  sur  mica  au  moyen  de  la  pointe 
d'une  grande  plume  garnie  de  barbes,  il  est  nécessaire  de  gommer 
un  peu  Teau,  si  les  frustules,  à  cause  de  leur  grosseur,  montraient 
de  la  tendance  à  se  détacher.  Cette  précaution  est  surtout  indis- 
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pensables  pour  certaines  Desmidiées  se  soulevant  facilement  par 
la  dessiccation.  (Voy.  p.  924.) 

En  renouvelant  Teau  de  temps  en  temps  dans  les  vases  qui  ser- 
vent de  résenou's,  on  peut  garder  vivantes  très-longtemps  ces  al- 
gues microscopiques.  Les  espèces  marines  réclament  surtout  de 
l'eau  de  mer  bien  fraîche  ou  de  Teau  ordinaire  dans  laquelle  on  fait 
dissoudre  de  trente  à  quarante  grammes  de  sel  de  cuisine  par  litre. 

Lorsque  le  dépôt  qui  se  forme  dans  les  soucoupes  est  mélangé  de 
débris  de  végétaux  ou  de  corps  étrangers  qui  empêchent  sa  surface 
d*étre  assez  plane,  on  peut,  en  tamisant  sur  ce  dépôt  inégal  une 
couche  de  sable  fin  et  pesant,  tel  que  du  grès,  établir  un  sol  artiG- 
ciel  uni,  dont  bientôt  les  Diatomées  viennent  chercher  la  surface. 
On  place  sur  ce  dépôt  un  morceau  de  tissu  de  fil  ou  de  coton,  en 
Ty  maintenant  appliqué  par  le  poids  de  quelques  grains  de  plomb 
de  chasse.  Les  frustules  ne  tardent  pas  à  traverser  ce  tissu  et  à 
s^ètendre  à  sa  surface  d*où  il  est  facile  de  les  enlever. 

Si  la  vase  ou  les  végétaux  submergés  renferment  des  Diatomées 
en  trop  petit  nombre  pour  en  attendre  une  couche  facile  à  enle- 
ver, on  met  ces  substances  au  centre  d'un  morceau  de  toile  fine, 
de  lin  ou  de  coton,  dont  on  forme  un  petit  sachet  arrondi,  placé  au 
centre  d'une  assiette  pleine  d'eau.  Les  Diatomées  ordinairement, 
après  quelques  heures  de  repos,  traversent  le  tissu  qui  les  contient 
et  se  disséminent  sur  le  fond  de  l'assiette  où  l'on  peut  alors  facile- 
ment les  recueillir  dans  un  état  de  pureté  complète. (De  Rrébisson.) 

Les  Desmidiées,  qui,  pour  la  plupart,  ont  des  corpuscules  libres, 
forment  dans  ces  mêmes  conditions  d'éducation  une  couche  mu- 
queuse que  l'on  enlève  aisément  avec  une  cuiller  mince  ou  avec 
une  lame  de  couteau.  Quand  on  n'a  pas  le  temps  de  profiter  de  leur 
propension  à  rechercher  la  lumière  et  à  s'établir  a  la  surface  du 
dépôt  que  renferment  les  vases  dans  lesquels  on  conserve  ces  Âl- 
gués,  on  peut  agiter  les  débris  de  végétaux  auxquels  les  Desmidiées 
sont  le  plus  souvent  mêlées  ;  leur  pesanteur  étant  plus  considérable 
que  celle  de  ces  détritus,  en  décantant  avec  précaution  l'eau  d'un 
vase  dans  un  autre  et  en  s'aidant  d'une  barbe  de  plume  pour  faire 
sortir  les  débris  flottants,  on  obtiendra  un  résidu  assez  pur,  com- 
posé de  Desmidiées  que  leur  couleur  verte  rend  apparentes.  On  n*»- 
pétera  ce  transvasement  autant  de  fois  qu'il  sera  nécessaire,  on 
ajoutant  assez  d'eau  pour  diminuer  l'effet  du  mucilage  propre  à  ces 
algues  et  qui  tend  k  les  faire  adhérer  aux  débris  dont  on  veut  les 
séparer. 
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Presque  toutes  les  espèces  fossiles  des  diverses  couches  géo- 
li^ques  eilstent  encore  ji  I  elat  vivant  pour  les  Deamidiées.  et 
les  Diatomées.  H  y  a  20  ii  50  ans,  le  nombre  des  espèces  de  Dia- 
tomées connues  était  à  peine  de  200:  les  travaux  récents  de  plu- 
sieurs observateurs  ont.  porté  le  nombre  des  espèces  bien  carac- 
térisées à  plus  de  ^000. 
944.  Nous  donnons  ici  (fig.  292),   d'après  M.  Germain  de  Saint- 
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Pierre  (Dict.  de  Botanique,  Paris,  1870,  page  405),  la  figure  d'une 
série  d'espèces  qui  se  rencontrent  souvent  dans  les  préparations 
d'objets  provenant  des  eaux  douces  ou  salées. 

Les  Diatomées  ou  Diatomacées  constituent,  selon  H.  de  Bré- 
bisson,  quatorze  familles  :  Licmophorées,  Eragillariéei,  Striateltées^ 
Surirelléety  CoscinodicéeSy  Melosirées,  Biddulphiees,  Eunotiéet^  Acanr 
thées,  CymbelléeSy  Gomphonémées,  Sdiizonémées,  Naviculéeij  Actx- 
niscées.  A  ces  quatorze  familles,  une  quinzième,  celle  des  Ambula- 
toriées,  a  été  ajoutée  par  Germain  de  Saint-Pierre  (1866).  Ce  groupe 
se  compose  de  genres  dont  les  espèces  sont  filiformes.  Chaque  in- 
dividu est  constitué  par  un  tube  cylijidrique  régulier,  arrondi  aux 
deux  extrémités,  continu  ou  cloisonné,  à  anneaux  discoïdes  plus 
rarement  subglobuieux  et  contenant  de  très-fines  granulations.  Le 
diamètre  de  ces  petits  tubes  est  d'un  à  quelques  centièmes  de  mil- 
limètre. Ces  êtres  se  rapprochent  surtout  des  Diatomées  comprises 
dans  les  genres  Discosira  et  Melosira;  ils  rappellent  aussi  les  fila- 
ments des  Oscillaires  et  surtout  des  Lyngbia,  Mais  les  Oscillaires 
sont  fixées  à  une  de  leurs  extrémités,  sont  groupées  en  pinceaux,  et 
né  présentent  que  des  mouvements  d'ondulation  sur  place;  les 
Lyngbia  se  composent  d*un  tube  transparent  occupé,  par  intervalles 
seulement,  par  une  série  d'anneaux  colorés,  et  comprenant  des  es- 
pèces rarement  oscillantes.  Quant  aux  disques  réunis  en  cylindres 
des  Discosira  et  des  Melosira,  on  ne  parait  pas  les  considérer  comme 
doués  de  mouvements  manifestes. 

Le  groupe  des  Ambulatorieœ  (Ambulatoires)  est  au  contraire 
essentiellement  caractérisé  par  le  moU/vement  spontané  et  volontaire 
de  locomotion  par  reptation  des  espèces  qui  le  constituent,  qui  tra- 
versent plus  ou  moins  lentement,  plus  ou  moins  rapidement  le 
champ  du  microsrope,  et  dans  tous  les  sens,  luttant  pour  franchir 
les  obstacles  ou  les  évitant;  quelquefois  revenant  sur  leurs  pas, 
l'extrémité  postérieure  (qui  ne  parait  pas  différer  de  l'antérieure) 
prenant  alors  le  rôle  de  la  tête. 

C'est  dans  les  flaques  d'eau  saumAtre  des  bords  de  la  Méditer- 
ranée, à  Hyéres,  dans  le  voisinage  de  la  presqu'île  de  Giens,  qu'il  a 
rencontré  les  espèces  (complètement  invisibles  à  l'œil  nu)  de  ce 
groupe  d'.Mgues  micioscopiquos  douées  de  mouvements  de  locomo* 
tion  volontaires  ;  les  espèces  assez  nombreuses  et  très-caractérisées 
qui  constituent  cette  famille  peuvent  être  réparties  en  plusieurs 
genres,  (fig.  ti93.) 

De  l'eau  bourbeuse  et  noirâtre  s'étant  saturée  de  gaz  snlfllf* 
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drique,  en  examinant  alors  de  nouveau  le  conlenu  des  difTè- 
I  rents  lubes ,    Germain    de   Sainl-Pierre  vit  que  non-seulement 

les  microzoaireB  qui  y  pullulaient  précédemment  avaient  cessé 
I  tfeiister,  mais  que',  les  Navicules  et  autres  Diatomées  à  test  solide 
'  n'ètaienl|>lus  douées  de^mouvement  ;  les  {espaces  du  groupe  des  Ain- 
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bulatorièes  seules  paraissaient  n'avoir  aucunement  souffert,  et  con- 
tinuaient ù  circuler  dans  les  gouttes  d'eau  placées  sous  l'objectir  du 
microscope. 

945.  Les  Diatomées  {Gomphonema,  Cocconema,  Eunotria,  Fragila- 
ria)  se  multiplient  par  conjugaison  *.  Le  phénomène,  pour  être  ob- 
servé, eiige  l'emploi  d'objectifs  grossissants  de  400  à  600  diamètres. 
Dans  les  premiers,  les  surfaces  concaves  desfnistules  conjuguées 
sont  presque  immédiatement  appliquées  l'une  contre  l'autre.  De 
chacune  de  ces  aurfacea  s'èlérant  peu  à  peu  deux  petits  mamelons, 
qui  se  reiicoiitiviit  avi-i-  iii>ia  nirmiflDiis  siTiibhiliks  ém^nniU  du 

<  TnwirT'Ci.  Sur  la  roHjuf/aiim  d*(  Ùiatamttt  [Annala  ilen  fitnces  lutlu- 
nlltt,  18i7,  t.  VII,  |i,  374!.  «t  OouJinw  note  «w  la  confugaiton  de»  Oiatoméet 

\ibid).,  IM8. 1.  n.  p.  eo.  (>i.  II  «i  ni). 
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f  ruslule  opposé.  Ces  mamelons  sont  l*origine  de  deux  tubes  de  com- 
munications qui  se  forment  par  abouchement  des  extrémités  qui  se 
rencontrent.  Une  fois  cet  abouchement  opéré,  le  contenu  (endo- 
chrome)  des  deux  frustules  se  mélange  et  produit  deux  masses 
d'abord  irréguliéres  placées  entre  les  frustules.  Bientôt  ces  masses 
se  recouvrent  chacune  d'une  membrane  lisse  et  cylindrique. 
Ce  sont  alors  de  jeunes  sporanges  qui  s'allongent  peu  à  peu  en  con- 
servant une  forme  à  peu  prés  cylindrique,  jusqu'à  ce  que  leur  di- 
mension excède  de  beaucoup  celle  des  frustules  qui  leur  ont  donné 
naissance.  Lorsque  enfin  ces  organes  sont  arrivés  à  maturité,  leur 
surface  devient  striée  transversalement  comme  celle  des  frustules. 
Vers  l'époque  où  a  lieu  le  mélange  du  contenu  des  deux  frustules 
conjugués,  ceux-ci  se  divisent  longitudinalement  en  deux  moitiés, 
au  niveau  de  deux  mamelons  qui  sont  l'origine  des  tubes  de  com- 
munication des  endochromes.  Ils  restent  d*abord  réunis  par  une 
membrane  très-délicate,  qui  ne  tarde  pas  à  disparaître. 

946.  Préparation,  —  L'alcool  créosote  (voyez  p.  374-375)  sera 
choisi  pour  préparer  les  Diatomées  filamenteuses  (Fragilaria,  Ht- 
manlidium,  Diatonia),  les  stipitées  (Gomphonema,  Licmophora,  Ach- 
nanihes) ,  ou  celles  qui  sont  renfermées  dans  un  tube,  comme  les 
Scliizonémées  dont  on  désire  voir  la  disposition  naturelle.  Mais  il 
est  indispensable  pour  les  détails  des  frustules  qui  donnent  les  carac- 
tères distinctifs  des  espèces  d'en  avoir  des  préparations  à  sec  et  au 
baume,  faites  après  avoir  soumis  àrébullition  les  frustules  dans  Ta- 
cidc  qui  enlève  la  matière  interne  qui  nuisait  à  leur  transparence. 

Les  Diatomées  fossiles  sont  ordinairement  assez  pures  pour  qu'il 
suffise  souvent  de  les  soumettre  simplement  à  un  lavage  préli- 
minaire. 

Après  avoir  déposé  au  fond  d'un  tube  un  petit  amas  de  Diatomées, 
gros  comme  une  lentille,  on  verse  dessus  environ  un  centimètre 
cube  d'acide  azotique,  ou,  mieux  encore,  d'un  mélange,  à  volume 
égal,  de  cet  acide  avec  de  l'acide  hydrochlorique.  On  porte  à  l'é- 
bullition  pendant  une  minute  environ.  On  remplit  le  tube  d*eau 
distillée,  et  on  laisse  reposer.  Quand  l'eau  est  devenue  limpide  et 
qu'un  dépôt  blanchâtre  s'est  formé  au  fond,  on  décante,  sans  lais- 
ser sortir  les  carapaces  des  Diatomées  qui  sont  au-dessous;  on  re- 
nouvelle l'eau  et  les  repos,  lavages  et  décantations  jusqu'à  ce  que 
l'eau  n'ait  plus  de  traces  d'acide.  Le  dépôt  est  alors  versé  dans  une 
petite  capsule.  On  le  répartit  ensuite  sur  des  lamelles  minces. 
On  laisse  sécher  naturellement  ces  lamelles  chargées  de  valves 
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de  Diatomées,  ou  l'on   hâte   leur  dessiccation  avec  la  lampe. 

Si  l'on  veut  une  préparation  à  sec,  il  suffit  de  placer  les  Diato- 
mées sur  un  porte-objet  de  superposer  le  couvre-objet  et  de  Ty  lu- 
ter.  Ces  procédés  ne  donnent  jamais  des  Diatomées  aussi  transpa- 
rentes que  celles  qui  ont  bouilli  dans  l'acide,  et,  dans  le  baume, 
elles  conservent  souvent  des  bulles  d'air. 

Plusieurs  Diatomées  fournissent  des  test-objets  (voy.  p.  543).  Ces 
préparations  doivent  être  faites  à  sec  avec  des  carapaces  bouillies 
dans  l'acide,  lavées  avec  soin  et  bien  desséchées.  Le  baume,  comme 
on  le  sait,  donne  trop  de  transparence  aux  valves,  et,  en  détruisant 
quelques  ombres,  rend  difficile  à  reconnaître  la  présence  des  stries 
même  lorsqu'on  emploie  l'éclairage  oblique.  (De  Brébisson.) 

Pour  la  préparation  au  baume  du  Canada,  on  humecte  la  lamelle 
chargée  de  Diatomées  d'une  ou  deux  gouttes  de  benzine,  et,  plaçant 
un  petit  morceau  de  térébenthine  sur  le  milieu  du  porte-objet,  on 
chauffe  en  dessous  doucement  avec  la  lampe.  Quand  le  baume  est 
fondu,  on  pose  dessus  la  lamelle  mince  humectée  de  benzine,  de 
manière  à  ce  que  les  Diatomées  se  trouvent  en  contact  avec  le 
baume.  On  continue  à  chauffer,  puis  on  laisse  un  peu  refroidir,  et 
alors  on  appuie  sur  la  lamelle,  de  manière  à  faire  sortir  les  bulles. 
Il  ne  reste  plus  qu'à  enlever  l'excédant  de  térébenthine  et  à  net- 
toyer la  préparation  avec  de  l'alcool.  (De  Brébisson.) 

Si  l'on  a  recueilli  une  trop  petite  quantité  de  Diatomées  pour  les 
soumettre  à  ces  manipulations,  on  peut  les  calciner  sur  une  lame 
de  platine  et  ensuite  les  placer  sur  le  porte-objet. 

Quand  elles  sont  sur  la  lamelle  de  verre,  il  est  possible  encore 
d'opérer  immédiatement  la  calcination  en  portant  cette  lamelle  sur 
la  plaque  de  platine  qu'on  fait  rougir  à  plusieurs  reprises  dans  la 
(lamme  de  la  lampe  à  alcool. 

ART.   V.    —   DE   l'emploi  DU  MICROSCOPE  DAKS   l'ÉTUDE 

DES   PSOROSPBRMIES. 

947.  Les  psorospermies  sont  des  organismes  parasites  que 
J.  Huiler  a  découverts  sur  divers  poissons  d'eau  douce. 

Presque  tous  les  observateurs,  les  placent  dans  le  règne  animal 
et  Leydig  et  Lieberkûhn  ont  cherché  à  les  faire  entrer  dans  le 
groupe  des  Grégarines.  MûUer,  Reteius  (1840)  et  moi  (1855)  les 
avons  rangée  parmi  les  algues  parasites  près  des  Diaiomées  et  des 
Mélosirées  d'où  le  nom  de  pseudo-navicelles  qui  leur  a  été  parfois 

G.  RoBi5.  —  Nicrotoope.  QO 
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donné.  On  rencontre  les  psororperraies  dans  presque  tous  les  orga- 
nes des  poissons;  il  n'y  a  guère  que  les  masses  musculaires  du  tronc 
et  les  centres  nerveux  où  n'y  en  ait  pas.  La  rate  et  les  reins  parais 
sent  être  leur  siège  de  prédilection.  Elles  se  développent  en  suivant 
les  ramifications  artérielles  logées  dans  la  tunique  cellulaire  des 
artères.  Chez  certains  (Cyprins,  tels  que  la  Tanche,  on  les  voit  sou- 
vent, en  grand  nombre,  dispersées  dans  la  vessie  natatoire.  Parfois 
elles  sont  accumulées  et  déterminent  la  formation  de  petites  taches 
jaunâtres  à  peine  perceptibles  à  Tœil  nu  et  même  de  tumeurs  volumi- 
neuses d'un  blanc  jaunâtre,  à  surface  mamelonnée.  On  ne  trouve 
les  Psorospermies  que  sur  la  portion  antérieure  ou  courte  portion  de 
la  vessie  aérienne  et  non  sur  la  portion  postérieure  ou  longtte  por- 
tion de  cet  organe.  (Balbiani.)  Quand  les  psorospermies  ne  sont 
pas  accumulées  sous  forme  de  tumeur,  on  les  trouve  dispersées,  ou 
en  séries  et  petits  groupes,  dans  répaisseur  de  la  vessie  aérienne, 
souvent  le  long  de  ses  vaisseaux.  Pour  les  préparer,  il  suffit  d'en- 
lever la  membrane  externe  de  la  vessie,  puis  de  détacher  un  lam- 
beau de  la  mince  tunique  sous-jacente  qu'on  étale  dans  Teau  pour 
l'observer  à  des  grossissements  de  500  à  600  diamètres.  Elles 
se  développent  dans  la  tunique  moyenne  ou  intermédiaire  de  la 
vessie  aérienne,  membrane  très-molle  et  très-vasculaire,  dans  la- 
quelle on  rencontre  souvent  aussi  une  filaire  mince  et  très-longue. 
Quand  les  psorospermies  forment  des  tumeurs,  celles-ci  amènent 
l'écartement  des  membranes  interne  et  externe  de  la  vessie 
aérienne 

H.  Balbiani,  après  avoir  montré  aussi  que  les  Psorospermies  sont 
des  algues,  a  prouvé  que  les  corpuscules  de  la  pébrine  (voy.  dans 
la  section  suivante,  page  984,  l'article  qui  les  concerne)  sont 
des  Psorospermies,  et  Vlacovich  a  rencontré  des  corpuscules  très- 
semblables  à  ceux  des  vers  à  soie  dans  un  reptile ,  le  Coluber 
carbonarius.  Les  uns  étaient  libres  et  répandus  dans  les  inter- 
stices des  tissus,  les  autres  renfermés  dans  des  vésicules  particu- 
lières ou  kystes.  Les  corpuscules  libres  étaient  de  forme  ovoïde, 
d  une  longueur  de  6  à  7  millièmes  de  millimètre,  d'une  largeur 
de  2  à  5  millièmes,  et  renfermaient  chacun  vers  la  grosse  extré- 
mité une  vacuole  claire  et  transparente;  les  vésicules,  que  Vlaco- 
vich considère  conune  les  kystes  générateurs  des  corpuscules  pré- 
cédents, étaient  de  forme  sphérique,  d'un  diamètre  de  12  à  18  mil- 
lièmes de  millimètre  pour  la  plupart,  et  contenaient  dans  leur 
intérieur,  soit  un  nombre  variable  de  vésicules  filles  remplies  d'une 
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substance  homogène  et  transparente,  soit  des  groupes  formés  de 
dix,  vingt,  ou  d*un  plus  grand  nombre  de  corpuscules  semblables 
à  ceux  qui  existaient  à  l'état  libre.  Vlacovich  a  également  trouvé 
des  corpuscules  et  des  kystes  analogues  chez  une  larve  du  Gryllus 
campestris.  Il  faut  évidemment  ranger  à  côté  des  faits  précé- 
dents les  corpuscules  on  Psorospermies  que  M.  Balbiani  a  ren- 
contrés, soit  à  Tétat  libre,  soit  renfermés  dans  de  grands  kystes 
sphèriques,  chez  le  Pyralis  viridana,  décrits  dans  son  mémoire 
sur  les  corpuscules  de  la  pébrine.  Vlacovich  serait  aussi  par- 
venu à  y  démontrer  Texistence-  d'une  substance  analogue  à  la  cel- 
lule végétale,  manifestée  par  la  coloration  violette  qu'ils  prennent 
sous  l'action  combinée  des  solutions  alcalines,  des  acides  et  de 
l'iode.  Si  cette  découverte  de  H.  Vlacovich  se  confirme,  la  nature 
végétale  des  corpuscules  aura  été  mise  hors  de  toute  contestation 
par  la  démonstration  de  leur  composition  chimique.  (Sui  Corpus- 
coli  oscillanti  del  Bombyce  del  Gelso.  Nuove  osservazioni.  Venezia, 
1867,  p.  li  etsuiv.) 

948.  Les  Psorospermies  sont  des  corpuscules  microscopiques 
dont  la  forme  et  le  volume  varient  presque 
autant  que  les  différentes  espèces  de  poissons 
chez  lesquels  on  les  rencontre  (fig.  294). 
Leur  forme  est  tantôt  presque  complète- 
ment globuleuse,  tantôt  plus  ou  moins 
aplatie,  ovoïde  ou  lenticulaire;  d'autres 
fois,  enfin,  plus  ou  moins  allongée,  cylin- 
drique ou  fusiforme.  Leur  volume  dépasse 
souvent  à  peine  celui  des  globules  rouges 
du   sang    chez  la    plupart  des    poissons  Fig.  294  «. 

(0°>">,0l4à0«»'»,025). 

Quelles  que  soient  les  variations  que  l'on  constate  dans  la  con- 
formation extérieure  de  ces  corpuscules,  ils  se  composent  tou- 
jours d'une  enveloppe  résistante  et  d'une  cavité  renfermant  diffé- 
rents petits  organes  dans  son  intérieur.  L'enveloppe  ou  la  coque 
est  formée  de  deux  valves  qui  s'appliquent  exactement  par  leur 


'  Psorospermies  de  la  Tanche,  a  b.  Aspect  présenté  par  le  plus  grand  nombre  d'en- 
tre elles,  quant  à  la  disposition  des  vésicules  et  du  contenu,  c.  Psorospermies,  vue  de 
côté  avec  une  autre  vue  de  face  dans  laquelle  les  vésicules  ont  disparu  et  montrant 
3  granules  irrêguUers  d'hémalosine.  d.  Psorospermic  non  granuleuse,  e.  Psorospermies 
vues  de  face  et  de  côté,  montrant  seulement  les  Tésicules  et  quelques  corpuscules 
pâles  irréguliers. 
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bord  comme  les  deux  moitiés  d'une  coquille  de  noix.  Les  alcalis 
caustiques  déterminent  leur  séparation  après  un  temps  variable. 
La  déchirure  des  valves  a  lieu  aussi  d*une  manière  toute  spon- 
tanée au  moment  de  la  reproduction,  pour  laisser  échapper  les 
organes  propagateurs.  Chaque  valve  est  entourée,  à  sa  circonfé- 
rence, d'un  anneau  élastique  formé  de  deux  moitiés  qui  s'articu- 
lent  sur  la  ligne  médiane,  et  se  terminent  par  des  prolongements 
filiformes  qui,  dans  Tétat  ordinaire,  se  replient  contre  le  bord  des 
valves.  Ces  filaments  sont  peu  visibles;  mais,  au  temps  de  la  repro* 
duction,  ils  s* écartent  des  valves,  grossissent  en  s*allongeant,  et  se 
portent  dans  difTérentes  directions.  Ce  sont  de  véritables  organes 
de  conjugaison,  à  Taide  desquels  deux  Psorospermies  voisines  s'en- 
tourent mutuellement,  et  se  maintiennent  en  contact  pendant  toute 
la  durée  des  phénomènes  de  propagation.  (Balbiani.) 

La  cavité  de  la  coque  présente  vers  Tune  de  ses  extrémités  deux 
petits  organes  vésiculeux  brillants,  qui  convergent  symétriquement 
vers  la  pointe  de  la  Psorospermie,  à  laquelle  ils  adhèrent  par  une 
extrémité  effilée,  tandis  que,  par  l'autre  bout,  terminé  en  cul-de- 
sac,  ils  divergent  plus  ou  moins  et  regardent  vers  Tintérieur  de  la 
cavité.  Chacune  de  ces  vésicules  est  formée  d'une  paroi  assez 
épaisse  et  granuleuse,  et  d'une  cavité  que  remplit  entièrement  un 
filament  roulé  en  spirale.  Sous  l'influence  des  alcalis  caustiques, 
ces  filaments  se  déroulent  et  apparaissent  à  l'extérieur  sous  la  forme 
de  deux  flagellums  plus  ou  moins  droits  ou  flexueux.  Dans  cet  état, 
la  longueur  des  filaments  peut  atteindre  jusqu'à  huit  ou  dix  fois 
celle  de  la  Psorospermie  tout  entière. 

Dans  ces  conditions,  on  remarque  aussi  que  les  filaments  traver- 
sent une  petite  ouverture  dont  est  percée  à  son  sommet  la  coque  de 
la  Psorospermie,  et  qu'ils  adhèrent  encore  par  leur  base  aux  vési- 
cules restées  en  place. 

Les  filaments  remplissent  probablement  chez  les  Psorospermies 
un  rôle  analogue  à  celui  des  anthérozoïdes  des  autres  cryptoga- 
mes. (Balbiani.) 

Indépendamment  des  vésicules  précédentes,  la  cavité  de  la  Pso- 
rospermie renferme  un  nombre  variable  de  très-petits  globules 
brillants  disposés  d'une  manière  symétrique  autour  des  premières. 
Ces  globules  ne  sont  autre  chose  que  des  organes  de  même  nature 
que  les  vésicules  à  filament  spécial,  mais  restés  à  un  état  rudi- 
mentaire  et  destinés  à  atteindre  leur  développement  complet  seule- 
ment au  temps  de  la  propagation. 
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Le  reste  de  la  cavité  du  corpuscule  est  rempli  par  une  substance 
glutineuse  homogène  qui  s^étend  depuis  l'extrémité  des  vésicules 
jusqu'au  bout  opposé  de  la  psorospermie.  En  raison  de  sa  faible 
réfringence,  cette  substance  est  peu  visible,  mais  elle  devient  beau- 
coup plus  apparente  sous  l'action  des  réactifs  qui  la  concentrent 
au  milieu  de  la  cavité  du  corpuscule,  sous  la  forme  d'un  gros 
noyau. 

Le  même  effet  se  produit  d'une  manière  toute  spontanée  pen- 
dant la  reproduction,  et  Ton  voit  alors  ce  globule  devenu  une 
véritable  sphère  se  dégager  peu  à  pDu  a  Taide  de  contractions  len- 
tes des  valves  qui  le  tenaient  emprisonné,  puis  se  mouvoir  à  la 
manière  d'une  amibe  à  travers  les  organes  et  les  tissus,  avant  de 
reproduire  de  nouvelles  générations  de  Psorospermies.  (V.  Balbiani, 
Comptes  rendus  et  mémoires  de  la  Société'  de  biologie^  1865,  p.  H1, 
et  Académie  des  sciences,  1865.) 

949.Lindemann  a  décrit  des  Psorospermies  qu'il  assimile  à  tort  aux 
Grégarines,  formant  des  colonies  ou  agglomérations,  sous  Taspect 
d'amas  brunâtres,  longs  de  5  millimètres,  épais  de  1  millimètre  et 
demi  dans  les  valvules  du  cœur  et  dans  les  fibres  musculaires  du 
cœur  de  l'homme  et  autres  organes  également.  11  en  a  vu  des  ag- 
glomérations par  quinze  environ,  discoïdes,  adhérentes  ensemble, 
et  contre  les  cheveux  destinés  à  de  faux  chignons  ou  formant  ceux, 
ci.  Chaque  Psorospermie  a  une  membrane  incolore,  un  contenu 
coloré  en  brun,  ou  formé  de  granules  incolores  très-réfringents.  Il 
a  pu  les  transmettre  à  des  chenilles,  dans  lesquelles  elles  se  sont 
multipliées  jusqu'à  la  mort  de  l'animal.  (Voy.  la  section  suivante.) 
11  les  considère  comme  arrivant  aux  faux  cheveux  par  les  excré- 
ments des  poux,  dans  l'intestin  desquels  on  en  trouve  toujours.  Les 
réactifs  qui  les  attaquent  altèrent  aussi  les  cheveux. 

950.  Pour  observer  les  Psorospermies,  on  prépare  un  fragment 
du  tissu  des  organes  indiqués  plus  haut,  dans  lesquels  on  soup- 
çonne leur  existence,  comme  s'il  s'agissait  d'observer  le  tissu 
même,  et  bn  cherche  ensuite  à  découvrir  les  corpuscules  qui  vien- 
nent d'être  décrits  au  milieu  des  éléments  de  ce  tissu.  11  est  néces- 
saire ensuite,  quand  on  est  sûr  de  les  trouver  dans  un  organe,  d'en 
isoler  sous  le  microscope  à  dissection  ou  le  prisme  redresseur,  pour 
chercher  à  les  faire  éclater,  voir  leur  contenu,  etc. 
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QUATRIÈME  SECTION 

DES  APPLICATIONS  DU  MICROSCOPE  A  L'ÉCONOMIE  AGRICOLE  ET  A  LA 

RECHERCHE  DES  FALSIFICATIONS. 


951.  La  possibilité  des  applications  du  microscope  aux  sujets  in- 
diqués par  le  titre  de  cette  section  repose  sur  ce  fait  qu*on  déter- 
mine la  nature  d'un  changement  accidentel  dans  Tétat  des  tissus, 
des  organes  et  des  fonctions,  ou  celle  d'une  adultération  de  sub- 
stance par  la  détermination  des  modifications  survenues  dans  la 
composition  ou  la  structure  de  ses  parties  constitutives  élémentai- 
res, et  encore  par  la  détermination  de  la  présence  de  quelque  corps 
cristallin  ou  non,  inerte  ou  vivant,  de  telle  ou  telle  nature  qui  ne 
s*y  trouve  pas  normalement.  Or  cette  détermination  s'obtient  le 
plus  souvent  en  faisant  connaître,  à  Taide  du  microscope  et  des 
autres  moyens  auxiliaires,  quels  sont  ces  changements  déstructure 
intime,  quelles  sont  les  espèces  de  corpuscules  organisés  ou  non 
qui  se  sont  développés  ou  ont  été  introduits  dans  les  animaux,  les 
plantes  ou  les  matières  qu'ils  fournissent. 


CHAPITRE  PREMIER 

des  TlandMi  dm  bonoharle. 


952.  Le  microscope  peut  être  parfois  nécessaire  pour  déterminer 
la  nature  réelle  des  Cysticerques  et  des  Gœnures  sur  les  porcs,  les 
lapins,  les  moutons,  des  échinocoques  dans  le  foie  des  bœufs,  etc. 
On  procédera  comme  il  a  été  dit  page  779  et  suivantes. 

Pour  constater  la  présence  des  Trichines  dans  la  chair  de  pore, 
on  cherchera,  à  Taide  de  la  loupe,  à  apercevoir  les  séries  de  petits 
points  blancs  ou  grisâtres  que  forment  les  kystes  contenant  ces  Né- 
matoïdes.  Pour  déterminer  la  nature  réelle  de  ces  points,  on  enlè- 
vera des  portions  de  muscle  larges  et  longues  de  quelques  millimè- 
tres, que  l'on  étalera  dans  l'eau  comme  s'il  s'agissait  de  préparer 
le  tissu  musculaire  même.  La  préparation  sera  portée  sous  un  gros- 
sissement de  40  à  50  diamètres,   qui  suffit  pour  voir  la  forme 
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OTOide  des  kystes  et  le  ver  enroulé  quil  renferme,  dans  le  cas  où 
ce  sont  bien  des  Trichines,  et  apercevoir  les  vésicules  adipeuses 
dans  le  cas  où  ces  grains  ne  seraient  autres  que  des  lobules  adi- 
fpux  naturels  des  muscles.  Lorsqu'on  aura  amené  quelques 
▼ers  dans  le  champ  du  microscope,  on  pourra  se  servir  de 
grossissements  de  100  à  200  diamètres,  pour  en  faire  un  examen 
plus  complet,  après  les  avoir,  au  besoin,  isolés  par  une  dissection 
convenable.  (Voy.  p.  H75  et  suiv.) 

95S.  Nous  avons  dit  déjà  (p.  951)  comment  il  faut  procéder  pour 
déterminer  la  présence  des  Bactéries  dans  le  sang  tiré  des  vaisseaux. 
Le  proche  est  le  même  lorsqu'il  s'agit  de  voir  s'il  y  en  a  dans  le 
suc  exprimé  des  organes  des  animaux  de  boucherie  que  Ton  pense 
être  atteints  du  sang  de  rate, 

'  En  dehors  de  la  possibilité  de  l'inoculation  du  charbon  à  l'homme 
par  ces  yiandes,  fait  grave,  du  reste,  leur  consommation  comme 
aliment  est  sans  inconvénient  dès  qu'elles  ont  été  cuites  à  une  tem- 
pérature de  100®  environ. 

Les  viandes  cuites  ou  crues,  altérées  sans  cesser  d'être  man- 
geables, qui  produisent  parfois  des  accidents  qui  les  font  soumettre 
à  l'examen  des  experts,  devront  être  étudiées  sous  le  microscope, 
comme  s'il  s'agissait  d'observer  la  structure  ordinaire  des  muscles 
à  l'aide  de  grossissements  de  400  à  500  diamètres.  Alors  on  cher- 
chera à  constater  s'il  s'y  trouve  des  Bactéries  comme  dans  les  cas 
de  putréfaction  commençante  ou  confirmée,  et  même  s'il  s'y  est 
développé  des  algues  analogues  à  celles  de  la  levure  dont  il  a  été 
question  plus  haut  (p.  913).  Il  sera  bon  de  voir,  comparativement 
à  des  viandes  non  altérées,  si  la  structure  propre  des  fibres  mus- 
culaires, lamineuses,  des  vésicules  adipeuses,  etc.,  est  changée  ou 
non. 

Les  bouillons, 'les  jus  et  les  gelées  de  viandes  devront  éga- 
lement être  examinées  sous  de  forts  grossissements,  pour  détermi- 
ner si,  en  même  temps  qu'ils  sont  devenus  acides,  il  s  y  est  déve- 
loppé des  levures  analogues  à  celles  dont  il  a  été  question  plus 
haut  (p.  913)  ou  des  mycéliums  filamenteux  d'Aspergilltis,  deMu- 
cor,  etc.  Dans  ces  circonstances,  on  doit  éviler  de  manger  les  ali- 
ments qui  sont  devenus  le  siège  de  ces  productions,  ou  au  moins 
faut-il  les  soumettre  avant  à  une  nouvelle  cociion. 

Les  remarques  précédentes  s'appliquent  également  aux  gelèos, 
aux  confitures  et  autres  conserves  de  fruits,  à  la  surface  et  dans  Tépa  is- 
seur  mémo  desquelles,  en  «tas  d'altération,  le  microscope  peut  faire 
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découvrir  divers  mycéliums.  Il  est  utile  de  dissoudre  ou  de  dis- 
socier dans  l*eau  distillée  les  parcelles  de  ces  matières  alimen- 
taires .que  Ton  veut  soumettre  à  l'examen. 

954.  Il  est  des  cas  dans  lesquels  ces  mêmes  substances  sont  eq- 
vahies  par  des  Acariens, tels  que  le  Carpoglyphus  (acàrus)  passula» 
rum^  des  Glycyphages,  des  Tyroglyphus, etc.,  dont  on  étudiera  les 
œufs,  les  enveloppes  et  les  divers  états,  comme  il  a  été  dit  précé- 
demment (p. 754  et  suiv.). Leur  présence  ne  donne  pas  à  ces  aliments 
des  propriétés  vénéneuses,  comme  les  champignons.  H  eu  est  de 
même  du  Tyroglyphus  eckinoptis  A.  Fumouze  et  Ch.  Robin,  qui  se 
rencontre  sur  les  légumes  restant  longtemps  hors  de  terre,  les 
bulbes,  etc.,  accompagnés  ou  non  d'Hypopus. 

Les  détails  donnés  précédemment  (p.  754)  permettront  de 
déterminer  les  espèces  dé  Hucédinées,  de  Glycyphages,  de  Carpogly-^ 
phes  et  autres  Acariens  qui  envahissent  parfois  les  fruits  secs,  le 
miel  et  les  sucres. 

955.  On  sait  que  malgré  quelques  suppositions  à  cet  égard,  on 
n'a  jamais  trouvé  de  lait  fabriqué  ou  falsifié  avec  des  émulsipns  du 
tissu  cérébral  de  bœuf,  de  mouton,  de  cheval,  etc.,  ou  de  graines 
huileuses. 

Le  microscope  ferait  aisément  reconnaître  la  première  des  falsifi- 
cations, en  raison  des  différences  existant  entre  les  globules  du 
lait  et  les  gouttes  si  caractérisliques  que  produit  la  substance  mé- 
dullaire des  tubes  nerveux  (p.  659).  Il  ferait  également  recon- 
naître la  deuxième  par  la  présence  de  cellules  végétales  entières  ou 
brisées  parmi  les  globules  du  lait.  Le  mélange  de  fécule  ou  de  son 
bouilli  dansreau,puis  mêlé  avec  le  lait,  se  reconnaît  aisément  par  la 
présence  des  grains  d'amidon,  qui  se  colorent  en  bleu  au  contact 
de  la  teinture  d'iode,  ou  en  violet  s'ils  ont  été  soumis  à  rébullition 
dans  l'eau. 

Les  préparations  se  font  comme  s'il  s'agissait  d'observer  du  lait 
normal,  en  ayant  soin  d'en  prendre  successivement  au  fond,  à  la 
surface^iet  dans  le  milieu  du  vase  contenant  le  liquide.  11  faut  se 
servir  de  grossissements  de  400  à  500  diamètres. 

Dans  le  lait  qui  s'altère  plus  ou  moins  rapidement  par  produc- 
tion à  sa  surface  seulement  ou  dans  sa  profondeur,  en  même  temps 
de  taches  bleuâtres  ou  jaunes,  cet  examen  fait  aisément  reconnaître 
soit  des  vibrions  (voy.  p.  931),  soit  des  Mycéliums,  avec  ou  sans 
spores  de  Leptomitus  ou  A*Aspergillus^  etc. 

956.  Pour  reconnaître  la  nature  des  matières  pulpeuses  (comme 
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celle  de  la  pomme  de  terre  cuite)  ou  les  substances  pulvérulentes, 
parfois  mêlées  au  beurre,  à  Taxonge  et  aux  graisses  alimentaires 
analogues,  on  met  ces  substances  dans  un  tube  que  Ton  tient  pendant 
quelque  temps  dans  un  vase  contenant  de  l*eau  à  50®  environ. 

Les  matières  ajoutées  se  déposent  au  fond  du  tube,  et  après  avoir 
décanté  la  graisse  liquéfiée,  on  examine  les  premières  sous  le  mi- 
croscope. 11  faut  auparavant  les  délayer  dans  l'éther  pur  ou  addi- 
tionné de  benzine,  ou  simplement  dans  celle-ci. 

On  procède  d'une  manière  analogue  en  fait  lorsqu'il  s'agit 
de  déterminer  si  du  miel  ou  des  sucres  ont  été  falsifiés  à  l'aide 
d'une  certaine  quantité  de  fécule  ou  avec  des  ponuqes  de  terre  ou 
des  châtaignes  cuites  réduites  en  purée  épaisse.  (Payen.)  Seulement 
on  fait  dissoudre  le  miel,  etc.,  dans  cinq  ou  six  fois  son  volume 
d'eau  tiède  ou  froide,  dans  un  tube  de  verre.  Les  substances  ajou- 
tées se  déposent  au  fond  de  ce  dernier;  on  les  prend  alors  avec  une 
pipette  ou  directement,  après  décantation  du  liquide  surnageant, 
pour  en  étudier  les  caractères  sous  le  microscope,  en  se  servant 
d*un  grossissement  de  i  00  à  500  diamètres. 

957.  En  dissociant  et  délayant  de  petits  fragments  de  fromage 
dans  l'eau,  on  peut  y  reconnaître  aisément,  sous  un  grossissement 
de  300  à  400  diamètres,  les  globules  du  lait  ou  biityreux,  et  par  la 
teinture  d'iode  et  autres  réactifs  appropriés  à  leur  nature  chimi- 
que, les  distinguer  des  parcelles  de  caséum  purement  azoté  qui 
les  accompagne. 

A  leur  surface,  on  constatera  souvent  la  présence  de  mycéliums 
et  parfois  de  spores  des  genres  Pénicillium  et  Mucor.  Ceux  qui  sont 
envahis  par  les  moisissures  qui  les  colorent  en  vert  présentent  en 
outre  des  réceptacles  et  un  grand  nombre  de  spores.  Dans  le  fro- 
mage de  Roquefort,  ce  sont  celles  du  PeniciUium  glaucum.  La  réac- 
tion des  fromages  ainsi  envahis  est  alcaline. 

A  la  surface  et  parfois  dans  Tintèrieur  des  fromages,  de  ceux 
qui  sont  secs  particulièrement,  on  peut  trouver  une  quantité  plus 
ou  moins  grande  de  Tyroglyphus  siro  et  longior^  seuls  ou  réunis, 
qui  en  réduisent  en  poussière  la  croûte.  Les  excréments,  les  œufs, 
les  enveloppes  et  les  divers  états  de  ces  acariens  sont  aisés  à  recon- 
naître, en  procédant  comme  il  a  été  dit  page  529. 
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CHAPITRE  II 

des  ffariaes,  éa  pain,  de  toors  aUéraliotts 
et  de  leurs  ffelaifloeileBS. 

958.  L*examen  de  la  farine  de  blé  à  l'aide  du  microscope  permet 
d  y  reconnaître  aisément  Tamidon,  le  gluten  et  une  quantité  va- 
riable de  pellicules  dvi  son  ^ 

Les  grains  d*amidon  y  sont  ovoïdes  comme  ceux  de  la  pomme  de 
terre,  mais  le  bile  et  les  coucbes  concentriques  y  sont  à  peine 
apercevables.  Dans  les  mélanges  par  falsification,  les  grains  de  fé- 
cule de  pomme  de  terre  se  distinguent  de  Tamidon  du  blé  à  leur 
bile  assez  apparent,  et  aux  couches  concentriques  qui  Tentourent. 
Si,  de  plus,  on  ajoute  une  solution  de  potasse  contenant  1,70  à 
1,85  d'alcali  p.  100,  les  grains  de  fécule  de  pomme  de  terre  se 
gonflent,  deviennent  de  trois  à  cinq  fois  plus  gros,  tandis  que  tous 
ceux  du  blé  résistent,  ne  changent  pas  de  volume,  et  l'addition  de 
la  teinture  iodée  rend  alors  leur  petitesse  absolue  et  relative  plus 
tranchée  encore. 

Lorsqu'on  mouille  la  farine  et  qu'on  fait  glisser  le  couvre-objet 
sur  elle  en  sens  opposés  alternativement,  on  met  en  évidence  le 
gluten  sous  forme  de  filaments  striés,  étirables,  irréguliers,  entou- 
rant des  grains  d'amidon  que  l'iode  bleuit,  tandis  qu'il  jaunit  le 
gluten. 

Dans  les  pellicules  du  son,  l'on  pourra  distinguer  telle  ou  telle 
des  parties  qui  composent  le  péricarpe  et  la  portion  superficielle  du 
grain  de  blé.  Or  on  sait  que  le  grain  de  froment  se  compose  du 
péricarpe  et  du  grain  proprement  dit.  Le  péricarpe  se  compose  de 
trois  parties,  suivant  Trécul  :  1°  La  partie  externe.  Elle  est  incolore 

*  On  trouvera  un  grand  nombre  d'obsenrations  faites  à  l'aide  du  microscope 
pour  déterminer  la  nature  des  falsifications  des  substances  alimentaires  dans  : 
The  analytica!  Sanilary  Commission,  The  Lancet,  London,  in-4*,  1851,  t.  1. 
Report  on  coffee  (p.  20.  465  et  501);  Sugar,  p.  74  et  100;  Arowroot,  p.  159  ; 
Pepper'  p.  162  ;  WaUr,  p.  187,  216,  253  et  279  ;  Chicory,  p.  :02  et  526  ; 
Muttard,  p.  34'J  ;  Bread,  p.  360,  386  et  419  ;  Cocoa,  p  55i  et  608  ;  Erva  Lenta, 
p.  654;  Farinaceous  foods,  p.  675,  t.  II  ;  Cocoa^  p.  15  ;  (kttmeal,  p.  42  ;  Tea, 
p.  90,  112  et  210;  Uiik,  p.  322  ;  Bread,  p.  352,  398  et  415  ;  hinglass,  p.  510  ; 
1852,  t.  I;  Vinegar,  p.  178;  Spices,  p.  599;  Beer,^.  473.  Voir  aussi  les  volu- 
mes suivants  sur  les  analyses  des  sauces,  des  anchois,  etc.  Dans  toute  expeilise 
exigeant  des  analyses  de  ce  genre  ou  devra  nécessairement  consulter  les  rec  cr- 
clics  citées  ci-contre,  les  figin'es  qui  les  accompagnent,  etc. 
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et  ne  présente  aucune  cellule  :  c'est  la  cuticule;  â°  la  partie  mé- 
diane ou  sarcocarpe.  Des  cellules  colorées  en  jaune  la  constituent  ; 
Z^  IsL  partie  interne,  formée  de  cellules  peu  colorées,  c'est  Yendo- 
carpe.  Le  grain  proprement  dit  se  compose  de  deux  enveloppes  : 
l**  du  testa  et  du  tegmen  ou  membrane  interne  ;  2^  périspermcj  endo- 
sperme  ou  albumen,  et  de  Vembryon.  Le  son  de  blé  provient  de  la 
rupture  ou  déchirure,  par  froissement  ou  par  pression  du  f>ert- 
carpe^  auquel  adhèrent  Icsc^^ux  enveloppes  du  grain  avec  les  grandes 
cellules  externes  du  périsperme  sans  fécule  et  quelques  cellules 
placées  au-dessous,  renfermant  des  globules  d'amidon.  Le  gluten 
et  l'amidon  sont  surtout  dans  les  cellules  venant  au-dessous  de  cel- 
les-ci. 

L'addition  de  farines  de  céréales  diverses  à  la  farine  de  blé  est 
la  fraude  la  plus  difRcile  à  découvrir  à  l'aide  du  microscope,  et 
souvent  l'expert  est  obligé  d'avoir  recours  à  un  autre  moyen  d'ana- 
lyse. Lorsqu'il  s'agit  du  riz  ou  du  mais,  la  fraude  est  facile  à  dé- 
couvrir,  car  les  grains  d'amidon  de  ces  deux  céréales  sont  polyé- 
driques et  n'atteignent  pas  0'°'",01  dans  le  riz. 

Les  parois  des  cellules  qui  forment  les  enveloppes  de  Torge  sont 
simplement  accolées,  sans  présenter  les  renflements  et  les  appa- 
rences de  pertuis  que  nous  avons  décrits  dans  le  blé.  La  première 
enveloppe  est  épaisse,  les  cellules  sont  très-longues  et  ont  environ 
0"»,03  de  large*. 

Les  cellules  de  la  deuxième  ont  0"»",025  de  large  et  0'"",09  de 
long.  La  troisième  membrane  parait  très-épaisse  et  porte  souvent 
des  traces  provenant  de  la  pression  exercée  par  les  deux  autres. 

La  quatrième  enveloppe  est  fort  remarquable  paf  la  transpa- 
rence des  parois  des  cellules  et  l'opacité  de  leur  contenu.  Ces  Cel- 
lules sont  à  peine  polyédriques  et  très-petites.  Leur  diamètre  varie 
de  0"°*,02  à  0"",03,  et  il  y  en  a  plusieurs  rangs,  ainsi  qu'on  peut 
s* en  assurer  par  une  coupe  perpendiculaire  au  grain. 

Enfin,  les  grains  de  fécule  sont  contenus  dans  des  cellules  dont 
le  diamètre  est  0'"'",07  à  0°*°*,1,  et  dont  les  parois  sont  très- 
fragiles. 

Dans  l'avoine,  la  première  enveloppe  des  cellules  épaisses  de 
O^^^OS,  longues  de  0°'"»,<0  à  0'""*,15.  Celte  enveloppe  est  garnie 
dans  toute  son  étendue  de  poils  très-longs  et  largement  canaliculés. 


*  Les  détails  qui  suivent  sur  les  falsifications  des  farines  et  du  pain  sont  en 
partie  empruntés  au  Manuel  de  microscopie,  de  M.  Coulier.  Paris,  1859,  in-i2. 
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Quelques-uns  ont  une  longueur  de  plusieurs  millimètres,  leur 
épaisseur  de  0»"»,02  à  0""»,04,  et  le  canal  a  de  0"",004  à  0»«,008. 
Les  cellules  de  la  quatrième  enveloppe  sont  plus  polyédriques  que 
celles  de  lorge  ;  leurs  parois  sont  également  très-transparentes,  et 
leur  contenu  très-opaque.  Leur  diamètre  est  de  0"*",03  à  0"^,05. 
Les  plus  gros  grains  de  fécule  ont  0°^,02,  et  les  plus  petits  sont 
polyédriques.  Ils  sont  aussi  contenus  dans  un  tissu  arèolaire  très-fin. 

La  fécule  de  Tivraie  est  une  de  celles  dont  les  grains  ont  le  plus 
petit  diamètre.  Ils  sont,  en  effet,  de  0"^,001  à  0°>'',005.  Ils  sont 
très-polyédriques,  et  leur  action  sur  la  lumière  polarisée  est  nulle 
quand  on  se  sert  d'un  grossissement  de  deux  à  trois  cents  diamè- 
tres. Ces  caractères  permettent  de  reconnaître  la  présence  deTivraie 
dans  la  farine,  car  les  plus  petits  grains  d*amidôn  sont  terminés 
par  des  surfaces  courbes.  L'eau  iodée  les  bleuit  facilement. 

Si  on  retire  d'une  graine  d'ivraie  un  peu  de  fécule  sur  la 
pointe  d'un  scalpel,  et  qu'après  l'avoir  humectée  d'eau  on  l'écrase 
très-peu  avec  le  couvre-objet,  on  aperçoit  des  grains  ovoïdes  très- 
réguliers,  ayant  0*"",02  à  0™'",03,  et  qui  sont  comme  réticulés  à 
leur  surface.  Ces  grains  sont  des  amas  de  grains  de  fécule  qui  ne 
paraissent  pas  contenus  dans  une  cellule,  mais  soudés  entre 
eux,  car  on  peut  les  briser  en  deux  ou  trois  morceaux  sans  que  les 
granules  qui  forment  ceux-ci  se  dispersent.  L'iode  les  bleuit,  et  la 
lumière  polarisée  est  sans  aucune  action  sur  eux.  En  les  écrasant 
on  obtient  une  infinilé  de  petits  granules  de  fécule  polyédrique  sem- 
blables à  ceux  que  nous  avons  décrits. 

La  quatrième  enveloppe  de  Tivraie  a  quelque  analogie  avec  celle 
de  l'orge.  Le^  cellules  ont  0°>",015  à  0""",02  de  diamètre,  et  leur 
contenu  est  granuleux.  Les  parois  cellulaires  sont  de  0'"'",0025  à 
O^^^jOCSS.  Elles  sont  très-transparentes.  L'iode  donne  à  toute  cette 
membrane  une  belle  teinte  jaune.  (Coulier,  p.  269-272.) 

Dans  la  farine  de  sarrazin  les  grains  sont  polyédriques,  souvent 
régulièrement  accolés.  Les  plus  gros  grains  qui  ont  O'^^yOl,  sont 
sensiblement  sphériques. 

959.  Dans  les  Châtaignes,  les  granules  de  fécule  sont  contenus 
dans  des  cellules  assez  fragiles  ayant  0^'»,05  à  0'»°',08  de  large.  Ces 
granules  ont  souvent  la  forme  d'un  pépin  de  raisin.  Les  plus  gros 
ont  0"",02. 

Les  grains  de  fécule  de  Sagou  sont  fort  remarquables;  en 
effet,  ils  sont  ovoïdes,  et  leur  surface  présente  une  courbure  très- 
régulière»  excepté  en  un  point  où  se  trouve  une  très-large  facette» 
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par  laquelle  chaque  grain  était  soudé  à  un  grain  semblable. 
Cette  disposition  qui  se  rencontre  dans  d*autres  espèces  végétales, 
donne  aux  grains  de  sagou  un  aspect  spécial  qui  rend  toute  falsifi- 
cation de  cet  aliment  facile  à  reconnaître.  Quelques-uns,  de  plus, 
présentent  une  cavité  dans  leur  intérieur  au  point  où  correspond 
le  hile.  Diamètre  de  0""»,03  à  O^^.OS. 

Dans  le  TapiokUj  les  grains  ne  présentent  souvent  qu'une  facette 
comme  les  précédentes.  Leur  diamètre  est  de  0'»*»,01  à  0'»",04.  Il 
est  à  remarquer  que  l'eau  suffit  pour  gonfler  un  assez  grand  nom- 
bre de  granules  de  Sagou  ou  de  Tapioka.  Si  on  examine  ces  gra- 
nules dans  la  lumière  polarisée,  on  voit  la  croix  noire  qui  se  trouve 
sur  chaque  grain  s*effacer  petit  à  petit  et  disparaître.  (Coulier.) 

960.  Tandis  que  les  grains  de  fécule  de  blé  sont  dysymétri- 
ques,  et  à  hile  punctiforme  très-peu  apparent,  ceux  des  fa- 
rines des  légumineuses  sont  symétriques  et  ressemblent  à  des 
grains  de  café  dont  la  face  plane  serait  un  peu  bombée.  Ils  sont 
donc  symétriques  par  rapport  à  un  plan  médian.  Le  hile  a  la 
forme  d'un  signe  en  général  très-marqué  qui  correspond  dans 
les  jeunes  grains  à  un  bourrelet  ou.  à  un  enfoncement.  Ce  hile  de- 
vient lumineux  ou  foncé  quand  on  élève  ou  qu'on  abaisse  le  mi- 
croscope, à  cause  de  la  réfringence  de  la  substance  qui  le 
forme.  Sur  les  grains  qui  sont  parvenus  à  leur  entier  développe- 
ment, le  hile  se  trouve  remplacé  par  une  fente  dont  la  partie  la 
plus  large  se  trouve  au  centre  du  grain,  et  qui  se  termine  plus 
ou  moins  loin  des  extrémités  en  diminuant  progressivement. 
Souvent  môme  d'autres  fentes  partent  de  la  fente  médiane  et  vont 
se  perdre  sur  les  côtés  du  grain  après  un  trajet  plus  ou  moins  long 
Ces  caractères  sont  tellement  nets  qu'ils  suCQsent  pour  déceler 
la  présence  de  farine  de  légumineuses.  La  croix  noire  qu'ils  offrent 
par  suite  de  leur  action  sur  la  lumière  polarisée  est  bien  plus 
nette  aussi  que  sur  les  grains  de  fécule  des  graminées: (V.  p.  420.) 

Tandis  que,  dans  le  blé,  tous  les  grains  d'amidon  sont  réunis  en 
masse,  et  à  peine  séparés  les  uns  des  autres  vers  la  périphérie  des 
graines  par  le  gluten;  dans  les  légumineuses,  au  contraire, 
l'amidon  est  renfermé  dans  des  cellules  juxtaposées,  qui, 
lorsqu'elles  sont  vides,  se  présentent  sous  la  forme  d'un  tissu  irré- 
gulièrement réticulé.  Ce  tissu,  formé  de  mailles  irrégulièrement 
hexagonales  diffère  assez  de  ceux  qui .  existent  dans  le  blé  pour 
que  toute  méprise  soit  impossible. 

La  quatrième  enveloppe  du  blé  serait  la  seule  avec  laquelle  on 
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pourrait  confondre  ce  tissu  réticulé;  mais  outre  que  le  cfiamètre  de 
ses  cellules  est  souvent  différent  et  que  leur  contenu  est  granu- 
leux, cette  quatrième  enveloppe  a  un  aspect  si  spécial  que  la  men- 
suration est  ordinairement  inutile.  (Goulier.) 

Voici  quelles  sont  en  fractions  du  millimètre  les  dimensions  des 
cellules  qui  contiennent  la  fécule  dans  quelques  légumineuses  : 

Haricots 0,10  à  0,15 

LentiUe» 0,09  à  0.12 

PèYCs 0,04  à  0,07 

Féverolles 0,04  à  0,10 

Pois 0,06  à  0,10 

Vesce 0,07  à  0,14 

Ces  diamètres,  comme  on  le  voit,  sont  assez  variables,  surtout  si 
on  fait  des  coupes  dans  différentes  parties  de  la  graine. 

Du  Pain. 

961 .  Lorsqu'on  place  un  petit  fragment  de  mie  de  pain  avec  une 
goutte  d'eau  sur  le  porte-objet,  et  qu'on  le  comprime  avec  le  cou- 
vre-objet, le  morceau  de  pain  s'écrase;  mais  tout  le  gluten  reste  en 
place  en  retenant  dans  les  mailles  qu'il  forme  un  nombre  considé- 
rable de  grains  de  fécule.  Une  assez  grande  quantité  de  ces  der- 
niers peut  se  dégager,  et  se  répand  autour  du  gluten. 

Pour  bien  apercevoir  le  gluten,  il  faut  presser  à  plusieurs  reprises 
sa  préparation,  de  manière  à  le  diviser  en  fragments  assez  petits 
pour  que  la  lumière  les  traverse  facilement.  On  peut  constater  alors 
que  ce  corps  est  parfaitement  transparent,  qu'il  se  présente  sous 
la  forme  d'une  masse  spongieuse  et  lamellaire,  peu  élastique,  sus- 
ceptible cependant  de  se  rouler  en  fuseaux  irréguliers,  quand  on  le 
frotte  entre  les  deux  verres,  et  enfin  prenant  sous  l'influence  de 
l'eau  iodée  une  teinte  jaune  d'or.  (Goulier.) 

Les  grains  d'amidon  se  présentent  sous  la  forme  de  masses 
transparentes,  irrégulièrement  sphériques,  à  surface  accidentée, 
et  gonflés  sous  l'influence  de  l'eau  et  de  la  chaleur  pendant  la 
cuisson.  Ces  grains  n'ont  plus  d'action  sur  la  lumière  polarisée,  car 
leur  substance  devenant  molle,  toute  la  masse  se  comprime  éga- 
lement. Le  diamètre  des  grains  de  fécule  dans  le  pain,  varie  de 
0,01  à  0,08.  Ils  se  colorent  parfaitement  par  l'iode. 

On  y  trouve  aussi  une  quantité  variable  des  cellules  ou  conidies 
de  la  levure.  (Voyez  p.  913.) 

Dans  quelques  cas,  suivant  M.  Goulier,  il  y  a  un  nomb^e  plus 
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grand  de  ces  champignons  que  de  grains  de  fécule.  De  plus,  il  n'est 
pas  rare  d*ei^ rencontrer  qui  étaient  réunis  en  chapelet,  au  nombre 
de  six  à  dix.  Ce  fait  s'explique  aisément.  On  sait,  en  effet,  que,  lors- 
que le  gluten  est  altéré,  il  ne  peut  plus  retenir  les  gaz  qui  se  for- 
ment dans  le  pain,  qui  alors  pousse  à  plat.  Le  boulanger,  pour  pa- 
rer à  cet  inconvénient,  active  le  plus  possible  la  fermentation  et 
prolonge  sa  durée;  il  n*est  pas  étonnant,  dès  lors,  qu*on  trouve 
plus  de  ferment  dans  ce  pain. 

962.  La  recherche  des  falsifications  est  beaucoup  plus  difficile 
dans  le  pain  que  dans  la  farine;  en  effet,  la  chaleur  et  l'humidité 
gonflent  les  grains  de  fécule  de  toutes  les  graines,  et  tendent  à 
faire  disparaître  leurs  caractères.  Les  débris  d'enveloppe,  au  con- 
traire, résistent  dans  ces  circonstances;  aussi  faut-il  s'étudier  à  les 
trouver. 

H.  Goulier  a  fait  fabriquer  par  un  boulanger  des  pains  avec  de  la 
farine  à  laquelle  il  avait  ajouté  différents  corps  étrangers  dans  une 
proportion  suffisante  pour  que  la  fraude  fût  profitable.  Voici  les  ré- 
sultats auxquels  on  arrive  en  examinant  ces  différents  pains  à  l'aide 
du  microscope. 

L'inspection  au  microscope  ne  fait  rien  découvrir  dans  le  jHiin 
additionné  d'alun  ou  de  stUfate  de  cuivre. 

Pain  et  farine  de  riz.  —  Ce  pain  présente  des  grains  polyédri- 
ques de  riz,  mais  ils  sont  très-difficiles  à  reconnaître,  car  pendant 
la  préparation  les  grains  gonflés  d'amidon  de  blé  se  brisent  en  frag- 
ments irréguliers  qui  pourraient  induire  l'expert  en  erreur.  H  est  bon 
dans  toutes  ces  recherches,  d'étudier  fréquemment  le  pain  normal, 
et,  de  le  comparer  continuellement  à  celui  qu'on  examine.  L'examen 
sous  le  microscope  ne  fait  pas  reconnaître  la  fraude  quand  il  est 
simplement  mêlé  de  fécule  de  pomme  de  terre. 

Pain  et  pulpe  de  haricots.  —  Quelques  grains  de  fécule  présen- 
tent manifestement  des  traces  de  bile  ou  de  fentes  longitudinales. 
Ce  pain  contient,  déplus,  des  cellules  encore  entières  et  pleines  de 
grains  de  fécule.  On  reconnaît  ces  cellules,  qui  sont  ovoïdes,  à  leur 
grandeur,  qui  est  de  0,08  à  0,12;  à  l'aspect  des  huit  ou  dix  grains 
de  fécule  qu'elles  contiennent  ;  à  la  membrane  enveloppante  qui  est 
régulière  et  continue;  enfin,  à  l'action  de  l'eau  iodée.  Si,  en  effet, 
on  fait  pénétrer  lentement  un  peu  d'iode  sur  la  préparation,  on  voit 
les  grains  de  fécule  contenus  dans  l'intérieur  bleuir;  tandis  que  la 
membrane  reste  transparente  ou  plutôt  jaunit  un  peu.  Si  enfin  en 
frottant  le  couvre-objet  on  parvient  à  briser  l'enveloppe  (ce  qui  est 
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difficile,  car  elle  est  très-élastique),  les  grains  de  fécule  se  dis- 
persent. Ces  caractères  permettent  d'affirmer  que  le  corps  que  nous 
venons  de  décrire  est  bien  une  cellule  renfermant  de  la  fécule,  et 
que,  de  plus,  elle  ne  provient  pas  du  blé,  qui  ne  contient  rien  de 
semblable. 

Pain  et  farine  de  maïs.  —  On  rencontre  dans  ce  pain  de  petits 
grains  polyédriques  qui  quelquefois  sont  encore  soudés  ;  ce  der- 
nier caractère  est  très-important,  et  ne  peut  se  présenter  pour  les 
débris  de  fécule  brisée  :  aussi  faut-il  s'assurer  que  les  grains  soudés 
que  l'on  observe  ne  sont  pas  seulement  juxtaposés.  On  y  arrive  en 
provoquant  des  courants  au  moyen  de  pression  sur  le  couvre-objet, 
et  en  maintenant  toujours  le  corps  que  Ton  observe  dans  le  champ 
du  microscope  au  moyen  de  mouvements  convenables  imprimés  au 
porte-objet. 

On  rencontre  de  plus  dans  ce  pain  des  débris  du  périsperme 
jaune  du  grain  de  maïs. 

Pain  et  farine  d'orge,  —  L'examen  au  microscope  ne  fait  rien 
découvrir  ;  mais  il  est  certain  qu'en  prolongeant  les  recherches 
pendant  un  temps  suffisant,  on  finirait  par  trouver  des  débris  des 
enveloppes  qui  diffèrent  beaucoup  de  celles  du  blé.  (Coulier, 
loc,  cit.,  1859,  p.  280.) 

963.  Le  champignon  du  pain  moisi  est  un  Pénicillium,  Parfois, 
quand  il  est  cuit  et  conservé  dans  de  mauvaises  conditions,  et  quand 
il  fait  chaud  et  humide,  il  peut  être  envahi  par  \Gidium  aurantiacum, 
rougeâtre,  à  odeur  désagréable  et  dont  les  spores  supportent  une 
température  de  100°  à  120<^  sans  cesser  de  pouvoir  se  développer 
(Payen)  ;  mais  à  la  condition  d'avoir  été  préalablement  desséché  à 
froid  (voy.  p.  775),  les  spores  et  les  aulres  parties  des  plantes,  de 
même  que  les  animaux  ne  pouvant  supporter  la  chaleur  humide  de 
100°,  sans  destruction  de  l'état  d'organisation  ou  mort  définitive. 

Recherche  des  falsifications  du  cacaOj  du  café^  etc. 

964.  Malgré  la  teinte  brune  que  la  petite  proportion  de  matière 
colorante  donne  au  contenu  des  cellules  de  l'amande  du  cacao,  le 
microscope  permet  d*y  reconnaître  de  nombreux  grains  de  fécule, 
mais  très-petits,  larges  de  O^^jOl  environ. 

Ce  fait  permet  de  déceler,  à  Taide  du  microscope,  dans  les  poudres 
de  cacao,  les  chocolats,  la  présence  des  fécules  de  pomme  déterre, 
de  Haranta,  de  Sagou,  de  Bâtâtes,  de  Blé,  etc.,  qu'on  y  mélange 
souvent  par  fraude.  Le  volume  et  la  forme  des  grains  de  ces  fécules 
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permettent  de  les  distinguer  aisément.  Déplus,  M.  Paycn  a  constaté 
que  les  granules  de  la  fécule  de  cacao  perdent  rapidement  la  teinte 
violette  que  riode  leur  donne,  tandis  qu'elle  persiste  dans  les  autres 
fécules. 

F^es  poudres  d'ocre,  de  brique  pilée,  etc  ,  parfois  ajoutées  à  ces 
sut)6tances,  se  reconnaissent  aisément  aussi  sous  le  microscope 
(voy.  p.  529-530);  mais  celte  détermination  préalablement  faite,  il 
faut  recourir  à  l'incinération  du  chocolat  et  à  l'emploi  des  réactifs 
chimiques  appropriés  indiqués  dans  les  Traités  de  la  recherche  des 
falsifications. 

965.  Les  obsei*vations  précédentes  s'appliquent  naturellement 
aussi  aux]  falsifications  de  même  ordre  qu'on  fait  parfois  subir  au 
café  en  poudre  et  même  à  la  chicorée  torréfiée. 

L'exnmcn  microscopique  comparatif  de  coupes  des  grains  de  café 
fait  aisément  distinguer  leurs  cellules  de  celles  de  la  sciure  d'aca- 
jou «  de  l'écorce  de  chêne  ou  du  tan  épuisé  et  pulvérisé  ;  des  pois  et 
de  l'orge  torréfiés  et  moulus  avec  lesquels  est  parfois  falsifié  le 
café,  ainsi  que  l'ont  constaté  les  médecins  de  Londres.  Lesgrainsde 
fécule  des  pois  et  de  lorge,  les  fibres  libériennes  de  Técorce  du 
chêne,  les  gros  vaisseaux  ponctués  et  les  cellules  pleines  de  résine 
rougeàtre  de  Tacajou  différencient  nettement  ces  maliéjes  des  pe- 
tites cellules  polyédriques  à  parois  épaisses  des  grains  du  café.  11 
suffit  d'étaler  avec  un  peu  d'eau  la  poudre  qu'on  suppose  falsifiée 
mise  sur  le  porte-objet.  Un  grossissement  de  60  à  80  diamètres  fait 
déjà  reconnaître  à  peu  prés  les  fragments  qui  sont  étrangers  au 
café;  on  les  isole  à  l'aide  des  aiguilles  en  se  servant  au  besoin  du 
prisme  redresseur  pour  les  observer  dans  la  glycérine  à  un  gros- 
sissement de  251)  à  300  diamètres. 

Le  microscope  fait  aisément  reconnaître  aussi  les  grains  de  fécule 
dans  lu  poudre  des  corps  moulés  en  grains  de  café,  puis  séchés  et 
torréfiés,  composés  d'un  peu  de  café  en  poudre  et  d'une  quantité 
souvent  considérable  des  farines  de  blé,  d'orge,  de  seigle,  de 
maïs  et  de  glands. 

Dans  les  recherches  sur  les  falsifications  du  café,  il  ne  fiiut  pas 
tenir  compte  seulement  de  l'albumen  ou  endospermc  corné,  à  pe- 
tites cellules  polyédriques  dont  les  parois  sont  épaisses,  non  ponc- 
tuées, avec  des  gouttelettes  d'huile  dans  leur  cavité.  Le  sillon  que 
porte  la  face  plane  de  l'endosperme  se  replie  presqu'à  angle  droit 
profondément  dans  l'épaisseur  de  celui-ci.  Il  y  retient  une  grande 
partie  de  la  feuille  cotylédonaire  qui  lui  correspond,  avec  une  por- 

HoBi5.  —  Microscope.  61 
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lion  plus  OU  moins  étendue  de  sa  nervure  fibro-vasculaire  qui  reste 
dans  le  sillon  même  de  la  face  plane.  Cette  feuille  forme  de  légères 
pellicules  et  non  des  granules  dans  le  café  moulu.  Leurs  cellules, 
en  outre,  sont  étroites,  trés-nllongées,  conoïdes  aux  deux  bouts. 
Quelques-unes  retiennent  des  fragments  du  faisceau  fibro-vascu- 
laire avec  ses  étroites  trachées,  ses  vaisseaux  ponctués,  etc. 

Or  les  parcelles  formées  de  chicorée  torréfiée  qu'on  trou\e  dans 
les  cafés  moulus,  qu'elle  sert  parfois  à  falsifier  sont  faciles  a  recon- 
naître par  leurs  larges  cellules  à  paroi  mince,  par  leurs  gros  fais- 
ceaux fibro-vasculaires  à  larges  vaisseaux  rayés  et  ponctués  sans 
trachées. 

Il  faut  du  reste,  dans  les  recherches  de  ce  genre,  commencer  par 
étudier  la  structure  des  grains  de  café  et  de  la  souche  de  la  chico- 
rée avant  d'examiner  les  mélanges  soupçonnés  de  falsification. 


CHAPITRE  111 

Étoda  des  Cryptoganes  parasites  das  plantas  oolUvéas. 

966.  Pour  étudier  les  altérations  causées  aux  plantes  cultivées,  il 
importe  de  connaître  les  faits  suivants  qui  s'observent  en  général  à 
l'aide  de  coupes  pratiquées  sur  le  parasite  et  la  plante  qui  le'porte, 
comme  s'il  s'agissait  de  la  plante  saine  (p.  850  et  906).  L'examen 
doit  être  fait  sous  des  grossissements  de  500  à  400  diamètres,  la 
coupe  étant  mise  dans  l'eau,  la  glycérine  ou  le  chlorure  de  calcium. 
Beaucoup  de  spores  et  de  mycéliums  doivent  parfois  être  étudiés 
à  des  grossissements  de  500  à  700  diamètres,  lorsqu'on  veut  en 
faire  l'objet  de  recherches  scientifiques. 

Parlons  en  premier  lieu,  d'après  M.  Brongniari  (1869),  des  jPcro 
nosporées  (genres  Cystopus  et  Peronosporaj  qui  se  placenta  la  suite 
des  Saprolegniées.  (Voyez  page  910.) 

967.  La  présence  du  Cystopus  candidus  détermine  la  rouille 
blanche  des  Crucifères  qui  se  manifeste  par  des  taches  et  des  pus- 
tules blanches  apparaissant  sur  tous  les  organes  de  ces  plantes,  les 
graines  et  les  racines  exceptées.  On  les  trouve  le  plus  souvent  sur 
la  face  inférieure  des  feuilles  de  quelques  espèces,  très-fréquem 
ment  sur  le  Capsella  bursa  pastoris  et  le  Lepidium  salivum,  dans  la 
partie  supérieure  de  la  tige,  les  pédicelles  et  les  péricarpes.  Ces 
organes  sont  souvent  plus  ou  moins  déformés,  gonflés  et  courbés. 
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Le  mycélium  de  ces  Champignons  se  trouve  abondamment  dans 
les  organes  attaqués,  le  plus  souvent  môme  il  se  répand  dans  la 
plante  entière  f  il  est  formé  par  des  tubes  ou  des  filaments  non  cloi- 
sonnés, très-rameux,  à  parois  épaisses  et  gélatineuses  ;  ces  fila- 
ments rampent  dans  les  espaces  intercellulaires  du  parenchyme.  De 
Bary  a  constaté  qu'ils  sont  munis  de  suçoirs  qui  pénètrent  dans  les 
cellules  du  parenchyme  en  perforant  leurs  parois,  et  dont  les  ex- 
trémités sont  renflées  en  forme  de  vésicule  globulaire  ;  les  taches 
blanches  contiennent  la  fructification  du  Cystopus.  Des  rameaux 
du  mycélium  accumulés  dans  certains  points,  sous  Tépiderme  de 
la  plante  envahie  par  le  parasite  et  formant  une  sorte  de  trame, 
naissent  des  faisceaux  de  tubes  claviformes  perpendiculaires  à  la 
surface  extérieure  de  cette  trame  ;  chacun  d'eux  engendre  a  son 
sommet  des  vésicules  à  peu  près  sphériques  disposées  en  chapelet. 
Ces  vésicules  qui  ressemblent  aux  conidies  de  certains  Érysiphes 
en  diffèrent  à  beaucoup  d'égards.  Quand  on  les  sème  dans  une 
goutte  d*eau,  en  ayant  soin  qu'ils  soient  entièrement  mouillés,  leur 
protoplasma  se  segmente  bientôt  en  cinq  à  huit  cellules;  quel- 
ques minutes  après,  ces  segments  sont  devenus  des  zoospores  qui 
sortent  par  une  des  extrémités  de  la  Conidie-sporange.  D'abord  im- 
mobiles, ils  ne  tardent  p.: s  à  s'agiter  à  la  manière  de  ceux  des  al- 
gues, car  ils  sont  munis  de  deux  cils,  l'un  plus  court  et  dirigé  en 
avant  pendant  la  marche  du  zoospore,  l'autre  plus  long,  diamétra- 
lement opposé  au  premier  et  qui  semble  traîner  après  le  corpuscule 
quand  ce  ui-ci  se  déplace.  La  génération  des  zoospores  commence 
généralement  d'une  heure  et  demie  à  trois  heures  aprèb  l'ensemen- 
cement des  conidies  dans  l'eau.  On  peut  obtenir  cette  production 
des  zoospores  même  sur  des  échantillons  recueillis  depuis  un  mois 
et  demi  ;  plus  tard  ils  perdent  cette  faculté. 

On  retrouve  encore  ici  des  oogones  et  des  anthéridies  présentant 
beaucoup  d'analogie  avec  le  système  sexuel  que  nous  avons  décrit 
à  l'occasion  du  Saprolegnia  (page  910),  seulement  Toogone  ne  ren- 
ferme qu'une  oospore  munie  U'une  enveloppe  extérieure  mince  et 
d'un  endospore  très-épais. 

Les  oospores  n'éprouvent  de  changement  appréciable  qu'après 
un  repos  de  plusieurs  mois.  (De  Bary.)  L'oospore  germant  devient 
un  grand  zoosporange  dont  le  contenu  se  segmente  en  nombreux 
zoospores.  Ceux-ci  sont  tout  à  fait  semblables  à  ceux  qui  naissent 
des  conidies-sporanges,  et  le  sort  qu'ils  éprouvent  est  le  même 
pour  les  uns    et  les  autres.   Quand    on    met    sur  une   feuille 
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OU  sur  une  tige  de  Crucifères  une  goutte  d'eau  qui  contient  des  zoo- 
spores, et  qu'au  bout  de  quelques  heures  on  en  examine  Tépiderme 
détaché,  on  voit  la  plupart  des  zoospores  fixés  sur  les  stomates  ;  le 
tube  de  mycélium  qu'ils  ont  émis  y  pénètre,  mais  leur  végétation 
s'arrête  promptement.  Si,  plusieurs  jours  ou  même  quelques  se- 
maines après  l'ensemencement,  on  examine  l'épiderme  et  le  tissu 
sous-épidermique,  on  y  trouve  les  germes  d'apparence  fraîche, 
mais  ils  ont  conservé  l'aspect  qu'ils  offraient  le  premier  jour.  De 
Bary  a  constaté  que  ce  sont  uniquement  les  germes  entrés  par  les 
stomates  des  cotylédons  qui,  en  s'accroissant,  produisent  le  mycé_ 
lium.  Ces  premiers  tubes  du  mycélium  peuvent  produire  des  coni. 
dies  dans  les  cotylédons  mêmes,  monter  dans  la  plante  croissante 
et  en  envahir  tous  les  organes  ;  si  la  plante  nourrice  vit  pendant 
l'hiver,  ils  durent  avec  elle  pour  reprendre  leur  végétation  au  prin- 
temps. La  rouille  blanche  des  Pourpiers,  desChicoracées,  des  Cir- 
sium  et  des  Alsinées  est  due  à  des  espèces  de  Cysiopus,  dont  la 
végétation  est  tout  à  fait  semblable  à  celle  du  C.  candidusy  et  qui 
sont  très-bien  caractérisées  par  la  forme  et  la  structure  de  leurs 
organes  reproducteurs. 

Les  espèces  de  Cystopus  atteignent  les  plantes  les  plus  diverses 
et  y  occasionnent  ordinairement  des  changements  de  formes  ana- 
logues aux  galles  dans  les  organes,  dans  l'intérieur  desquels  végète 
leur  mycélium.  On  peut  citer  comme  type  de  cette  action  le  Cys- 
topus  (Peronospora)  parasiticus  qui  se  développe  sur  la  tige  des 
fleurs  des  Crucifères,  et  fréquemment  surtout  sur  la  Caiysella  hursa 
pastoris.  11  entraine  un  gonflement  et  une  déformation  de  la  tige, 
analogues  à  ceux  occasionnés  par  les  animaux  qui  donnent  origine 
aux  galles.  Dans  tous  ces  cas  toutefois,  le  tissu  cellulaire  attaqué 
n'est  point  détruit  comme  dans  les  autres,  mais  subit  plutôt  une 
hypertrophie  pathologique. 

968.  Le  champignon  des  pommes  de  terre  (Peronospora  in  festans) 
fait  une  exception  parmi  les  espèces  de  ce  genre,  en  ce  sens  qu'au 
lieu  d'entraîner  l'hypertrophie,  il  conduit  à  la  mortification  du  tissu 
cellulaire  atteint,  accompagnée  d'une  coloration  brune  des  mem- 
branes cellulaires  et  de  décomposition  putride.  Il  s'ensuit  que  les 
feuilles  atteintes  du  Solanum  deviennent  noires,  tandis  que  les 
tubercules  dans  le  sol  se  putréfient. 

Les  Peronospora  ressemblent  aux  Cystopus  par  leur  végétation 
entophyte,  par  la  structure  de  leur  mycéhum  et  aussi  par  leur  ap- 
pareil reproducteur. 
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Le  mycélium  consiste  en  des  tubes  Irès-rameux,  cylindriques,  vari- 
queux ou  moulés  Conformément  à  la  disposition  des  espaces  inter- 
cellulaires qu'ils  remplissent;  leur  membrane  ne  présente  point 
l'épaisseur  et  la  consistance  gélatineuse  des  mêmes  parties  dans 
les  Cystopus.  Ce  mycélium  rampe  dans  les  méats  intercellulaires 
ou  dans  des  cavités  quelconques  de  la  plante  hospitalière;  ces 
filaments  peuvent  perforer  la  paroi  des  cellules  parenchymateuses 
et  s'étendent  parfois  à  leur  intérieur  en  se  divisant  en  de  nombreux 
rameaux  fascicules;  le  Peronospora  infestam  ou  farasile  de  la 
Pomme  de  terre  est  la  seule  espèce  qui,  selon  les  observations  de 
H.  deBary,  soit  le  plus  souvent  dépourvue  de  suçoirs.  Son  mycélium 
ne  fait  ordinairement  qu'appliquer  sa  membrane  ténue  contre  les 
cellules  du  tissu  qu'il  habite. 

La  fructification  non  sexuée  des  Peronospora  consiste  en  dos  cel- 
lules qui,  à  l'état  de  maturité,  sont  analogues  aux  conidies  du  Cys- 
topus, mais  les  organes  qui  engendrent  ces  conidies  ont  des  carac- 
tères spéciaux  sur  lesquels  est  fondée  la  distinction  des  deux  genres; 
ce  sont  des  filaments  allongés,  dressés,  nés  du  mycélium  rampant 
sous  Tépiderme  de  la  plante,  s'élevant  généralement  au  travers  des 
stomates  ou  plus  rarement  en  perforant  les  parois  des  cellules  épi- 
dermiques,  fistuleux,  non  cloisonnés,  et  dont  la  partie  supérieure 
se  divise  toujours  en  rameaux  dont  la  disposition  varie  selon  l'es- 
pèce. Dans  le  Peronospora  de  la  Pomme  de  terre  malade  (P.  infes- 
tans),  la  partie  supérieure  du  filament  fertile  porte  deux  à  cinq 
branches  du  premier  ordre  qui  sont  parfaitement  simples  ou  quel- 
quefois munies  d'uQ  ramule  latéral.  Dans  les  autres  espèces,  les 
rameaux  du  premier  ordre  épars  sur  le  tronc  ou  issus  d'une  bifur- 
cation de  celui-ci  offrent  généralement  des  dichotomies  répétées  et 
donc  chacune  est  dans  un  plan  contraire  à  celui  de  la  bifurcation 
précédente;  chaque  rameau  du  dernier  ordre  engendre  une  seule 
conidie  terminale.  (Voy.  sur  la  nature  des  Conidies,  p.  858.) 

Il  est  de  ces  conidies  qui  se  comportent  comme  les  spores  sim- 
ples de  beaucoup  de  Hucédinées,  avec  lesquelles  les  Peronospora 
avaient  d'abord  été  confondues  comme  appartenant  au  genre  Bo- 
trytis.  Placée  dans  des  conditions  favorables,  chacune  de  ces  coni- 
dies pousse  un  tube-germe  dont  la  formation  ne  diffère  en  aucun 
point  essentiel  de  ce  qu'on  connaît  des  spores  de  la  plupart  des 
Champignons.  Dans  d  autres  cas,  la  conidie  expalie  un  globule  de 
protoplasma  qui  s'entoure  de  cellukit  '^ 

secondaire  et  germe  en  émettant  m 
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le  Peronospara  infestansy  il  n'en  est  pas  ainsi  ;  les  conidies  comme 
celles  des  Cystopus  peuvent  engendrer  et  émettre  des  zoospores 
analogues  à  ceux  des  Cystopiis;  elles  peuvent  aussi  émettre  un  tube 
simple  dont  rextrémité  se  renfle  en  forme  de  vésicule  qui  s*isole  du 
tube-germe  par  une  cloison  et  prend  les  caractères  essentiels  de  la 
conidie  mère  :  cette  cellule  secondaire  peut  parfois  engendrer  une 
cellule  tertiaire  par  un  même  procédé,  et  ces  productions  jouent 
également  le  rôle  de  sporanges.  (Sur  les  Zoospores^  v.  p.  911.) 

Quant  aux  organes  sexuels  des  Peronospora  (Tulasne),  ils  ne  dif- 
fèrent de  ceux  des  Cystopus  que  par  des  caractères  secondaires. 
On  y  observe  également  des  Oosporanges  (fig.  294)  fécondés  par  des 
Ânthéridies  qui  s'appliquent  sur  un  des  points  de  leur  surface  et 
font  pénétrer  dans  leur  intérieur  la  matière  granuleuse  qu'ils  ren- 
ferment. M.  de  Bary  a  fait  de  nombreuses  et  inutiles  tentatives  j>our 
observer  la  germination  des  oospores  des  Peronospora;  mais  il 
admet,  par  analogie  avec  ce  qui  se  passe  dans  les  Cystopus,  que 
ces  oospores  ayant  reposé  pendant  l'hiver  engendrent  des  zoo> 
spores,  et  que  ceux-ci  poussent  des  tubes  de  mycélium  qui 
pénètrent  dans  la  plante  hospitalière. 

969.  Les  spores  des  Peronospora  semées  sur  une  partie  convena- 
ble de  la  plante  hospitalière,  les  tubes-germes,  après  avoir  atteint 
une  longueur  qui  souvent  ne  dépasse  pas  le  diamètre  de  la  spore, 
perforent  la  paroi  des  cellules  épidermiques,  s'accroissent  dans  leur 
intérieur,  puis  traversent  la  paroi  opposée  pour  entrer  ordinaire- 
ment dans  les  méats  intercellulaires  du  tissu  sous-épidermique  et 
y  former  le  mycélium.  Les  mycéliums  du  Peronospora  umbellifera- 
rum  n'entrent  que  par  les  stomates. 

Quand  on  sème  le  Peronosf)ora  infestans  sur  des  feuilles  saines 
de  Pomme  de  terre,  ces  tubes  de  mycélium  entrent  au  travers  de 
Tépiderme,  et  se  répandent  dans  le  tissu  du  point  ensemencé  ; 
au  bout  de  quelques  jours  des  filaments  sortent  (Cig.  295)  par 
les  stomates  et  produisent  des  conidies.  Le  tissu  prend  peu  à  peu 
une  teinte  noirAlre  et  se  dessèche  ou  se  pourrit.  Les  taches  des 
feuilles  sont  donc  produites  par  le  parasite,  et  la  propagation  ra- 
pide de  la  maladie  s'explique  par  la  grande  quantité  de  conidics- 
sporanges  et  de  zoospores  qui  est  produite,  et  par  la  rapidité  xlu 
développement  de  la  plante. 

Quand  on  sème  les  zoospores  du  Peronospora  infestans  sur  un 
tubercule  sain,  on  voit  les  gern-es  du  parasite  pénétrer  dans  les 
cellules  superficielles,  se  répai.  Ire  dans  le  parenchyme  périphé- 
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rique  et  produire  les  mêmes  altérations  qu'on  observe  sur  les  tu- 
bercules malades  retirés  du  sol  d'un  champ.  Hais  le  parasite  ne 
fructifie  ordinairement  que  sur  les  surfaces  du  tissu  intérieur  mises 
en  contact  avec  Tair. 
Quand,  au  printemps,  une  pomme  de  terre  malade  pousse  ses 


Fig.  291  '. 


Fig.  295  ••. 


tiges,  le  mycélium  monte  dans  celles-ci  et  se  trahit  par  des  taches 
noirâtres.  Ije  parasite  fructifie  abondamment  et  se  propage  dans  la 
nouvelle  saison  par  des  conidies  provenant  du  mycélium  vivace. 
Cette' circonstance  est  importante  pour  l'espèce  dont  il  s'agit  ici  : 
car,  du  moins  dans  nos  climats,  elle  ne  produit  pas  d'oospores  et 
ne  se  multiplie  que  par  des  conidies  dont  la  vitalité  est  sans  aucun 
doute  détruite  promptement,  soit  par  suite  de  leur  germination 
immédiate,  soit  par  leur  dessiccation.  Quand  on  place  des  tuber- 
cules sains  dans  du  terreau  et  qu'on  sème  des  conidies  du  Pero- 
nospora  A  la  surface  du  terreau  arrosé  de  temps  en  temps,  on  voit 
au  bout  de  huit  à  dix  jours  les  tubercules  atteints  de  la  maladie. 
Quand  on  examine  le  terreau  ou  le  sol  d'un  champ  dont  les  fanes 
sont  envahies  par  le  Peronospora,  on  trouve  aisément  les  conidies 
à  une  profondeur  considérable.  Ainsi  les  conidies  sont  amenées  aux 
tubercules  par  l'eau  qui  pénétre  dans  le  sol;  ce  liquide  détermine 

'  i»  0o<;poranges  du  Peronoêpora  infestaru.  w.  Zoosporcs  sortis  des  oosporanges. 
(De  Bary.) 

••  Prronospora  in^eslans  sot  tant  par  un  stomate  («)  de  l'épiderme  {ep).  m.  Mycélium. 
/.  Filament  portant  des  conidies-sporanges  (u)  rudimenlaires.  (D'après  de  Bary.) 
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le  développement  des  zoospores  et  des  germes  dans  le  sol  mémo, 
et  ceux-ci,  perçant  Tépiderme,  envahissent  les  tubercules  pour  y 
produire  les  altêralions  connues.  Le  genre  Peronospora  rcnfernie 
un  grand  nombre  d'espèces  parasites  de  végétaux  sauvages  ou  cul- 
tivés. Elles  se  développent  en  général  sur  diverses  espèces  d'un 
même  genre  ou  d*une  même  famille  naturelle  et  se  signalent  à 
Tobservaleup  par  le  duvet  ou  la  poussière  grisâtre  doiit  elles  cou- 
vrent la  face  inférieure  des  feuilles  et  par  le  cliangeiTient  de  cou- 
leur qu'elles  déterminent  dans  ces  organes. 

970.  De  même  que  les  Péronosporées,  les  Vrédinees  habitent  des 
plantes  vivantes.  Leur  mycélium  (Léveillé,  1839)  est  formé  de  fila- 
ments lénus,  rampant  dans  les  méats  intercellulaires,  dépourvus 
de  suçoirs  et  formant  souvent  des  plexus  inextricables.  Sous  Tépi- 
derme  de  la  plante  hospitalière  sur  un  siroma,  ou  petite  masse 
cellulaire  formée  par  des  rame'»''^  du  mycélium  réunis,  entrelacés 
naissent  de:  wOâbaiueiâ  cellulaires  assez  compactes.  L'accroisse- 
aient  de  ceux-ci  et  de  la  fructification  détermine,  à  un  moment 
donné,  la  rupture  de  lépiderme  de  la  plante  qui  les  nourrit  et 
forme  des  petits  groupes. 

Les  Mcidium  sont  caractérisés  par  Texistence  d'une  véritable  en- 
veloppe protectrice,  membraneuse,  d'abord  close  et  naissant  de  la 
circonférence  d'un  coussinet  ou  stroma  du  mycélium,  dont  les  fila- 
ments ténus  pénètrent  dans  le  parenchyme  sous-jacent.  Cette  sorte 
de  péridium  est  formée  d'un  seul  rang  de  cellules  très-différentes 
de  celles  qui  composent  le  parenchyme  ou  Tépiderme  de  la  plante 
hospitalière.  Après  avoir  protégé  la  fructification  de  l'entophyte  et 
avoir  formé  une  saillie  plus  ou  moins  considérable  au-dessus  de 
Tépiderme  qu'il  a  déchiré,  il  s'ouvre  au  sommet  d'une  façon  sou- 
vent très-régulière  pour  laisser  échapper  les  spores.  Sur  les  coupes 
on  voit  que  les  organes  de  la  fructification  se  composent  de  chape- 
lets nombreux  et  libres,  de  petites  cellules  globuleuses.  Dans  cha- 
cun d'eux,  ces  cellules  vont  en  grossissant  de  la  base  au  sommet; 
celles  de  la  base  sont  à  peine  formées  et  naissent  sur  des  cellules 
dressées,  oblongues,  sortes  de  basides,  ce  qui  fait  désigner  ces 
spores  par  le  nom  de  stylospores;  la  cellule  supérieure  est  une  spore 
parfaite  qui  se  détache.  Chaque  cellule  du  chapelet  devient  à  son 
tour  terminale  et  spore  complète,  et  il  y  a  une  formation  inces- 
sante de  cellules  à  la  base  du  filament  moniliforme.  Ces  spores 
mûres  sont  sphériques,  munies  d'un  tégument  égal;  elles  s'accu- 
mulent en  grand  nombre  dans  le  péridium. 
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Les  Vredo  u*ont  pas  comme  les  jEcidium  d'enveloppe  propre  et 
protectrice;  les  lambeaux  de  Tépiderme  soulevé  en  tiennent  seule- 
ment lieu.  Il  faut  y  joindre  quelquefois  des  cellules  dressées,  libres 
et  souvent  assez  grandes,  sortes  de  paraphyses  qui  forment  comme 
une  haie  autour  des  groupes  de  fructification  ou  des  sores.  A  la 
surface  du  stroma  se  dressent  des  sortes  de  basides  portant  une 
seule  spore  qu'on  désigne  également  comme  des  stylospores.  Dans 
VUredo  de  la  Ronce  ou  dans  celui  de  la  Rose,  ces  spores  présentent 
cinq  à  six  angles  tous  terminas  par  un  point  circulaire  aminci  e^ 
plus  transparent  que  le  reste  du  tégument.  Dans  VUredo  suaveolens 
et  VUredo  Faboe,  il  n  y  a  que  trois  de  ces  pores,  etc. 

971  .Les  Pucciniées  manquent,  comme  les  UredOyAe  péridium,  ont 
un  stroma  chargé  de  cellules  dressées  et  allongées  en  forme  de 
massue  pédicellée  qui  forment  une  sorte  de  sporange  à  deux  spores 
soudées  [î^uccinia)  ou  à  plusieurs  spores  (Phragmidium)  ou  même  à 
une  seule  spore  (Uromyces).  Ces  spores  sont  agencées  de  telle  sorte 
qu  elles  simulent  un  germe  unique  biloculaire  ou  pluriloculaire. 
Elles  sont  généralement  d'une  couleur  foncée  brune  ou  noire,  à  té- 
gument épais  et  résistant,  et  présentent  des  amincissements  analo- 
gues à  ceux  des  Uredo.  En  1854,  M.  Tulasne  reconnut  que  \'Uredo 
et  la  Puccinie,  qui  habitent  ensemble  sont  une  seule  et  même 
plante,  que  la  première  est  une  forme  printanière  moins  impor- 
tante que  la  seconde  qui  est  aîstivale  et  dont  les  spores  durables 
(Chronispores  de  M.  Tulasne  Téleuto-spores  de  M.  de  Dary),  déve- 
loppées en  été  ou  en  automne,  ne  germent  qu'au  printemps  sui- 
vant. MM.  Tulasne  et  de  Rary  ont  démontré,  en  outre,  qu'il  existe 
un  troisième  appareil  plus  précoce  que  les  deux  autres  et  analo<îue 
à  ceux  qu'on  a  désignés  sous  le  nom  de  spermogonies  dans  les  Li- 
chens et  dans  les  Champignons.  Les  spermogonies  des  Urédiiiéés 
consistent  en  un  conceptacle  globuleux  ou  hémisphérique  formant 
une  légère  saillie  à  la  surface  des  feuilles,  dans  le  parenchyme  des- 
quelles elles  sont  plongées  et  dont  la  paroi  intérieure  est  tapissée 
d'une  niasse  épaisse  de  filaments  simples  et  dressés.  Du  sommet  de 
ces  filaments  (stérigmates)  naissent  isolément  ou  associées  en  courts 
chapelets  des  spermaties  ovoïdes  ou  oblongues,  très-petites,  dont 
la  multitude  remplit  bientôt  la  cavité  simple  de  la  spermogonie. 
Celle-ci  sécrète,  en  outre,  une  matière  >isqueuse  qui  se  joint  aux 
spermaties  et  s'épanche  avec  elle  hors  de  l'orifice  unique  du  con- 
ceptacle. (Voy.  p.  589,  fjg.  263.) 

Chez  le  plus  grand  nombre  des  AUcidium  folliicoles,  les  sores 
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sont  disposés  en  un  cercle  dont  l*aire  est  occupée  par  un  groupe 
de  spermogonies  ;  en  même  temps,  sur  le  point  correspondant 
à  Tautre  face  de  la  feuille,  on  remarque  souvent  d'autres  sper- 
mogonies plus  nombreuses.   Les  taches  d  un  rouge  orangé  très-vif 
qui  annoncent  au  printemps  le  développement  du  Rœstelliacancel- 
lata  sur  les  feuilles  des  Poiriers,  portent  à  la  face  supérieure  de 
petits  tubercules  qui  sont  autant  de  spermogonies.  La  Puccinie  ou 
Uromyces  de  la  Fève  {Puccinia  Fabœ,  Grew  ;  Uromyces  appendicu- 
latus,  Lk)  a  des  spores  qui  sont  des  cellules  obovales,  brunes, 
lisses,  montrant  le  pore  terminal  caractéristique  des  Uromyces  et 
attachées  au  moyen  d*un  pédicelle  sur  le  stroma  qui  les  porte.  L'en- 
semble forme  des  pulvinules  compactes  et  noirâtres.  Tvcs  spores  mû- 
rissent à  la  fin  de  l'élê  ou  en  automne.  Pendant  Ihiver,  elles  de- 
meurent dans  un  état  de  repos  et  n'acquièrent  la  faculté  de  germer 
qu'au  printemps  ou  dans  l'été  suivant.  Alors,  quand  elles  sont  hu- 
mectées et  placées  sur  un  sol  ou  dans  une  atmosphère  humide,  la 
germination  a  lieu  au  bout  de  quelques  jours.  De  Bary  a  conclu  de 
ses  observations  que  VUromyces  appendiculatus  présente,  outre  les 
spermogonies,  quatre  sortes  d  organes  reproducteurs,  qui  servent 
tous  à  propager  l'espèce,  mais  dont  un  seul  la  reproduit  dans  une 
forme  toujours  identique,  tandis  que  les  autres  présentent  des  gé- 
nérations alternantes. 

\^  Ijes  spores  produisent  en  germant  le  promycélium,  sur  lequel 
se  développent  les  sporidies; 
2*»  Les  sporidies  donnent  lieu  à  un  mycélium,  qui  porte  d'abord  : 
3**  WjEcidium  qui  engendre  des  stylospores  ;  ces  stylospores  pro- 
duisent ; 

,4*^  UUredo,  seconde  forme  de  fructification  à  stylospores,  et  plus 
tard  les  spores  numéro  1 ,  qui  sont  toujours  associées  à  VUredo  dans 
la  même  pustule,  les  spores  parfaites  et  les  stylospores  Vredo  vien- 
nent aussi  sur  le  mycélium  vieux,  qui  a  préablement  produit  VAi^ci- 
dium.  Ijcs  stylospores  Uredo  reproduisent  toujours  VUredo  et  les 
spores  proprement  dites.  Enfin  on  doit  remarquer  que  les  germes 
des  sporidies  de  VUromyces  pénètrent  dans  les  méats  intercellulaires 
en  perforant  les  cellulrs  de  l'épiderme,  tandis  que  les  germes  de 
V/Ecidimn  et  de  VUredo  ne  s'introduisent  que  par  les  stomates.  Ce 
fait  paraît  s'appliquer  d'une  manière  générale  à  ces  trois  formes  du 
même  végétal  dans  les  autres  Urédinées. 

Presque  tous  les  Aicidium  que  l'on  connaît  sont  entièrement  con- 
formes entre  eux  :  il  en  est  de  nriéme  de  la  plupart  des  Uromyces^ 
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tant  pour  leurs  spores  que  pour  les  Uredo  qui,  selon  M.  Tulasne, 
en  sont  la  forme  stylosporêe. 

Les  Puccinies  ne  diffèrent  des  Uromijces  que  pcir  leurs  spores  bi- 
loculaires.  On  trouve  des  Uromyces  et  des  Puccinia  qui  présentent 
des  spermogonies  semblables  à  celles  précédant  les  jEcidium  qui 
habitent  la  même  plante  hospitalière.  Toutes  ces  données  parais- 
sent indiquer,  selon  M.M.  Tulasne  et  de  Bary,  que  les  jEcidium  ne 
constituent  pas  un  genre  par  eux-mêmes,  mais  qu'ils  sont  des  or 
ganes  appartenant  à  des  espèces  qui  offrent  un  développement  ana- 
logue à  celui  de  ï Uromyces  appendicutatus.  Chacune  de  ces  espèces 
posséderait  ses  spermogonies,  son  jEcidium,  son  Uredo  et  ses  spores 
proprement  dites;  chacune  offrirait  des  générations  alternantes 
analogues. 

972.  Certains  de  ces  Champignons  parasites,  outre  les  phénomènes 
curieux  de  génération  alternante  que  nous  venons  de  signaler  et 
qui  doivent  s'étendre  à  un  grand  nombre  d'Urédinées  qu'on  ap- 
pelle aujourd'hui  des  noms  de  Puccinia,  d'Uromyces,  de  Phragmi- 
dium,  (Ï/Ecidium  et  d'Uredo,  présentent  en  même  temps  le  fait 
remarquable  de  VHeterœcie,  c'est-à-dire  un  changement  de  plante 
hospitalière. 

Des  essais  de  culture  avaient  montré  à  de  Bary  que  les  urédo- 
spores  du  Puccinia  Graminis  et  ses  spores  finales  parfaites  (léleu- 
lo- spores)  ou  Puccinie  proprement  dite,  naissent  exclusivement  sur 
les  Graminées  ;  que,  par  ses  urédo-spores,  ce  Champignon  se  multi- 
plie dans  ces  plantes  sous  une  forme  constamment  la  même,  mais 
que  les  germes  des  sporidies  engendrées  par  les  téleuto-spores  de 
la  Puccinie  après  le  repos  hibernal,  ne  pénètrent  que  dans  les 
feuilles  de  l'Épine-Vinette  ou  Berberis.  Ils  s'y  développent  en  un 
mycélium  et  produisent  VjEcidium  Berberidis,  qui  est  conséquem- 
ment  un  membre  légitime  du  Puccinia  Graminis  11  y  avait  lieu  de 
supposer  qu'à  leur  tour,  les  germes  des  spores  de  VAUcidium  s'in- 
troduiraient dans  les  parties  vertes  des  Graminées  pour  y  repro- 
duire ÏUredo  et  la  Puccinie  en  question.  M.  de  Bary  ayant  déposé 
sur  de  jeunes  plants  de  seigle  des  spores  mûres  et  fraîchement 
cueillies  de  YJEcidium  Berberidis^  il  vit  six  jours  après,  de  petites 
taches  jaunes  se  manifester  sur  des  feuilles  ensemencées,  et.  deux 
jours  plus  tard,  une  de  ces  feuilles  conunença  à  im 
orangé  qui  avait  déchiré  l'épidôine.  Tous  1er 
ces  cultures  présentaient  les  caractères  i> 
précède  le  Puccinia  Graminis.  \je  Pneebth 
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parasite  liétéroîqiie,  mais,  tandb  que  le  Pmetimm  GramÙÊÛne  peut 
produire  son  jEcidium  que  sar  one  seale  de  nos  plantes  indiçèiies, 
rÉpine-VineCte,  cette  Puccinie  de  la  paille,  croit  indifléremmefa 
aui  dépens  de  plasietirs  espèces  de  Boraginées,  même  de  génies 
différents,  et  a  pour  JEcidium  fJE-  a»yerifolii, 

A  la  face  inférieure  des  feuilles  du  Poirier  se  montrent  somrent 
à  la  fin  de  Tété  des  groupes  de  petits  cônes  s'ouTrant  loogitudioa- 
lement  par  plusieurs  fentes  latérales  et  constituant  une  sorte  à'jEci- 
dhtm  connu  sous  le  nom  de  Rctstelia  camcdlaia.  Depuis  longtemps, 
les  horticulteurs  avaient  remarqué  que  le  voisinage  des  GenéTrîers 
(Juniperut  Sabina,  Oxycedrus}  paraissait  déterminer  cette  maladie 
du  Poirier.  Ces  Genévriers  nourrissent,  en  effet,  un  Champignon 
connu  sous  le  nom  de  Podisomajuniperi,  qui  produit  à  la  longue, 
sur  leurs  branches,  des  tuméfactions  irréguliéres  du  bois  et  de 
l'écorce.  Ce  Champignon  consiste  en  ligules  charnues  ayant  l'appa- 
rence de  certaines  Treinelles  et  dont  la  surface  est  garnie  de  spores 
biloculaii,.       es  sfores,  sans  se  détacher  de  la  surface  du  stroma 
charnu  qui  leur  a  donné  naissance,  émettent  de  longs  tubes  sur 
lesc|uels  apparaissent  des  spicules  et  des  sporidies  d*une  extrême 
ténuité.  Des  applications  directes  de  ce  Podisoma  ont  été  faites  sur 
plusieurs  feuilles.  Celles-ci  et  un  grand  nombre  d'autres  ont  été 
bientôt  atteintes  par  les  plantes  parasites  développées,  sans  aucun 
doute,  sous  rinfluence  des  sporidies  répandues  par  le  Podisoma 
dans  Tair  ambiant.  Les  spermogonics  qui  précédent  la  formation 
de  VjEcidium  ou  Hœntelia  se  sont  montrées  en  grand  nombre  for- 
mant les  plaques  ortingées  qu'on  voit  en  ce  moment  à  la  surface 
sup<'*rieure  des  feuilles,  et  qui,  sans  aucun  doute,  seront  suivies, 
sur  plusieurs  d'entre  elles,  dans  une  saison  plus  avancée,  de  Tap- 
parition  du  Hœatelia  cancellala  k  leur  surface  inférieure. 

Le  PodiMoma  joue  ici  le  rôle  des  Puccinies  dans  les  exemples 
précédents  de  génération  alternante  hétéroïque,  mais  il  y  a  encore 
d  constater  le  transport  des  spores  de  VjEcidium  ou  Hœstelia  sur 
les  Genévriers  pour  y  déterminer  la  production  du  Podisoma, 
hemarqtions  enfm  que  le  Juniperus  communis,  bien  plus  répandu 
que  les  Juniperus  Sabina  et  OxycedniSj  portant  le  même  Podisoma^ 
est  probablement  l'origine  du  parasite  si  fréquent  sur  les  Poiriers 
des  jardins. 

975.  C'est  à  côté  des  L'rédinées  que  se  placent  les  Usiilaginés,  qui 
ne  naissent  pas  seulement  sous  l'épidcrme  pour  y  former  de 
petites  pustules  arrondies  ou  linéaires,  mais  qui  occupent,  au  con- 
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traire,  le  plus  souvent  les  couches  profondes  du  parenchyme  des 
plantes  et  entraînent  habituellement  la  destruction  complète  de 
Torgane  qui  leur  a  servi  de  matrice. 

Les  Ustilago  vivent  dans  les  (issus  des  Graminées  et  dans  les 
ileurs  d'autres  végétaux,  tant  monocotylédonés  que  dicotylédones. 
L*un  d*eux  se  substitue  au  pollen  dans  les  anthères  de  quelques  Ca* 
ryophyllées  (LychnU  dioïca  et  L.  flos  cuculi).  Le  plus  anciennement 
connu  est  celui  qui  attaque  particulièrement  les  Orges  et  les  Avoi- 
nes et  cause  moins  de  tort  au  Froment.  11  se  développe  dans  le 
parenchyme  des  glumes,  des  balles,  de  l'axe  des  épillets  et  des 
ileurs.  Une  sorte  de  squelette  noirci  et  méconnaissable  est  tout  ce 
qui  reste  de  ces  parties  quand  le  vent  a  dissipé  la  poussière  for- 
mée par  les  spores.  Par  lui,  les  organes  de  la  fleur  sont  plus  ou 
moins  avortés,  les  épillets  stériles  et  altérés.  Une  autre  espèce  d'L'»- 
tilago  est  très-connue  des  cultivateurs,  à  cause  du  tort  qu'elle  fait 
au  Maïs.  Elle  se  développe  spécialement  dans  les  écailles  ou  brac- 
tées qui  entourent  la  fleur  femelle  de  cette  plante,  dans  cette  fleur 
même,  dans  les  fleurs  voisines  de  l'épi,  sur  la  tige  et  dans  les  fleurs 
mâles  et  femelles.  Les  parties  de  la  fleur  sont  toutes  diversement 
hypertrophiées.  L* ovaire  lui-même  prend  souvent  part  à  ces  turges- 
cences. Le  Champignon  peut  aussi  se  développer  dans  les  bractées 
qui  accompagnent  Tépi  et  dans  la  tige  de  la  plante.  Il  détermine 
sur  celte  dernière  partie  la  formation  de  tumeurs  plus  ou  moins 
volumineuses  et  difformes. 

Ces  excroissances  étant  encore  gorgées  de  suc  sont  formées  d'un 
parenchyme  à  grandes  cellules,  fréquemment  lacuneux,  traversé 
par  un  petit  nombre  de  faisceaux  fibro-vasculaires.  Les  autres 
parties  de  la  plante  envahies  par  Tentophyte  offrent  d'ailleurs 
une  structure  analogue.  Â  quelque  instant  qu'on  les  examine  avant 
la  pulvérulence  finale  de  VUstilagOy  les  lacunes  de  ce  parenchyme 
et  souvent  ses  cellules  constitutives  sont  remplies  par  la  matière 
du  Champignon.  Au  milieu  d'une  substance  muqueuse,  gélatineuse, 
incolore,  on  a  reconnu  des  filaments  analogues  â  ceux  du  mycélium 
des  autres  Champignons  enlophytes,  mais  pénétrant  dans  Tinté- 
l'ieur  des  cellules  mêmes  du  parenchyme  et  y  déterminant  la  forma- 
tion des  spores,  qui,.s'accumulant  en  grand  nombre  dans  ces  cel- 
!ules  et  dans  les  méats  intercellulaires,  amènent  la  destruction  de 
ces  tissus. 

Les  spores  ont  un  tégument  noi  ,  assez  épais  relativement  à 
leur  extrême» ténuité,  souvent  papilleux  ou  aréole.  La  germination 
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de  ces  spores  observée  sur  plusieurs  espèces  par  M.  Tulasne  les 
rattacherait  du  reste  aux  spores  parfaites  des  Puccinies  plutôt 
qu*à  celles  des  Uredo,  car  le  germe  qui  sort  du  tégument  noir 
et  papilleux  des  spores  ne  forme  qu*un  court  promycelium  articulé 
donnant  naissance  à  quatre  ou  cinq  sporidies.  Le  Champignon  de 
la  Carie  a  été  longtemps  confondu  avec  celui  du  Charbon  dans  le 
genre  Ustilago.  M.  Tulasne  en  a  formé  un  genre  distinct  sous  le 
nom  de  Tilleiia.  Il  croit  a  l'intérieur  de  Tovaire  dans  le  Froment 
et  dans  quelques  autres  Graminées.  A  Tépoque  de  la  maturité  de 
Tentophyte,  l'ovaire  carié  du  Blé  offre  a  peu  prés  le  volume  et  la 
forme  d'un  grain  sain,  mais  il  présente  quatre  sillons,  tandis  que 
le  grain  sain  n*en  a  qu'un.  Généralement  le  grain  malade  n'offre 
aucun .  rudiment  d'ovule,  de  périsperme  ou  d'embryon.  Sa 
membrane  est  mince  et  fragile,  ses  stigmates  sont  très-courts  et  à 
peine  ramifiés.  Les  étamines  sont  atrophiées.  Parvenu  à  sa  matu- 
rité, le  Champignon  de  la  Carie  ou  le  Tilleiia  Caries  consiste  en 
une  masse  pulvérulente  d*un  noir  brunâtre  qui  occupe  toute  la  ca- 
vité de  l'ovaire. 

On  ne  trouve  point  à  cette  époque  de  fdaments  mêlés  à  la  pous- 
sière des  spores.  Celles-ci  sont  sphériqucs  et  munies  d'un  tégu- 
ment externe  réticulé.  Dans  leur  jeunesse,  elles  se  rattachaient  en 
grand  nombre  par  des  pédicelles  très-courts  à  des  sortes  de  troncs 
ou  rameaux  communs  ténus,  incolores  et  fragiles,  qui  se  résorbent 
au  fur  el  à  mesure  de  la  maturité  des  spores  qu'ils  engendrent  e^ 
qu'on  doit  considérer  comme  un  mycélium  peu  développé.  Quand 
la  spore  germe,  son  tégument  externe  se  brise  irrégulièrement, 
l'endospore  s'allonge  sous  la  forme  d'un  tube  épais  et  flexueux  plus 
ou  moins  long.  Lorsqu'il  est  long,  sa  cavité  se  partage  en  cellules 
distinctes  par  des  diaphragmes  transversaux  et  il  parait  stérile  ; 
lorsqu  il  est  court,  au  contraire,  il  se  couronne  d'une  gerbe  diî 
sp^oridies,  généralement  au  nombre  de  huit  ou  dix.  Ce  sont  des 
corps  linéaires  très-gréles,  habituellement  réunis  deux  à  deux  dans 
leur  partie  inférieure  par  une  bride  rigide  el  Irés-couite. 

Après  avoir  mûri  leur  bouquet  de  sporidies,  les  germes  ne  tar- 
dent pas  à  se  détruire.  Les  couples  reproducteurs  s'isolent  les  uns 
des  autres;  quelques-uns  germent  bientôt  et  émettent,  surtout  vers 
leur  sommet,  des  fils  très-ténus  qui  se  ramifient  promptement. 
D'autres  en  plus  grand  nombre  produisent  des  sporidies  secondaires 
épaisses,  oblongucs,  fortement  ar.;uées  et  portées  chacune  sur  un 
édicelle  conique  plus  ou  moins  allongé.  Ces  nouvelles  sporidie 
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semblent  devoir  être  les  agents  les  plus  importants  de  la  multipli- 
cation de  l'entophyte^ 

974.  D'après  Balardini  et  M.  Gostallat,  de  Bagnères-de-Bigorre, 
la  cause  essenliolle  de  Isipelîagre  est  la  présence  d'un  champignon 
parasite  sous  Tépisperme  du  maïs,  champignon  qui  se  mélange  à  la 
farine  de  cette  graminée.  Cette  maladie  du  mais,  signalée  d'abord 
par  Bosc,  est  connue  en  Italie  sous  le  nom  de  verderame  et  en 
France  sous  celui  de  verdet.  Elle  est  caractérisée  par  le  développe- 
ment, sous  Tépisperme,  d'une  poussière  d'un  brun  verdàtre,  con- 
stituée entièrement  par  les  spores  de  VUstilago  carbo  "ulasne  (Re- 
ticularia  ustilago  L.  Ustilago  segetum  Dittmar.  Ur  io  segetum 
?etsoon  ^^Sporisorium  du  maïs,  d'après  quelques  a  leurs),  (le 
champignon  parasite ,  pulvérulent ,  composé  surtout  de  spores 
brunes,  lisses,  sphériques,  larges  de  6  à  7  millièiiics  de  millimètre 
en  moyenne,  se  mélange  nécessairement  à  la  farine  de  maïs  lors 
de  la  mouture. 


CHAPITRE   IV 

Emploi  da  mlGroacope  dans  rétode  de  la  pourriture  étm     antes 

et  dea  fHiits. 

975.  Le  blétissement  des  fruits  est  une  simple  altération  molécu- 
laire ou  chimique,  comme  une  exagération  de  la  maturation  ;  les 
parois  des  cellules  ne  sont  pas  détruites,  elles  sont  seulement  de- 
venues plus  molles,  leur  contenu  plus  ou  moins  grenu,  etc. 

La  pourriture  doit  être  distinguée  de  l'altération  produite  par 
une  contusion,  par  la  chaleur  ou  par  la  congélation  ;  elle  est  déter- 
minée par  le  développement  du  mycélium  d'un  champignon,  qu'on 
trouve,  en  effet,  dans  toute  partie  pourrie,  accompagné  quelque- 
fois de  spores. 

La  pourriture  que  l'on  voit  le  plus  ordinairement  sur  les  fruits 
dont  nous  faisons  usage,  est  déterminée  par  deux  des  mucédinées 
des  plus  communes  et  des  plus  connues;  Tune  est  le  Mxicor  mncedo 

*  Brongniart,  Revue  des  Cours  scientifiques.  l'aris,  1869,  p.  745  à  751  Les 
observateurs  qui  voudraient  éludirr  particulièrement  les  csj>èce*  de  cbajnpi- 
gnonsdoiit  il  vient  d'ùtre  question  et  leurs  analogues,  leur  polymorpliisnie,ctc., 
quand  ils  se  développent  sur  telle  ou  telle  plante  cultivée  ou  sauvage,  devront 
consulter  le  texte  et  les  planches  de  l'excellent  traité  de  M.  C.  Cooke,  London, 
in-12»  1865,  intitulé  :  Study  of  microscopic  fungi. 
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(L.  Persoon),  qui  recouvre  d'une  efflorescence  noire  la  surface  des 
substances  qu'elle  envahit  ;  l'autre  est  le  Pénicillium gïaucvm  (Link), 
qui  la  recouvre  d'une  efflorescence  verdâtre.  Le  mycélium  de  ces 
deux  mucédinées  se  distingue  par  des  caractères  non  moins  précis  ; 
l'un  étant  formé  de  tubes  non  cloisonnés  et  l'autre  de  tubes  cloi- 
sonnés Les  coupes  minces  de  ces  fruits  observies  à  un  grossisse- 
ment de  400  diamètres  les  montrent  aisément. 

La  pourriture  occasionnée  par  le  développement  de  ces  mycé- 
liums est  contagieuse  pour  les  fruits  sains,  mais  dans  des  conditions 
particulières  ;  la  peau  revêtue  d*un  épiderme  intact  protège  le  fruit 
contre  cette  contagion. 

La  protection  des  fruits  est  en  rapport  avec  l'épaisseur  .et  la  con- 
sistance de  Tépidenne  qui  les  recouvre;  aussi  ToFange,  la  pomme, 
la  poire,  la  prune,  etc.,  se  préservent  beaucoup  plus  facilement 
que  la  figue,  la  fraise,  la  framboise,  etc.,  dont  l'èpiderme  est  mince 
et  délicat. 

L'iniroduction  des  spores  du  Mucor  ou  du  Pénicillium  sous  l'é- 
piderme  des  fruits  produit  le  même  résultat  que  le  contact  du  mycé- 
lium, cVst-à-dire  que  le  contact  de  la  partie  pourrie;  la  pourriture 
ne  tarde  pas  à  s'emparer  du  point  où  les  spores  ont  été  déposées, 
et  cette  pourriture  s'étend  rapidement  à  tout  le  fruit.  Sur  une 
orange,  une  poire,  une  prune,  etc.,  après  vingt-quatre  ou  trente- 
six  heures,  le  point  inoculé  montre  déjà  des  traces  de  pourriture  ; 
après  quatie  ou  cinq  jours,  le  fruit  est  tout  entier  envahi.  La  pour- 
riture causée  par  ces  champignons  n'a  pas  une  marche  identique; 
elle  est  infiniment  plus  rapide  par  le  ilfiicorque  par  le  Pénicillium, 
Cette  rapidité  est  en  rapport  parfait  avec  celle  de  la  germination 
des  spores  de  ces  deux  végétaux;  les  spores  du  Mucor  germent,  en 
(^tfet,  en  cinq  à  six  heures,  tandis  que  celles  du  nicillium^  dans 
le  môme  milieu  et  par  la  même  température,  ne  germent  qu'en 
douze  on  quinze  heures. 

La  pourriture  qui  est  déterminée  par  le  Mucor  a  une  couleur  plus 
foncée,  une  mollesse  plus  grande  ;  il  se  fait  en  outre  un  dégagement 
abondant  d'acide  carbonique,  qui  donne  aux  tissus,  lorsque  ce  gaz 
est  retenu,  une  sorte  de  turgescence,  une  apparence  emphyséma- 
teuse que  le  Pcnicillium  ne  produit  pas. 

Le  mycélium  de  ces  mucédinées  ne  donne  sa  fructification  qu'au 
contact  de  l'air,  de  soi  te  que  chez  les  fruits  dont  la  peau  est  épais^*? 
t  résistante,  la  pourriture  s'empare  de  tout  le  parenchyme  sans  se 
montrer  au  dehors  sous  forme  de  moisissure,  â  l'exception  toute 
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fois  des  points  par  où  se  sont  introduites  les  spores.  L*épiderme 
empêche  donc  le  passage  de  la  mucédinée  du  dedans  au  dehors, 
comme  elle  l'empêche  du  dehors  au  dedans^,  aussi,  lorsque  la  peau 
est  très-mince^ comme  sur  la  figue,  la  fraise,  etc.,  le  mycélium  se 
fait  jour  partout  et  recouvre  bientôt  tout  le  fruit  de  son  cfllores- 
cence  verte  ou  noirâtre.  L'orange,  quoique  son  péricarpe  soit  très- 
consistant,  se  recouvre  de  même  de  la  fructification  du  champignon 
qui  s*est  emparé  de  son  parenchyme,  parce  que  le  mycélium,  ayant 
détruit  les  glandules  qui  produisent  Tcssence  de  Técorce  arrive,  par 
là,  au  contact  de  lair  atmosphérique. 

976.  Beaucoup  de  champignons  autres  que  leMucor  et  le  Penicil- 
/iùm  peuvent  produire  la  pourriture  des  fruits  ;  M.  Davaine  en  a  étu- 
dié sept  espèces  appartenant  à  sept  genres  différents.  Les  phénomènes 
qu'ils  produisent  sont  très-analogues  à  ceux  dont  nous  venons  de 
parler.  Ces  espèces  se  développent  avec  plus  ou  moins  de  rapidité 
et  de  vigueur,  suivant  que  le  parenchyme  est  plus  ou  moins  consis- 
tant ou  ramolli,  plus  ou  moins  sucré  ou  acide;  aussi  arrive-t<il  fré- 
quemment que,  pendant  Tcnvahissement  de  la  pourriture,  d'après 
les  conditions  nouvelles  dans  lesquelles  se  trouve  le  fruit,  une  mu- 
cédinée se  substitue  à  une  autre.  Une  moisissure  rosée,  le  Tricho- 
thecium  domesticum  (Fries),  qui  s'empare  des  fruits  desséchés,  se 
propage  très-facilement  par  inoculation  sur  ceux  qui  sont  encore 
verts  et  compactes,  aloi^s  que  le  Mucor  n'y  végète  que  très-lente- 
ment. Les  spores  de  ce  Trichothecium^  qui  vit  mieux  sur  les  tissus 
résistants  que  sur  les  tissus  mous,  insérées  sous  Tépidemie  des 
feuilles  des  plantes  grasses,  s'y  développent  rapidement.  Ces  feuilles 
deviennent  demi-transparentes  ;  elles  se  ramollissent,  se  rident, 
puis  se  dessèchent.  L'altération  s'arrête  au  point  d'insertion  de  la 
feuille  sur  la  tige.  En  trois  ou  quatre  jours,  tout  le  parenchyme  est 
envahi  par  le  mycélium,  et  les  spores  ne  se  montrent  qu'au  point 
de  rinoculation ,  sur  les  feuilles  de  divers  Mesembrianthemvm 
Itachyphyllum ,  sur  celles  de  la  Joubarbe  (  Sempervivum  tecio- 
rum  L.),  etc.  Les  spores  du  Mvcor  mucedo  se  développent  de  même 
dans  le  parenchyme  de  ces  feuilles;  mais  les  inoculations  réus^^is- 
sent  moins  constamment  qu'avec  le  Trichothecium, 

Des  spores  de  Mucor  insérées  sur  le  Slapelia  enropwa^  à  l'extré- 
mité de  tiges  longues  de  6  centimètres,  les  ont  complètement  enva- 
hies en  cinq  jours.  Ces  tiges,  ramollies  et  réduites  à  l'étot  de  pulri- 
lage,  s'affaissent  sur  elle-mcmes,  se  crevassent  et  donnent  issue  à 
une  abondante  sérosité. 

RoBi5.  —  Microscope.  62 
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Certains  fruits,  tels  que  le  concombre,  et  certaines  plantes  gras- 
ses, le  Stapelia  entre  autres,  opposent  à  l'inoculation  un  suc  gom- 
meux  très-abondant,  qui  sort  par  la  petite  plaie  de  l'inoculation  et 
entraine  les  spores  au  dehors  ;  en  chauffant  fortement  le  point  à 
inoculer,  les  spores  y  restent  alors,]  germent,  et  le  mycélium  se 
propage  de  là  dans  toutes  les  parties  saines.  L'envahissement  de 
la  pourriture  causée  par  les  muî^édinées  est  subordonné  à  Tintro- 
duction  dans  les  tissus  des  spores  ou  des  filaments  qui  en  provien- 
nent, au  sein  desquels  le  microscope  les  montre  aisément,  en  les 
préparant  comme  on  le  fait  pour  les  tissus  sains.  Un  Helminthospo- 
riunif  qui  se  développe  sur  la  carotte,  la  réduit  à  un  putrilage  noi- 
râtre; un  Selenosporium  ?  (Corda),  observé  sur  le  concombre  et  qui 
peut  être  propagé  sur  ce  fruit  et  sur  d'autres,  donne  une  belle  cou* 
leur  rouge  à  la  chair  du  concombre,  tandis  que  la  pourriture  dé- 
terminée sur  celui-là  par  un  Pénicillium  ou  par  un  Mucor  n*a  point 
de  coloration  particulière  ^ 

977.  Les  préparations  destinées  à  l'étude  de  ces  lésions  se  font 
comme  celles  qui  concernent  l'examen  de  la  structure  normale  des 
parties  affectées.  (Voy.  p.  850.)  L'observation  des  mycéliums  exige 
souvent  l'emploi  de  grossissements  de  400  à  600  diamètres;  il  faut 
par  conséquent  avoir  soin  de  couvrir  l'objet  avec  une  lamelle  très- 
mince.  11  est  souvent  utile  de  faire  deux  préparations  que  l'on  com- 
pare. Tune  de  l'organe  malade  et  Taolre  du  même  organe  pris  sur 
une  plante  saine.  (V.  aussi  p.  906.) 

978.  MH.  les  professeurs  H.  Lebertet  Cohn,  deBreslau,  ont  eu  oc- 
casion d'observer  un  nouveau  cas  de  putréfaction  du  tissu  cellulaire 
causée  par  une  Perono8pora,  pendant  l'hiver  de  1867  à  1808.  sur  des 
Cereus  giganteiis  et  des  Melocactus  qui  commençaient  à  se  putréfier 
sans  cause  apparente.  Tandis  que  1  cpiderme  épais  du  Cactus  ne 
subissait  aucun  changement  notable,  le  tissu  cellulaire  sous-jacent 
montrait  une  décomposition  complète  avec  ramollissement  de  la 
substance  intercellulaire,  de  façon  qu'il  était  facile  d'isoler  les  cel- 
lules du  parenchyme.  Le  contenu  de  ces  cellules,  larges  d'environ 
O'»™,!^,  était  mortifié,  brun,  la  membrane  était  ramollie,  en  partie 
même  dissoute,  de  façon  que  le  tissu  cellulaire  paraissait  tout  à 
fait  tliflluent  dans  les  préparations  microscopiques,  et  que  les  benux 
amas  de  cristaux  d'oxalate  de  chaux  et  les  grains  composés  d'ami-' 


*  Voy.  Davaiue,  Sur  la  pourriture  des  fruits  (Journal  d'aruUomie  et  de  phy- 
siologie. Paris,  1867,  in-8«,  p.  101  et  Académie  des  sciences,  août  1866)* 
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don  sortis  des  cellules  se  trouvaient  libres  sur  le  porte-objet.  En 
général,  la  plante  est  mortifiée  jusqu'à  la  racine. 

lorsqu'on  garde  ces  Cactus  dans  Tair  humide,  sous  une  cloche 
en  verre,  on  voit  bientôt  de  la  moisissure  apparaître  au  dehors, 
d'abord  par  taches  isolées,  puis  sur  toute  la  surface  de  Tépiderrae. 

Sous  le  microscope,  des  fragments  de  parenchyme  du  Cactus 
malade,  montrent  la  présence  d'un  mycélium  développé  à  tra- 
vers tout  le  tissu  cellulaire,  mycélium  composé  de  fils  unicel- 
lulaires  très-longs  et  minces,  ondulés,  de  calibre  égal  ou  iné- 
gal, remplis  de  vésicules  ou  de  gouttelettes  incolores,  se  divisant 
presque  à  angle  droit,  sans  distance  régulière,  sur  le  trajet  du  fil 
principal;  ces  rameaux  ont  presque  le  même  calibre  que  les  fils 
principaux  ;  les  rameaux  envoient  à  leur  tour  aussi  et  presque  à 
angle  droit,  des  ramuscules.  En  général,  les  fils  du  mycélium  n'of- 
frent point  de  cloisons  ;  leur  largeur  est  en  moyenne  de  0"»'",004 
à  0«"»,006. 

Au  premier  abord,  il  semble  que  les  rameaux  du  mycélium  pé- 
nétrent dans  rintérieur  du  parenchyme  du  Cactus,  mais,  en  exami- 
nant de  plus  prés,  et  par  diverses  méthodes,  on  voit  qu'ils  se  trou- 
vent seulement  entre  les  cellules,  dans  les  espaces  intercellulaires 
qui  forment  un  système  continu  de  canaux  dans  le  tissu  du  Cactus, 
•tulle  part  ces  observateurs  n'ont  vu  pénétrer  le  mycélium  dans 
l'intérieur  d'une  cellule.  (Voy.  p.  695.)  Déjà,  à  l'œil  nu,  on  voit  dans 
le  tissu  brun  et  putréfié  du  Cactus  des  taches  plus  foncées,  que  l'on 
reconnaît  sous  le  microscope  comme  des  amas  d'Oospares. 

Il  se  forme  sur  les  fils  du  mycélium  des  ramuscules  courts  et 
étroits  qui  offrent  un  renfiement  à  leur  sommet  formé  des  vési- 
cules à  tige  courte,  et  qui  se  remplissent  si  complètement  d'un 
plasma  granuleux  qu'elles  en  deviennent  opaques.  A  côté  et  au- 
dessus  de  ces  organes  globuleux,  qui  sont  des  Oogones,  naissent 
des  ramuscules  fins  du  mycélium,  qui  serpentent  et  qui,  avant  de  se 
diviser  en  ramuscules  courts,  entourent  étroitement  l'oogone.  Ces 
organes  sont  les  Anthéridies,  et  l'on  trouve  autour  de  tous  les  oogo- 
nes de  ces  anthéridies  qui  leur  sont  étroitement  accolés  pour  opé- 
rer la  fécondation.  On  voit  partir  du  renflement  terminal  de  l'an- 
théridie  des  tubes  fécondateurs  en  forme  d'entonnoir,  qui  appro- 
chent directement  l'oogone.  L'oogone  non  fécondée  est  remplie 
d'un  protoplasma  jaune,  paraissant  grisâtre  par  son  opacité,  tandis 
que  celle  qui  est  fécondée  est  brune,  le  protoplasma  de  son  inté- 
rieur se  transformant  en  une  oospore  parfaitement  sphërique,  en- 
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iMif  re  dune  aieiiibran«e'  épohâe,  Ibie,  brune,  â  double  OMilour,  et 
qoi  e&l  une  spore  durable.  Son  diamètre  varie  de  0**,0i  â  O^^^Oil: 
en  motenne  îl  e!>t  de  O'^'^^Oié. 

Le  duTet  blanc  de:»  Cactn»  malades  «e  compose  de  fibmenis  du 
mycélium  de  l'intérieur,  qui  est  sorti  â  trarers  les  ourertnres  en 
fente  de  la  «urfaee  ;  ces  fils  se  répandent  sor  la  cuticule  et  s'y  fixent 
au  moyen  de  petiU  ramuscules  qui  partent  â  angle  droit.  Ue  ces 
rameaux  se  lèvent  des  sporophores  {Fruddirœger}  sous  forme  de 
hjiphe$  unicellulaires,  qui  sourent  s'accolent  â  la  cuticule  et  offrent 
au  sommet  un  petit  renflement  pyriforme,  qui  grandit  peu  à  peu 
et  se  remplit  d'un  plasma  jaunâtre,  et  Gnit  par  se  séparer,  par  une 
cloison,  du  fil  qui  lui  a  dunnè  naissance.  Ce  sont  là  les  corpuscules 
qui  opèrent  la  propagation  non  sexuelle  de  cette  Penmotpara,  cor- 
pusculesque  de  Bary  désigne,  pour  la  Peronospora  detatlatrix^  comiue 
des  Sporange»^  que  l'on  désignerait  peut-être  mieux  conmieCoitûlte». 
Au  dessous  de  la  conidie,  le  fil  continue  à  croître  latéralement, 
pour  offrir  â  son  sommet  de  nouveau  un  renflement  qui  forme  une 
seconde  conidie,  et  ce  genre  de  développement  peut  se  répéter  plu- 
sieurs fois. 

lia  maladie  provoquée  pnr  la  Perono$])ora  cactontm^  Lebert  et 
Colni,  ne  parait  pas  fréquente.  Les  Cactus  malades  ou  putréfiés  par 
d'autres  causes  offrent  surtout  des  Slucorinées,  des  Penicillimn,  des 
FusUporien,  des  Cladosporieg,  et  les  commencements  de  diverses 
Sphœriacee»  qui  se  montrent  plus  tard  avec  leurs  fruits  à  la  sur- 
face des  Cactus  morts  ;  leur  mycélium  se  compose  ordinairement 
de  fils  bruns,  multicellulaires,  qui  pénètrent  dans  les  cellules  du 
Cactus  mort  et  contribuent  à  sa  destruction  ultérieure.  Mais  ces 
champignons  ne  sauraient  être  envisagés  comme  cause  de  la  ma- 
ladie de  ces  Cactus;  ils  constituent  bien  plulùi  des  champignons 
épigénétiqnes  qui  accompagnent  ordinairement  la  putréfaction. 
(Lebert  etCohn,  Journal  d'anal,  elde physioL,  1870.) 


CHAPITRE   V 

ttede  à  l'aide  da  nlcroMapc  éÊÊrfmâmMeu  ém  vers  à  sole. 

\)1\),  Pour  déterminer  lu  présence  des  cryptogames  parasites 
dans  le  sang,  les  tissus  et  les  organes  des  vers  à  soie,  de  leur  chry* 
salide  ou  de  leurs  papillons,  ainsi  que  des  autres  insectes,  il  faut 
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« 

les  préparer  comme  on  le  ferait  pour  étudier  ces  divei*ses  parties 
à  Tétatsain  (voy.  les  cliap.  11  et  111  de  la  section  précédente).  On 
constate  ensuite  s'il  y  a  ou  non  parmi  leurs  éléments  anatomiques 
ou  dans  l'épaisseur  de  ceux-ci,  des  spores  ou  des  mycéliums,  etc.. 
Il  est  nécessaire  souvent  de  faire  cet  examen  <\  l'aide  de  grossisse- 
ments de  400  à  500  diamètres. 

980.  Dans  les  recherches  de  cet  ordre,  nous  citerons  en  premier 
lieu  la  mmcardine,  maladie  contagieuse  produite,  sur  les  vers  à  soie 
et  autres  insectes,  par  la  végétation  d'une  mucédinée  découverte  par 
Bassi  (Botrytis  Basfiana  Balsamo,  Montagne).  Cette  plante  peut  se 
développer  dans  le  corps  des  insectes  vivants  trés-sains  ettrés-vigou- 
reux  ;  elle  se  propage  par  ses  sporules,  qui  sont  déposées  sur  d'autres 
insectes  par  le  contact  immédiat  ou  par  l'air.  Quand  ces  spore  • 
tombent  sur  un  ver  à  soie,  elles  pénètrent  dans  ses  stigmates,  etc.  La 
germination  de  ces  spores  est  d'autant  plus  rapide  que  les  vers  à  soit 
sont  dans  un  âge  plus  avancé.  Ainsi,  par  exemple,  six  à  huit  jours 
suffisent  dans  le  cinquième  âge,  pour  amener  la  mort  des  vers  in- 
fectés artificiellement.  Dans  les  cas  les  plus  ordinaires,  vingt  à  vingt- 
quatre  heures  après  sa  mort,  le  ver  prend  une  teinte  rosée  plus  ou 
moins  intense  et  devient  de  plus  en  plus  dur.  Ce  n'est  que  vingt  à 
vingt-quatre  heures  plus  tard  encore,  suivant  la  température,  qu'il 
commence  à  blanchir  légèrement  par  la  sortie  des  premiers  ra- 
meaux du  cryptogame.  A  partir  de  cette  époque,  ces  rameaux  crois- 
sent rapidement,  rendent  le  ver  de  plus  en  plus  blanc,  et  vers  la 
centième  heure  la  plante  est  en  pleine  fruclilication.  Les  spores  se 
détachent  au  moindre  toucher.  Ces  spores  ont  5  millièmes  de 
millimètres  ;  elles  so.nt  sphériques  et  d'un  blanc  de  neige,  et  s  élè- 
vent dans  l'air  comme  une  poussière  impalpable,  se  mélangent  et 
se  répandent  partout  avec  les  corpuscules  de  celle-ci. 

981.  La  flacherie  est  une  maladie  des  vers  qui  peut  être  sponta- 
née, héréditaire,  c'est-à-dire  transmise  d'une  génération  à  une  autre. 
Elle  est  due  à  un  ferment  qui  se  multiplie  à  l'infîni  dans  le  tissu  de 
ranimai  et  le  fait  périr.  Le  ferment  est  constitué  dans  de  très-pe- 
tites cellules  ovmdes  analogues  à  celles  de  la  levure  de  la  bière, 
mais  moitié  plus  petites  au  moins,  se  multipliant  rapidement  par 
gemmation,  et  que  par  suite  on  trouve  disposées  en  chapelets  ou 
série  de  cellules.  On  les  voit  se  développer  dans  l'estomac  pendant 
la  digestion  des  feuilles  de  mûrier,  et  on  les  trouve  aussi  dans  le 
sang  et  dans  les  tissus,  on  employant  les  grossissements  de  400  ù 
500  diamètres,  f^e  point  de  départ  du  forment  parait  résider  dans  la 
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fermentation  des  feuilles  de  mûrier,  dont  on  nourrit  ranimai  ;  mais, 
une  fois  développé,  le  germe  du  mal  peut  aussi  passer  dans  la  graine 
ou  œuf,  s*y  conserver  et  se  transmettre.  On  é\ite  cette  transmis- 
sion héréditaire  en  choisissant  la  graine  de  femelles  exemptes  de  la 
maladie.  On  évite  le  développement  du  mal  en  donnant  des  soins 
aux  feuilles  qui  ser\ent  à  Talimentation  et  en  évitant  qu'elles  puis- 
sent fermenter.  Dans  Tétat  actuel  de  nos  magnaneries  françaises, 
les  chambres  de  vers  ne  sont  point  assez  spacieuses  :  il  est  indis- 
pensable d'en  accroître  les  dimensions  et  de  les  rapprocher  de 
celles  qui  sont  usitées  au  Japon,  là  où  les  maladies  sont  bien  plus 
rares.  (Pasteur.) 

982.  Les  corpuscules  dits  de  la  pébrine  que  Ton  obser\'e  chez  le 
Bombj-x  du  mûrier,  ainsi  que  chez  d'autres  Insectes  et  Articulés, 
offrent  dans  leur  mode  de  propagation,  et  dans  la  manière  dont  ils 
envahissent  peu  à  peu  tous. les  organes  et  tous  les  tissus,  des  phé- 
nomènes entièrement  semblables  à  ceux  que  présentent  les  Psoro- 
spermies  des  poissons.  Si  leur  structure  est  en  général  plus  simple 
que  celle  de  leurs  congénères  qui  vivent  sur  les  Poissons,  on  ren- 
contre cependant  aussi  quelquefois  parmi  ces  derniers  des  formes 
qui,  par  leur  simplicité,  rappellent  certaines  phases  de  l'évolution 
des  Psorospermies  qui  donnent  lieu  à  la  maladie  de  la  pébrine  chez 
le  Uombyx  du  mûrier.  D'un  autre  cûté,  Balbiani  a  rencontré  chez 
un  Lépidoptère,  le  PyralU  viridana,  des  corpuscules  dont  la 
structure  plus  compliquée  rappelle  les  formes  les  plus  élevées  que 
ces  parasites  végétaux  présentent  dans  les  Poissons.  Gomme  sur 
ces  derniers,  ils  sont  composés  d'une  coque  ovalaire  formée  de  deux 
valves  juxtaposées,  et  renferment  dans  leur  intérieur  quatre  vési- 
cules brillantes  et  oblongues,  disposées  par  paires  vers  les  deux 
extrémités.  (Voy.  p.  947.) 

Après  quelques  instants  de  séjour  dans  Teau,  ces  corpuscules 
prennent  un  aspect  homogène  qui  les  fait  ressembler,  à  s'y  mé- 
prendre, à  ceux  que  Ton  observe  dans  les  organes  des  vers  à  soie 
malades  ^ 

Mais  ce  n'est  pas  seulement  chez  les  Bombycides  et  les  autres 
liépidoptèrcs  que  l'on  rencontre  ces  parasites.  Leydiga  signalé  le:ir 

*  D'après  H.  Hoffmann,  les  corpiiJicii/c*c/r  la  pébrine  ou  de  Cornalia  {Nosema 
bomhycU  de  Naegeli)  ne  seraient  pas  essentiellement  différents  du  Menas  cre^ 
pusculum.  (Voy.  p.  *^29.)  II  y  a  certainement  là  quelque  confusion  entre  des  cor- 
puscules divers  autres  que  ceux  de  la  pébrine.  car  ceux-ci  ne  ressemblent  en  rien 
aux  MofioH. 
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existence  chez  d'assez  nombreuses  espèces  appartenant  aux  diverses 
classes  des  Articulés.  Balbiani  les  a  observés  dans  des  Arachnides 
et  quelques  petite  Entomostracés  des  eaux  douces,  où  ils  offrent 
une  forme  entièrement  analogue  à  celle  des  Psorospermies  des 
Bombyx,  malgré  la  difTérence  des  milieux  où  vivent  ces  animaux, 
lies  Psorospermies  abondent  aussi  dans  beaucoup  de  Myriopodes. 

985.  Ces  Psorospermies  se  développent  dans  l'intérieur  d'une 
masse  de  sarcode,  véritable  spore  mobile  qui  s'échappe  à  certains 
moment  de  Tintérieur  du  corpuscule  pour  aller  propager  au  loin  de 
nouvelles  générations  de  Psorospermies.  Quelquefois,  au  lieu  de 
former  un  amas  plus  ou  moins  délimité,  cette  masse  sarcodique 
génératrice  s'insinue  sous  forme  de  végétations  ramifiées  entre  les 
éléments  des  tissus  qui  paraissent  ainsi  comme  plongés  dans  une 
sorte  de  gangue  amorphe  et  homogène,  dont  il  est  alors  souvent 
difficile  de  reconnaître  la  véritable  nature,  lorsque  les  Psorosper- 
mies ne  sont  pas  encore  arrivées  àMeur  entier  développement.  On 
le  comprendra  facilement,  si  Ton  considère  qu'un  seul  corpuscule 
long  de  0'^,004,  peut  se  transformer  en  un  globule  plusieurs  cen- 
taines de  fois  plus  volumineux,  développant  dans  son  sein  des 
milliers  de  nouveaux  corpuscules,  c'est-à-dire  de  nouveaux  indivi- 
dus Psorospermies.  C'est  ainsi  que,  chez  la  Pyrale  citée  plus  haut, 
ces  globules  atteignent  jusqu'à  0"'",40  et  deviennent  par  consé- 
quent visibles  à  l'œil  nu.  Chez  les  Bombyx,  ils  offrent  des  di-. 
mensions  beaucoup  moindres,  mais  toujours  relativement  considé- 
rables, eu  égard  à  la  petitesse  des  corpusules  qui  leur  donnent 
naissance. 

Les  œufs  sains  des  Bombyx  offrent  toujours  une  réaction  légère- 
ment alcaline.  En  examinant  à  contre-jour  les  bandes  de  papier 
bleu  de  tournesol  sur  lesquelles  on  a  écrasé  des  œufs  malades,  on 
peut  y  reconnaître  parfaitement  les  taches  rouges  qu'ils  y  ont  pro- 
duites. Ce  moyen  est  même  préférable  à  l'examen  microscopique 
des  Papillons  souvent  appliqué  par  M.  Pasteur  j)our  distinguer  la 
graine  saine  de  la  graine  malade. 

Les  corpuscules  que  l'on  observe  dans  la  maladie  décrile  sous  le  . 
nom  de  pébrine  chez  les  vers  à  soie  ne  sont  pas  des  éléments  ana- 
tomiques  provenant  de  l'altération  des  parties  fluides  ou  solides  de 
leur  économie,  mais  bien  des  Psorospermies^  c'est-à-dire  des  es- 
pèces végétales  parasiliques  que  l'on  rencontre,  en  outre,  chez  un 
grand  nombre  d'autres  Insctes  et  Articulés. 
A  la  manière  de  la  plupart  des  autres  parasites  animaux  et  végé- 
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taux,  ces  corpuscules  ne  constituent  une  cause  de  danger  pour  la 
santé  ou  même  pour  la  vie  des  individus  chez  lesquels  ils  se  déve- 
loppent qu'à  la  condition  de  leur  multiplication  excessive,  qui  alors 
entraîne  des  désordres  fonctionnels  graves  dans  les  organes  qu'ils 
ont  envahis. 

Les  œufs  provenant  de  Papillons  psorospermiques  ont  une  réac- 
tion acide,  qu'ils  renferment  ou  non  eux-mêmes  des  Psorospermies 
entièrement  développées.  Le  degré  de  cette  acidité  a  paru  être  en 
raison  directe  de  l'abondance  de  ces  parasites  chez  les  femelles 
dont  les  œufs  étaient  issus.  M.  Balbiani  a  examiné  comparative- 
ment les  mêmes  éléments  provenant  de  Papillons  parfaitement 
sains,  dans  lesquels  le  microscope  ne  pouvait  découvrir  aucun  pa- 
rasite, et  ces  derniers,  loin  de  manifester  de  l'acidité,  ont  constam- 
ment offert,  au  contraire,  une  légère  réaction  alcaline.  Si  d*autres 
faits  ne  viennent  pas  infirmer  la  généralité  de  celte  observation, 
elle  parait  destinée  à  acquérir  une  grande  importance  pratique,  en 
fournissant  un  moyen  aussi  simple  que  sûr  de  distinguer  la  graine 
saine  de  la  graine  malade.  (Balbiani,  Journal  de  Vanalomie  et  de  la 
physiologie.  Paris,  i866,  p.  599.) 

984.  On  sait,  depuis  les  travaux  deComalia,  Osimo,  Pasteur,  etc., 
que  les  corpuscules  ou  psorospermies  de  la  pébrine  (fig.  296)  peu- 
vent se  présenter  dès  le  moment  de  la  ponte  dans  les  œufs  qui  pro- 
viennent de  papillons  malades,  et  qu'ils  transmettent  le  germe  de  la 
maladie  aux  vers  qui  éclosent  de  ces  œufs. 

Ils  sont  d'abord  libres  comme  les  granules  vitellins  eux-mêmes 
auxquels  ils  sont  mêlés,  et  qui  composent,  avec  la  petite  quantité 
de  liquide  albumincux  dans  lequel  ils  sont  suspendus,  tout  le  con- 
tenu de  l'œuf  à  celte  époque.  Mais,  plus  tard,  vers  le  cinquième  ou 
le  sixième  jour  après  la  ponte,  ces  granules  s'agglomèrent  en  masses 
plus  volumineuses,  dans  lesquelles  apparaissent  bientôt  un  ou  plu- 
sieur.<«  noyaux  transparents  et  qui  se  caractérisent,  par  conséquent, 
comme  de  véritables  cellules  dans  lesquelles  sont  aussi  renfer- 
més les  corpuscules  psorospermiques  (fig.  294,  p.  9i7).  La  con- 
naissance de  ce  siège  domine  toute  l'histoire  de  la  propagation 
de  la  maladie  dans  l'intérieur  du  ver,  dont  la  vie  est  ainsi  frappée 
à  sa  source. 

A  mesure  que  les  substances  albuminoïdes  et  graisseuses  du  vi- 
tellus  sont  absorbées  par  les  parois  de  l'estomac,  pour  les  besoins  do 
l'accroissement  de  l'embryon,  les  psorospermies  devenues  libres  se 
trouvent  en  contact  immédiat  avec  la  membrane  épithéliale  qui 
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tapisse  la  face  interne  de  cet  organe.  Elle  est  bientôt  francliie,  et 
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des  flbrea  mosmlaires  Innsrersales.  H'.  Couche  des  fllires   musculaires  longiludinales 
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on  les  trouve  par  milliers  dans  rintérieur  de  ces  cellules  où  ils  se 
multiplient  d'une  manière  prodigieuse.  Les  autres  portions  du  tube 
digestif  et  ses  principales  annexes  glandulaires,  les  vaisseaux  mal- 
pighiens,  sont  envahies  de  proche  en  proche  et  remplies  de  corpus- 
cules. Les  muscles,  le  système  nerveux,  la  tunique  péritonèale  des 
trachées,  les  organes  sécréteurs  de  la  soie*  ne  tardent  pas  à  l'être 
consécutivement  suivant  leur  plus  bu  moins  grande  proximité  du 
centre  qui  a  servi  de  point  de  départ  à  Tinvasion. 

L'embryon  introduit  sans  cesse  dans  sdn  intérieur  de  nouvelles 
quantités  de  parasites  en  absorbant  le  vitellus  placé  en  dehors  de 
lui.  L'intestin  s'en  trouve  bientôt  littéralement  rempli;  aussi  en 
rencontre-t-on  toujours  des  masses  considérables  mêlées  au  niéco- 
nium  noirâtre  qui  compose  les  premiers  excréments  que  le  ver 
rejette  après  avoir  quitté  l'œuf.  Ces  excréments,  répandus  dans  la 
litière  et  sur  la  feuille  qui  sert  de  nourriture  aux  vers,  sont  man- 
gés avec  celle-ci  et  constituent  la  principale  voie  d'infection  pour 
les  individus  demeurés  jusqu'alors  à  l'état  sain. 

985.  Lorsqu'on  soumet  les  matières  formant  le  contenu  intestinal 
à  l'inspection  microscopique,  on  les  ti*ouve  composées  :  i^  d'une 
substance  formée  de  petites  granulations  moléculaires  qui  n'est 
autre  chose  qu'un  produit  de  sécrétion  des  glandes  gastriques,  et 
qui,  colorée  en  rouge  plus  ou  moins  intense  au  moment  où  elle  est 
versée  dans  la  cavité  stomacale,  prend  prompteraent  une  teinte 
foncée  violacée  ou  brunâtre  :  cette  matière  peut  être  physiologique^ 
ment  comparée  au  méconium  que  les  jeunes  d'un  grand  nombre 
d'autres  animaux  rejettent  après  la  naissance;  2°  de  fragments  irré- 

(Grossiss.,  2."0 diamètres).  —  ABC.  Psorosperniies  prises  dans  des  spliôres  trouvées  au 
nombre  de  quinze  à  vingt  dans  un  papillon  du  Pyralis  viridana,  d'où  elles  se  «Mint 
échappées  lors  de  l'ouverture  de  la  cavité  abdominale.  Ces  sphôres,  ont  un  diamètre  de 
Ch'.'Sù  à  0"".40.  Elles  ont  une  grande  analogie  avec  les  |tson)spermies  que  l'on  trouve 
sur  les  branchies  et  dans  difTérenls  organes  des  poissons  d'eau  douce.  Elles  présentent 
une  forme  elliptique  légèrement  aplatie  et  leur  bord  est  parcouru  par  une  ligne  sail- 
lante qui  semble  produite  par  la  juxtaposition  de  deux  valves  comme  chez  les  psoro- 
spermics  des  poissons.  De  plus,  elles  offrent,  comme  ces  dernières,  tantôt  deux  petits 
grains  géminés  brillants  placés  à  une  de  leurs  extrémités,  tantôt  quatre  crains  sembla- 
bles disposés  par  paires  aux  deux  bouts  du  corpuscule.  Ni  les  alcalis  concentrés,  ni  les 
solutions  acides  faibles  ne  les  modifient  d'une  manière  sensible;  mais  après  quelques 
minutes  de  séjour  dans  l'eau  >alée,  ils  prennent  un  aspect  brillant  et  homogène  tout  à 
fait  semblable  à  celui  que  présentent  nonnalemenl  les  corpuscules  du  ver  à  soie, 
(balbianii.  —  A.  Psorosperniies  de  la  Pyrale  vues  de  face.  —  B,  B.  Les  mêmes  vues 
par  leur  bord.  —  C.CC.  Changements  d'aspect  produits  par  l'eau  salée,  ((irussissement 
1.500  fois.  D'après  Balbiani.)  • 

*  En  examinant  les  corpu.scules  dans  l'intérieur  des  cellules  des  organes 
sécréteurs  de  la  soie,  gvhœ  à  la  transparence  et  à  la  grandeur  de  ces  éléments, 
on  peut  aisément  les  y  observer  à  tontes  les  pha.^^es  de  leur  développement. 
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guliers  de  la  coque  de  i*œuf  rongés  et  avalés  par  le  ver  au  moment 
de  rèclosion  et  bien  reconnaissablcs  A  leur  aspect  réticulé  ;  5<*  enfin 
les  corpuscules  caractéristiques  de  la  maladie  ou  psorospermies, 
sont  mêlés  en  plus  ou  moins  grand  nombre  aux  parties  précédentes 
chez  les  vers  malades. 

Ces  mêmes  parties  se  retrouvent  aussi  dans  les  premiers  excré- 
ments rendus  par  le  ver  après  son  éclosion.  Elles  forment  alors  de 
petites  masses  solides  el  noirâtres,  qui  se  délayent  facilement  dans 
Teau  en  se  résolvant  en  fines  granulations  d'une  couleur  foncée. 
Quand  le  ver  a  commencé  à  manger,  elles  sont  plus  ou  moins  mê- 
lées de  détritus  végétaux  qui  leur  communiquent  une  teinte  ver- 
dàtre  ;  mais  même  après  que  les  fèces  ont  pris  leur  caractère  ordi- 
naire, celles-ci  peuvent  pendant  longtemps  encore  renfermer  des 
corpuscules  plus  ou  moins  nombreux.  Il  en  résulte  que  l'examen 
microscopique  des  fèces  et  surtout  du  méconium  fournit  un  moyen 
de  reconnaître  pendant  la  vie  et  aussitôt  après  Tèclosion  si  le  ver 
est  corpusculeux  ou  non. 

La  maladie,  peu  accusée  encore  et  partant  difficile  à  reconnaître 
dans  Tœuf,  s'est,  au  contraire,  singulièrement  développée  au  mo- 
ment de  l'éclosion  ;  il  en  résulte  que  les  corpuscules,  dont  le  nom- 
bre s  est  accru  dans  la  même  proportion,  peuvent  être  alors  facile- 
ment constatés,  même  par  Tobservatenr  le  moins  habitué  à  ce  genre 
de  recherches. 

Pour  employer  le  moyen  d'appréciation  de  Tenvahissement  para- 
sitaire, reposant  sur  l'examen  des  petites  chenilles,  il  suffit  de 
mettre  en  incubation'^  plus  ou  moins  longtemps  avant  l'époque  où 
les  èclosions  se  font  en  grand  pour  les  éducations,  une  petite  quan- 
tité de  la  graine  dont  on  se  propose  de  reconnaître  la  qualité  et 
d'examiner  les  vei*s  qui  en  proviennent.  Voici  un  procédé  aussi  sûr 
que  rapide  pour  constater  la  présence  ou  l'absence  des  corpuscules 
chez  ces  derniers.  Avant  d'être  portée  sous  le  microscope,  la  petite 
chenille  est  placée  dans  une  goutte  d'eau,  sur  une  lame  de  verre, 
et  recouverte  d'une  lamelle  mince  de  la  même  substance.  Puis,  à 
l'aide  d'une  aiguille  ou  de  tout  autr  •  pointe  rigide,  on  exerce  une 
pression  sur  la  lamelle  précédente,  k  l'endroit  correspondant  à  la 
partie  postérieure  de  la  tête  de  l'anii.ial.  Cette  pression  a  pour  effet 
de  rompre  le  tube  digestif  à  sa  partie  antérieure  et  de  chasser  bru^ 
quement  à  travers  l'ouverture  anale  la  pordcin  postérieure  derin- 
testin  rompu.  En  sortant,  celle-ci  se  retourna  comme  un  dmtfi 
gant,  en  entraînant  au  dehors  les  tubes  qui  prennent  lev* 
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sur  elle,  el  souvent  aussi  une  portion  plus  ou  moins  longue  des 
vaisseaux  sécréteurs  de  la  soie.  A  laide  de  cette  petite  manœuvre,  les 
organes  les  plus  chargés  des  corpuscules  viennent,  pour  ainsi  dire, 
s^oiïrir  d'eux-mêmes  aux  regards  de  l'observateur.  De  plus,  restomac 
s'est  en  mémo  temps  vidé  d'une  plus  ou  moins  grande  partie  de  son 
contenu  dans  Teau  environnante,  où  Ton  voit  aussitôt  flotter,  mêlés 
aux  granulations  du  méconium,  de  nombreux  corpuscules,  si  ron 
a  affaire  à  un  ver  malade.  (  Yoy.  Balbiani,  Journal  de  Vanatomie  et 
(le  la  phyuiologie.  Paris,  i807,  p.  265  à  275.) 


CHAPITRE  VI 

WtmàkÊTchm  des  articolés  parasites  éms  planles. 

986.  Le  nombre  des  articulés  microscopiques  dont  la  présence 
sur  les  plantes  ne  peut  être  déterminée  qu'à  l'aide  du  microscope 
est  considérable.  Ce  ne  sont  naturellement  pas  toujours  des 
animaux  parfaits,  mais  des  œufs  ou  leurs  coques,  des  larves,  des 
enveloppes  provenant  des  mues,  des  soies  filées  comme  cocons  ou 
loiles  de  protection,  qui  forment  des  amas  ou  productions  de  con- 
figurations les  plus  diverses  d'une  espèce  ù  l'autre,  dont  la  nature 
ne  peut  être  fixée  qu'en  les  examinant  sous  des  pouvoirs  ampli- 
fiants plus  ou  moins  considérables. 

Si  ces  productions,  quelles  qu'elles  soient,  sont  pulvérulentes, 
il  faut  les  préparer  comme  toutes  les  matières  qui  doivent  être  sou- 
mises à  l'examen  sous  de  forts  grossissements,  sauf  à  commencer 
par  l'emploi  de  la  loupe  ou  des  faibles  objectifs,  pour  arriver  gra- 
duellement ù  d'autres  plus  puissants. 

On  procédera  encore  ainsi,  même  quand  il  s'agit  des  œufs  d'in- 
sectes, d'araignées,  etc.,  déjà  apercevables  à  l'œil  nu,  parce  que 
souvent  il  est  nécessaire  de  les  soumettre  peu  à  peu  à  de  forts  ob- 
jectifs. 

Quant  aux  nombreux  acariens,  à  divers  étals  d'évolution,  aux 
très-petits  insectes  aptères  ou  autres,  aux  larves  diverses  qui  vivent 
à  la  surface  ou  dans  l'épaisseur  des  planles,  de  leurs  fleurs,  des 
fruits  des  galles, on  procédera  à  leur  examen  comme  il  a  été  dit  plus 
Raut  (p.  750  et  sniv.),  en  se  guidant  naturellement,  pour  l'étude  de 
leur  caractères  spécifiques,  sur  les  traités  spéciaux  d'entomologie. 

987.  Pour  les  coques  de  soies,  les  toiles  d'araignées,  etc.,  il  faut 
les  préparer,  comme  des  parties  fllamenteuses  quelconques,  dans  la 
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glycérine,  et  les  observer  avec  un  grossissement  de  500  diamètres 
environ.  La  finesse  de  leurs  iil«,  qui,  dans  certaines  toiles  d'arai- 
gnées, descend  à  un  millième  de  millimètre,  leurs  réactions  en  tant 
que  substances  azotées  les  feront  aisément  distinguer. 


CHAPITRE  VII 

ÉIuJm  relalhras  à  la  déUrmiaatkm  de  la  nalare  des  Jl—iriiti  des  étoffes. 

988.  La  détermination  de  la  nature  spécifique  des  fibres  végé- 
tales textiles  repose  sur  Tobservalion  microscopique  de  ces  fibres 
vues  suivant  leur  longueur  et  surtout  dont  on  observe  les  coupes 
transversales  faites  comme  nous  l'avons  indiqué  pages  548-549  ^ 

On  observe  ensuite  la  coloration  qu'elles  éprouvent  par  l'action 
de  l'iode,  sous  Tinfluence  de  Tacide  sulfurique  aqueux  ou  étendu 
de  glycérine.  La  forme  et  le  volume  des  fibres ,  ceux  de  leur  cavité 
centrale,  la  manière  dont  certaines  parties  se  colorent  en  jaune  et 
les  autres  en  bleu, permettent  de  les  distinguer  aisément  les  unes  des 
autres,  qu'elles  soient  mélangées  ou  non.  Les  six  espèces  de  fibres 
actuellement  utilisées  dans  Tindustrie  sont  le  lin,  le  coton,  le 
chanvre,  le  lin  de  la  Nouvelle-Zélande  (PAormtum  tenax),  le  jute 
(Corchorus  capsularis)  et  le  China-grass  (irlica  utUis). 

989.  Pour  constater  les  cas  «dans  lesquels,  dans  une  étoffe,  on  a 
changé  la  nature  des  fils  qui  composent  la  trame,  ou  ceux  qui  con- 
stituent la  chaîne^  il  suffit  d'exatniner  la  composition  élémentaire 
de  deux  fils  se  croisant  à  angle  droit,  pris  en  quelques  points  diffé- 
rents de  la  pièce  successivement.  Si  les  étoffes  ont  des  perpendicu- 
laires à  celles-là,  comme  on  le  voit  dans  le  velours,  il  faudra  les 
examiner  à  part,  leur  nature  étant  en  général  différente  de  celle  des 
précédentes.  (Coulier,  Manuel  du  microscope.  Paris,  1859,  in-i2.) 

Quand  la  laine  a  été  teinte  de  manière  à  être  rendue  tout  à  fait 
opaque,  si  on  ajoute  une  goutte  diacide  azotique  à  la  préparation, 
on  la  rend  transparente. 

Si  des  laines  ont  eu  précédemment  une  couleur  différente,  et 

•  Voy.  Chevreul,  Bapinn-l  sur  un  mémoire  de  M.  Yélillart,  inLUulc  :  Elude  sur 
leê  filaments  végétaux  emplois  dans  Vtndustrie  [Compter  rendus  drs  séances  de 
l'Académie  des  sciences  de  Paris.  lii-4*,  1870,  l.  LXX ,  p.  1116).  Ce  travail 
contient  rindicatioD  des  procédés  i  suivre  dans  l'examen  des  libres  selon  que 
les  oMdfl^  les  éUdSm,  etc.»  oui  été  écrues,  appréUcs  ou  le'mlcs.  11  décrit  en 

dtéos  plus  haut,  oomparativement  à 

«L 
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surtout  si  elles  soot  vieilles,  ses  poils  gardent  une  teinte  diffërenle 
de  celle  des  poils  de  laine  neuve  à  laquelle  les  premiers  ont  pu  être 
mélangés  par  fraude.  On  peut  constater  aussi  en  même  temps  que 
ceux-là  sont  plus  usés. 

Il  n*y  a  pas  lieu  de  revenir  ici  sur  Tindication  donnée  plus  haut 
descaractéres  microscopiques  des  poils  de  laine  de  mouton  (p.  554). 

Quant  aux  poils  de  chèvre  commune  qui  se  rencontrent  dans  cer- 
taines étofles,  ils  présentent  la  même  structure  que  la  laine,  mais 
les  cellules  épithéliales  de  leur  superficie  sont  bien  moins  saillantes, 
tandis  que  les  stries  de  la  substance  propre  sont  plus  visibles. 
11  existe  presque  toujours  certains  poils  sur  lesquels  on  netrouveque 
que  des  traces  des  cellules  superficielles  imbriquées,  tandis  que  les 
stries  centrales  sont  trés-caractérisées.  Ce  sont  surtout  ces  der- 
nières qui  font  reconnaître  la  présence  de  poils  de  chèvre. 

Le  diamètre  de  ces  poils  est  de  0"",(fâ  à  O'^^OS.  Le^ diamètre  des 
poils  de  la  chèvre  d'.\ngora  et  de  Cachemir  est  en  moyenne  de 
Qinin  0^;  quelqucs-uus  ont  seulement  0""01-  (Coulier.) 

Les  poils  de  TAIpaga  sont  faciles  à  distinguer  des  fibres  de  laine, 
en  ce  que  leurs  cellules  superficielles  sont  complètement  invisi- 
bles sur  un  grand  nombre  de  poils  qui  dès  lors  ne  peuvent  être  con- 
fondus avec  les  autres  laines.  D'autres  poils,  au  contraire,  présen- 
tent des  stries  transversales  indiquant  l'imbrication  épithéliale 
analogue  à  celle  qu'on  voit  sur  les  poils  de  chèvre.  Dans  tous,  les 
stries  longitudinales  sont  très-prononcées.  Leur  diamètre  est  en 
moyenne  de  0"^,025  à  0°'"*,05.  Les  poils  de  chameau,  dont  on  fait 
un  grand  usage  en  Algérie,  présentent  les  mêmes  caractères. 
^  Les  poils  de  Vigogne  sont  remarquables  par  leur  finesse,  car  leur 
diamètre  varie  de  0'"'",007  à  0'^,010.  Les  stries  et  les  cellules  épi- 
théliales superficielles  sont  difficiles  à  voir. 

Les  poils  de  dromadaire  sont  reconnaissables  à  leur  diamètre, 
qui  est  de  0"'"*,06,  et  surtout  au  canal  considérable  qui  se  trouve  au 
centre  de  chaque  poil.  Ce  canal,  qui  est  rempli  de  matière  pigmen- 
taire  très-noire,  a  en  moyenne  une  largeur  de  0"*"*,  02  à  0'"",04. 

La  soie  est  formée  de  filaments  un  peu  aplatis,  transparents,  agis- 
sant d'une  manière  remarquable  sur  la  lumière  polarisée  (p.  420). 
Sous  le  rapport  de  la  forme  ces  fils  présentent  une  certaine  analo- 
gie avec  les  filaments  ou  poils  du  coton.  La  largeur  des  fils  de 
soie  est  de  0'"«»,007  à0"«»,0l5  environ.  Leur  épaisseur  est  sur  beau- 
coup près  de  moitié  moindre.  Jamais  on  n'y  trouve  de  canal  cen- 
tral. Les  filaments  de  la  soie  cassent  net,  sans  qu'on  puisse  dècou- 
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vrir  dans  leur  cassure  des  fibrilles  élémentaires.  La  soie  ne  peut 
être  confondue  avec  aucune  autre  matière  textile.  Si  on  la  traite 
par  Tacide  azotique,  l'ensemble  des  filaments  jaunit  un  peu,  cha- 
cun se  gonfle  au  point  d'acquérir  un  diamètre  de  0°"°,05  et  plus. 
Cette  expérience  peut  être  faite  dans  la  lumière  polarisée.  On  voit 
alors  chaque  filament  s'assombrir  au  fur  et  à  mesure  qu'il  se  ramollit 
en  se  gonflant,  et  finit  par  disparaître.  L'acide  azotique  est  au  con- 
traire presque  sans  action  sur  le  coton.  L'acide  sulfurique  gonfle 
les  filaments  de  soie  moins  vite  que  ceux  du  coton,  et  de  plus  ils 
ne  bleuissent  pas  au  contact  de  l'iode  comme  font  ces  derniers. 
La  bourre  de  soie  se  présente  sous  la  forme  de  fils  composés  de 
plusieurs  fibres  semblables  à  celles  que  nous  venons  de  décrire, 
mais  moins  régulières  et  accolées  les  unes  aux  autres  de  manière  a 
foimer  des  faisceaux.  L'action  de  Tacide  azotique  sur  elle  est  la 
même  que  sur  la  soie,  et  sert  à  la  distinguer  du  coton  ou  du  chan- 
vre. Notons  enfin  que  la  soie,  comme  la  laine  et  toutes  les  fibres 
azotées,  est  bien  plus  colorée  par  l'eau  iodée  que  les  fibres  li- 
gneuses analogues  au  coton  et  au  chanvre.  L'action  sur  la  lumière 
polarisée  ne  peut  servir  de  caractère,  car  elle  est  à  peu  près  la 
même  que  sur  les  fibres  végétales.  (Coulier,  p.  295-295.) 


CINQDIÈME  SECTION 

,#  DES  APPLICATIONS  DU  MICROSCOPE  A  L'ANALYSE  CHIMIQUE. 

990.  Les  applications  du  microscope  à  la  détermination  de  la 
nature  des  corps  complexes  par  la  connaissance  des  parties  sim- 
ples qui  les  composent  chimiquement  sont  de  deux  ordres. 

Les  unes  de  ces  applications  sont  directes,  en  ce  sens  que  le 
corps  cherché,  simple  ou  composé,  étant  d'abord  amené  à  l'état 
cristallin,  le  microscope  permet  de  reconnaître  l'existence,  le  vo- 
lume, la  forme,  la  couleur  et  quelques  autres  attributs  de  ces 
cristaux  invisibles  à  l'œil  nu,  ou  trop  petits  pour  que  ces  carac- 
tères soient  aisément  et  nettement  saisissables. 

Les  autres  de  ces  applications  sont  indirectes  et  constituent  un 
cas  particulier  de  l'idée  de  faire  servir  les  caractères  spéciaux 
des  spectres  lumineux  produits  sous  l'influence  des  différents  corps 
pour  distinguer  ces  corps  les  uns  des  autres,  poui*  reconnaître  la 
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présence  de  chacun  d'eux  dans  un  composé  compleie  sans  recourir 
aux  analyses  chimiques  laborieuses  qu'exige  leur  isolement.  Ici,  en 
particulier,  le  microscope  sert  à  rendre  plus  appareille  l'influence 
que  certains  corps  simples  ou  composés  exercent  en  raison  de  leur 
constitution  moléculaire  sur  les  rayons  du  spectre  lumineux.  Ce 
n'est  pas  la  Torme,  le  volume,  la  couleur  des  corps  qu'il  permet  de 
constater,  mais  les  dilTérenci's  de  constitution  chimique  de  parti- 
cules trop  petites,  trop  peu  abomlaures  pour  que  les  modifications 
qu'elles  font  éprouver  au  spectre  solaire  ou  A  celui  d'une  autre  $oan« 
lumineuse  soient  saisissables  directement  avec  le  spectroscope 
employé  seul. 


CHAPITRE  PREMIER 

■  •ypUcaltona  JlraelM  4a  aàeramoaf»  à  la  tiW 


'J'Jt.  Il  n'est  pas  de  laboratoire  de  chimie  qui  puisse  aujourd'hui 
sn  passer  de  microscope,  Dans  un  grand  nombre  de  recherches 
analytiques,  il  est  indispensable  de  déterminer  si  le  corps  qu'on  a 
sous  les  yeux  est  cristallisé  ou  non,  si  les  cristaux  microscopiques 
sont  mêlés  ou  non  de  matières  qui  ne  sont  pas  cristallisées  et  dans 
quelle  proportion.  Pour  donner  une  précision  convenable  à  cer- 
taines analyses,  il  est  nécessaire  parlois  de  trier  sous  la  loupe  mon- 
tée ou  sous  le  microscope  à  prisme  redresseur  (v.  p  166)  les  cris 
taux  en  éliminant  les  parties  non  cristallines  qui,  en  fait, 
constituent  autant  d'impuretés  à  câté  des  premiers. 

AHT.  I.  —  DÉTEHMir(AT[0.-«    DBS   DIVEHSES  ESPÈCES  DE  COMPOSÉS 
CHIMIQUES  CRISTAL  I.IRB. 

V92.  L'emploi  du  microscope  permet  d'observer  la  forme  des 
crislaux  les  plus  petits  presque  aussi  facilement  qu'on  peut  le  faire 
à  l'œil  nu  sur  les  cristaux  nalurela  d'origine  minérale.  Il  permet 
ainsi  d'étudier  leur  couleur,  et  en  ajoutant  m  mieroacope  difTèrenltt 
moyens  ou  itisiniuimis  ?|ii'ciaux.  ou  peut  examiner  \e»  modifica- 
tions qu'ils  toiil  >''|ii'<iuM'r  l'i  In  lumière  transmise  polarisiV  on  nmi. 
et  cil  tirer  paili  {luurh  clisIinclioudradiMrMseapècosde  composés 
organiques  cl  minéraux.  Knlbii iwtMftaHdjjn^toia  disposer  le  u 
croscope  de  manient  ii  pAi|!MAj|HdH|^^^HÉ||ÉÉtlii]UGSde  di- 
vei's  réactifs  mit 


n 
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(voy.   p.   472),  ainsi  que  des  angles  des  cristaux   à  Taide  d*un 
goniomètre  appliqué  au  microscope  ^ 

J'ai  trailé  dans  un  autre  ouvrage  (voy.  Robin  et Yerdeil,  Chimie  ancT 
tomique.  Paris,  i855,  in-8^,  t.  L  p.  555  et  suiv.,  et  atlas)  de  toutes  les 
questions  relatives  à  cet  ordre  d'études  et  d'instruments  spéciaux. 
Telles  sont  en  particulier  celles  qui  concernent  le  choix  des  micro- 
scopes qui  doivent  être  préférés,  la  marche  à  suivre  dans  l'exécution 
de  remploi  des  grossissements  forts  ou  faibles,  l'examen  des  prépa- 
rations, l'étude  sous  le  microscope  des  divers  ordres  de  caractères 
des  corps  cristallins,  les  moyens  employés  dans  l'examen  de  la  forme 
des  cristaux,  les  microscopes  à  goniomètres  pour  mesurer  leurs  an- 
gles, quels  sont  les  caractères  physiques  des  corps  cristallisés  sous 
cet  instrument,  l'emploi  des  réactifs  chimiques  sous  le  microscope, 
et  du  dessin  des  cristaux.  Gomme  toutes  ces  recherches  spéciales 
exigent  le  recours  aux  ouvrages  qui  sont  particulièrement  consacrés 
aux  analyses  chimiques,  il  est  inutile  d'entrer  ici  dans  d'autres 
détails  qui  constitueraient  autant  de  répétitions  superflues. 

995.  Dans  toutes  les  analyses  destinées  à  faire  connaître  la  pré- 
sence en  telle  ou  telle  quantité  de  tels  et  tels  principes  immédiats 
des  tissus  et  des  liquides  d'origine  animale,  végétale,  etc. ,  une 
fois  les  principes  ramenés  à  l'état  cristallin  par  les  moyens 
d'extraction  que  nous  n'avons  pas  à  décrire  ici,  on  les  distingue  des 
autres  comme  on  le  ferait  pour  toute  espèce  de  corps  tiré  du  règne 
minéral.  Mais  il  est  important  de  bien  savoir  que  si  l'étude  de  leurs 
caractères  distinctifs  apprend  à  distinguer  les  unes  des  autres  les 
espèces  de  composés  par  la  forme  et  les  autres  attributs  de  leurs 
cristaux,  elle  n'enseigne  rien  sur  l'état  de  combinaison  qu'ils 
offraient  dans  l'organe  dont  on  les  retire. 

Il  se  trouve  que  ces  espèces  de  corps  ne  sont  jamais  retirées  de 
réconomie  qu'en  très-petites  quantités,  du  moins  cela  est  pour  les 
espèces  cristallisables.  Les  individus  cristallins  sont  très-petits 
d'où  la  nécessité  de  les  placer  sous  le  microscope  pour  en  con- 
stater les  divers  caractères,  qui,  sur  les  cristaux  des  espèces 
cristaltinea  retirées  des  couches  du  globe,  sont  directement  visibles. 
Il  faut,  pour  voir  les  cristaux  des  espèces  extraites  de  l'organisme, 

'  Oa  tromad^à  la  description  et  les  figures  des  cristaux  d'un  grand  nombre 
de  Mb»  aie.. dam  la  première  partie  du  livre  de  Baker,  intitulé  :  Employement 
/kr  ià»  JNcraMOpt.  London,  in-8%  1755  et  aussi  dans  son  Tke  Microscope  mode 
r»  aie.  raih  aditun.  London,  1700,  in-8*.  Toy.  aussi  Porcher.  IllusiraSioiu 

Mfcfwofljpf.  Cbarleston,  in-9*,  1 861,  p.  05  et  suiv. 

C  IImu.  —  MIcroseqpe.  03 
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TU  leur  petit  volume,  interposer  entre  eux  et  l'œil  on  instramenl 
grossissant,  qui  tende  à  donner  à  leur  image  des  dimensions  aussi 
analogues  que  possible  à  celles  des  objets  que  nous  aTons  habi- 
tuellement sous  les  yeux.  Sous  ce  rapport-là,  l'emploi  des  pouToirs 
amplifiants  considérables  est  habituellement  aussi  indispensable 
dans  cet  ordre  d'étude  que  dans  toute  autre  ;  quoique  cependant  le 
plu^  souvent  il  ne  soit  pas  nécessaire  d*aller  aussi  loin,  à  c^  égard, 
qu'en  histologie. 

Si  l'emploi  du  microscope  permet  d'^udier  la  forme  des  cris. 
taux  presque  aussi  facilement  qu'on  le  peut  faire  à  l'œil  nu  sur  les 
espèces  d'origine  minérale,  il  ne  permet  pas  de  tirer  parti  des  dif- 
férences de  consistance,  d'élasticité,  de  cassure,  de  densité,  pour 
distinguer  l'une  de  l'autre  les  espèces.  Hais  il  permet  d'étudier  la 
couleur  des  cristaux;  de  plus,  en  ajoutant  au  microscope  l'appareil 
polarisateur  (voy .  p.  4  i  7) ,  on  peut  examiner  les  modifications  qu'ils 
font  éprouver  à  la  lumière  transmise,  et  en  tirer  parti  pour  la  dis> 
tinction  des  espèces.  Enfin,  on  peut  quelquefois  disposer  le  micro- 
scope de  manière  à  pouvoir  étudier  les  réactions  chimiques  de  très- 
petites  quantités  des  principes.  (Voy.  p.  172.)  Hais  en  général  on  ne 
tire  parti  de  ces  actions  dissolvantes  ou  autres,  exécutées  sous  le  mi- 
croscope, que  lorsqu'on  ne  peut  faire  autrement,  parce  qu'il  est 
plus  sûr  d'opérer  par  les  moyens  habituellement  employés  en  chimie. 

994.  On  comprend  aisément  que  les  remarques  précédentes  sont 
directement  applicables  dans  les  cas  où  il  s'agit  de  retirer  des  or- 
ganes, au  point  de  vue  médico-légal  (voy.  p.  747),  les  principes  ac- 
cidentels vénéneux  qui  ont  été  ingérés  et  fixés  dans  les  tissus.  La 
marche  à  suivre  pour  déterminer  quel  est  le  composé  tO!kique,  quel 
est  le  corps  du  délits  reste  exactement  la  même,  et  cette  détermina- 
tion est  plus  ou  moins  facile,  selon  que  le  composé  est  d'origine 
minérale  ou  d'origine  organique,  de  nature  plus  ou  moins  analogue 
à  celle  des  principes  qui  existent  normalement  dans  le  corps  hu- 
main. Quant  aux  procédés  à  suivre  pour  extraire  de  chacun  de  ces 
composés  en  particulier,  pour  savoir  quelles  sont  les  réactions  spé* 
ciales  qui  les  distinguent,  c'est  aux  traités  de  Toxicologie  et  de 
médecine  légale  qu'il  faut  recourir.  (Voy.  aussi  A.  Helwig,  Mienh 
8cop  und  der  Toxicologie.  Hainz,  1864-1 865, in-8* avec  plancbes.) 

995.  On  sait  que  les  globules  rouges  du  sang  iê^{ 
constitués  p.ir  une  substance  albuminoUit^ 
prégnée  par  une  matière  colorante»  1* 
quantité  de  lécithine  (protagon  pu  • 
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de  cholestérine,  de  chlorure  de  sodium  et  de  phosphate  de  po- 
tasse. Outre  les  principes  solides,  les  globules  contiennent  une 
quantité  d*eau  égale  à  deux  ou  trois  fois  le  poids  de  ces  divers  prin- 
cipes. L'hémoglobine  constitue,  à  elle  seule,  prés  des  9/10  du  poids 
des  principes  fixes  des  globules.  Le  sang  d'un  certain  nombre  d'in- 
Tertébrés  parait  contenir  également  de  l'hémoglobine,  qui  serait 
alors  dissoute  dans  le  plasma. 

On  peut  retirer  Yhémoglobine  amorphe  du  sang  de  tous  les  ver- 
tébrés ;  on  l'obtient  cristallisée  sous  le  nom  de  cristaux  du  sang, 
dans  celui  du  chien,  du  chat,  du  hérisson,  du  hamster,  du  cochon 
d'Inde,  du  rat,  de  l'oie,  etc.  L'eau,  l'alcool,  l'éther,  le  chloroforme, 
les  sels  alcalins  des  acides  biliaires,  la  congélation,  les  décharges 
électriques,  ont  pour  effet  de  détruire  les  globules  sanguins,  et 
de  mettre  l'hémoglobine  en  liberté.  Les  acides  et  les  alcalis ,  en 
détruisant  les  globules  sanguins,  mettent  aussi  une  matière  colo- 
rante en  liberté  ;  mais  cette  matière  colorante  (hématosine)  n'cbt 
autre  qu'un  des  produits  de  décomposition  de  l'hémoglobine.  11  en 
résulte  que  les  acides  et  les  alcalis  ne  sauraient  être  employés  dans 
la  préparation  de  l'hémoglobine. 

En  ajoutant  à  une  goutte  de  sang  défibriné  une  ou  deux  gouttes 
d'alcool  étendu  d'eau,  on  obtient  déjà  des  cristaux  d^ hémoglobine^ 
en  quantité  suffisante  pour  l'examen  microscopique. 

La  préparation  de  cette  substance,  à  l'état  de  pureté,  se  fait  en 
trois  temps  :  \^  isolement  des  globules  rouges  par  l'addition  d  une 
solution  de  sel  marin  au  sang  défibriné;  2<^  destruction  des  globules 
et  mise  en  liberté  de  l'hémoglobine,  par  l'action  de  l'eau  et  de  l'é- 
ther; 3*^  cristallisation  de  l'hémoglobine  :  on  elTectue  ce  troisième 
temps,  en  ajoutant  à  la  solution  aqueuse,  filtrée,  provenant  des 
traitements  précédents,  un  quart  de  son  volume  d'alcool.  La  cris- 
tallisation doit  être  effectuée  plusieurs  fois,  si  l'on  veut  obtenir  de 
l'hémoglobine  pure.  Cette  préparation  ne  peut  être  faite  qu'à  une 
basse  température. 

Tous  les  cristaux  d'hémoglobine  observés  jusquMci  appartien- 
nent au  type  du  rhomboèdre,  ceux  du  sang  de  l'écureuil  ,  qui  se 
rapportent  au  système  hexagonal  ou  prisme  à  six  pans  dérivé  du 
rhomboèdre. 

D'une  manière  générale,  l'hémoglobine  est  «peu  soluble  dans  tous 
les  réactifs.  L'eau  en  dissout  quelques  centièmes  de  son  poids  : 
plus  ou  moins,  selon  que  la  température  est  plus  élevée  ou  plus 
basse.  L'alcool  absolu  ne  la  dissout  pas;  l'alcool  étendu  d'eau  en 
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dissout  une  petite  quantité.  1^  f  lycérine  la  dissout  très-bien.  Les  so  ■ 
lulions  d'albumine  très-éleodues,  les  solutions  alcalines  très-di- 
luées,  dissolvent  mieux  l'hérnoglobine  que  nf.  le  fait  l'eau  pure. 
L'urée,  le  sucre  de  r^nne,  le  sucre  de  lait,  le  sucre  deraisin  Tavori- 
sent  la  solution  de  cette  substance  dans  l'eau.  Les  humeurs  de  l'é- 
conomie la  dissolvent  aussi;  mais  elles  i'altèrcjit  rapidement. 
L'hémoglobine  est  insoluble  dans  presque  tous  les  autres  dissol- 
vanis.  (Hoppe-Seyler,  Preyer,  elc.) 

L'hémoglobine,  au  contact  de  l'air,  absorl>e  une  quantité  d'osy- 
géne  pouvani  atteindre  1 ,3  c.  cubes  par  grammes  d'hémoglobine. 
I.es  agents  réducteurs,  le  vide,  lui  enlèvent  facilement  la  plus 
grande  pa'  lie  de  cet  oxygène  ;  au  rantact  de  l'air,  elle  absorbe  de 
nouveau  ce  gaz.  L'hémoglobine  contenant  de  l'oxygène  absorbé 
est  désignée  sous  le  nom  d'oxyhémoglobine  ou  hémoglobine  oxy- 
génée. Lorsque  cet  oxygène  lui  a  été  enlevé,  on  dît  qu'elle  est  ré- 
duite, et  on  la  désigne  sous  le  nom  d'hémoglobine  réduite.  L'hémo- 
globine oxygénée  a  une  couleur  rouge  vif  de  sang  artériel;  l'hémo- 
globine réduite  est  dichroîque  ou  dichromatique  (voy.  p.  460)  ;  elle 
esl  vci  te  en  couche  mince,  rouge  foncé  à  la  lumière  réfléchie,  ou 
lorsqu'on  l'examine  en  couche  ùpaisse  ù  la  lumière  réfractée. 

996.  Un  ne  saurait  regarder  l'hémoglobine  comme  une  substance 
albuminoide  proprement  dite  ;  mais  un  grand  nombre  de  réactifs  la 
dédoublent  en  gloUuline ,  d'après  quelques  chimistes  en  albumine 
(96,  {I.  lOO)  et  en  une  autre  substance  colorante  (4,  p.  100),  l'hèma- 
tosine(Afffui(inede  queliues  auteurs),  qui  contient  tout  le  fer  de  l'hé- 
muglobinc  et  ne  crisLallise  pas.  Ce  dédoublement  a  lieu  principale- 
ment,  sous  riiiAuence  de  la  chaleur,  des  acides,  des  alcalis  en  solu- 
tion concentrée,  de  l'alcool  absolu  ,  des  sels  métalliques  des  der- 
nières sections. 

C'est  {'hémaiûtine  (Chevreul)  qui,  en  perdant  son  Ter  que  remplace 
un  équivalent  d'eau,  donne  lieu  à  la  formation  de  la  bUinàime  m 
liématoidine  qae  souvent  on  trouve  en  beaux  cristaux  i 
ques  ou  en  aiguilles  d'un  ronge  pourpre  dans  lea  i 
sanguins  au  sein  des  tissus. 

Vhémine  ouniieuxchlorliydriite  il'hrmaUiiiine  {C'-'\\'\\z''ïvV^,HO .) 
se  forme  loi's  |uc  l'iiémo^lubiiii!  est  Imlée  par  un  aci(l«,  en  pré- 
sence d'un  chlorure  alcalin,  L'hcmin'  cristallise  trés-hdlrmml,  ' 
rien  n'est  plus  facile  qnc  d'oliienir  i  's  rristaint  de  cette  sulistaiM 
pour  l'examen  mîcro3CO[>ir|ue.  Il  su  II  poucfigl" 
porte-objet  un  peu  de  sang  dessé 
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celle  de  chlorure  de  sodium  ;  on  le  couvre  d'une  plaque  de  verre 
mince  et  on  laisse  tomber  une  ou  deux  gouttes  d*acide  acétique 
concentré  sur  le  boni  de  cette  plaque  ;  le  ii(|uide  pénétre  par  capil- 
larité entre  le  porte-objel  et  la  plaque  qui  couvre  la  préparation.  On 
chauffe  légèrement  jusqu'à  ce  que  l'acide  acétique  commence  à 
entrer  en  ébullition,  puis  on  laisse  refroidir.  Le  champ  de  lu  pré- 
paration est  alors  parsemé  de  petits  cristaux  de  couleur  brunâtre, 
se  présentant  sous  la  forme  de  lamelles  rhomboîdales.  (Teichmann.  ) 

Il  faut  bien  se  garder  de  confondre  les  cristaux  obtenus  du  sang 
diaprés  ce  procédé  avec  les  cristaux  d'hémoglobine.  Les  cristaux 
d'hémoglobine  se  forment  si  on  ajoute  à  une  goutte  de  sang  dé/i- 
briné  frais  une  ou  deux  gouttes  d'alcool  étendu  dVau,  tandis  que 
nous  avons  obtenu  les  cristaux  de  chlorhvdratc  d*hématine  en  Irai- 
tant  du  sang  desséche  par  l'acide  acétique  et  le  chlorure  de  sodium. 
Ces  deux  substances  sont,  en  outre,  aussi  distinctes  l'une  de  l'autio 
par  la  forme  de  leurs  cristaux  que  par  leur  composition  chimique. 
On  peut  donc  obtenir  directement  du  i^ang  deux  sortes  de  cristaux  : 
les  uns  formés  par  le  pi  incJpe  colorant  non  modifié,  qu'on  appelle 
cristaux  du  sang  ou  hémoglobine  ;  les  autres,  formés  par  la  combi- 
naison de  1  hématosine  avec  l'acide  chlorliydiique,  et  ne  prenant 
naissance  que  par  l'action  d'agents  chimiques  (/ecomf^osart/  l'hémo- 
globine. (Voyez,  sur  ce  sujet,  V.  Fumouze,  les  Spectres  d'absorption 
du  sang,  Paris  1870  in-i"",  p.  58  et  suivantes.) 

907.  Dans  le  cas  où  il  s'agit  de  déterminer  la  nature  des  falsifica- 
tions provenant  du  mélange  de  corpuscules  microscopiques  cristal- 
lins ou  non  à  des  poudres  composées  elles-mêmes  de  petits  cristaux, 
la  marche  à  suivre  est  encore  celle  qui  vient  d'être  indiquée. 

La  sulfate  de  quinine,  par  exemple,  est  une  poudre  entièrement 
formée  de  cristaux  qui  se  présentent  sous  la  forme  de  longs  polyè- 
dres aciculaires  accolés  les  uns  aux  autres,  dérivant  du  prisme 
rhomboidal  oblique.  Les  cristaux  les  plus  minces  sont  transparents 
et  homogènes,  les  plus  gros,  au  contraire,  présentent  toujours  des 
stries  parallèles  A  l'axe.  I^nr  épaisseur  varie  entre  0'""',001,  et 
0"*,05.  La  longueur  est  encore  plus  variable,  car  les  cristaux  se 
Maent  par  le  frottement.  On  en  trouve  qui  ont  depuis  0,01  jusqu'à 

a  presque  toujours  lieu  à  angle  droit. 

[iqqinine  se  colore  vivement  dans  la  lumière  po- 

pNa  dana  Tean^  mais  les  cristaux  disparais- 

l'ac^  acétique,  et  cette  solution  évapo- 

|Nlrta4>bjetv  et  reprise  par  l'eau,   fournit 
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des  cristaux  aciculaires  groupes  en  faisceaux.  Ces  caractères 
permettent  de  reconnaître  immédiatement  Taddition  d'un  assez 
grand  nombre  de  substances  qui  ont  été  employées  pour  falsi- 
fier le  sulfate  de  quinine.  Telles  sont,  par  exemple,  les  fécules 
que  l'on  distingue  à  leur  forme,  etc.,  le  sucre,  la  lactine,  le  chlorhy- 
drate d'ammoniaque  et  d'autres  sels  encore.  Ces  divers  composés 
ne  présentent  jamais  la  forme  cristalline  du  suKate  de  quinine,  et 
de  plus  ils  sont  solubles  dans  l'eau.  Pour  s'assurer  de  cette  solubi- 
lité, on  dépose  un  peu  de  substance  sèche  sur  le  porte-objet,  et  on 
ajoute  une  goutte  d'eau  sur  le  bord  du  couvre-objet;  de  cette  ma- 
nière on  voit  les  corps  étrangers  se  dissoudre.  On  peut  encore  dé- 
barrasser cette  goutte  d'eau  des  corps  insolul)les  en  inclinant  le 
porte-objet  de  manière  à  ce  qu'elle  parvienne  sur  une  partie  propre 
de  celui-ci  ;  alors  on  la  chauffe  légèrement.  Les  corps  dissous  par 
l'eau,  cristallisent  et  peuvent  être  facilement  distingués.  Enfin,  si 
le  sulfate  de  quijnine  était  mélangé  à  des  corps  insolubles  dans 
Teau,  comme  les  acides  gras,  le  plâtre,  la  craie,  etc.,  l'action  de 
l'acide  acétique  les  ferait  reconnaître,  car  ils  sont  insolubles 
dans  cet  acide.  La  craie  fait  exception,  mais  elle  se  dissout  en  lais- 
sant dégager  de  nombreuses  bulles  d'acide  carbonique.  (Coulier, 
loc,  c?7.,  p.  280-281.) 

Il  est  nombre  de  circonstances  dans  lesquelles  on  est  appelé  à 
faire  des  recherches  de  ce  genre,  pour  lesquelles  cette  manière  de 
faire  reste  la  même  au  fond. 

998.  Cristanx  problématiques  des  poussières.  Quand  les  corps 
microscopiques  ont  une  forme  cristalline,  on  peut  déterminer 
celle-ci  dès  que  les  cristaux  atteignent  un  diamètre  de  2  millièmes 
de  millimètre  ou  au  delà.  On  les  distingue  aisément  sous  le  micro- 
scope des  corpuscules  non  cristallins  de  même  volume.  Cela  se 
constate  sans  difficulté  toutes  les  fois  qu'on  suit  la  cristallisation 
de  Tacide  urique  et  d'un  «irand  nombre  d'autres  composés  sous  des 
grossissements  de  400  à  600  diamètres. Ce  fait  est  important  à  noter, 
car  on  sait  que  les  corpuscules  d'origine  minérale  qui  forment  en 
général  la  partie  constituante  principale  des  poussières  ne  sont  pas 
à  l'état  cristallin. 

Ces  derniers  sont  polyédriques  ou  sphéroîdaux  irréguliers.  Ov  lié  ^ 
peut  même  pas  y  reconnaître  les  formes  aciculaires»  ni  '  ^^ij^  jl 
que  présente  le  carbonate  de  chaux  dans  certains  dfypMj 
S'ils  proviennent  de  corps  ayant  cristallisé,  ce  ne  sont  M 
que  des  fragments  de  cristaux.  Ce  n'est  donc  quefMMll 
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ont  moins  de  deux  oii  trois  millièmes  de  mtllimëtra  qu'on  peut 
supposer  qu'ils  sont  des  crislaui,  mais  en  spécifiant  qu'il  s'a^t  U 
d'une  pure  hypothèse  ;  car  la  forme  crislatllne  n'a  été  consletée  et 
décrite  encore  sur  aucun  des  corpuscules  vus  dans  les  poussiëres 
(p.  538)  naturellement  déposées,  ou  recueillies  dans  l'air  en  mou* 


Le  microscope  montre  également  que  dans  la  (erre,  ta  vase,  les 
sables  secs  ou  humides,  les  corpuscules  minéraui  qui  prennent 
part  à  leur  constitution  sont  plus  on  moins  irrégulièrement  polyé- 
driques ou  sphëroîdaui,  et  ne  présentent  jamais  l'une  quelconque 
des  Tonnes  crislallines  que  les  moyens  grossissants  permettent  de 
reconnaître  aisément  dans  le  cours  des  analyses  chimiques,  des 
doubles  décompositions,  etc. 

AIT.  U.  —  DÉTKRMIRiTIOn  DB  LA  HAfDU  PHTSKUI  R  CBIKIQDI  M 
CSKTAIIIBS  DISPOSITIONS  DB  U  MAntlB  BUTS  COBSIBÉrCb*  COMMB  tX 
KATCBE    OaGAIlIQDE. 

999.  Des  utriculei  mméraax.  Parmi  les  faits  d'ordre  physique  et 
chimique  auxquels  le  microscope  rst  applicable,  on  doit  ranger 
ceux  qui  concernent  Vétat  viriculaire  dei  minéraux,  état  réel,  mais 
qu'une  connaissance  imparfaite  de  l'état  d'organisation  h  seul  pu 
fùre  comparer  à  la  disposition  cellulaire  de  la  substance  organisée 
animale  et  végétale.  Le  soufre,  le  phosphore,  le  sélénium,  l'iode,  le 
camphre,  etc.,  peuvent  prendre  l'élut  utriculaire  ou  vësiculaire  par 
condensation  de  leur  vapeur.  Le  microscope  et  la  loupe  sont  gé- 
néralement nécessaires  pour  voir  ou  bien  examiner  ces  particules. 
Ces  corps  peuvent,  avec  le  temps,  conserver  cet  état  ou  passer  à 
l'état  cristallin,  suivant  les  conditions  dans  lesquelles  ils  se  trou- 
vent placés.  Ces  granules  peuvent  grossir  pendant  que  dure  encore 
la  condensation  de  la  vapeur.  Les  globules  de  la  fleur  de  soufre 
sont  des  vésicules  solidifiées  de  ce  genre.  Le  dépât  reste  plus  ou 
moins  longtemps  liquide  ou  presque  liquide.  Les  globules  ont  ft 
li.'ur  iitTÏjilti'rÎL'  iiilO  pnrtiim  url  ]>cu  distînt^le  p;ir  sa  couleur,  sa 
trftnsparcncn  de  la  portion  sous-Juienlc.  C'est  celle  portion  supcr- 
flcidloqu'dua  comparée  h  l'utricale  des  {liantes,  cl  quia  fait  croire 
que  l'èlBl  et  la  forme  ulriculaïres  étaient  démontrés  dans  les  rai- 
nc'raiix  <"t  les  subslanrcs  ocgaiiiqui-s,  et  qu'on  ]iouiTait  ainsi  cxpli- 
quitr  bo»u»>up  du  phéiwiiiéiies  encore  ol^scurb  dont  ces  corps 
soni  le  sji!^.  NnlheurauieiiMM  pour  ces  vues,  non-seulement  U 
fonue  glttholewe  est  ricoplioaDSlIi-  ^  cOlé  des  forints  polyédri- 
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ques  dans  les  cellules  des  plantes ,  même  lors  de  leur  génération, 
mais  encore  l'homogénéité  de  composition  chimique  el  de  structure 
dfs  vésicules  minérales  sont  des  dispositions  que  précisément  le 
microscope  ne  montre  jamais  dans  les  cellules  animales  et  végétales. 
1000.  Il  importe  d'avoir  toujours  présent  â  l'esprit  dans  l'étude 
de  ces  questions  que  les  phénomènes  de  développement,  quels 
qu'ils  soient,  ou  de  cliangemeiits  incessants  dans  les  éléments  una- 
tomique^,  etc.,  pendant  toute  la  durée  de  leur  existence,  restent 
incompréhensibles  si  l'on  cesse  un  in.stant  de  se  rappeler  que  lo 
développement  est  subordonné  à  la  nutrition.  On  entend  par  là 
que  la  nutrition,  par  la  rénovation  continue  des  principes  immédiats, 
fournil  ou  enlève  incessamment  des  matériaux  à  chaque  éléiuonl 
et  devient  ainsi  la  condition  d'accomplissement  de  ces  changements 
de  forme,  de  volume  et  de  structure.  C'est  pour  avoir  méconnu  • 
1*  la  constitution  de  la  substance  organisée  {germinal  malter,  de 
Beale),  prise  en  elle-même;  3°  la  structure  des  cellules  que  forme 
cette  substance  et  les  phénomènes  dont  elles  sont  le  siège,  que 
quelques  auteurs  ont  songé  à  comparer  l'étal  ulriculaire  qu'on 
peut  faire  prendre  au  soufre  et  à  quelques  autres  corps  bruts,  sim- 
ples ou  composés,  avec  les  cellules  des  plantes  et  des  animaux, 
avec  l'état  dit  de  cetlvle  qu'offre  si  souvent  la  matière  organisée. 
(Brame,  Compta  rendus  de  l'Acad.  det  sciences,  1845,  t.  XXI,  p. 
151,  et  Forme  et  étal  ulriculaire  dans  les  minérauj:  et  tes  substaJteei 
organiques,  in  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  sciences  de 
Paris,  1849,  in-t,  t.  XXIX,  p.  657  el  661  en  note,  etc.)  L'examen 
direct  des  uns  et  des  autres  de  ces  objets,  fait  comparativement, 
montre  d'une  manière  on  ne  peut  plus  évidente  qu'il  n'y  a  pas  la 
moindre  analogieentreeux.  Des  vues  hypothétiques  faisant  abstrac- 
tion des  notions  précédentes,  ont  seules  pu  faire  penser  qu'il  y 
avait  là  un  point  de  liaison  entre  ces  deux  ordres  de  matières;  ana- 
logie dont  la  connaissance  aurait  pu  élucider  l'élude  des  propriétés 
spéciales  de  la  substance  oi^anisée.  De  ce  que  quelques  personnes 
se  laissent  aller  é  ce  genre  de  comparaisons  sans  k'-  suboiiloimoi' 
S  l'eiamen  expérimental  tics  éléments  anatoiniqu^'s  eux-mêmes,  il 
ne  faut  point  croire  qu'il  y  ait  quelijue  cliot-e  de  réel  au  fond  di! 
^ïutcela;  ce  serait  commellre  une  grave  erreur.  Ch  n'est  pas  la 
forme  globuleuse,  ni  surtout  la  persistance  de  i  elle  forni< 
fet,qui  caractérisent  l'état  d'organisation,  mai»  Lien  la  compottiQ 
immédiate  et  les  changements  incessants  de  celL-ci  dans  > 
évolutif  déterminé  par  l'expérience;  évolution  dont  l'exi 
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scopique  permet  de  constater  les  phases  intermédiaires  dans  une 
même  préparation  souvent  et  presqu'à  tous  les  âges  de  chaque  es- 
pèce, pour  beaucoup  de  tissus  du  moins.  (Voy.  la  note,  p.  864.) 

1001. 11  est  des  composés  d'origine  minérale  dont  on  voit  souvent 
le  dépôt  en  petits  groupes  globuleux  sous  le  microsc(  pe.  En  raison 
de  leur  forme,  de  leur  augmentation  graduelle  de  volume  et  Je  leur 
groupement,  ils  ont  été  considérés  par  divers  auteurs  comme  analo- 
gues aux  cellules  animales  ou  végétales,  comme  une  formation  liété- 
rogénique  de  cellules  sous  l'influence  de  conditions  physiques  des 
plus  simples  *.  Ces  dépôts  se  présentent  sous  forme  de  corps  micro- 
scopiques larges  de  quelques  millièmes,  de  millimètre  à  quelques 
centièmes.  Ils  sont  sphériques  ,  ovoïdes,  ou  aplatis,  tant  circu- 
laires qu'ovalaires,  à  contour  net.  Ils  sont  isolés  ou  réunis  en  sé- 
ries, en  plaques,  etc.;  alors  ils  sont  contigus  et,  là,  leurs  bords  sont 
lectiligiies,  de  manière  que  ceux  qui  sont  tout  à  fait  entourés  par 
d'autres  sont  de  forme  polygonale  très-régulière  a  cinq  ou  six 
pans,  etc.  Si  deux  seulement  sont  contigus,  la  ligne  droite  de  con- 
tact qui  les  délimite  là  leur  donne  Taspect  d'une  cellule  eu  voie 
de  scission  ou  de  segmentation.  L'intérieur  de  leur  masse  peut 
être  homogène,  grenu,  ou  plus  rarement  marqué  de  fines  stries 
rayonnant  à  partir  du  centre.  Souvent  ces  stiies,  non  visibles  d'a- 
bord, le  deviennent  sous  l'influence  dissolvante  graduelle  de  l'acide 
acétique  ou  d'autres  acides  affaiblis.  Très-souvent  leur  centre  est 
occupé  par  un  corpuscule  plus  petit,  plus  foncé  ou  plus  cLiir  que 
le  reste  de  la  masse  sphérique  ou  ovoïde,  granulé  ou  non,  et  qui 
a  été  peu  exactement  comparé  à  un  noyau  de  cellule. 

C'est  surtout  dans  les  liquides  visqueux,  muqueux  ou  albumi- 
neux,  naturels  ou  artificiels,  contenant  des  carbonates,  des  phos- 
phates calcaires,  etc.,  abandonnés  à  l'évaporalion  ou  à  la  putré- 
faction, avec  ou  sans  développement  d'infusoires  animaux  et  végé- 
taux qu'on  voit  se  produire  les  dépôts  de  ce  genre.  (Voyez  Chimie 
anatomique,  Paris,  1853,  t.  I,  p.  403,  et  atlas,  pi.  V.)  Quand  les 
sels  sont  dissous  dans  l'eau  pure,  ils  se  déposent  avec  leur  forme 
cristalline  type.  Les  conditions  dans  lesquelles  ils  s^forment,  l'ac- 
tion dissolvante  des  acides  avec  ou  sans  dégagement  de  gaz  et 
persistance  après  eux  d'une  gangue  organique  homogène  (voyez 

*  Voy.  sur  les  faits  de  cet  ordi*e,  G.  Rainey,  On*the  mode  of  fartuation  of 
shelU  of  animale,  of  Bone,  etc,  by  a  proce»s  of  molecular  coalescence.  London, 
1858,  et  J.  H.  Bennett,  On  Ihe  moîecuUar  theory  of  organisaiion  (Proceedinçi  of 
the  royal  Soctely  of  Edinlmrgh,  J801.; 
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p»ge  604),  font  reconnaître  qu'il  s'agit  là  simplement  de  groupe- 
ments spéciaui  (le  composés  définis  se  réunissant  dans  de  iiiau- 
vaisL's  condilions  de  cristallisation.  (Voyez  ci-dessus,  page  525  et 
Cil.  Itobin  et  Vcrdeil,  Chimie  atiatomit/ue,  t.  I.  p.  401  et  suiT.)  Il 
faut  tenir  compte,  en  oulre,  de  in  propriété  qu'ont  ces  corps  de 
fixer  en  passant  à  l'état  solide  une  certjiine  proportion  des  sub- 
stances albuminuîdes  liquides  qu'ils  solidifient  ainsi  et  enlraiiienl 
avec  eux,  fixation  qui  est  elle-même  la  cause  qui  amène  leur  dépôt 
sous  forme  globuleuse,  ou  mieux  sous  relies  d'aiguilles  plus  ou 
moins  intimement  cohérentes,  groupées  autour  d'un  centre  et  se 
terminant  en  général  exactement  au  même  niveau  ;  d'où  la  régula- 
rité de  la  surface  ou  du  contour  de  ces  corpuscules.  (Voy.  aussi  Gk, 
noliin.  Sur  la  lilhogénie  animale ,  dans  Leçons  tur  le»  humi  "" 
1867,  p.  434  et  suivantes.) 

1002.  Des  fausses  cellules.  Il  y  a  d'autres  modes  de  groupemenll 
encore,  qui  ont  été  désignés  par  Bcale  sous  le  nom  de  fausses  cel- 
lules, parce  que  leur  forme  les  a  fait  considérer  comme  des  cel- 
lules ou  éléments  anatomiques  alors  qu'ils  n'en  sont  pas.  Ce  sont 
ceux  qu'on  produit  en  agitant  des  corps  gi-as  dans  les  matières  albu- 
mineuses  (dont  nous  avons  déjà  parlé,  pages  561  &  51)5;  voyez  aussi 
p.  725),  et  dans  lesquels  le  contenu  simule  plus  ou  moins  un  noyau 
et  des  granulations.  Ce  sont  aussi  certaines  des  gouttes  sarco- 
diques  produites  pendant  l'altération  des  éléments  analorniques. 
(Voy.  p.  564.) 
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D«  l'aant]'»*  apaolral*  niioroaeDpIqB*. 


1005.  L'iiileivention  du  microscope  dans  l'analyse  spectrale  (w 
page  901)  devient  nécessaire  toutes  les  fois  qu'on  veut  observer 
spectre  que  donnent  des  objets  Itop  pelils  pour  occupertoute  la 
largeur  de  la  fente  du  speclroscope.  L'emploi  du  microscope  dam 
ces  circonstances  ne  peut  jamais  exempter  de  i-ecourir  à  l'usage  du 
spectroscope  lui-même. 

1004.  Il  existe  deux  manières  de  voir  sous  le  micioscope  l'influence 
exercée  sur  les  diiers  rayons  du  spectre  lumineux  par  les  r^rps  qui 
se  trouvent  dans  les  conditions  que  nous  venons  de  signaler.  Dans 
l'une  on  grandit  l'objet  comme  à  l'ordinaire  cl  on  l'éclairé  avec  la 
lumière  dont  on  se  sert  babituellement,  puis  c'est  au-dessus,  k  la 
place  di'  l'oculaire  qu'on  dispose  le  prisme  destiné  A 
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ASPKCT  SPECTHVI.  HrCFIOSCOl'ICjrE. 
Iuinièr(>  en  ees  divers  rayons  Jormanlle  spectre.  Dansl'aiitre ,  le  spprire 
lumineux,  produit  comme  à  l'urdiiiaire, 
est  projeté  sur  le  miroir  qui  le  rètlèiîhit 
sur  l'objet,  tous  deux  sont  alors  graiiJls 
par  l'objectif  et  l'oculaire  du  microscope. 
Bien  que  la  plus  récenimenl  ima- 
ginée (1865),  celle  qui  est  le  plus 
employée,  repose  sur  l'usage  d'un  ap- 
pareil consistant  en  un  microscope  or- 
dinaire dont  l'oculaiie  est  remplacé  \:at 
un spectroscope  &  vision  directe. \frèslu\ 
avoir  Tait  subir  plusieurs  modifications, 
Sorby  et  J.  Browing  donnèrent  à  leui 
spectroscope  oculaire  la  disposition  re- 
présentée ici  (fig.  297).  Huggins  lit  con- 
struire également  un  instrument  sem- 
blable '.  j 

On  sait  qu'on  désigne  sous  le  nom  de 
spectroscopes  à  vision  directe  desspec- 
troscopes  essenliellemenl  constitués  par 
plusieurs  prismes  de  substances  diflérentes,  accolés  les  uns  aux 
autres.  Chaque  prisme  ayant  un  pouvoir  réfringent  dilTërent,  on 
arrive  par  leur  association  à  compenser  la  déviation  que  chacun 
en  particulier  ferait  subir  aux  rayons  lumineux,  tuul  eu  laissant 
la  dispersion  se  produire.  Cette  disposilton  des  prismes  rêTringents 
imaginée  et  construite  autrefois  par  Aniici,  s'est  trouvée  remar- 
quablement applicable  aux  études  spectroscopiques. 

10L15.  La  figure  297  montre  les  pailies  les  plus  importantes 
de  l'appareil  de  Sorby.  C'est  un  oculaire,  adapté  au  tube  du 
microscope,  dont  la  lentille  supérieure  (c)  a  élé  rendue  achroma- 
tique. Au  point  focal  de  cette  lentille  {dj 
est  fixée  l'élroîle  rainure  dont  lu  (îriiit  298 
doime  le  plan  liorlzonlal,  et  qui  peut  s'élar- 
gir ou  se  rétrécir  en  tournant  le  biuttori  de 
la  vis  {a').  Un  petit  prisme  redangulaire  (c) 
est  fixé  de  façfln  à  s'étendre  sur  uni'  moitié 
environ  de  la  rainure  et  à  réilèchir  la  lu-  ^'^„„^„f^  ."J',^ 
miére  qui  vient  par  une  ouverture  en  f  Urgiur  du  i 
de  la  pièce  attachée  au  cùlé  de  l'oculaire,  '"*'  '''^''•*- 
'  lliif-'t'inii,  Tramactiuia  of  Ihc  Mirroicuiihal  Soeiely.  10  m«ï  186 
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comme  on  le  voit  dans  la  ûgure  298.  L*autre  moitié  de  la  rainure 
transmet  la  lumière  traversant  le  corps  principal  du  microscope 
par  l'objectif  ordinaire.  Quand  tout  est  convenablement  disposé  et 
éclairé,  en  regardant  par  la  lentille  (c)  on  peut  voir  une  étroite  ligne 
de  lumière,  dont  une  moitié  a  traversé  un  objectif  placé  sur  la  pièce 
du  microscope  et  Tautre  moitié  a  traversé  tout  autre  objectif  placé 
du  côté  attaché  à  roculaire;  et  si  le  prisme  (e)  a  été  convenable- 
ment disposé,  ces  deux  parties  se  montreront  parfaitement  conti- 
nues, sans  interruption  à  leur  jonction;  mais  s  il  n*a  pas  été  bien 
adapté,  li  ligne  parait  brisée  et  donnerait  de  faux  résultats  si 
les  spectres  étaient  comparés.  On  doit  donc  faire  en  sorte  que 
l'adaptation  soit  exacte,  l^e  prisme  analyseur  (ab)  est  composé 
et  s'applique  sur  Toculaire  conmae  un  chapeau  long.  11  consiste  en 
deux  prismes  rectangulaires  de  flint-glass,  corrigés  pour  la  réfrac- 
tion par  un  prisme  rectangulaire  de  crown-glass,  et  deux  autres 
sous  des  angles  d'environ  75''.  Cette  conibinaison  produit  une  vi- 
sion directe,  et  une  somme  de  dispersion  admirablement  appro- 
priée au  résultat  pour  lequel  cet  instrument  est  employé.  11  suffit 
en  effet  pour  diviser  toutes  les  bandes  d'absorption  qu'on  voit  dans 
les  solides  et  les  liquides  colorée,  et  la  division  n'est  pas  assez  con- 
sidérable pour  les  répandre  sur  un  trop  large  espace  ni  pour  les 
rendre  très-obscures,  comme  cela  a  lieu. quand  la  dispersion  e^t 
grande.  Comme  la  lumière  qui  passe  par  l'ouverture  en  f  ne  se 
répand  pas  sur  la  même  surface  que  celle  qui  passe  par  l'objectif, 
elle  serait  beaucoup  trop  brillante  si  elle  n'était  fnodifiée  à  l'aide 
d'un  petit  couvercle  qui  s'ouvre  et  se  ferme  avec  une  vis.  Dans  tous 
les  cas  il  peut  être  aisément  ajusté,  de  façon  que  la  lumière  venant 
des  deux  sources  soit  égale  ou  qu'on  puisse  la  rendre  variable  pour 
quelque  résultat  spécial.  On  voit  aussi  dans  la  figure  298  un  méca- 
nisme qui  permet  de  limiter  la  longueur  de  la  rainure,  de  sorte 
que  quand  on  examine  de  très-petits  objets,  il  ne  passe  de  lumière 
que  celle  qui  vient  de  ceux-ci.  (Beale,  Hotv  to  worK  wUh  the 
Microscope,  London,  1868,  in-8%p.  218-228.) 

1006.  L'autre  procédé  que  nous  avons  à  décrire  est  le  premier 
imaginé,  celui  de  G.  Valentin  (Der  Gebrauch  des  Spectroscapes  zm 
physiologischen  und  aerUlichen  Zwecken ,  1 865) ,  qui  recommandiCi 
de  disposer  le  spectroscope  de  façon  à  recevoir  le  spectre  sur  JUi 
miroir  réflecteur.  H  recommande  même  d'interposer  une  lQalî||f|i 
convergente  entre  le  réflecteur  et  le  porte-objet,  modificatioa  fftm  * 
posée  encore  par  Stricker  dernièrement. 
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Afin  de  protéger  le  spectre  sur  le  porte-objet  du  microscope, 
Preycr  (1866)  commençait  par  retirer  la  lunette  du  spectroscope 
ordinaire,  pnis  il  disposait  son  microscope  près  du  prisme,  d"  façon 
à  recevoir  le  spectre  sur  le  miroir.  Il  avait  soin  d'ailleurs  d'exclure 
le  raieui  possible  toute  lumière  étrangère.  Kit  inclinant  de  plus  en 
plus  le  miroir,  il  pouvait  faire  tomber  successivement  les  diversei 
régions  du  spectre  sur  le  porte-objet  et  par  suite  sur  l'objet  à  exa- 
miner. Preyer  put  s'assurer  de  celte  façon  que  les  globules  du 
sang  absorbaient  les  radiations  lumineuses  absolument  comme  le 
faisait  leur  matière  colorante.  Quand  les  globules  étaient  vus  dans 
la  portion  du  spectre  comprise  entre  les  lignes  D  et  E  de  tVauen- 
hofer,  ils  donnaient  les  deux  bandes  d'absorption  de  leur  matière 
colorante. 

ti)n  1868.  Stricker  perfectionna  ce  procédé,  en  employant  une 
lentille  convergente  placée  entre  le  miroir  et  le  porte-objet  du  mi- 
croscope. L'emploi  de  la  lenlille  interposée  augmente  l'éclairage 
de  l'appareil,  et  sans  cela  on  ne  peut  faire  d'observations  à  un  gros- 
sissement puissant.  Nous  avons  déjà  vu  l'usage  de  ce  condensateur 
indiqué  par  Amici.  (Voy.  page  i-1'2,  g  578.)  Il  doit  être  placé  à  une 
distance  du  purte-objet  sensiblement  égale  à  aa  distance  focale.  Ue 
cette  façon,  les  radiations  qui,  après  avoir  été  dispersées  par  le 
prisme  du  spectroscope,  ont  une  direction  divergente  peu  éloignée 
du  parallélisme,  sont  réfléchies  pu'  le  miroir  du  microscope  en 
consenant  cbacune  leur  direction  r.latîve,  puis  sont  réunies  par 
la  lenlillo  convergente  en  une  image  très-petite,  qui  se  forme  très- 
prés  du  foyer  de  cette  lentille.  On  oblient  ainsi  un  spectre  miero- 
scropique  sur  le  porte-objet  du  microscope.  On  peut  alors  obsener 
au  microscope,  simultanément,  et  l'objet  en  expérience  et  le  spectre 
microscopique  qui  vient  se  projeter  sur  lui.  Lorsqu'on  projette  un 
spectre  sur  un  pareil  instrument,  il  est  donc  toujours-facile  de  le 
recevoir  sur  la  lentille  plan  convexe,  et  de  placer  ensuite  celle-ci 
dans  une  position  convenable  pour  obtenir  une  image  du  speclre 
dans  le  plan  de  l'objet  microscopique. 

I^es  observations  microspedroscopiques  entreprises  de  la  maniera 
que  nous  venons  d'indiquer,  ne  sont  pas  d'une  exécution  facile. 
Outre  <|ii'il  IquI  ilriri  lier  en  t:iriim»aiit  la  [losilmn  re^iieilive  qu'il  con- 
vient de  donner  au  speclntscopu  et  au  mierosiîope.  ilcst  encore  néees- 
saire  d'oiiérerdana  une  chambre  (d>eeiir»t«fin  d'évitertoudiu-liujge 
de  lumière  blanche.  Eiilln,  n»ène  nul'OMploî  de  ia  lentille conver- 
;.'enle.  l'éclairage  du  micni 
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1007.  Supposons  [naiiilenaiit  qu'il  s'agisse  d'étudier  une'^outte  de 
sang  au  microspeclroscope.  On  commence  par  examiner  celte  goutte 
sous  le  microscope,  avec  mi  grossissement  quelconijUK,  selon  les 
procédés  habituels.  Quand  le  microscope  donne  une  image  nette, 
on  retire  l'oculaire  et  on  le  remplace  par  le  spcctroscope  oculaire 
qui  vient  d'être  décrit. 

Dans  le  microscope  ordinaire,  l'œil  regarde,  à  travers  Vocuhire, 
l'image  réelle,  agrandie  et  reiiveraèc  d'un  objet  microscopique, 
formée  par  une  premiûre  lentille  convergente,  Vobjectif.  Dans  le 
spectroscope  ordinaiie,  ou  dans  celui  il  vision  directe,  nous  regar- 
dons à  travers  im  iirisnie  les  rapns  qui  ont  traversé  la  fente  et  qui 
sont  amenée  au  parallélisme*  par  une  lentille  convergente  placée  au 
foyer  de  celle  t'L-ntc,  I,e  spectroscope  ne  nous  permet  pas  d'appré- 
cier la  forme  de  l'ubjel;  noua  ne  voyons  avec  cet  iustriiment  que 
la  lumière  provenant  de  l'objet  lui-même,  ou  modifiée  par  lui  el 
dispersée  ensuite  par  le  prisme. 

Si  maintenant  nous  combiuous  le  microscope  avec  le  speci 
scope,  en  mettant  celui-ci  i'*  la  place  de  l'oculaire,  il  est  bien 
dent  que  nous  ne  pourrons  voir  l'image  de  l'objet  examiné,  bans 
ce  cas,  comme  avec  le  spectroscope  simple,  nous  ne  verrons  qu'un 
spectre. 

Lorsqu'on  examine  une  membrane  transparente,  la  membrane 
interiiigitale  des  grenouilles,  par  exemple,  le  spectre  observé  a  son 
plus  haut  degré  de  netteté  lorsqu'il  paraît  strié.  Des  stries  sembla- 
bles s'observent  aussi  lorsque  des  crains  de  poussière  se  sont  à-'- 
posés  sur  les  bords  de  la  fente,  ou  lorsqu'on  applique  devant  elle 
un  mince  tissu,  comme  du  papier  de  soie.  (Victor  Pumouze.) 

L'apparition  de  ces  stries  sur  le  spectre  observé  au  inici-ospco- 
Iroscope  indique  donc  que  l'objet  examiné  n'a  pas  ujie  épaiss«tir 
partout  égale,  qu'en  certains  endroits  il  intercepte  le  passage  de  la 
lumière.  Or,  ici,  ce  n'est  pas  l'objet  lui-même  qui  est  observa  avec 
le  spectroscope  oculaire,  mais  son  image,  et  comme,  en  d'autres 
circonstances,  les  stries  se  montrent  toujours  avec  le  plus  de  net- 
teté lorsqui^  les  opacités  de  l'objet  ou  les  grains  de  poussières  qai 
tes  produisent  sont  placés  sur  la  fente  même,  on  est  averti  par 
fait  que  l'image  se  trouve  elle-même  sur  le  plan  de  la  fente  du  s| 
troscnpe  oculaire. 

l.a  première  condition  pour  qu'un  objet  microscopique  exnmj 
de  cette  façon  donne  un  spectre,  c'est  donc  que  l'image  formée 
l'objectif  du  microscope  ait  la  même  Ur^'cu   oiie  la  fente  du  spo^ 
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troscope-oculaire  (fig.  298).  De  telle  sorte,  par  exemple,  que  si  Ton 
donne  à  cette  fente  Touverture  déjà  exagérée  de  un  quart  de  milli- 
mètre, un  objet  microscopique  n'ayant  que  un  quarantième  de 
millimètre  de  largeur  fournira,  avec  un  objectif  grossissant  seule- 
ment dix  fois,  une  image  réelle  et  renversée  ayant  précisément  un 
quart  de  millimètre  de  diamètre,  c  est-à-dire  la  largeur  de  la  fente. 

On  voit  ici  combien  ce  système  de  microspectroscopie  est  simple 
et  préférable  à  celui  que  nous  avons  indiqué  page  1005,  lorsqu'on 
veut  observer  le  spectre  d'objets  trop  petits  pour  occuper  toute  la 
largeur  de  la  fente  du  spectroscope. 

Trois  cas  principaux  peuvent  se  présenter  au  point  de  vue  de 
l'étude  du  sang,  par  exemple:  1^  lorsque  la  quantité  de  sang  à  exa- 
miner est  tellement  petite  qu'elle  ne  peut  être  observée  au  spectro- 
scope ordinaire,  cas  se  présentant  souvent  en  médecine  légale  ; 
2<^  lorsqu'on  veut  voir  l'action  de  la  lumière  sur  les  globules  rouges 
du  sang  modifiés  ou  non  par  les  agents  chimiques  ;  3<*  lorsqu'on 
veut  observer  le  spectre  du  sang  sur  les  capillaires  sillonnant  les 
parties  transparentes  du  corps  des  animaux  vivants. 

1008.  L'examen  des  liquides  en  général  à  l'aide  du  microspectro- 
scope  n'exige  guère  de  précautions  particuIières.Si  le  fluide  coloré  est 
suffisamment  concentré,  il  suffit  d'en  placer  une  ou  plusieurs  gouttes 
sur  un  porte-objet  plat  ou  à  dépression  centrale.  Mais,  dans  le  cas 
où  la  substance  colorée  se  trouve  en  très-petite  quantité  dans  le  li- 
quide, il  faut  augmenter  Tèpaisseurdela  couche  observée.  On  par- 
vient à  ce  résultat  en  examinant  le  fluide  dans  des  tubes  de  diffé- 
rentes longueurs,  placés  verticalement  ou  horizontalement  sur  la 
platine  du  microspectroscope  et  examinés  sous  un  objectif  faible 
(n^  0  à  2)  sans  qu'il  y  ait  nécessité  d'une  exacte  mise  au  point. 
Nous  savons  en  effet  que  ce  n'est  pas  comme  éléments  anato- 
miques,  tissus,  cristaux,  ou  toute  autre  partie  ayant  une  forme 
déterminée  que  les  corps  agissent  sur  telle  ou  telle  des  diverses 
couleurs  du  spectre,  mais  en  raison  de  leur  état  moléculaire  spé- 
ciflque,  chimiquement  parlant. 

On  constatera  ainsi  par  exemple  que  le  sang  arlérialisé  {hémoglo- 
bine oxygénée)  donne  un  spectre  caractérisé  par  deux  bandes 
d'absorptions  entre  D  et  £  disparaissant  par  l'action  des  agents  ré- 
ducteurs (fig.  299)  et  remplacées  alors  par  une  large  bande  obscure 
entre  D  et  £  avecle  minimum  d'absorption  dans  la  partie  rouge 
du  spectre.  (Hoppe-Seyler,  1862  ;  Stokes,  1864.) 

La  matière  colorante  de  l'urine  (urobiline  de  Jaffe)  présente  dans 
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la  partie  verte  du  spectre  solaire  une  bande  d'absorption  trës- 

nettc  placée  entre  les  raies  fr  et  P  de  Fraucnhofer,  et  ainsi  des 

autres. 

1009.  Comme  on  l'a  déjà  vu  (p.  991)  les  moyens  concernant  la 


'alitorplioù  produiles  p«r  diveriet 


A.  Spaclre  iad^nni  de  nombniUM  coulcun  rous. 

B.  CampechC  arec  biurbonate  d'«miDOnla(|uc. 

C.  Boii  du  Bré>il  itec  biirbonate  d'immoaiMiiie. 

D.  Sang  rrait. 

E.  Ricine  d'arcincUe  dam  l'alun. 


manière  d'isoler  ou  de  concentrer  les  liquides  colorés  tel  que  le 
sang  des  divers  animaux,  sa  matière  colorante  prise  dans  le  liquide 
frais  ou  dans  des  taches  soumises  à  l'analyse  médico-léj^ales, 
ou  les  Bèrusilës,  la  bile,  l'urine  et  d'autres  humeurs  encore, 
tous  ces  procédés  disons-nous  n'ont  plus  de  ra[^rt  avec  l'emploi 
du  microscope  lui-même.  Ce  sont  des  procédés  physiques  et  chi- 
miques dont  la  description  faite  ici  m;  pourrait  empêcher  ceiu 
qui  voiidraienl  les  mettre  en  pratique  de  recourir  aui  ouvrages 
spéciaux  qui    traitent   de  la  spectroscopie  proprement  dite. 

Il  faut  donc  s'arrêter  aux  indications  qui  précèdent  et  renvoyer 
aux  travaux  des  auteurs  cités  plus  haut,  tel  que  celui  de  H.  V.  Fu- 
mouze  {te»  Spectres  d'absorption,  Paris,  1870),  ainsi  qu'à  l'impôt^ 
(ani  Heport  of  the  médical  officer  of  Uie  privy  Council  (London , 
tn-8°,  1 869)  par  le  docteur  Tliudichum,  les  observateurs  qui  vou- 
draient se  livrer  spécialement  aux  Éludes  de  cet  ordre. 


FIN 


ADDENDA  ET  CORBIGENDÀ 


P.  95,  *v«tit-derDiére  ligne,  aa  litu  de  :  le  lojtr  F,  li$n  :  te  (bjer  TÎituel  F 
UDdii  que  &g.  24  en  F  on  a  le  fojer  rëel  det  njooi  LL  rifractéi  p«r  la  lentille 
ABCD. 

1'.  tï5,  i  l'eiplicition  de  b  Qgure,  3'  lig-ne  ea  cempUnt  de  la  dernière,  au 
lieu  de  :  planche  précédenie,  litd  :  planclie  111. 

r.  1*1,  ligr.eSS,  ou  tUude  :  ciniré,  tûei  ;  centré. 

P.  177,  au  titre  courant  et  poMiùn  au  lieu  de  :  apUmatiquc,  liiet  :  aplani. 
tiquf. 

P.  189,  i  la  5*  Uene  en  comptant  d'en  baa,  ajoalei  :  L'acide  clJlorhy- 
drique  Concentré  auquel  on  lyoule  un  peu  d'eau  pour  le  rendre  moins  fumant 
attaque  la  trame  du  rein  et  permet  ensuite  d'en  iwler  aisémentlea  tubes  (Henle) 
Il  agit  de  mime  sur  la  trame  de  l'oTaire,  de  manière  i  faciliter  l'iaolemeot  de 
ses  tubes  sur  les  embrrons  et  les  ovisacs  [Palomèque).  Ces  Ussua  doiTeot  aTOir 
st^ourné  douic  ù  vingt-quatre  heures  dans  l'acide  avant  d'être  préparés. 

P.  335,  ligne  18*,  au  lieu  de  :  coifu^uei,  lisez  :  eaéuet. 

P.  533,  ligne  9*,  on  lieu  de  :  cbaires,  lùn  ;  chaînes. 

P.  571,  lignes  16-  et  24>,  au  /ùii  de  :  hématoidine,  lûei  :  bémine. 

P.  633,  dernière  ligne,  au  lieu  de  :  166  et  1G8,  lûa  :  ISS  et  170. 

1>.  636,  dernière  ligne,  au  lieu  de  :  Gg.  16S,  liux  :  fig.  170. 

P.  637,  au  litre  du  milieu  de  la  page  ajoutei  :  An.  VI. 

P.  660,  aa  titre,  (uiJùurftrABT.TI,  met;»;  Aai.  TU,  et  ainsi  des  autres  aiuar- 
liclia  snivaiiis  de  ce  cliapilre. 


EXPLICATION  DES  PLANCHES 


PLANCHE   PREMIÈRE. 

FiG.  I.  Forme  des  seringues  à  main  pour  injections  fines.  —  a  Corps  de  la 
seringue.  —  b  Porte-canule  conique  qui  le  termine,  continu  avec  l'extrémité 
arrondie  et  nue  du  corps  6'.  —  c  Oreille  à  8  pans,  destinée  à  retenir  la  seringue 
avec  les  doigts  pendant  la  pression.  Elle  est  portée  par  la  virole  qui  ferme  la 
seringue  en  haut,  ou  par  le  haut  du  corps  de  la  seringue.  —  re  Autre  oreille  cir- 
culaire ou  à  pans,  destinée  à  retenir  les  doigts  en  sens  inverse  quand  on  remplit 
la  seringue  d'une  seule  main.  —  d  Hanche  du  piston.  —  ^Anneau  du  piston  des- 
tiné à  recevoir  le  pouce. 

FiG.  II.  Piston  séparé  pour  montrerai  les  3  pièces  du  paraahute  en  cuir  qu'on 
relève  à  volonté  pour  maintenir  l'occlusion  hermétique  du  corps  de  sermgue. 

FiG.  III.  Coupe  du  piston,  montrant  la  manière  dont  ces  deux  pièces  de  cuir  aa 
sont  fixées  par  les  deux  pièces  solides  en  cuivre  ce  et  ee  qui  composent  la  char, 
pente  du  piston. 

FiG.  lY.  Forme  d'une  canule  de  moyen  volume  pour  injections  fines.  —  a  Corps 
de  la  canule  légèrement  conique,  destiné  à  s'adapter  sur  le  porte-canule  {b  fig.  I) 
par  frottement.  —  b  Tube  cylindrique  destiné  à  être  introduit  dans  le  vaisseau. 
—  o  Oreille  destinée  à  fixer  la  canule  au  vaisseau  en  ramenant  sur  elle  le  fil  qui 
lie  le  vaisseau  sur  le  tube  6.  —  c  Bouchon  qui  sert  à  empocher  de  s'échapper  le 
liquide  dont  on  remplit  la  canule  avant  l'injection  et  avant  de  la  fixer  au  vaisseau, 
afin  que  l'air  ne  pi^nètre  pas. 

Fjo.  y.  Canule  fine  sans  oreille  ;  môme  signification  de  a  et  b. 

Fig  YI.  Robinet  destiné  à  se  fixer  le  porte-canule  b  (fig.  I),  à  simple  frotte- 
ment, et  à  recevoir  les  canules  de  la  même  manière  par  son  autre  extrémité. 

Il  n'y  a  pas  de  figure  Yll. 

FiG.  YlII.  Aiguille  à  dissection  et  dilacération  de  Lebert,  courbe. 

Fig.  IX.  Même  aiguille,  droite.  Il  en  faut  une  paire  de  chaque. 

Fig.  X.  Hicrotome  de  Strauss,  pour  dissection  au  microscope. 

Fig.  XI.  Porte-loupe  de  Strauss  modifié.  —  6  et  c  Deux  tiges  de  cuivre  sup- 
portées sur  un  pied  plat,  carré,  de  môme  métal.  —  gdh  Tige  horizontale  du 
porte-loupe,  jouant  autour  du  genoii  /que  porte  la  tige  c.  —  g  Anneau  qui  glisse 
à  volonté  sur  la  lige  b.  On  rend  le  glissement  plus  facile  et  plus  régulier  en  fai- 
sant cette  tige  en  bronze.  —  e  Articulation  fine  destinée  à  permettre  de  démonter 
appareil.  —  d  Articulations  facilitant  les  mouvements  de  la  tige.  —  h  Porte- 
oupe  disposé  en  porte-crayon  à  coulisse. 

Fig.  XII.  Porte-doublet  pouvant  être  substitué  à  la  coupe  en  h,  fig.  II. 


Ch.  Robin,  JfùrrrB^r. 


Ch. Robin.   Micr^^ctpe 
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TABLE  ALPHABETIQUE  DES  MATIERES 


Acariens.  Étude  microscopi(iue,  754. 
Achantomètres,  791. 
Achromatisme  des  lentilles,  97. 

—  de  l'oculaire,  135. 

—  et  pénétration  des  len- 
tilles objectives  du  microscope  appré- 
ciés à  l'aide  des  test-objets,  5 il. 

.\cidc  acétique,  son  emploi  en  histolo- 
gie ,  284  ;  —  acétique  employé 
comme  isolant  et  comme  altérant, 
289.  — azotique  ou  nitrique.  290  ;  — 
chlorhydrique,  289;  —  sulfurique, 
202;  —  osmique  ou  hyperosmique , 
293;  — borique,  oxalique,  tartrique, 
formiquc,  phénique,  ?9tî; —  chromi- 
que,  297;  picrique  322. 

Acide  acétique,  son  emploi  pour  Té- 
tude  des  muqueuses,  (KiS. 

Acide  chromique,  son  emploi  pour  la 
préparation   des  terminaisons  ner- 
veuse ,  651  ;  —  pour  la  préparation 
du  tissu  cérébro-spinal,  (555. 

Acide  osmique  ou  hyperosmique,  293  ; 
—  son  emploi  pour  préparation  des 
terminaisons  nerveuses,  053. 

Acide  urique  (Dépôts  d'),  000. 

Acicules.  78  . 

Actinophrys  tenui]>eg,  789. 

Adipeux  (Tissu),  préparation  du  —025. 

/Egiria,  805. 

jEgiria  oliva,  A.  legumen^  800. 

Aéroscopie  micrographique,  821. 

Agents  chinuques  employés  pour  Té- 
tude  des  objets  microscopiques,  268. 

Agents  essentiellement  colorants,  310. 

Agents  employés  pour  la  conservation 
des  préparations,  363. 

Aiguilles  à  injections,  21,  71. 

Aiguilles  à  dissection,  255. 

Alcool  employé  pour  durcir  les  pièces 
tantnormales  que  pathologi>}ues,281 . 


Alcool  créosote  de  Thwaites,  574.  852. 

Alcool  méthylique,  283. 

Alcyonelles,  784. 

Aleurone,  844. 

Algues  en  général  (Préparation  des; 
919;  —  malacophycÀs ,  Qî*»:  — 
diatomées,  930;  —  parasites,  925. 

Allium  odorans.  Coupe  longitudinale 
d'un  ovule  de  1'  —,  857. 

Altération  des  éléments  anatomiques 
avec  exsudation  muqueuse,  563. 

Amanila  bulboià^  son  hymenium  et 
ses  spores,  905. 

Ambulatoriéeii  (Algues),  942, 

Amibes.  565,  788,  789. 

Amibiens,  790. 

Amihoïdcs  (Mouvements),  565. 

Amidon.  Deux  cellules  contenant  des 
graines  prises  dans  un  tubercule  de 
pomme  de  terre.  532. 

.Amidon,  842  ;  — d'une  pomme  de  terre 
encore  jeune,  843;  —  des  cellules 
du  placenta  d'un  jeune  fruit  du 
Lycopersicum  esculenlum,  843. 

Ammoniaque  liquide  employée  comuic 
moyen  d'étude,  307. 

Amphileptus,  809. 

Amylobacter,  î^33. 

Amyloïdes(Corps),  640. 

Analyse  anatomique  à  l'aide  du  mi- 
croscope, 514,  532  ;  —  chimique  ai- 
dée du  microscope,  991. 

Analyse  spectrale  sous  le  microscope, 
1002. 

Anatoinie  et  physiologie  animales,  731; 
végétales.  (Emploi  du  microscope  en) 
-  827. 

Andi'osporcs  ou  zoospores,  860. 

Angle  d'ouverture  des  objectifs,  18i. 

Angle  sous-tendu  par  l'image  des  ob- 
jets, 206. 

Animaux  et  végétaux  microscopiques 
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servant  à  juger  la  valeur  compara- 
tive des  objectifs,  541. 

Animaux  microscopiques.  Emploi  du 
microscope  dans  l'étude  des  — ,  749. 

Animaux  articulés  et  annelés,  750. 

Anneaux  et  supports  permettant  d'cxa  - 
miner  une  préparation  alternative- 
ment sous  les  deux  Taces,  245. 

Anneau  ou  cercle  oculaire  ou  de  Rams- 
den,  185. 

Anthéridies,  860;  —  des  fougères, 
897;  —  des  champignons,  911  et 
970. 

Anthérozoïdes.  860  ;  —  des  fougères, 
897;  — des  algues,  P2I. 

.Aplanétique,  lentilles  et  points  focaux, 
177. 

Appareils  à  pression  continue  pour  in- 
jections, 12  ;  —  à  injections  mercu- 
rielies,  15  ;  —  binoculaires  à  dissec- 
tion, 167. 

Appareils  ou  instruments  à  faire  les 
coupes  ou  tranches  minces  microsco- 
piques, 246. 

Appareil  filamentaire,  857,  880. 

Aranéides.  Examen  des  préparations  d' 
— ,  765. 

Arcella  patenSf  789. 

Arcelles,  790. 

Archégones,  leur  préparation,  897. 

Aristoloche.  Cellule  du  tissu  d'une  — 

contenant  une  masse  d'oxalate  de 

chaux,  841 . 

Aristolochia  ofmbifera.  Coupe  trans- 
versale de  (|uelques  cellules  à  parois 
épaisses  prises  sur  une  —  849. 

Arséniate  de  potasse  pour  conserveries 
cellules  nerveuses.  377. 

Articulés  [Animaux],  étude  microsco- 
pique des —  750,  751. 

Ascaride  lombricoïde  (Ovule  d*)  —  ex- 
pulsé avecT^  les  fèces,  600. 

Aspect  cellulaire  des  minéraux,  864, 
999  et  1001. 

Asphodelus  fistulosus,  cellules  de  son 
albumen,  847. 

Aspergillus,  leur  préparation,  908. 

AgpleniutHf  sa  spore  germée,  896. 

Azotate  d'argent  employé  comme 
moyen  d'étude,  309. 

Azotate  d'uranium  employé  pour  étu- 
dier les  glandes  lymphatiques,  314.  . 

Azotate  de  chaux  pour  la  fibre  muscu- 
laire, 3<7. 


Bactérie,  Bactéridie,  Bacteriuro,  926, 
929.  Voy.  Leplothrix. 

Balsamina  hartensis.  Coupe  longitudi- 
nale d'une  portion  de  tige  de  —  , 
853. 

Bandes  porte-objets,  223. 

Baquets  à  dissection,  257. 

Baside  des  champignons,  905. 

Benzine,  379. 

Bichromate  ou  chromate  rouge  de  pes- 
tasse. 304. 

Bile.  Préparation  de  la  —  ,  583. 

Bilirubine,  384  et  995. 

Blanc  d'oeuf,  275.  —  Préparation  du 
— ,  7i2. 

Bodo  viridis,  813. 

Bœuf.  Fragment  de  tissu  élastique  du 
— .  630. 

Boites  pour  les  préparations,  386. 

Brachions,  772. 

Brucelles.  256. 

Bulles  d'air.  Interprétation  des  aspects 
de  l'image  des  —  sous  le  microscope, 
464,  525. 

Bunaria  décora ^  803. 


Cacao.  Son  examen,  960. 

Café.  Son  examen,  961 . 

Caillots  et  pseudo-membranes.  Prépa- 
ration de  la  fibrine  des  —  ,617. 

Calcaires  particules,  524, 530. 

Cambium,  848,  865. 

Capiikiires  à  une  seule  tunique  avecles 
noyaux  de  celle-ci  à  l'état  normal, 
sans  injection  auniti*ate  d'argent,  50. 

Capillaire  venant  de  la  partie  rougeft- 
tre  entourant  un  ramollissement  cé- 
rébral et  offrant  des  dilatations  pres- 
que toutes  ampullaires,  341. 

Capillaires  chargés  de  granulations 
graisseuses  en  plaques  ou  amas  pris 
sur  le  cadavre  d'un  sujet  très-Âgé 
633.  —  Préparation  des  vaisseaux 
— ,  634;  —  pris  dans  la  partie  con- 
gestionnée entourant  un  ramollisse- 
ment cérébral  et  pointant  des  dilata- 
tions visibles  à  l'œil  nu,  635;  —  du 
corps  strié  droit  chez  un  homme  de 
soixante-huit  ans,  637. 

Capillaire  du  cerveau  à  l'état  granu- 
leux, 642. 

Gapillicules,  48. 


iOU 
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Carchesium  qf)istyli$f  797. 

Capêicum  pseudocapsicum.  Cellules 
obtenues  du  fruit  du  —  840. 

Carbonate  de  potasse  pour  conserver  les 
cellules  nerveuses,  577. 

Carbonate  de  chaux  sur  le  porte-objet, 
524;  —  dans  l'urine,  6(Hi. 

Carie  des  graminées,  073. 

Cartilage  (Préparation  du),  713;  — 
lésions  du  —  ,  714. 

Cartilage  de  Heckel,  maxillaire  infé- 
rieur et  anneau  tympanique  chez  un 
embryon  de  deux  mois  et  demi,  730. 

Cellules,  objets  destinés  à  limiter  sur 
la  bande  porte-objet  le  pourtour 
d'une  cavité  que  la  lamelle  mince 
achève  de  clore,  230. 

Cellules  animales,  515. 

Cellules  antipodes,  857,  879. 

Cellules  cérébrales  isolées.  Préparation 
des  —  ,  640. 

Cellules  cristalligènes,  847. 

Cellules  artiticielles,  561. 

Cellules  (Fausses],  1002. 

Cellules  mères  polliniques,  857. 

Cellule  multipolaire  du  ganglion  cer- 
vical supérieur  de  l'homme,  isolée 
par  dilacération  graduelle  et  prolon- 
gée, 646. 

Cellules  coniques  de  la  couche  épider- 
mique  d'un  pétale  à  surface  veloutée, 
862. 

Cellules  urticantes,  784. 

Cellules  végétales.  Matières  contenues 
dans  les  — ,  838  ;  —  Types  de  —  ou 
éléments  anatomiques  végétaux  , 
847. 

Cellules  ponctuées,  rayées,  etc.,  848. 

Cellules  filamenteuses,  840. 

Cellules  fibreuses,  851. 

Cellules  vasculaires,  852. 

Cenangivm  Frangulae.  Coupe  trans- 
versale d'une  pycnide,  859. 

Ceratium  comututn,  812. 

Cercaria  viridis,  814. 

Cercomonas,  816. 

Cérébro-spinal  (Tis.su).  Préparation  du 

—  ,  6i7,  724. 

Cerveau.  Préparation  des  cellules  céré- 
brales isolées  642;  —  Capillaire  du 

—  à  l'état  granuleux,  642. 
Cerveau.  Méthode  de  Lockhart  Clark  e 

pour  durcir  le  cerveau  et  préparer 
des  coupes  minces  du  tissu  cérébro- 
spinal, 655. 


Cerveau  et  tissu  cérébro-spinal  de  l'em- 
bryon, 724. 

Chalazes,  723. 

Chambres  chaudes,  238. 

Chambre  claire,  203. 

Chambre  claire  de  Nachet,  500. 

Champ  visuel,  129.  —  Sa  disposition 
plane,  181. 

Chambres  ou  cellules  à  eau,  à  vapeur 
d'eau  ou  humides  et  à  gaz,  tant  froi- 
des que  chaudes,  236  ;  —  humides, 
237  ;  —  chaudes,  238. 

Chambres  à  gaz,  237. 

Champignons,  leur  système  reproduc- 
teur, 901;  —  Champignons  micro- 
scopiques, 906.  — Parasites  en  géné- 
ral, 912.  —  Parasites  des  plantes, 
962.  —  des  pommes  de  terre,  064; 
—  des  fruits  et  des  plantes  pourris, 
075;  —  des  vers  à  soie,  981. 

Chanvre.  Fibres  libériennes  du  — .539. 

Chara  Gyration  intracellulaire,  891 . 

Charbon  des  poussières  aériennes, 
530  ;  —  granules  de  —  pris  dans  des 
ganglions  bronchiques,  530. 

Chelidonium  majus.  Ses  laticifèrcs , 
855. 

Chcyletus  erudiius,  loi),  766. 

Cheveux  humains,  fragments  dans  les 

poussières,  533. 

Chilodon,  809. 

Chitine.  (Résistance  de  la)  aux  actions 
décomposantes,  750. 

Chlorate'^  potasse,  son  emploi  dans 
les  recherches  d'anatomie  végétale, 
829. 

Chlorhydrate  d'hématosine,  996. 

Chloroforme,  284  :  —  employé  dans  Vf- 
tude  des  tissus  animaux  et  végétaux 
contenant  des  corps  gras  dont  on 
veut  les  débarrasser,  284. 

Chlorophylle,  855,  8iO. 

Chlonire  de  sodium  employé  comme 
moyen  d'étude,  308; 

Chlonire  de  calcium  et  de  zinc,  309. 

Chlorure  d'or,  son  emploi  dans  les  ro- 
cherches  microscopiques,  309,  — 
son  emploi  pour  la  préparation  des 
terminaisons  nerveuses,  652. 

Chlorure  de  palladium  appliqué  à  l'é- 
tude du  muscle  ci  liaire,  31 1  ; 

Chlorure  mercurique  (Deuto-chlorure 
ou  bichlorure  de  mercure  sublimé^. 
316. 

Chlorure  mercurique  (Deuto-chlonire 
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de  mercure  ou  biclilorure  de  mer- 
cure, sublimé)  et  chlorure  de  sodium, 
375. 

Chlorure  de  zinc  iodé,  réactif  pour  les 
recherches  d'anatomie  végétale , 
828. 

Chromate  neutre  ou  chromate  jaune  de 
potasse,  305. 

Cichorium  itUybui.  Le  grain  de  pollen 
du—  552. 

Cils  vibratiles,  733. 

Ciment  des  cellules  de  caoutchouc, 
235. 

Ciment  à  la  résine  ou  colophane  de  la 
térébenthine  de  Canada,  367. 

Ciments  employés  pour  sceller  les  pré- 
parations, 378;  —  ou  colle  des  do- 
reurs, 380;  —  blanc  de  Ziegler, 
380;  —  à  la  cire  à  cacheter,  382; 
application  des  —  autour  des  prépa- 
rations à  conserver,  382. 

Ciment  intercellulaire,  416. 

Cinchona  ca/tsoya.Coupe  longitudinale 
du  liber  du  —  parallèle  à  la  direc- 
tion des  rayons  médullaires,  866  ; — 

Cinchona  pubetcens.  Coupe  longitu- 
dinale, 866. 

Circulation  dans  le]  mésentère  de  la 
grenouille,  734;  —  dans  la  lan- 
gue de  la  grenouille,  756;  — 
—  dans  le  mésentère  de  la  souris, 
737  ;  —  du  sang  dans  le  tube  diges- 
tif, les    glandes    et  le  rein,   740; 

Circulation  dans  les  ceUqles  végé- 
tales, 891. 

Ciseau  à  manche  et  à  bascule,  76. 

Ciseaux  pour  faire  les  préparations  mi- 
croscopiques. 255. 

Clinode,  005. 

(!)oction  dans  l'eau  employée  comme 
coagulant  et  durcissant,  326  ;  — 
dans  des  liquides  acides,  326. 

Colépiens,  809. 

Coleps  uncinatus,  801. 

Collections  d'objets  microscopiques, 
551;  —  meubles  qui  leur  sont 
destinés.  386. 

Colloïdes  (Tumeurs],  préparation  des 
621. 

Coloration  des  éléments  et  colorants 
(agents),  272,  316,  838. 

Colostnim.  Préparation  du,  581. 

Comparaison  des  objets  microscopiques, 
519. 

Compresseurs,  213  ;  ^  de  Ross,  244. 


Conceptacle  des  champignons,  904 — 
—  des  lichens,  916. 

Condensateurs  pour  éclairer  les  objets, 
409. 

Congélation,  moven  de  durcissement, 
525. 

Conjugaison  ou  conjugation  des  cham- 
pignons, 909  ;  —  des  algues,  923. 

Conidies,  858. 

Conservation  des  injections,  78; — des 
objets  microscopiques,  330. 

Conservation    des    objets    préparés 
363  et  386. 

Constructeurs  de  microscope,  397. 

Contenu  des  cellules  végétales,  839. 

Contraction  musculaire,  733. 

Coque  de  l'œuf  membrane  de  la, — 725. 

Coquilles  des  mollusques.  Préparations 
des,  —  718. 

Coquilles  d'œuf.  723. 

Corde  dorsale.  Préparation  de  la,  725. 

Cornée.  Étude  de  la  texture  de  la,  660. 

Corpuscules  de  Pacini.  Préparation  des, 
654  ;  —  de  la  pébrine  ou  de  Cornalia, 
945  ;  —  leur  structure,  982. 

Corpuscule  hyalin,  602. 

Cortical  osseux.  Préparation  du,—  316. 

Cothumia,  791,  798. 

Cothurnies,  800. 

Coton.  Filaments  ou  poils  du  —  540. 

Couches  cuticulaires,  834. 

Couenne.  Préparation  de  la  fibrine  de 
la  —  616. 

Couleurs  des  corps  sous  le  microscope, 
266, 459. 

Couleur  des  cellules  végétales,839,844. 

Coupes  minces  exécutées  sur  les  tissus 
naturellement  durs,  344  ;  —  sur  les 
tissus  osseux,  dentaire,  etc.,  345  ;  — 
des  parties  de  consistance  cornée  ou 
ligneuse,  347  ;  —  sur  les  tissus  dur- 
cis, 3  i9; —  d'organes  très-petits  ou 
très-délicats,  351  ;  —  des  organes 
entiers  tels  que  les  doigts,  3')5  ;  — 
des  tissus  végétaux,  830  ;  —  des  bois 
fossiles,  831  ;  —  des  graines,  du  pol- 
len, etd(  s  spores,  831  ;  —  des  feuilles 
et  des  boutons,  867,  870;  —  des 
fleurs  et  de  l'ovaire,  872;  — des  cham- 
pignons microscopiques  sur  d'autres 
plantes,  906;  —  appareils  pour  les 
pratiquer,  247,  248,  25i. 

Couteau  de  Valentin,  247;— à  faire 
les  grandes  coupes  minces  de  Luys, 
251,255. 
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Couvre-objets,  225;  —  leur  utilité, 
228,  444  et  446. 

Cristallins  (Corps),  cristaux  des  matiè- 
res animales,  601;  —  des  cellules  vé- 
gétales, 8i0,  847. 

Cristaux  dans  les  recherches  chimi- 
ques. 99*i. 

Cristaux  problématiques  des  poussiè- 
res, 996. 

Cristaux  du  sang,  995. 

Crown-glaas,  97. 

Croûtes  —  leur  préparation,  666, 751. 

Crucifère  (Galle)  cellules  ponctuées  des 
couches  extérieures  d'une,  ~  849. 

Crypioglena,  815,  814. 

Cryptomoruu,  814. 

Cuticule  des  plantes,  833. 

Cyclides,  804. 

Cyclidiuntf  804. 

Cyclose  intracellulaire,  894. 

Cygnus,  809. 

Cylinder-axis,  643. 

Cystides  des  champignons,  905. 

Qystine  (Sédiments  de)  dans  l'urine, 
606. 

Cystolithes,  8i0. 


DendrMoma,  812. 
Dents.  Ivoire  des  —  715. 
Dents.  Follicules  et  bulbes,  726. 
Dépôts  urinaires  (Préparation des),  585. 
Dermalichus  glandarinus,  757. 
Dermo-papillaire  (Tissu).  Préparation 

du— ,662. 
Desmidiées.  Leur  préparation,  924. 
Description  des  objets  microscopiques, 

513. 

Dessiccation,  son  emploi  en  histologie, 
328. 

Dessin  des  corps  microscopiques,  491 . 

Détermination  (|e  la  nature  des  corps 
microscopiques,  519. 

Développement  animal,  353,  693,724; 
—  végétal,  867,  870.  873,  877,  88i. 

Diamètre  des  objets,  215. 

Diaphragme  tournant  et  diaphragme 
cylindrique,  408. 

Diatomées.  Enveloppes  silicieuses  des- 
servant à  l'essai  des  microscopes, 
543. 

Diatomées.  Préparation,  936. 

Dîcyema,  811. 

Difflugies,  790. 


Diiacération  des  tissus  ou  éléments 
anatomiques,  356. 

Diiacération  des  ganglions  nerveux; 
moyen  d'étude  des  éléments  gan- 
glionnaires, 6  i9. 

Diiacération  des  faL<u:eaux  striés  des 
muscles,  674. 

Discotomes.dits  aussi  couteaux  à  double 
tranchant,  246. 

Dispersif  (Pouvoir) ,  96,  263. 

Dispersion  de  la  lumière,  ï64. 

Dissections  des  injections,  75.  —  mi- 
croscopiques, 359. 

Distome  hépatique.  Ovule  de  —  dans 
les  fèces  du  mouton,  610. 

Dislome  lancéolé.  Ovule  de —  dans  les 
matières  fécales  du  mouton,  610. 

Doigt  en  massue  ou  à  ressort  (son 
tissu),  629. 

Dolichoê  prurien$.  Cellule  de  Tem- 
bryon  de — ,  846. 

Doublets,  103,107, 114;  théorie  du  — 
115;  moulure  des—,  123. 

Duvet.  Plumes  du  — ^,  placé  sous  les 
tectrices  alaires  du  corbeau,  568. 

Dynobryon  $erlularia,  813. 

Dystériens.  Préparations  des  — ,  805. 


Eau.  Son  emploi,  277. 

Eau  camphrée,  pour  conserver  les  spi- 
rales délicates  de  chlorophylle,  83i. 

Eau  bromée,  32 i. 

Eau  iodée,  323. 

Eau  sucrée,  832. 

Eau  colorée  par  les  algues,  923. 

Echinocystides,  789. 

Éclairage.  Dispositions  générales  de  1' 
—,  139. 

Éclairage  des  objets  observés  sous  le 
microscope,  403  ;  —  des  objets  vus 
à  l'aide  de  la  lumière  transmise, 
405;  —  des  objets  opaques,  487. 

Éclairage  à  rayons  parallèles  de  Di:gar- 
din,  410  ;  —  à  l'aide  de  la  lumière 
oblique,  412. 

Écorce,  865. 

Écran  en  carton  noir  percé  d'ouver- 
tures devant  le  microscope  pour  l'é- 
clairage des  objets,  408. 

Ectasies  ou  dilatations  variqueuses, 
ampullaires  du  cerveau,  de  la  moelle, 
635. 

Élastique  (Tissu) .  Préparation  du  — dSO. 
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Électricité.  Emploi  d  e  1*,—  sous  le  iiii- 

croficope,  744. 
Eléments  anatomiques.   Isolement  des 

—  par  dilacération,  356. 
Éléments    fondamentaux  et   éléments 

accessoires  des  tissus,  517. 
Émail  et  ivoire.  Préparation,  715. 
Embryon  de  lapin.  Poumons,  703. 
Embryon.  Préparation  du  ti&4?u  cért'- 

bro-spinal  de  1'  — ,  724. 
Lmbryon.  Cartilage  de  Meckcl,  maxiU 

laire  inférieur  et  amieau  tympanique 

chez  un  — ,  730. 
Enchelys  arcuata,  808. 
Enkystement  des  infusoires,  825. 
Entomostracés  microscopiques,  770. 
Épanchement  cérébral  s'étant  produit 

dans   le  corps  strié.  Capillaires  du 

corps  strié  droi*;  chez  un  homme 

de  soixante-huit  ans,  636. 
Ëpidcrme   dos  animaux,  663  ;  —  des 

plantes,  86i. 
Épithélium  des  animaux,  3  >3,  668  ;  — 

des  plantes,  862. 
Episiylis,  19\ . 
EpistylU  invaginala,  797. 
Épithélium  des  plantes,  862. 

Éponnes,  788. 

Enctile(Tissu).  Préparation  du — ,631; 

—  tumeur,  73et632. 
Ervilia^  805. 

Esprit  de  bois,  283. 

Essence  d'aspic  ou  spic,  370. 

Essence  de  térébenthine,  28 i. 

Essence  de  lavande,  3<9.- 

Essence  de  mirbane,  379. 

Essences  des  plantes,  839. 

Estomac.  Ulcère  simple  de  1'—  avec 
vomissements  journaliers.  Matières 
vomies,  611. 

État  utriculaire  des  minéraux,  864  et 
999. 

Étau  fi  main  pour  pratiquer  les  cou- 
pes minces,  247. 

Éther,  284. 

Euglena  viridis;  E.  acu$,  813,  814. 

Eupfuirbia  ijloboêa.  Laticifère  d'  — 
856. 

Euploleg  Charon,  799. 

Examen  microscopique,  440,  444;  — 
des  préparations  fraîches,  476;  — 
des  objets  opaques,  487  ;  —  des  ob- 
jets transparents,  446. 

Expansions  d'extraits  divers,  36S;  «^ 
amibiformes,  567. 


Exsudation  muqueuse  des  cléments, 
563. 

F 

Falsifications  des  furines,  du  pain,  9.*  4, 

—  du  cacao,  du  café,  9G0. 
Farines.  Leur  examen,  954; — de  blé, 

955;  —  d'ivraie,  956. 
Fausses  cellules,  1002. 
Fèces.  Préparation  des — ,  607. 
Fécondation  des  phanérogames,   857, 

881,  882  ;  —  des  crvptogames,  898. 

909. 
Fécules,  842. 

Feuilles  des  plantes.  Structure  et  dé- 
veloppement, 869. 
Fibres  frrises.  Préparation  des — ,  641. 
Fibres  libériennes  du  lin,  du  chanvre, 

539;  fibres  textiles  —,  988. 
Fibrine  dans  les  urines.  Préparation 

de  la— 595. 
Fibrine  coagulée.  Préparation  delà  — 

C13. 
Fibro-plastiqucs  (Corps)  de  Forgane  de 

rémail  du    fœtus  humain  en  voie 

d'altération,  620. 
Fibrcu.\ (Tissu).  Préparation  du—,  627; 

—  des  plantes,  851 . 
Fibro-colloïdes  et  fibro-kystique.s  Tu- 
meurs). Préparation  des  —  029. 

Filamentaireou  filigère  (Appareil',  880, 
882. 

Filaments  de  mycélium  d'espèce  indé- 
terminée tels  qu'on  en  trouve  sou- 
vent (!ans  diverses  urines  commen- 
çant à  s'altérer,  559. 

Filaments  du  rein  tombés  dans  les  uri- 
nes, 597. 

Filet  suspenseur,  882. 

Fils  des  étoifcs  purs  ou  mélangés,988. 

Fissiparité  transversale  des  infusoires, 
822. 

Fleur.  Structure  des  divers  organes 
foliacés  des— 872. 

Fiacherie  des  vers  à  soie,  981. 

Flint-glass,  97. 

Fluide  de  Copping  pour  conserver  les 
coupes  des  tissus  injectés  au  carmin, 
575. 

Focale  (Distance).  Voy.  Foyer. 

Focomètre,  104. 

Fœtus  hmDBin  «-  Corps  fibro-plasUque 
do  rofgnwderémail  da  —,  eSO. 

Foie  UUaiM.  PH-  ««4. 

Fa* 
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Follicules  et  bulbes  dentaires,  726. 

Foraminifères,  953. 

Foyer  des  lentilles,  95; —  des  loupes, 

103;—  dos  objectifs,  182. 
Frog  plate  de  Goadiiy,  7"»6. 
Fronnage,  —  sun  examen,  053. 
Frusltiliasaxonica,  son  emploi  comme 

test  fort  délicat,  545. 
Fucus  vesiculosus  ;  poil  rameux  du  — 

portant  des  anthéridies,  860.  —  Ses 

conceptacles  femelles,  920. 
Funaria,  Sa  germination,  899. 


Gaine  de  Schwann,  gaine  primitive, 
641. 

Galle  de  crucifère.  Cellule  des  couches 
internes,  524. 

Galle  de  crucifère.  Cellules  ponctuées 
des  couches  extérieures  d'une  galle 
de,—  849. 

Gamasides,  766. 

Ganglionnaires  (Tumeurs).  Préparation 
des—,  711. 

Ganglions  nerveux.  Préparation  dts— , 
646  et  648. 

Ganglion  cervical  supérieur  de 
l'homme,  isolé  par  di  lacérai  ion  gra- 
duelle et  prolongée.  646. 

Gélatine  glycérinée;  moyen  de  conser- 
vation des  préparations  des  terminai- 
sons nerveuses.  651.  Voy.  Injection. 

Gemmation,  095. 

Gemmes  des  infusoires,  825. 

Gemmiparité,  825. 

Génération  hors  place,  dite  infiltration 
épithéliale,  708. 

Genèse  des  cellules  végétales,  886. 

Germes  des  infusoires,  821. 

Germinal  matter,  836,  8r)9  et  1000. 

Glandes  en  grappes.  Préparation  des 
—  678;  sans  conduits  excréteurs  ou 
vasculuires,  682;  —  lymphatiques, 
68i. 

Glande  coccygienne  de  l'homme,  686. 

Glandulaires  (liésions).  Préparation  des 
—,  707. 

Globules  et  filaments  de  l'œil,  432. 

Globule  muqueux,  polaire,  huileux  ou 
transparent,  693. 

Giœonema  ou  Gloionema^  691 . 

Glu  marine  pour  cimenter  les  parois 
des  cellules,  254. 

Glycérine  employée  comme  réactif,  *i80. 

Glycérine  gélatuiée,  371;  gommée  ou  1 


alcoolisée,  372;  glycérine  et  acide 
chromiqueou  bichromate  de  potasse, 
572. 

Glycérine.  Son  emploi  pour  l'étude  des 
muqueuses,  668. 

Glycérinée  (Gélatine)  ;  moyen  de  conser- 
vation des  prépai'ations  des  termi- 
naisons nerveuses,  651  ;  —  moyen  de 
préparation  des  fibres  cellules,  675  ; 
—  moyen  de  préparation  des  glandes 
en  grappes,  679. 

Gonmies,  841 . 

Gomme  en  dissolution,  362,  831. 

Gomphus  rutilus.  Cellules  sphéroldales 
avec  ou  sans  prolongement  hyalins, 
avec  interposition  de  cellules  fila- 
menteuses et  de  tubes  pleins  d'un  suc 
jaune  orangé  prises  vers  la  jonction 
du  pédicule  et  du  chapeau  du — ,  850. 

Gouttes  et  expansions  sarcodiques 
564.  * 

Gouttes  huileuses,  460,  524. 

Grains  de  pollen,  875. 

Grammatophora  subtilissima  ;  son  em- 
ploi comme  test-objet,  547. 

Granulations  moléculaires  graisseuses, 
ou  autres  que  l'on  peut  rencontrer 
dans  une  préparation,  et  qui  sont 
étrangères  aux  objets  qu'elle  doit 
montrer,  522. 

Grégarines,  785;  —  d'un  helminthe 
nématoïde  vivant  librement  sur  les 
côtes  de  la  Manche,  786;  —  prise 
dans  l'intestin  d'une  espèce  de  Spto 
qui  se  creO^  un  logement  en  double 
tube  dans  les  calcaires  des  côtes  de  la 
Manche,  786. 

Grenouille  commune,  lambeau  épider- 
mique  naturellement  desquamé  de  la 
surface  du  corps,  535. 

Gromides,  789. 

Grossissements  forts  ou  faibles,  leur 
emploi  dans  l'examen  des  prépai*a- 
tions,  479;  —  comment  on  les  ob- 
tient, 194;  gro:>sissement,  sa  déter- 
mination ou  mesure.  197  ;  —  par  la 
chambre  claire,  202;  par  l'oculuire 
micromètre,  208. 

Grossissements  réels,  212. 

Gyration  du  vitellus,  693,  —  intracel- 

.    lulairc  des  plantes,  89i. 


Ifaliotis  spltmdens.  Structure  prisma- 
tique de  la  nacre  de  — ,  719. 
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HaUeria  grandmella^  pulex,    8 

Balteria  volvox,  805,  810. 

Helminthes,  —leur  étude  776.  Recher- 
che des  œufs  des  —  dans  les  fèces 
des  invertébrés  et  des  vertébrés,  609. 

ilématine  ou  hématoxyline,  son  emploi 
dans  les  recherches  sur  la  cornée, 
321. 

Ilématoïdine,  384,  996. 

Hématosine,  996. 

Hémoglobine,  995. 

Hémine,  571  ;  —  ses  caractères,  996. 

Héterœcie  des  champignons,  971 . 

Hile,  844. 

Holophrya  ovum^  808. 

Humeurs.  Données  communes  à  l'exa- 
men des  humeurs,  559. 

Humeurs  sébacées.  Préparation  des  — , 
5S5 

Huxley  a  crassa,  805. 

Hydrotomie,  561. 

Hyménium,  91C. 

Hypertrophies  glandulaires,  709. 

Hypertrophie  par  multiplication  des 
éléments  dansTéléphantiasis,  662. 


Images  offertes  par  réfraction,  05  ;  — 
— déformation  des — ,  99; —  formées 
par  des  lentilles  ou  loupes,  103;  — 
d'im  objet  vu  au  microscope,  130;  — 
distance  où  elle  est  reportée,  131. 

Image  des  corps  incolores  examinés 
sous  le  microscope.  444;  —  des  corps 
creux,  449;  —  des  corps  colorés 
examinés  sous  le  microscope,  459; 

—  des  globules  graisseux  et  autres 
analogues  vus  sous  le  microscope. 
460  ;  —  des  buUes  d'air  sous  le  mi- 
croscope. 464  et  525;  —  des  corps 
opaques,  473. 

Images  microscopiques.  Projection  des 

—  destinées  à  la  démonstration  dans 
renseignement,  510. 

Images  microscopiques;  leur  report, 
198. 

Images  ent optiques  et  endoscopiques. 
401,  441. 

Incinération  des  tissus  végétaux,  829. 

Indice  de  réfraction  des  objets  micro- 
scopiques et  de  leurs  véhicules,  2(ii. 

Infiltration  hydrotonique,  360. 

Inflammation.  Étude  microscopique  de 
1'  -  741 . 


Infusoires  vivants  dans  Testomac  des 

ruminants,  609. 
Infusoires,  792;  —  classification,  792  ; 

—  recherche.  792  ;  —  vortcielliens, 
796;  —  oxytrichiens,  798. 

Infusoires  stentoriens,  801  ;  —  bursa- 
riens,  802  ;  —  kolpodes,  paramécies, 
804;  —  dystériens,  805;  —  traché- 
liens,  806;  —  enchelys,  808;  — 
haltériens,  8U9;  —  suceurs  ou  aciné- 
tiens,  811;  —  cilio-flagellés,  812; 
— flagellés.  815; — volvociens,  mona- 
diens,  814.  Reproduction  des— 817; 
ovules  et  spermatozoïdes  des  — , 
819;— des  prétendus  germes  atmo- 
sphériques des  — ,  821  ;  reproduction 
fissipare,  823;  reproduction  par 
gemmiparité,  824;  enkystement  des 
—,825. 

Injections,  3;  —  seringues  à  — ,  9.  Ap- 
pareils à  pression  continue,  12  ;  ap- 
pareil à  injections  mercurielles,  15; 
aiguilles  et  pinces  à  pression  con- 
tinue, 21  ;  —  matières  à  injections 
opaques,  23  ;  —  injections  transpa- 
rentes, 30;  —  précautions  à  prendre 
dans  la  pratique  des  injections  et 
manuel  opératoire,  55. 

Injections  partielles  des  vaisseaux  san- 
guins, 60;  —  des  vaisseaux  lympha- 
tiques, 63;  — des  veines,  67  ;  —  des 
canaux  excréteurs  des  glandes,  74; 
ciseaux  et  pinces  à  76;  —  exlempora- 
nées,  80;  —  injections  concernant 
les  recherches   physiologiques,  83; 

—  du  foie  biliaire,  6S0. 
Injections.    Collections    particulières, 

551. 

Instruments  à  faire  les  coupes  ou 
tranches  minces  microscopiques,. 
246;  —  de  chimie  nécessaires  aux 
études  microscopiques,  200. 

Instruments  servant  i  étaler  les  objeis 
préparés  avant  ou  après  l'applica- 
tion du  ciment,  385. 

Interprétation  de  l'aspect  des  prépara- 
tions, 444,  521,  554. 

Intestinal.  Préparation  du  contenu,  — 
60<. 

Invertébrés  (Muscles).  Préparation  des 

—  674. 

Iode,  réactif  de  l'amidon,  844.Voy.Eau. 
lodseruin,  276. 
Isolement  des  éléments,  356. 
Ivoire  dentaire,  714. 
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Jaune  d'œuf.  Préparation  du — ,  721. 

Jtincus  ef punis,  Parencliyme  étoile  for- 
mant les  cloisons  criblées  qui  se 
montrent  en  travers  des  canaux 
pleins  d'air,  dans  la  lige  du  — ,  848. 

K 

Kerona,  798. 

Kolpodcs.  Préparation  des  — ,  H04. 

Kondylostoma  patens,  801. 


Ijaboulbenia  piloieila.  Sa  préparation, 
912. 

Lait  et  colostrum.  Préparation  du  — , 
581.  Recherche  de  ses  falsifications, 
952. 

Lambeau  épidermique  de  la  ^enouille 
commune,  naturellement  desquamé, 
335. 

Lames  minces,  lamelles  ou  couvre- 
objets,  225;  —  creuses  ou  à  cuvette 
et  des  cellules  à   préparation,  229. 

Lamineux  (Tissu).  Préparation  du  •», 
618. 

Ijamineux  (Tissu)  cylindre  de —  extrait 
d'une  viilosité  de  la  portion  extra- 
placentaire du  chorion  après  la  déli- 
vrance et  ayant  cessé  d'être  vascu- 
laire.  G98. 

Uticifères  (Vaisseaux),  855. 

Ijemna  mtnor,  811. 

lientilles.  Foyer  des  — .  95;  réflexions 
produites  par  les  surfaces  des  len- 
tilles, 101;  —  des  loupes,  103  ;— des 
objectifs,  124. 

lientilles  aplanétiqucs,  177. 

I^ptnthrix  (Bactéries)  dans  le  contenu 
de  l'estomac  et  de  l'intestin  de 
l'homme,  609;  —  leur  nature,  920. 

Leucocytes  dans  le  pus.  l-xamen  au 
microscope,  574. 

ïjeucophrys  patula,  801. 

Levures  ou  ferments,  913. 

Lichens  ;  leur  préparation,  916. 

Lilium  candidum.  Cellules  du  tissu  de 
Taxe  d'un  bourgeon  du  bulbe  du  — 
855;  cellules  de  la  face  interne  d'une 
feuille  ou  écaille  d'un  bulbe  de  —, 
856. 

Lin.  Fibres  libériennes  du,  —  559. 

Lipomes.  Préparations  des,  —  624. 

Liqueur  azoto-mercurique  ou  de  Nil- 
lon,  324. 


Liqueur  ou  réactif  ammoniaco-cupri- 
que,  829  ;  —  son  emploi  dans  les  re- 
cherches d  anatomie  végétale,  828. 

Liquides  animaux  pouvant  servir  de 
réactifs  ou  de  véhicules  pour  les 
préparations  extcmporanées,  274. 

Liquides  alcalins  servant  comme  moyens 
d'étude  et  pour  les  préparations 
microscopiques,  305. 

I  iquides   glycérines  d'Ordoûez,  373  ; 

—  alcooliques,  574  ;  —  salins,  375. 
Liquides  de  Pacini  pour  conserver  les 

éléments  anatomiques  et  les  tissus 
les  plus  altérables,  376;  —  de 
Goadby,  577. 

liquides  normaux  et  morbides  de 
l'économie,  leur  examen  au  micro- 
scope, 569. 

Liquide  prostatique.  Préparation  du — , 
577. 

Liquide  des  k}stesépididymaires,  578; 

—  des  ovisacs  ou  vésicules  de  Graaf, 
580. 

Liquide  de  Mûller,  504. 

Loupes  li'3;  principales  variétés,  lOG  ; 
théorie  des  — ,  111  ;  —  de  Clie\'alier 
et  de  Bnicke,  117;  porte-loupes» 
118. 

Loxodcs  roslrum,  809. 

Lumière,  lîéfractiou  et  dispersion  de 
la  —  par  les  prismes,  90. 

Lumière.  Source  de  la  —  dans  les  ob- 
servations, 403. 

Lumière.  Influence  des  obliquités  de 
la  —  sur  l'aspect  des  corps  micro- 
scopiques, 4U;  emploi  de  la  —  pola- 
risée, 417;  examen  des  corps  polari- 
sant la  —,  422. 

Lumière  traversante  ou  transmise, 
440. 

Luts  employés  pour  sceller  les  prépa- 
rations, 378. 

Lymphes  de  l'homme  et  des  mammifères 
examinées  au  microscope,  573. 

Lymplioïde  (Tissu  dit)  des  os,  625. 


Macération  des  terminaisons  neigeuses. 

651. 
Macérations  ou  infusions,  794. 
Malacophycées  (algues),  923. 
Maladie  des  pommes  de  terre,  964. 
Mammifères.  Circulation  des  — ,  758 
Maniement  des  réactifs,  485. 
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Mathxola  annua.  Coupe  longitudinale 
d'un  fragment  de  stigmate  monirant 
quelques  grains  de  pollen,  877. 

Mathwla  tricuspidata ;  son  embryon, 
882. 

Matière  amorphe  cérébrale.  Préparation 
de  la  —,  639. 

Matière  intercellulaire  unissante  ou 
intermédiaire  des  plantes,  833,  838. 

Matières  ou  humeurs  sébacées.  Prépa- 
ration des  — ,  584. 

Matières  vomies  dans  un  cas  d'ulcère 
simple  de  l'estomac  avec  vomisse- 
ments journaliers,  611. 

Maxillaria  petiolans.  Nasses  pollini- 
ques,  877. 

Médecine  légale.  Applications  du  mi- 
croscope aux  recherches  de  —,  747. 

Blédullaire  (Tissu).  Tumeurs  dérivant  du 
—,626.    . 

Médullocèles  des  os  longs  et  des  os 
plats,  626. 

Mélanges  acétiques.  289;  —  nitro- 
chlorhydriques  pour  conserver  le 
tissu  musculaire  de  la  vie  vé^tative, 
le  tissu  nerveux,  290;  —  d'acide 
azotique  et  de  sels  de  potasse,  291  ; 

—  d'alcool  et  de  soude  employé 
comme  moyen  d'étude,  307;  —  glycé- 
rines, 370. 

Membranes  à  dépressions  ou  à  trous  de 
faibles  dimensions,  455;  —  ayant 
une  surface  plane  et  une  surlace  on- 
dulée parallèles.  457  ;  —  à  surfaces 
ondulées  parallèles.  457. 

Membrane  limitante  de  Valentin,  641 . 

Mesure  du  diamètre  des  objets,  215. 

Mesure  unité  de  —  adoptée  en  micro- 
graphie, 556. 

Metopus  sigmoideSf  801. 

Metapiu,  8U3. 

Micrococcus,  559, 821,  927. 

Micrographie  atmosphérique,  821. 

Microxyma,  927. 

Micromètres,  200;  méthode  de  mensu- 
ration à  l'aide  de  l'oculaire  — ,  208; 

—  pour  mesurer  les  objets,  215. 
Micro-photographie,  505. 
Microphore  de  Strauss-Durckheim,257. 
Microscope  88;  des  microscopes  simples 

ou  des  loupes  et  des  doublets,  103; 
monture  des  —  simples,  1*21  ;  —  à 
dissection,  122;  — composés,  124; 
partie  mécanique  du  —,  136;  —  de 
Nacbet,  136, 151, 168;  —  de  Ross, 


145,  170;  —  de  Beck  et  Powell  et 
Lealand,  148. 
Microscopes  binoculaires  et  stéréosco- 
piques  15i;  —  de  Nachel,  156;  — 
d'étudiant,  152,  395;  à  dissection,  à 
démonstration.  ItO;  cliimiqnes,  172; 

—  solaire,  à  gaz  et  photo-électrique, 
172;  du  pouvoir  amplifiant  des  — 
et  des  différentes  manières  de  le 
mesurer,  197;  —  horizontal,  141; 

—  universel,  144;  750. 
Microscope  de  Nachet  destiné  à  l'étude 

des  éléments  soumis  à  une  tempéra- 
ture constante,  242. 

Microscope  ;  son  emploi  en  général, 
388  ;  du  choix  d'un,  —  389  ;  des  soins 
qu'il  exige,  405. 

Microscope.  Emploi  en  anatomie  nor- 
male et  pathologique,  553  ;  —  appli- 

.  cations  à  Texamen  des  liquides  nor- 
maux et  morbides  de  l'économie, 
569;  —  applications  à  l'examen  des 
parties  solides  de  l'économie  ani- 
male, 611 .  Applications  à  l'étude  des 
animaux  radiaires,  783;  —  Emploi 
en  anatomie  et  en  physiologie  végé- 
tales, 827.  —  Applications  à  l'élude 
des  amylobacter,  932;  •»  des  diato- 
mées; —  des   Psoi-ospermies,  945; 

—  à  l'examen  des  viandes  de  bou- 
cherie, 950;  — des  farines  et  du  pain 
altérés,  954;  —  des  falsifications  du 
cacao  et  du  café,  960;  —  des  cryp- 
togames parasites  des  plantes,  962; 

—  de  la  pourriture  des  truits,  975  ; 

—  des  maladies  des  vers  à  soie,  980; 

—  à  la  recherche  des  articulés  para- 
sites des  plantes,  988  ;  —  à  l'étude 
des  filamenta  des  étoffes,  989  ;  —  à 
l'analyse  chimique,  991  ;  —  à  l'étude 
de  certains  corps  bruta  considérés 
comme  organisés,  999;  —  à  l'analyse 
spectrale,  1004. 

Microspectroscopie,  1004. 

Microtome,  76,  255. 

Miroirs  renvoyant  la  lumière  sur  la 
préparation,  dans  l'objectif  et  l'ocu- 
laire, 125,  139  et  406.         , 

Mise  au  point,  140  et  441. 

Moelle  des  os.  Préparation  des  éléments 
et  du  tissu  de  la  —  625. 

Moelle  des  plantes,  866. 

Moelle  épinière  (Tissu  de  la).  Prépara- 
tion du  —,  657. 

Moisissures,  907. 
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Mollusques  (Coquilles  des).  —  Prépa- 
ration, 718. 

Môle  hydatiformeet  môles  placentaires, 
690. 

Monas,  815. 

Mouches  volantes,  431  ;  nature  et  siège 
des  corpuscules  donnant  lieu  à  la 
production  des  images  dites  mouches 
volantes,  438. 

Mouvement  brownien,  526. 

Mouvements  amiboïdes,  565. 

Mouvement  des  cils  vibratiles,  732. 

Mouvements  des  pièces  du  microscope, 
142. 

Mucédinées,  907. 

MucUages,  842. 

Mucor,  mucorées,  908. 

Mucus.  Pi'éparation  du  — ,  581. 

Mues  des  acariens,  755. 

Muqueuse  utérine  exfoliée  seize  jours 
après  les  règles,  5*2. 

Muqueuses  et  leurs  glandes.  Prépara- 
tion des  —,  668.  Préparation  des  lé- 
sions des  — ,  670. 

Muscardine,  981. 

Muscles  striés.  Terminaisons  nerveuses 
dans  les— ,650;  —  Viscéraux,  651. 

Muscles  de  la  vie  végétative.  Prépara- 
tion des  — ,  672.  —  Fibres  muscu- 
laires des  mollusques,  des  annéli- 
des,  673. 

Muscles  des  invertébrés.  Préparation 
des  —,  674. 

Musculaire  (Tissu) .  Étude  du  —  ,  672. 

Mycélium  des  champignons,  900. 

Mycétozoaires,  914. 

Mycodermes,  913. 

Myéline.  Préparation  de  la  —  5G0  ;  ses 
expansions  microscopiques,  561. 

Myélocytes,  639,  724. 

Myéloïdcs  (Tumeurs),  626. 

Myéloplaxes  (Tumeurs à).  62C. 

Myopie.  Influence  de  la  —  et  de  la 
presbytie  sur  la  grandeur  de  l'image 
des  objets  vus  à  la  loupe,  113. 

Myopie  ;  son  influence  sur  l'examen  des 
objets  microscopiques,  432. 

Myxomes.  Préparation  des  — ,  621 . 

Myxomycètes  on  myxogastres,  914. 

N 

Nassula  ruhens,  808. 
Navicelles  ou  navicules,  936. 
Navicula  a f finis.   Son  emploi  comme 
test-objet,  547. 


Nereiê  nuncia.  Fibres  musculaires  de 

la  —,  674. 
Nègre.  Pigment  dans  T épidémie  d'un 

—,  664. 
Ncinatocystes,  784. 
Nerveux  (Tubes).  Préparation  des  — , 

638. 
Nerveux  (Ganglionsl.  Préparation  des 

—,647. 
Nerveux  central  (Tissu).   Préparation 

du  — ,  655. 
Nerveuses  (Terminaisons),  650. 
Névroglie  ou  substance  unissante  céré- 
bro-spinale confondue  par   erreur 

avec  le  tissu  lamineux,  724. 
Nidamentum,  691. 
Nitro-benzine,  379. 
Nitro-chlorhydrique  (Mélange],  291. 
Notations  et  numéros   désignant   les 

objectifs,  18  t. 
Notocorde,  725. 
Noyaux  d'épithéliums  arrivés  à  Tétat 

d'hypertrophie,  dit  état  cancéreux, 

707. 
Noyaux  embryoplastiques  ou  du  tissu 

cellulaire,  724. 
Nitzichia  sigmoidea.  Son  emploi  pour 

l'essai  des  microscopes,  546. 
Nymphe  d'Oribate,  765. 


OEdogonium  ciliatumt  portion  sur  le- 
quel on  voit  une  androspore,  8  »0. 

Objectifs,  124;  —  Propriété  des — , 
175  ;  —  des  conditions  que  doivent 
remplir  les  —  178  ;  —  de  l'angle 
d'ouveriure  des  —  182  ;  —  à  correc- 
tion, 187;  —  à  immersion,  191;  — 
de  l'association  des  —  et  des  ocu- 
laires dans  le  but  d'obtenir  tel  ou  tel 
grossissement  voulu,  194. 

Objectifs  indispensables  aux  études 
d'anatomie  générale,  596. 

Objectifs.  Pénétration  des  —  appré- 
ciée à  l'aide  de  préparations  trans- 
parentes,  541. 

Objectifs.  Notations  et  numéros  donnés 
par  les  constructeurs,  184. 

Objets  microscopiques.  Des  différents 
moyens  de  mesurer  le  diamètre  des 
—  ,  551.  — Meubles  pour  ces  collec- 
tions, 586. 

Oculaire,  125  ;  Théorie  deT  —  133  ;  — 
propriétés  des — ,  175  ;^e  l'associa- 
tion des  objectifs  et  des  —  dans  le 
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but  d'obtenir  tel  ou  tel  grossisse- 
ment voulu,  194. 

Œil  (Membranes  de  1').  Préparation 
des  —  660  ;  —  filaments  et  globules 
de  r  —  452. 

Œufs  des  ovipares,  Préparation,  G9i. 

Œuf  des  ovipares  en  général,  720  ;  —sa 
structure,  722. 

Œuf  pondu.  Coupe  de  V  ^  721. 

Œuls  des  helminthes,  609. 

Onobrychis  captd  galli.  Cellules  de 
l'embryon  de  Y  —  846. 

Oogones  et  oospores  des  champignons, 
911  ;  —  des  algues,  920. 

Opalina  Imeata,  recurva,  810. 

OphrysmyiodesXouiiede  la  superficie 
du  pseudo-bulbe  ou  tubercule  de  1' 
—,  864. 

Optiques  (Choix  des  systèmes;,  394. 

Orchis  palmata .  Coupe  de  la  superficie 
d'un  pseudo- bulbe  ou  tubercule 
montrant  diverses  variétés  des  con- 
tenus cellulaires,  837. 

Organogénie  animale.  353,  693,  724; 
—  végétale,  867,  870,  873,  877. 

Oribatides,  766. 

Os,  Préparation  du  cortical  osseux; 
716;  —  préparation  du  tissu  osseux, 
717. 

Oursin.  Coupe  transversale  d'un  pi- 
quant d'oursin,  720. 

Ovaires,  vésicules  de  Graaf  ou  ovisacs , 
689. 

Ovaires  'Jissu  des).  Préparation,  690. 

Ovaire  des  plantes,  87  i. 

Ovipares.  (Eufs  des  animaux  —  ,  7*20. 

Ovo-spermatophores,  580. 

Ovulaire  (Développement),  094. 

Ovules  de  vers  intestinaux  qui  peuvent 
se  renconti-er  dans  les  fèces,  610. 

Ovule  anormal  d'une  femme  de  qua- 
rante-cinq ans  environ,  690;  — 
Préparation  des  ovules,  692. 

Ovule  dans  l'ovaire,  690,  721 . 

Ovules  et  spermatozoïdes  des  infusoires. 
819. 

Ovule  mâle,  860. 

Oxalate  de  chaux  dans  l'urine,  602. 

Oxvtrichiens,  798. 

Oxvure  vermiculaire.  Ovule  d'  — ,  610. 


Pain.  Son  examen,  958;  —  Ses  mé- 
langes, 959. 


Papilles  et  épidermc.  Préparation, 
663. 

Papillons.  Écailles  de  —  senant  à 
l'essai  des  microscopes,  543. 

Paramécies.  Préparation  des  —  ,  805. 

Paramecium  glaucum.  803. 

Paraphyses  des  champignons,  905  ;  — 
des  lichens,  917. 

Parasites  des  plantes,  962. 

Parenchymes  non  glandulaires,  687. 

Particules  calcaires  que  Ton  peut  ren- 
contrer dans  une  préparation  et  qui 
sont  étrangères  aux  objets  qu'elle 
doit  montrer,  524. 

Pastel.  Son  embryon,  882. 

Peau.  Préparation  des  dépendances  de 
la  —,  665 ;  —  Préparation  des  alté- 
rations cutanées,  666;  —  Prépara- 
tion des  kystes  dermiques,  667. 

Pelargonium  sonale.  Grain  de  pollen 
du  —  532. 

Perchlorure  de  fer  employé  comme 
moyen  d'étude  et  de  préparation  des 
éléments  anatomiques,  308. 

Perchlorure  de  fer,  moyen  de  conserver 
et  de  durcir  les  pièces  du  système 
nerveux,  647 . 

Peridinium  comutunif  812. 

Périnèvre,  637 

Péronosporées.  Leur  préparation,  963. 

Petalopm  diffluens,  790. 

Phacus  pleur onectes,  813. 

Phaseolus  vulgaiHs.  Production  de  sa 
fécule,  884. 

Phosphate  anuhoniaco-magnésien  dans 
l'urine,  604. 

Phosphate  de  chaux  dans  l'urine,  605. 

Photographie,  moyen  de  représenta- 
tion de  l'image  des  objets  microsco- 
piques, 502. 

Physiologie  animale.  De  l'emploi  du 
microscope  en  —  731 . 

Pied  porte-loupe  de  Nachet,  119;  — 
articulé  du  porte-loupe  de  Cosson, 
119. 

Pigment  dans  l'épiderme  d'un  nègre, 
664. 

Pinceaux,  259. 

Pinces  à  pression  continue,  71  ;  pinces 
courbes  et  à  talon  large  pour  dis- 
sections, 77. 

Pinces  à  dissection,  256;  —  à  tenir 
des  auteurs  anglais,  357. 

Pinna  nolnliâ.  Seetion  Teriicale  de  la 
coquille,  718;  —  Coupe  décaktf*^ 
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par  les  acides  iaibles  de  la  coquille, 
718. 

Placenta  (Tissu  du)  Préparation  du 
—  ,697 

Placenta  (Lésions  du).  Préparation, 
699. 

Plagiophry^  cylindrica,  789. 

Plagiotoma,  801. 

Plantes.  Organes  ou  éléments  anato- 
miques  des  —  servant  à  juger  la  va- 
leur comparative  des  objectifs,  541. 

Plantes.  Étude  des  parties  constituantes 
des  —  à  l'aide  du  microscope,  835. 

Plafiues  ou  lames  de  verre,  2:^5. 

Pleuronema,  804. 

Pleuronema  chrysalis,  805. 

Pleurosigtna  angultUum.  Son  emploi 
pour  apprécier  la  valeur  résolutive 
d'objectifs  puissants  ou  de  force 
moyenne,  543  ;  —  formosum,  546. 

Plume  tectrice  de  Taile  d'une  poule 
faisane,  537  ;  —  du  duvet,  558. 

Podophrya  cyclopum,  811. 

Podostoma  jUigerina^  790. 

Podura  plumbea.  Ecaille  de  —  ,  leur 
emploi  dans  les  essais  de  micro- 
scopes, 542. 

Poil  rameux  constitué  par  une  cellule 
plusieurs  fois  subdivisée,  529. 

Poils  de  la  jarre  de  mouton,  de  la  laine 
de  mouton,  de  lapin,  de  chat,  534, 
535  ;  —  du  coton,  540  ;  —  des  diver- 
ses étoffes,  1*89. 

Pointes  et  aiguilles  à  fixer  les  objets  à 
disséquer,  258. 

Polarisateur,  418. 

Polarisation  chromatique,  420;  —  la- 
mellaire. 420;  —  moléculaire.  420. 

Pollen,  pollinies  et  pollinique  (Tube), 
851.  875. 

Pomme  de  terre.  Amidon  d'une  —  en- 
core jeune,  845  ;  —  son  champignon 
destructeur,  VC5. 

Porocentrum  micans^  812. 

Porte-loupes,  118;  —  de  Lacnze  Du 
Tiiiers,  120. 

Porle-oljectif,  480. 

Porte-objets,  lames  des  bandes  do  verre, 
225;  —  soins  à  leur  donner,  227, 
400;  —  dits  pneumatique^  et  cham- 
bres et  cellules  à  eau,  à  vapeur 
d'eau  ou  humides  et  à  gaz,  256. 

Posidonia  caulini.  Coupe  d'une  feuille 
entièrement  composée  de  tissu  cellu- 
laire. 840. 


Pourriture  des  fruits,  975;  —  des  plan 
tes,  978. 

Poussières.  Composition  microscopi- 
que des  —,  529  ;  —  contenant  des 
enveloppes  de  Tyroçlypktts  (acarusi 
entomophagu9,hiè\^  des  vêtements, 
5^9  ;  —  charbon  des  —  aériennes. 
550  ;  —  infusoires  des  —  82 1 ,  cris- 
taux supposés  des  —  998. 

Pouvoir  amplifiant,  194,  197,  302, 
208,  212,  479. 

Pouvoir  dispersif  des  lentilles,  96  ;  — 
des  objets,  265.  . 

Pouvoir  réfringent  des  objets  examiné^. 
262. 

Pouvoir  définissant,  178;  —  pénétrant, 
179;—  analytique,  résoWant  ou  sé- 
parateur, 180. 

Poissons  (Branchies  des).  Préparation, 
706. 

Porte-diaphragme,  450. 

Porte-objet  pneumatique,  237  ;  —  sus- 
ceptible d'être  chauffé.  239. 

Potasse  employée  comme  inoyen  d'é- 
tude. 505. 

Poumons.  Préparation  de  la  fibrine  des 
— .  618. 

Poumon  (Tissu  du),  700. 

Poumons  d'un  embr^'on  de  lapin,  705. 

Préparation  et  conservation  des  objets 
microscopiques,  550;  —  des  animaux 
et  végétaux  microscopiques,  531 . 

Préparation  des  objets  à  l'état  sec, 
561. 

Préparations  microscopiques.  Examen, 
440. 

Préparations  fraîches  et  extempora- 
nées.  Examen,  476.  Emploi  des  gros- 
sissements forts  ou  faibles  dans  l'exa- 
men des  — ,  479.  Leur  examen  à  Taide 
de  la  lumière  réfléchie  et  étude  des 
objets  opaques,  487. 

Préparation  des  hématies,  570;  '—  des 
leucocytes,  571  ;  —  des  hématozoai- 
res; —  du  sang  des  invertébrés, 
573;  —  de  la  lymphe,  du  chyle, des 
sérosités,  574;  du  pus,  575; —  du 
sperme,  576  ;  —  du  liquide  prosta- 
tique, 577;  —  des  spermatoxoîdes, 
578;  —  des  spermatophores,  579;  — 
du  liquide  de  l'ovisac,  580;  —  du 
lait,  des  mucus,  581;  —de  la  salive, 
de  la  bile,  583;  —  des  matières  sé- 
bacées, 584  ;  —  des  urines  et  dépôts 
urinnires,  585; —  du  contenu  in- 
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testinal  et  des  fèces,  607  ;  —  de  la 
fibrine  coagulée,  613;  —  du  lissu 
cellulaire,  cônnectif  ou  lamineux, 
619  ;  —  du  tissu  adipeux,  6?3  ;  — 
des  éléments  et  du  tissu  de  la  moelle 
des  os ,  —  625  ;  —  du  tissu  fibreux, 
627  ;  —  du  tissu  tendineux,  629  ;  — 
du  tissu  élastique,  630;  —  du  tissu 
érectile,  des  veines,  des  artères  et 
autres  conduits,  631  ;  —  du  périnè- 
vre,  637  ;  —  de  la  matière  amorphe 
cérébrale,  639  ;  —  des  cellules  céré- 
brales isolées,  640;  —  des  fibres 
grises,  641  ;  —  du  tissu  des  nerfs, 
643  ;  —  des  tumeurs  des  nerfs,  645. 
Préparation  des  glanglions  nerveux, 
646;  —  des  terminaisons  nerveuses, 
051  ;  —  des  corpuscules  de  Pacini, 
654;  —  du  tissu  cérébro-spinal, 
655  ;  —  du  tissu  de  la  moelle  épi- 
nière.  657  ;  —  des  lésions  cérébrales, 
059;  —  des  membranes  de  l'œil, 
660  ;  —  du  tissu  dermo-papillaire  ei 
de  ses  dépendances,  662  ;  —  des  mu- 
queuses et  de  leurs  glandes,  608  ;  — 
du  tissu  séreux,  671;  —  du  lissu 
musculaire,  672  ;  —  des  parenchy- 
mes glandulaires,  677; —  des  pa- 
renchymes non  glandulaires,  687  ; 

—  du  cartilage,  713; — de  l'émail 
et  de  l'ivoire.  715;  —  du  tissu  osseux, 

717  ;  — descoquilies  des  mollusques, 

718  ;  —  du  test  des  échinodermes, 

719  ;  —  des  œufs  des  ovipares,  720; 

—  des  acariens  ;  —  des  rôti  (ères, 
771  ;  —  des  tardigrades,  773;  —  des 
vers,  775  -^  des  polypes,  grégarines 
et  spongiaires,  783  ;  —  des  infusoi- 
res,  790;  —  des  tissus  végétaux,  829; 

—  des  champignons  parasites,  9U6. 
Presbytie.  Influence  de  la  myopie  et 

de  la  —  sur  la  grandeur  de  l'image 
des  objets  vus  à  la  loupe,  113. 

Presbytie  et  myopie;  leur  influence 
sur  l'examen  des  objets  microscopi- 
ques, 428. 

Presselles,  256. 

Prisme  redresseur  de  Nachet,  166  ; 
son  emploi,  340. 

Prisme  de  Nicol,  418. 

Proctophyllodes  glandarinuSf  757. 

Proembryon,  prothallium,  protonema 
ou  pseudo-col  y  iédon,  896. 

ProUgon,  839. 

Protéens,  789. 


Prothallium  des  fougères-^es  lichens, 

918. 
Protoplasma,  839. 
Pseudocotylédon,  896. 
Psoroptes.  Examen  des  préparations, 

763. 
Psorospermies   ou  pseudo-navicelles, 

788  ;  — leur  préparation, 948  ;  —  des 

vers  à  soie,  982 
Pleriit  serrulata.  Ses  anthéridies  et  ses 

archégones,  898. 
Puccinies.  Leur  préparation,  969 
Pus  examiné  à  l'aide  du  microscope, 

575; —  concrétions  cristalloïdes  du 

pus,  576. 
Pus  dans  l'urine.  Prépartion  du  — , 

591. 
Pycnides,  917. 


Rana  temporaria.  Cellules  ramifiées 
pleines  de  pigment  noir  de  la  peau 
de  la  —,  568. 

Raphides,840. 

Rasoirs  pour  faire  les  coupes  des  tissus 
animaux  et  végétaux,  255  ;  —  exécu- 
tion des  coupes  à  l'aide  du  rasoir, 
350. 

Rate  (lissu  de  la).  Préparation,  684. 

Réactifs  altérants  et  durcissants,  275. 

Réactifs  chimiques,  leur  maniement 
dans  Texamen  de  chaque  prépara- 
tion, 485. 

Réceptacle  des  champignons,  903. 

Réflexions  produites  par  les  surfaces 
des  lentilles,  101. 

Réfraction  de  la  lumière  .par  les  pris- 
mes, 94. 

Rein  (Tissu  du] .  Préparation  du  —  696. 

Reproduction  des  cellules  végétales, 
888. 

Réseaux  pulmonaires.  Préparation  des 
—,  704. 

Respirateurs  [Ganalicules).  Préparation 
des  —,  703. 

Reviviscence,  774. 

Revolver  porte-objectil  de  Nachet, 
480. 

Rhizopodes,  789. 

Rhizostoma  Cuvieri.  Cellules  épithé- 
liales  presque  réduites  à  un  noyau 
portant  un  ou  plusieurs  cils  vibrati- 
les  dont  le  mouvement  eotrabie  1'^ 
lément  quand  il  est  libre— ,  733.— 
Cellules  urticantes  du — 785. 


liau  liJ^iBCDtn  «E  liTlilIBS. 
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Sat  aii2irv:iiiiii_r^   ^Tî*. 

ianc  duB  î»  nrnisiw  Isbuicl  àx.  ^ . 

San;,  lynçibf .  àr^  finmnn**  bc  nu- 

C7UfaOC1|H,  ^BS*. 

Skprcdepoèeiv.  14^. 


-,  7€5. 

Sntii»c«iet  cic»ttCffiT>fgrifiri!  à€*  a-'ùjlsi 

ScltT«ii>e.  Erode  de  li  Hitliérc  &3X47>L<r 
du— .021. 

Sêdisïeu's  de  r-arine  en  Ct-nènlâSSi: 
—  êî«i  1>-Uux  de  lurine,  ôî<i». 

Se;na>enlition  du  ^ileilus.  <  9î:  —  ôe 
U  R^bstkDc-e  intef7î-:iléiirr  de*  t'pi- 
tfaélj  JIL«.  Tli;  —  des  ceiluie*  rêp?- 

S^njm  ailifi.iel.  !ÏT5.  3(i!*. 
Sér^iu***.  l'rêparatiuu  de< — .  uTI. 
Séro>ii*>«  et  pus  éliminés  â  l'aide  du 

microscope.  574. 
Sérosité*  cofDioe  véhicules,  iTI,  iT9. 
Silicate  de  potasse.  577. 
Simonea  ou  bemudex  fvllicuhntm  de 

l'iK/riuue.  70  ï<. 
Sirof»  de  feucre,  7oO.  iCîi. 
Sirop  d*;  sucre  el  acide*  sulfurique.  8Ô8. 
Soit;  sc-s  filaineiilfc,  534) ;  —  50ie  des 

«:iolfei»  et  de  la  liourre,  9î<îl. 
Solutions  salines  sei-rani  coiiime  moyen 

d'étude  et  de  préparation  des  élé- 

loffnts  anatoiniques   et   des   tissus. 

508. 
.^•'olu'ion  de   térébenthine  au  chloro- 

lonne,   56'i  ;  —  de  térébenthine  et 

dit  n'î;ine«,  507. 
SniirhuM  aêper,  s*  slaticiferes  850. 
Soude    caiibtiquc    employée     comme 

moyen  d'étude,  500. 
Sparyanium  ramonum,  844;  vésicules 

cristalligénes»  et  cristaux  nés  de  cc:> 

vésicules  dans  l'albumen  du,  —  8i7. 


I    .^ 


>jîbt9«s  onxà»  et    citindres  ocn. 

k<arji^>eei  sons  le  microseope,  441 
S/«r/«f>vv«.  Sa  ooDjiigaùoo  oa  oopidi- 

tin.  #£i. 
SMrmd^anoB.  1191. 
SjwruKpef.  Sâ6:  —  des  cfaamiMgiMK. 

jif»l  :  —  de5  algues,  990. 
Sp;re<  et  >r«ndi«<.  Ï58  ;  —  des  chts- 

j.pacffi*^  »I;  —  des  lichens,  9K; 

—  desalpses,  931. 
S'eTîtMîeii?.  rrêparatioiis  des  —,  W. 
Siêfipaatef  des  champignons,  905  ;* 

des  Uchrns.  918. 
^!ofXlatâ$  de  la  surCaoe  externe  des 

folioles  calictformes  des  TVvHlœMi- 

fia.  ^65. 
Siramhiik*n  tmlcàhum,  803. 
Sinwture  des  êléiDents,  516. 
Siylcmfckia,  798. 
Styk^pwres  en  général,    858;    —des 

lichens,  917. 

Substance  amorphe  du  système  oéréiiro- 

spinaJ.  7i4. 
Substance  nnis$.inte  ou.intercellolaire 

des  plan* es,  835. 
Sulfate  de  ter  'H  cyanure  ferrioa-polas' 

sique.  515. 
Surirella  yemma,  son  emploi  comme 

test-objet.  540. 
Suspenseur,  882. 
Symhiotutf  761. 
Sympathique     (Grand).     Faisceau    de 

tubo?  nerveux  du  — ,  658. 
StjzygUcif.  ^a  finroudation  par  coi^ugai- 

son.  909. 


Table  de  travail  dont  l'usage  est  spé- 
cial aux  recherches  microscopiques. 
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Table  de  l'appareil  à  faire  les  coupes 
minces  de  Luys,  249.    • 

Taches  brillantes  et  irisées  se  présen- 
tant sous  forme  d'anneaux  concen- 
triques, 431. 

Taenia  solium  armé.  Ovule  de — ,  610. 

Tardifprades,  773. 

Teinture  ammoniacale  de  carmin,  516  ; 

—  au  carmin  bleu,  319;  —  à  la 
fuchsine  ou  rouge  d'aniline,  520; 

—  au  Lieu  d*aniline  ou  azurite  du 
commerce,  520. 

Teinture  d'iode,  glycérine  et  eau  iodées, 
eau  bromée,  525. 

Tendineux  (Tissu).  Préparation  du  — , 
629. 

Térébenthines  ;  leur  emploi  pour  con- 
server les  préparations  microscopi- 
ques, 564  ;  —  solutions  et  ciments 
de  —,  566,  367. 

Terminaisons  nerveuses  dans  les 
muscles  slriés.  Préparation  des  — , 
650;  — dans  les  muscles  viscéraux, 
651  ;  —  dans  les  membranes,  655. 

Test-objets  et  leurs  usages,  540. 

Test  des  écbinodermes.  Préparation  du 

—  719. 

Texture  en  général,  518. 

Testicule.  Préparation  du  tissu  du  — 

687. 
Tbèque  ou  sporange  stipitë  de  Clados- 

porium,    532  ;  —  des  champignons, 

901. 
Tintinnus,  800. 
Tissus.  Données  communes  à  l'examen 

des  tissus,  559. 
Tissu  adipeux.  Préparation  du  — ,  625. 
Tissu  lamineux.  Préparation   du  —, 

019. 
Tissu  des  nerfs.  Préparation   du  — , 

644. 
Tissu  nerveux  central.  Préparation  du 

—,  655. 
Tissu     séreux.     Préparation  du    — , 

séreux,  671. 
Tissu  musculaire  de  la  vie  animale  ou 

à  fibres  striées,  074  ;  —  préparation 

des  lésions,  677. 
Tissu  de  la  rate.  Préparation,  684. 
Tissu  de  la   glande   coccygienne    de 

l'homme,  f  80. 
Tissu  testieulaire.  Préparation  du  — ^ 

687. 
Tissu  rénal,  696  ;  —  plaoeatairBi  007  * 

—  pulmonaire,  700. 


I 


Tissu  osseux.  Préparation  du  —,  717. 

Tissus  végétaux,  bidnération  et  coupe 
des—,  829. 

Trachées  des  insectes,  750. 

Trachéliens.  Préparations  des — ,  806. 

Trachelius,  809. 

Tradescatîtia.  Épiderme  et  stomatei  de 
la  surface  externe  des  folioles  calid- 
formes,  863. 

Triblidium  ou  UysteTriufu  Quercinum. 

Portion  de  la  coupe  transversale  d'une 
spermogonie,  859. 

Trichiacés,  914. 

Trichines.  Leur  recherche,  971. 

Tiichocephalus  dispar.  Ovule  de  — , 
610. 

Trichodina  mitra,  798. 

Trichomonas,  817. 

Trichopus  dysicria,  805. 

Tube  ou  boyau  pollinique,  876  ;  —  sa 
pénéti*ation,  881. 

Tumeur  érectile  du  derme  cutané; 
vaisseaux  disséqués  après  coagula- 
tion du  sang  dans  leur  cavité,  75. 

Tumeurs  provenant  du  ttssu  lamineux 
et  dites  coUoïdei,  myxomes,  621  ;  — 
d'origine  médullaire,  626;  — 
fibreuses,  629;  — iibro-coUoïdes  et 
fibro-kystiques,  629. 

Tumeurs  des  nerfs.  Préparation  des — , 
6i5. 

Tumeurs  dues  aux  liypergénèses  glan- 
dulaire, testieulaire,  708. 

Tumeurs  par  génération  hétérotopique 
secondaire  ou  consécutive  à  des  lé- 
sions des  parenchymes  ou  des  épi- 
théliums  muqueux  et  cutanés  (géné- 
ralisation], 709.  Guls-de-sacs  d'une 
tumeur  hétéradénique  prévertébrale 
de  la  région  lombaire  avec  indivi- 
dualisation en  cellules  épitliéliales 
par  segmentation,  712. 

Tyroglyphus  (Acarus)  entamophagus 
Poussières  contenant  des  enveloppes, 
de  —,  529. 

Tyroglyphus  longior,  755. 

U 

Ulcère  simple  de  l'estomac  avec  vomis- 
sements journaliers.  Cellules  du  fer- 
ment prises  dans  les  matières  vo- 
mies, 011;.—  éa  col  utérin,  caillot 
••■M  didmles  rouges  rejeté 
•^diHmembrane 
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Uha  lacluca.  Sporange  et  ceUules  du 
parenchyme  de  1'—,  857;—  ses  zoo- 
spores, 932. 

Unité  de  mesures  micrométriques,  556. 

Urates  alcalins  et  terreux,  552. 

Urédinées;  leur  préparation,  968. 

Umula  épiMiidis,  791. 

Urinaires  (Dépôts),  585. 

Urines  et  dépôts  urinaires.  Prépara- 
tion des — 585  ;  —  normales,  585  ;  — 
morbides,  588;  —  spores  d'espèces 
indéterminées  à  divers  degrés  des 
modifications  qu'elles  subissent  dans  ^ 
une  —  albumineuse,  590  ;  —  sper- 
matozoïdes dans  V  —,  592 ;  —sang 
dans  les  — ,  593  ;  —  fibrine  dans  les 
—  595;  —  sédiraenis  épithéliaux  de 
1'  —^  595  ;  —  filaments  du  rein  tom- 
bés dans  les  — ,  597  ;  —  dépôts  d'u- 
rates  alcalins  et  terreux,  599;  — 
dépôts  d'acide  urique,  600  ;  —  oxa- 
late  de  chaux,  602;  —  Phosphate 
ammoniaco  -  magnésien  ;  phosphate 
de  chaux,  605;  —  carbonate  de 
chaux  dans  l'urine ,  606  ;  —  sédi- 
ment de  cystine,  606.        • 

Ustilaginées.  Leur  préparation,  973. 

Utérus.  Ulcère  du  col  de  l'  —,  caillot 
fibrineux  sans  globules  rouges  rejeté 
sous  forme  de  pseudo-membrane 
blanchâtre,  614. 

Utricules  mères  polliniques,  875. 

Utricule  azoté,  primordial  ou  primitif, 
856. 

Utricules  minéraux,  S64  et  999. 


Vagitiicola,  800. 

Vaisseaux    capillaires    d'une    tumeur 

ércctile  du  derme  cutané  disséqués 

après  coagulation  du  sang  dans  leur 

cavité,  173. 
Vaisseaux  sanguins.  Préparatiou  des  — 

eiSù;  —  altération  des  —  ,  635. 
Vaucheria.  Ses  spermatozoïdes  el  ses 

zoospores,  921. 


Végétaux  et  animaux  microscopiques 
servant  à  juger  la  valeur  compara- 
tive des  objectifs,  541 . 

Vers  intestinaux.  Recherche  des  œufs 
des  —  dans  les  fèces  des  invertébrés 
et  des  vertébrés,  609. 

Vernis  noir,  dit  français  ou  du  Japon 
pour  cimenter,  380  ;  —  à  la  laque, 
380  ;  —  coloré  de  Thiersch,  381 . 

Vésicule  embryonnaire  végétale,  857, 
879,  881. 

Vésicule  germinative,  691. 

Vésicules  colorées  des  plantes,  810. 

Vésicules  aleuriennes,  816;  —  cristalli- 
gènes,  847. 

Vésicule  préembryonnaire  ou  germina- 
tive végétale,  881.  ^ 

Vésicules;  fausses  vacuoles,  887. 

Vêtements .jPoussières  des — ,  leur  com- 
position physique,  5^9. 

Viandes  de  boucherie.  Leur  examen, 
950. 

Vicia  pisiformis.  Jeunes  grains  de 
fécule  du  — ,  884. 

Vibrions.  Leur  prépami ion,  etc.,  926. 

Villosités  choriales  avant  la  formation 
du  placenta  tirée  de  l'œuf  humain, 
52. 

Villosité  de  la  portion  oxtra-placentaire 
du  chorion  après  la  délivrance,  6V8. 

Villosités  intestinales,  609. 

Vision  (Appareil  de  la),  données  géné- 
rales. 424;  —  distincte  dans  les  mi- 
croscopes, 417. 

Vitellus.  Retrait,  formation  et  gyration 
du  —,  693. 

Volvocicns  et  Volvox,  814, 

Vorticellines.  Fissiparité  longitudinale 
chez  les  — ,  825. 


Zoospoi^,  859  et  869;  —  des  lichens, 

918;  —des  algues,  922. 
Zygnema,  923. 
Zygosporcs,  909. 
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TRAITÉ 

D^ANATOMIE    PATHOLOGIQUE 

GÉNÉRALE  ET  SPÉCIALE 

ou 

Bssoazvnow  st  zoowoohavhix  patho&ooiqits 

DES  ALTÉRATIONS  MORBIDES,  TANT  LIQUIDES  QUE  SOLIDES, 

OBSERVÉES  DANS  LE  CORPS  HDMAIN, 
PAR  LB  DOCTEUR 

H.  LEBERT, 

Prurfiseiir  de  clinique  médicale  &  runiTersitë  de  BreeUu , 
Membre  des  Sociétés  anatomique,  de  biologie,  de  chirurgie  et  médicale  d^obterralion  de  Pau», 
Lauréat  de  rinititut  de  France  et  de  TAcadémie  impériale  de  médecine  , 
CbeTalier  de  la  Légion  d^honnetir,  etc. 

OUVRAGE  COMPLET,  4  volumes  grand  ÎD-folio  dont  2  volomes  de  chacun 
750  pages,  et  2  volumes  contenant  200  planches  in-folio,  dessinées  diaprés  nature, 
^Tavées.'coloriées  et  retouchées  au  pinceau  avec  le  plus  grand  soin,  avec  texte 
explicatif.  —  Cet  ouvrage  a  été  publié  en  41  livraisons.  La  41*  et  dernière  contient 
lu  Table  générale  alphabétique. 

Chaque  livraison  est  composée  de  30  à  /iO  pages  de  texte,  sur  beau  papier 
vélin,  et  de  5  planches  in-folio,  gravées  et  coloriées. 

Prix  de  clMM|oe  livraison  t  i  S  f r. 

PROSPECTUS. 

Tout  le  inonde  reconnaît  aujourd'hui  Tutilité  pratique  de  Tanatomie 
pathologique.  Les  lésions,  qu'elles  soient  cause  ou  eiïet,  jouent  un  si 
^raud  rôle  dans  révolution  des  maladies ,  qu'il  est  presque  toujours  néces- 
suîre  de  les  bien  connaître  pour  porter  un  diagnostic  précis  et  pour  diriger 
le  traitements  L'anatomie  pathologique  est  indispensable  au  pathologiste. 

Réunir  dans  un  corps  d'ouvrage  la  description  et  Tiinagc  fidèle  de  toutes 
les  lésions  morbides ,  en  laissant  aux  parties  malades  leur  forme  et  leur 
couleur  naturelles,  c'est  mettre  \  la  portée  de  tout  le  monde  Tétude  d'uno 
science  qui  est  devenue  indispensable  pour  le  praticien.  Déjà  plusieurs 
publications  importantes  ont  répondu  à  ce  besoin  et  ont  été  accueillies  avec 
une  faveur  marquée.  Nous  citerons  principalement  les  planches  de  Baillie, 
de  Carswell ,  et  surtout  le  grand  Traité  d'anatomie  pathologique  de 
M.  Cruveilhier.  Ce  dernier  et  important  ouvrage  restera  dans  les  annales 
de  la  science  comme  un  monument  précieux  de  faits  bien  observés  et 
figurés  d*après  nature  avec  la  plus  grande  exactitude.  Ces  travaux  iudi- 
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qaeront  aux  générations  futures  Vétat  des  connaissances  anatomo-patbolo- 
giques  à  l'époque  où  chacun  d'eux  a  été  publié. 

Mais  ranatomie  pathologique ,  science  qui  date  à  peine  d'an  siècle  •  et 
qui  n'a  acquis  toute  son  importance  que  depuis  environ  cinquante  ans , 
Tient  de  subir  en  peu  d'années  de  profondes  modifications.  L'application 
du  microscope  à  l'étude  des  lésions  lui  a  ouvert  des  horizons  nouveaux  et 
l'a  poussée  dans  de  nouvelles  voies.  Il  ne  s'agit  plus  seulement  aujour- 
d'hui de  déterminer  la  couleur,  la  consistance  et  les  autres  caractères 
extérieurs  des  tissus  morbides  ;  grâce  aux  lentilles  grossissantes ,  l'œil  de 
l'observateur  pénètre  jusque  dans  les  replis  les  plus  cachés  de  leur  orga- 
nisation. Ce  nouveau  et  puissant  moyen  d'investigation  a  effectué  defniis 
quinze  ans  une  révolution  complète  dans  l'anatoniie  pathologique  ;  on 
peut  dire  hardiment  que  les  iconographies  pathologiques  anciennes  ne 
suffisent  plus  aux  besoins  de  notre  époque,  et  il  est  devpiu  nécessaire  de 
publier  une  nouvelle  anatomie  pathologique  avec  planches ,  conçue  sur  un 
plus  vaste  plan  et  en  harmonie  avec  l'état  actuel  de  la  science. 

Nul  n*était  en  état,  mieux  que  M.  Lebert,  d'entreprendre  cette  tâche 
immense;  c'est  lui  que  Ton  considère,  à  juste  titre,  comme  le  fonda- 
teur  de  l'école  micrographique  française.  Membre  assidu  de  la  Société 
anatomique,  où  viennent  toutes  les  pièces  pathologiques  importantes 
des  hôpitaux  de  Paris ,  il  a  constamment  fréquenté,  pendant  plus  de  dix 
ans ,  les  grands  services  de  médecine  et  de  chirurgie ,  recueillant  d'abord 
les  observations  au  lit  des  malades  ,  puis  assistant  aux  autopsies  ou  les  pra- 
tiquant lui-même  ,  examinant  successivement  les  pièces  pathologiques  i 
l'œil  nu ,  au  microscope ,  faisant  de  fréquents  appels  à  l'art  des  injections 
et  à  l'analyse  chimique ,  mettant  en  usage  ,  en  un  mot ,  tous  les  moyens 
connus  d'observation  et  d'investigation. 

Toutes  les  pièces  importantes,  recueillies  pendant  cette  longue  période 
d'études  continuelles ,  ont  été  fidèlement  reproduites ,  sous  sa  direction  , 
par  rhabile  pinceau  de  M.  l.ackerbauer.  Les  dessins  microscopiques  ont 
été  exécutés  soit  par  cet  artiste  distingué ,  soit  par  M.  Lebert  lui-môme. 
C'est  seulement  lorsque  ces  immenses  matériaux  ont  été  entièrement 
recueillis ,  que  l'auteur,  groupant  ses  planches  et  dépouillant  ses  observa- 
tions, a  entrepris  la  rédaction  définitive  d'un  ouvrage  commencé  depuis  si 
longtemps. 

Cette  rédaction  était  déjà  fort  avancée  iors(|ue  M.  Lebert  fut  appelé, 
d'abord  en  1853,  par  l'Université  do  Zurich  au  poste  éminent  de  Professeur 
de  Clinique  médicale  et,  en  1859,  à  là  chaire  plus  importante  encore  de 
Professeur  de  Clinique  dans  la  célèbre  Université  de  Breslau.  En  quittant 
Paris  où  s'étaient  écoulées  les  plus  belles  années  de  sa  vie  scientiGque, 
M.  Lebert  ne  se  sépara  pas  sans  regret  des  maîtres  illustres  qui  l'avaient 
llbéraiement  accueilli  et  des  savants  plus  jeunes  qui  Taraient  fraternelle- 
ment secondé  dans  ses  travaux.  Ces  souvenirs  lui  sont  toujours  chers  :  il 
se  plait,  dans  mn  Introduction,  à  rappeler  les  services  que  lui  ont  rendus 
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MId.  Andral,  Cra?eîlhier,  Larrey,  Lenoir,  Loais«  Rayer,  Ricord, 
Robert  et  Velpeau,  en  mettant  à  sa  disposition  les  richesses  de  leurs  ser- 
vices d'hôpital  ;  MM.  Claude  Bernard,  Broca,  Follin,  Leudet,  Ch.  Robin 
et  Verneuil ,  en  lui  prêtant  Tappui  de  leur  amitié  dévouée  et  le  concours 
de  leur  zèle  éclairé. 

Placé  depuis  douze  ans  à  la  tête  des  grands  hôpitaux  de  Zurich  et  de 
Breslau,  où  plus  de  cent  malades  sont  constamment  confiés  à  ses  soins, 
M.  Lebert  a  continué  à  recueillir  des  faits  nouveaux  pendant  la  publication 
de  cet  ouvrage.  A  mesure  que  ces  faits  se  produisaient  sous  ses  yeux,  il  les 
a  comparés  à  ceux  qu'il  a  si  laborieusement  recueillis  dans  les  hôpitaux  de 
Paris  ;  il  a  contrôlé  et  complété  ainsi  chaque  jour  les  résultats  de  ses  pre- 
mières observations.  C'est  pour  ainsi  dire  au  lit  du  malade  qu'il  a  acheté  la 
rédaction  du  texte,  complété  l'atlas  par  l'addition  importante  de  figures-types. 

Après  l'examen  des  planches  de  M.  Lebert ,  l'un  des  professeurs  les 
plus  compétents  et  les  plus  illustres  de  la  Faculté  de  Paris  écrivait  :  «  J'ai 
admiré  l'exactitude ,  la  beauté,  la  nouveauté  des  planches  qui  composent 
la  majeure  partie  de  cet  ouvrage;  j'ai  été  frappé  de  l'immensité  des 
recherches  originales  et  toutes  propres  à  l'auteur  qu'il  a  dû  exiger.  Cet 
avantage  n'a  pas  d'analogue  en  France  ni  dans  aucun  autre  pays,  » 

Cet  important  ouvrage  se  compose  de  deux  parties. 

Après  avoir,  dans  une  introduction  rapide,  présenté  l'histoire  de  l'ana- 
tomie  pathologique  depuis  le  xvi*  siècle  jusqu'à  nos  jours,  M.  Lebert  em- 
brasse dans  la  première  partie  de  son  livre  TAnatomie  pathologique 
GÉNÉRALE.  Il  passc  successivemeut  en  revue  l'Hypcrhémie  et  l'Inflamma- 
tion ,  l'Ulcération ,  la  Gangrène,  l'Hémorrhagie,  l'Atrophie,  l'Hypertro- 
phie, glandulaire  en  particulier,  les  tumeurs  (qu'il  divise  en  productions 
Hypertropliiques,  Homœomorphes  hétérotopiques,  Hétéromorphes  et  Pa- 
rasitiques),  enfin  les  Vices  congénitaux  de  conformation.  Cette  première 
partie  comprend  les  pages  1  à  /»26du  tome  I*%  et  les  planches  1  à  61. 

La  deuxième  partie,  sous  le  nom  d'ANATOMiE  pathologique  spéciale, 
traite  des  lésions  considérées  dans  chaque  organe  en  particulier.  M.  Lebert 
étudie  successivement  dans  le  livre  l  (pages  427  à  ^81 ,  et  planches  62  à  78) 
les  maladies  du  Cœur  et  des  Artères,  les  altérations  des  Veines,  des  Vaisseaux 
et  Glandes  lymphatiques  ;  dans  le  livre  II ,  les  maladies  du  Larynx  et  de  la 
Trachée,  des  Bronches,  de  la  Plèvre,  de  la  Glande  thyroïde  et  du  Thymus 
(pages  582  à  753  et  planches  79  à  96).  Telles  sont  les  matières  traitées 
dans  le  P'  volume  du  texte  et  les  lésions  figurées  dans  le  tome  T' de  l'atlas. 

Avec  le  tome  II  commence  le  livre  III,  qui  comprend  (pages  1  à  132  et 
planches  95  à  10/i)  les  Maladies  du  système  nerveux,  de  l'Encéphale  et  de 
ses  membranes,  de  la  Moelle  épinière  et  de  ses  enveloppes,  des  Nerfs,  etc. 

Le  Livre  IV  (pages  133  à  327  et  planches  105  à  135)  est  consacré  aux 
Maladies  du  tube  digestif  et  de  ses  annexes  (maladies  du  Foie  et  de  la 
Rate,  du  Pancréas,  du  Péritoine,  altérations  qui  frappent  le  Tissu  cellu- 
laire rétro-péritonéal,  Hémorrhoîdes). 
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Le  Livre  Y  (pages  328  à  381  et  planches  136  à  1^2)  traite  des  maladies 
des  Voies  ariuaires  (maladies  des  Reins,  des  Capsules  surrénales,  Àltéraiîons 
de  la  Vessie,  Altérations  de  rUrèlhre). 

Le  Livre  VI  (pages  382  à  USk  et  planches  1^3  à  16/i),  sous  le  titre  de 
Maladies  des  organes  génitaux,  comprend  deux  sections  :  1"*  Altérations 
anatomiques  des  organes  génitaux  de  Thomme  (Altérations  du  pénis  et  du 
scrotum,  Maladies  de  la  prostate,  maladies  des  glandes  de  Méry  et  des  vési- 
cules Semmalt,  Altérations  du  Testicule  et  de  ses  enveloppes)  ;  2<>  Maladies 
des  organes  génitaux  de  la  femme  (maladies  de  la  vulve,  do  vagin,  de 
Futérus,  des  mamelles,  etc.). 

Le  livre  VII  (pages  ^85  à  60^  et  planches  165  à  182)  traite  des  mala- 
dies des  Organes  de  la  locomotion,  des  Os  et  des  Articulations,  des 
Muscles,  etc. 

Le  livre  VIII  (pages  605  à  658  et  planches  183  à  196)  :  Anatomie  pa- 
thologique de  la  peau. 

Le  livre  IX  (pages  662  à  696  et  planches  197  à  200)  :  Changements 
moléculaires  que  les  maladies  produisent  dans  les  (issus  et  les  organes  du 
corps  humain.  —  Table  générale  alphabétique,  38 pages. 

L'œuvre  de  M.  Lebert  acquiert  ainsi  une  grande  utilité  pratique. 
Nous  croyons  que  cela  suffit  pour  prouver  que  l'ouvrage  n'a  pas  été 
conçu  sous  le  point  de  vue  exclusif  de  la  micrographie.  Pour  M.  Lebert, 
le  microscope  n'est  pas  Vultima  ratio  de  l'anatomie  pathologique;  c'est 
un  moyen  de  plus  ajouté  aux  autres,  et  son  rôle  ne  commence  qu'après 
l'observation  exacte  des  symptômes  et  l'étude  rigoureuse  de  tons  les 
caractères  visibles  à  l'œil  nu.  Au  surplus,  nous  croyons  inutile  d'in- 
sisier  plus  longtemps  sur  la  manière  de  voir  de  l'auteur  dont  le  but  constant 
a  été  l'union  de  la  clinique  et  de  l'anatomie  pathologique,  ainsi  que  leur 
application  au  perfectionnement  de  la  thérapeutique. 

BOUGHUT  (E).  Nouveaux  éléments  de  pathologie    générale  et    die 

sémiologie,  comprenant  :  la  nature  de  Thomme,  l'histoire  générale  de 
la  maladie,  les  différentes  classes  de  maladie,  l'anatomie  paihologiqiio 
générale  et  l'histologie  pathologique,  le  pronostic,  la  thérapeutique  gé- 
nérale; les  éléments  du  diagnostic  par  l'étude  des  symptômes  et  l'emploi 
des  moyens  physiques  :  auscultation,  percussion  «  cérébroscopie,  larni- 
goscopie,  microscopie,  chimie  pathologique,  spiroméirie,  etc.  Dejixième 
édition,  revue  et  augmentée.  Paris,  1869,  1  vol.  gr.  in-8  de  1312  pages, 
avec  282  figures.  18  IV. 

—  Le  même,  cartonné  en  toile.  20  li*. 

CROVEILHIER  (J.).  Traité  d'anatomie  pathologique  générale.  Ouvrage 
complet,  Paris,  1849-186^,  5  vol.  in-8.  35  Ir, 

Séparément  :  Tome  Y  et  dernier,  Dégénéralions  avéolaires  et  gélatiiii- 
formes,  Dégénérations  cancéreuses  proprement  dites,  par  J.  Cruvëilhiek  : 
Pseudo-cancers  et  Tables  alphabétiques,  par  Ch.  Houel.  Paris,  1864,  in-8 
(le  /!i20  pages.  7  Ir. 


Paris.  —  Impriineric  de  E.  Martim^tt,  ni»'  Mignon,  2. 
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LEÇONS 

SUR    LA   PHYSIOLOGIE    COMPARÉE 

DE  LA  RESPIRATION 

PROFESSÉES  AU  MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATUREUE 


Par  Paul  »«»., 

Professeur  de  physiologie  cumparée  à  l'Académie  des  scienees. 

1  vol.  în-8  de  500  pages,  avec  150  Ggures.  —  10  fr. 

LEÇONS    SUR    LES    HUMEURS 

NORMALES  ET  MORBIDES  DU  CORPS  DE  L'HOMME 

'  Professées  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris 

Par  GH.  ROBIN 

Professeur  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  membre  de  llnstitat 
et  de  l'Acadt^mie  impériale  de  médecine. 

Paris,  1867, 1  vol.  ln*8°  de  916  pag.  avec  24  fig.  intercalées  dans  le  texte  :  là  fr. 

PROGRAMME 

DU  COURS   D'HISTOLOGIE 

Professé  à  la  Facolté  de  médecine  de  Paris 


DeuaÀème  édition^  revue  et  déoeloppee,  Paris,  1870,  in-S**  de  xl-416  p.  —  6  fr. 

■ÈHOIRE  SUR  L'ÉVOLUTION  DE  U  NOTOCORDE 

DES  CAVITÉS  DES   DISQUES  INTERVERTÉBUAUX 

ET  DE  LEUR  COIXTENU  GÉLATINEUX 
Par  Charles  ROBIV 

In-/i°  de  212  pages  avec  12  planches  gravées.  12  fr. 

TRAITÉ  DE  CHIMIE  ANATOHIQIK  ET  PHYSIOLOGIQUE 

WORMAZJB  ST  PATHOX.OOIGUE 

OU  DES  PRINCIPES  IMMÉDIATS  NORMAUX  ET  MORBIDES 
QUI  CONSTITUENT  LE  CORPS  DE  L'HOMME  ET  DES  MAMMIFÈRES 

Pae  eu.  KOBI!\l  ET  V£RD£1L 

3  forts  volumes  in-8,  avec  atlas  de  1x5  planches,  en  partie  coloriées.  36  fr. 

HISTOIRE  Naturelle  des  végétaux  PÂR&siifis 

QUI   CROISSENT 

SUR  L'HOAIME  ET  LES  ANLVIAUX  VIVANTS 

Par  Ch.  ROBirV. 

1  vol.  in-8  de  700  page»,  avec  atlas  de  15  planches  en  partie  coloriées,  IG  fr. 

ÉTUDES  SUR  LA  TUBERCaLOSE 

PREUVES  KATIONNELLES  EXPÉRIMENTALES  DE  SA  SPÉCIFICITÉ 
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DEMARQUAY,  chirurgien  de  la  Maison  muni- 
cipale de  santé.  —  Avant-bras,  Bec-de- 
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DENUCÉ,  professeur  à  l'Ecole  de  médecme  de 
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HARDY  (a.),  professeur  à  la  Faculté  de  méde- 
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HERAUD,  professeur  h  l'École  de  médecine  na- 
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HIRTZ,  professeur  à  la  Faculté  de  médecine 
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JACQUEMET,  professeur  agrégé  à  Montpellier. 
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RŒBERLÉ,  professeur  agrégé  à  Strasbourg.  — 
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LANNELONGUE  (c).  chiruffrien  des  hôpitaux, 
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LAUGIER  (s.),  pro(c^seur  à  la  Faculté  de  méde- 
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LE  DENTU,  professeur  agrégé  i  la  Faculté  de 
médecine  de  Paris. —  Cave  [Veine),  Effort. 

LÉPIME  («.).D.M.P.— WpA/A<?nc  (avecLoiuiN). 

UEBREICH,  professeur  d'ophthnlmolo^ic.  — 
Accommodation,  Amaurose,  Astigmatisme, 
Cataracte. 

LORAIN  (p.),  médecin  de^  Thôpital  Saint-An- 
toine, professeur  agrégé.  —  Accouchement 
fmédeanelécrale) ,  Age,  Allaitement,  A  némic. 
Chlorose,  Choléra,  Diphthérie,  Endémie, 
Épidémie, 

LUNIER,  inspecteur  général  des  asiles  d'aliénés. 
-^Crâne  (défornjat.  arliiicicjlcs]  ,Crétinismc, 

LUTON  (a.),  professeur  à  l'École  de  méde- 
tine  de  Remis.  —  Aorte,  Auscultation,  Bi- 
liaires {Voies),  Catarrhe,  Circulation, 
Cœur  (anal,  et  phys.).  Congestion,  Déiùva- 
tifs,  Dérivation,  Dyspepsie,  Entozoaircs 
(pathol.) ,  Estomac. 

MARGE,  professeur  agrégé  â  h  Faculté  de  mé- 
decine de  Paris.  —  Catalepsie. 

MARCHAND  (l.),  professeur  agrégé  à  TEcoIe 
supérieure  de  pharmacie.  —  Baumes,  llcl- 
ladone.  Café,  Champignons,  etc. 

MARTINEAU,  D.  M.  V.  —  Aphthcs,  Céphalal- 
gie, Colique,  Coma,  Constipation,  Cra- 
chats, Dcrmalaie,  Émaciation,  Epistaxis. 

MICHEA,  D.  11.  P.  —  Démonomanie,  Dyna- 
momètre, Dynamoscopie,  Extase. 

MOTET,  D.  BI.  P.  —  Cauchemar. 

NÉLATON,  membre  de  l'Institut,  professeur  ;i 
la  Faculté  de  médecine.  —  Artères. 

DLLIVIER,  médecin  des  hûpit-tux,  professeur 
agr^é  â  la  Faculté,  et  BERGERON,  D.  M.  V. 
—-  Aphonie,  Ararnt,  Calcul. 

ORÉ,  professeur  â  1  École  de  Bordeaux.  —  Ali- 
ment, Bains,  Bégayement,  Bronches,  Dé- 
glutition. 

PAIN  (A.],  D.  M.  ?,— Asiles  (Asiles  d'aliénî'>-. 
asiles  acconYalcscent5,sailcsd'asile|,/)&i/cA6'. 

PANAS,  chirurgien  de  riiôpilal  Saint-Louis, 
orofesscur  agrégé  à  la  Faculté.  —  Articu- 
lations, Cicatrices,  Cicatrisation,  Épaule. 

RANVIER  (L.),  D.  M.  P.  —  Capillaires  (  Vais- 

■■   seaux),  Epithélium, 

RAIMBERT.  D.  M.  P.  —  Charbon  (affrclions 
charbonneuses). 


RAYNAUO,  médecin  des  liupitnux  de  Pjr!>, 
professeur  agrégé  à  la  Faculté  de  inédeciiv, 

—  Albinisme,  Artères  (maLidies),  AxS'* 
{Veine),  Cachexies,  Cavet  {Veines),  IjŒv 
(anomalies,  pathologie),  Dialhèse,  Énpt 
pèle  (avec  Gosselis). 

RICHET,  professeur  i  la  Faculté  do  médedae. 

—  Anévrysmcs,  Carotide,  Clavicule, 
RICORD,  ex-chirurgien  de   rbôpiUl  du  Ki, 

H.  .A.  M.  -*  Antiaphrodisiaques  f  Apkn' 
disiaquçs, 

RIGAL  (Auo.),  D.  H.  P.  —  Exutoires. 

ROCHARD  (j.),  premier  chirurgien  en  chef  k 
la  marine.  —  Acclimatement,  Air  tmans, 
Béribéri,  Climat,  Dengue,  Drainage  ek- 
rurgical. 

ROUSSI N  (z.),  professeur  agrégé  A  l'École  à 
Yal-dc  Griice.  —  Arsenic,  Catalyse,  Cham- 
pignons, Cuivre,  Désinfectants,  ûigitsk, 
Empoisonnement. 

SAINT-GERMAIN  (de),  cliinirçien  des  Kfi- 
taux.  —  Amygdales,  Charpie,  Circonciùm, 
Crâne,  Électricité  (applic.  à  la  chirurgie  é 
a  ux  accouchements) ,  Encép/talocèle,  ÊnosrL 

SARAZIN  (c).,  professeur  agrégé  â  Stnidonr'. 

—  Ambulances,  Appareil,  Atrap'ie,  Bor 
dages,  Caoufc/uiuc  (thénpcatîqoo  cfaim>- 
gicalc),  Caustique,  Cautère,  CautériuttioÊ, 
Compression,  Compresseur,  Cou»  Dtsi, 
Dentition, 

Stz  {a.),  professeur  â  la  Faculté  de  médeÔM 

de  Pans.  —  Asthme. 
SIMON  (j),  médecin  des  hdpitaux  de  Paris.-* 

Atrophie  musculaif  e  progressive,  Ckorée, 

Contracture,  Croup. 
SIREOEY,  médecin  des  hôpitaux  de  Parik— 

Douche.  Dysménorrhée,   Emménagogaa. 
S70LTZ,  doyen  de  la  Faculté  de  médecine  k 


■ 
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Strasbourg.  —  Accouchement, 
(Opération),  Couches,  Dustocie» 

TARDIEU,  profes>cur  à  U  Faculté  de  médedoe 
«le  Paris.  —  Air,  Arsenic,  Asphune,  Axot- 
tcmcnl,  Blessures,  Digitale,  Eaux  mÏMt- 
rrilcs  (stnti.sii  |uc ,  rc<^inie  administrllir» 
Empoisonnement,  Exhumation . 

TARNIER,  chirtirgi(Mi  de  la  Maternité,  proces- 
seur agrégé  ù  lu  Fncuilé.  —  Céphaitam' 
tome,  Cordon  ombilical,  Embryotomie, 

7r:0USSEAU,  professeur  à  la  Fociifié  de  méde- 
cine. —  Ataxic  locomotrice  progressive, 

VAILLANT  (L.),  répétiteur  à  l'Ecole  praûqiMï 
des  hautes  études.  —  Entozoaircs,  Eponge. 

VALETTE,  professeur  à  l'Ecole  de  Lyoo.  — 
Coxalgie,  Cystite,  Cystocète,  Écrasemeat 
linéaire. 

VERJON,  D.  M.  P.,  inspecteur  des  eaux  de 
IMonihièrcs.  —  Eaux  minérales,  etc. 

VOISIN  (a.),  médecin  de  l'hospice  «fe  la  Salpé- 
trière.  —  Amnéaie,  Aphasie,  Curare  (eiuts 
Ihcrapeul.),  Épilepsie* 
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VOICI  LE  BUT.  L'ESPRIT  ET  LA  FOIIME  DU  NOUVEAU  DiCTIONKÀlRB 

Son  bot.  C'est  de  rendre  service  à  tous  les  praticiens  qui  ne  peuvent  se  livrer  & 
de  longues  recherches,  faute  de  temps  ou  faute  de  livres,  et  qui  ont  Desoiii  de  trou- 
ver réunis  et  comme  élaborés  tous  les  faits  qu*il  leur  importe  de  connaître  bien; 
c*est  de  leur  offrir,  sous  un  nombre  de  vingl-huit  à  trente  volumes,  une  exposî* 
tion,  une  description  détaillée  et  proportionnée  à  la  nature  du  sujet  et  à  son  rang 
légitime  dans  Tensemble  et  la  subordination  des  sciences  médicales. 

Son  esprit  ei  «a  forme.  Le  Nouveau  Dictionnaire  est  une  analyse  des  tra-* 
vaux  des  maîtres  français  et  étrangers,  empreinte  d'un  esprit  de  critique  éclairé 
et  élevé;  c'est  souvent  un  livre  neuf,  par  la  publication  de  matériaux  inédits  qui, 
mis  en  œuvre  par  des  hommes  spéciaux,  ajoutent  une  certaine  originalité  )  la 
valeur  encyclopédique  de  Touvrage;  enfin  c*est  surtout  un  livre  pratique.  Les 
auteurs  ont  présent  à  l'esprit  qu'ils  écrivent  pour  des  praticiens,  en  profitant  de 
ce  que  l'observation  a  pu  recueillir  de  véritablement  utile  et  applicable  :  tout  ce 
qui  tient  à  la  pratique  de  l'art,  tout  ce  qui  peut  contribuer  à  rendre  les  opéra- 
tions de  la  thérapeutique  médicale  et  chirurgicale  plus  sûres  et  plus  faciles,  y  est 
l'objet  de  développements  étendus  et  y  occupe  la  plus  large  place.  Aucune  des 
branches  des  connaissances  médicales  n'est  négligée  dans  ce  Dictionnaire,  mais 
elles  n'y  sont  utilisées  que  pour  le  diagnostic  et  le  traitement  des  maladies.  C'est 
dans  cet  esprit  pratique  qu'y  sont  présentées  des  notions  indispensables  de  phy- 
siologie et  de  pharmacologie. 

Nous  avons  adopté,  toutes  les  fois  du  moins  que  le  sujet  nous  a  paru  l'exiger,  le 
système  des  monographies,  et  nous  avons  exposé  dans  un  seul  chapitre,  divisé  en 
plusieurs  articles,  les  diverses  parties  d'une  même  question,  sans  nous  préoc- 
cuper de  Tordre  alphabétique.  Nous  avons  décrit  au  mot  cœur,  au  mot  estomac, 
au  mot  FOIE  presque  toutes  les  maladies  dont  ces  organes  sont  le  siège;  nous 
avons  rapporté  au  mot  sensibilité  toutes  les  altérations  morbides  de  cette  fonc- 
tion, et  nous  avons  réservé  pour  le  mot  fièvre,  non-seulement  l'étude  de  la  fièvre 
eu  général,  mais  aussi  celle  des  diverses  espèces  de  pyrexies.  C'est  ainsi  qu'à 
propos  d'un  organe  ou  d'une  région,  l'auteur  décrit  sommairement  l'anatomie 
(.liirurgicale,  les  anomalies  anatomiques  de  cet  organe  ou  de  cette  région  et 
prépare  le  lecteur  à  lire  avec  fruit  l'exposé  des  diverses  lésions.  A  propos  d'un 
médicament,  il  (  n  donne  l'histoire  naturelle,  la  composition  chimique,  le  mode 
de  préparation,  l'action  physiologique  et  les  effets  thérapeutiques. 

Ce  qui  constitue  une  innovation  importante,  c'est  l'addition  de  figures  dessinées 
et  gravées  sur  bois  et  intercalées  dans  le  texte  :  premier  exemple  de  l'iconogra- 
phie appliquée  à  un  répertoire  encyclopédique  des  connaissances  médicales.  L'u- 
tilité des  représentations  figurées  dans  l'étude  des  sciences  est  évidente  :  la  descrip- 
tion la  plus  complète  d'un  objet  ne  saurait  valoir  le  commentaire  lumineux  de  son 
image,  qui  simplifie  et  facilite  l'exposition,  qu'il  s'ngisse  de  médecine  opératoire, 
d'anatomie  chinirgicale,  d'anatomie  pathologique,  d'appareils,  d'instruments,  de 
physioJogie,.etc., 
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La  publication  d'un  Dictionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie  réclamait  la  coopénb 
d'une  association  de  médecins  et  de  chirurgiens  dont  le  nombre  fût  assez  considéra 
pour  qne  chacun  pût  n*y  traiter  que  des  objets  les  plus  habituels  de  ses  recherches. 

Lorsqu'une  publication  est  aussi  avancée,  le  mieux  est  de  signaler  quelquesHOiÂ 
articles  avec  le  nom  des  auteurs  qui  les  ont  rédigés.  Ds  sont  placés  à  la  tète  de  hp 
tique  dans  les  grands  hôpitaux  de  Paria,  de  Strasbaarg,  de  Bordeaux,  etc. ,  on  de  T» 
geignement  dans  les  Facultés  et  les  Écoles  secondaires  de  médecine.  C'est  de  ces  e&r 
réunis  qu'est  sorti  le  Nouveau  Dictionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie  praUqm,i 
isTorablement  jugé  dans  la  presse  médicale. 

Récemment,  en  rendant  compte  des  douze  premiers  volumes,  le  rédacteur  en  chef  c 
tVnion  médicale,  M.  Âmédée  Latour,  membre  de  FAcadémie  de  médecine,  qualîMit 
Dictionnaire  de  c  publication  sérieuse,  à  laquelle  [collabore  l'élite  de  nos  confrères  il 
«  Paris  et  des  départements,  expression  fidèle  de  l'état  de  la  science  et  de  Tart  à  m 

•  époque  donnée  et  par  toute  une  génération.  Là  se  trouvent  précisément  le  caractène 

•  l'utilité  du  Dictionnaire,  et  par  là  s'explique  son  succès.  • 
Après  avoir  signalé  quelques-uns  des  articles  que  l'ordre  alphabétique  a  groupés  ds 

ks  douze  volumes  parus,  M.  Latour  ajoute  :   t  Ces  monographies  alphabétiques  sort; 
s  rédigées  avec  concision,  présentent  fidèlement  l'état  de  la  science,  rappellent  saoàm-\ 

•  tement  le  passé  et  indiquent  une  bibliographie  suffisante^ 

ff  Tels  sont  les  caractères  estimables  du  Dictionnaire  édité  par  J.^.  Baillière  et  qs  < 

•  lui  ont  assuré  dès  le  début  un  succès  qui  va  toujours  croissant.  A.  Latour.  i 

{Union  médicale^  1870.) 
Nous  n*avons  rien  à  ajouter  à  ce  jugement,  qui  résume  parfaitement  nos  inteotioii, 
intentions  réalisées  iusqu'ici,  nous  Tespérons,  et  qm  le  seront  complètement  dans  ■ 
avenir  prochain. 

Le  Nouveau  Dictionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie  pratiques  se  composera  d*es- 
viron  28  volumes  grand  in-8,  cavalier,  de  800  pages.  Prix  de  chaque  volume,  10  fr. 

Les  tomes  I*'  à  XIII  sont  en  vente  et  les  volumes  suivants  se  succéderont  sans  iotef- 
ruption  de  quatre  mois  en  quatre  mois. 

Les  volumes  sont  envoyés  franco  par  la  poste,  aussitôt  leur  publication,  aux  souscrip- 
teurs des  déparlementS|  sans  augmentation  sur  le  prix  &iL 


A  la  même  librairie  : 

FORMULAIRE  OFFICINAL  ET  MAGISTRAL 

INTERNATIONAL 

COMPRENANT  ENVIRON  QUATRE  MILLE  FORMULES 
Titrées  des  pliarmacoptîes  légales  de  la  France  et  do  iVlranger  ou  empruntées  à  la  pratiaae  des  iWn- 
peuiistes  et  des  pharinacologhtes,  avec  les  indicaiioos  ihérapeuliqucs,  les  dose&  des  sultftanca 
Simples  et  conipo:>ées,  le  mode  d'administration,  l'emploi  des  médicaments  nouTeaux  etc. 

ET  SUIVI  D'UN  MÉMORIAL  THÉR\PEUTIQUE 
Par  le  D'  J.  JEAMMEI. 

Pharmacien  principal  de  première  cl.jsse,  pharmacien  en  chef  de  rbôpilal  Saint-Martin,  a  Fana 
1870,  in-18  déplus  de  1,000  pages,  cartonne ^  6fc 
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N*  11.  —  NOUVELLES  PUBUCATIONS.  —  10  AOUT  186». 
J.-B.  BAILLIÈRE  et  FILS, 

LIBBÂIBBS    PK    l'aCADÉHIB    IMPARIALB    DE    MÉDECINE, 

19,  rue  Hautefeuille,  à  Paris. 

TRAITÉ 

DE  PALÉONTOLOGIE  VÉGÉTALE 

OU  LA  FLORE  DU  MONDE  PRIMITIF 

DANS   SES   RAPPORTS   AVEC   LES   FORMATIONS   GÉOLOGIQUES 

ET  LA  FLORE  DU  MONDE  ACTUEL, 
Par  "W.  Ph.  SCBDIPBR, 

ProfesMur  d«  géologie  i  U  Faculté  Àe»  sciences  et  directeur  du  Musée  d'histoire  naturelle  de  Stnisbourg, 
Membre  correspondant  de  llostitnt  de  France  (Académie  des  sciences),  etc. 

Paris^  1869-1870,  2  vol.  in-S  de  chacuo  750  pages,  avec  atlas 

de  100  plaoches  gr.  io-6  lilhographiées. 
Le  1. 1*'  et  atlas  (pi.  1  à  50),  avec  texte  explicatif,  sont  en  vente.  —  50  fr. 


L'auteur  du  Iraité  de  paléontologie  végétale,  ne  voulant  pas  se  borner 
à  faire  un  simple  ouvrage  de  compilation  avec  les  matériaux  que  lui 
offraient  les  écrits  des  auteurs,  mais  désirant  arriver  à  une  œuvre  indé- 
pendante et  originale,  a  étudié  lui-môme  les  collections  paléontolo- 
giques  des  principaux  musées  du  continent  et  de  l'Angleterre;  de 
nombreux  échantillons  ont  été  mis  à  sa  disposition  par  les  proprié- 
taires ou  les  conservateurs  de  ces  musées,  et  déjà  celui  de  Strasbourg 
lui  offrait  beaucoup  de  types  publiés  dans  Y  Histoire  des  végétaux  de 
Brongniart,  et  lui  a  fourni  presque  tous  ceux  qu'il  a  publiés  lui-même 
dans  différents  ouvrages.  M.  Schimper  a  pu  comparer  avec  la  nature 
les  descriptions  des  auteurs  et  refaire  ou  modifier  celles  qui  lui  parais- 
saient défectueuses  ou  incomplètes.  Il  n'a  copié  celles  des  autres  écri- 
vains que  lorsque  les  originaux  ou  de  bonnes  figures  lui  manquaient. 
Pour  ne  pas  augmenter  inutilement  le  volume  du  liVrc^  il  a  supprimé  les 
espèces  trop  équivoques  et  qui  ne  présentaient  pas  de  valeur  définie. 

Le  plan  adopté  pour  l'ouvrage  de  M.  le  professeur  Schimper  est  le 
suivant  : 

Vol.  I.  Première  pmHie  :  Inti'oduction. 

CHAPITRE  I.  —  Aperçu  historique. 

CHAPITRE  il.  —  De  TéUt  de  conservation  des  végétaux  fossiles. 
CHAPITRE  m.  —  Distribution  des  végétaux  fossiles  suivant  les  formations. 
CHAPITRE  ly.  — Des  différents  modes  de  conservation. 

CHAPITRE  V.  Des  principes  à  suivre  dans  la  détermination  des  végélaux  fossiles. 
CHAPITRE  VI.  —  Des  changements  qui  se  sont  opérés  dans  le  régne  végétal  depuis  sa 
première  apparition  jusqu'à  Tépoque  actuelle. 

§  1.  —  Disparition  des  espèces. 

§  2.  —  Renouvellement  des  flores  par  Fapparition  de  nouveaux  types. 
CHAPITRE  VII.  —  Coup  d*œil  général  sur  les  flores  des  diverses  époques  géologiques. 

SKVOI  FRANCO  CONTRE  UN  MANDAT  SOR  LA  FOSTK. 
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CHAPITRE  YIII.  —  AppUcttion  de  ^la  palépPtologM  ^égéUla  à  la  climatologie  du  moadi 

ancien. 
CHAPITRE  n,  -^  Application  de  la  paléontolofie  Téfétale  à  la  géologie.  • 
CHAPITRE  X.  —  Classification  générale  des  tarraiiia  stratifiés. 

Deuxième  partie  :  Histoire  naturelle  spéciale  des  végétaux  fossiles, 
depuis  les  Champignons  jusqu'aux  Fougères  inclusivement 

Vol..  IL  Suite  et  fin  de  la  partie  descriptive. 

Troisième  partie  :  Tableau  synoptique  des  diverses  Flores,  indiquant 
Tordre  de  leur  succession  chronologique  et  leur  mode  de  distributioo 
dans  les  formations  auxquelles  elles  appartiennent. 

Quatrième  partie:  Index  bibliographique  de  la  paléontologie  végétale 
à  dater  du  commencement  de  ce  siècle. 

Le  Traita  ds  Palêontologis  vég^talb  sera  publié  en  deux  volumes 
grand  in-8»,  avec  atlas  de  100  planches  grand  in-/»*"  litbographîées, 
divisé  en  quatre  livraisons. 

Le  ToMJB  I  et  les  livraisons  1  et  2  de  l'atlas,  composées  de  50  plan- 
ches avec  texte  explicatif,  sont  en  vente.  Prix  :  50  fr. 

Le  Tome  II  paraîtra  dans  le  cours  de  Tannée  1869  en  deux  fascicules, 
chacun  accompagné  d'une  livraison  de  25  planches. 

Ses  phénomènes  glaciaires  éani  le  plateau  central  4e  la  Franct,  ea  partîmdiv 

dans  le  Puy-de-Dôme  et  le  Cantal,  par  Alph.  Julien,  docteur  es  tciences.  Paris,  iS69, 
iq-S  de  iOA  pagea^  avec  i  planche 2  fr.  50 

Issai  de  géologie  et  de  valéentologie  aTeyronnalse,  par  P.  rethés,  docteur  ea 
médecine  et  ea-scieneea.  Paria,  1868,  gr.  io-8  de  110  pages  avec  7  planehes.    6fr. 

lia  Inné  rensse  au  paya  de  MontbeUiard,  par  Cb.  Cohtejian,  prdfeiaeur  à  la  Facuilé 
des  sciences  de  Poitiers.  Paris,  1868,  in-8  de  51  pagea,  avec  un  tableau  flfaraUf  de 
la  marche  de  la  température  eu  ayril  et  en  mai i  fr.  50 

■enmnentos  préhistoricos.  Descripçao  de  algnns  dolmfais  ou  antas  de  Portugal,  par 

F»  A.  PiiKiRi.  DJL  Costa,  ayee  la  traduction  française,  par  M.  Dalhunty.  Uaboa,  186S, 
in-4  de  97  pages,  avec  3  planches 10  fr. 

■atérianx  ponr  la  paléentologie  snisse,  on  Recueil  de  monographiea  sur  les  iMafles 
du  Jura  et  des  Alpes,  publié  par  F.  J.  Pictet.  Cinquième  série,  livraisons  2  et  3,  eoatc- 
nant  :  Dascrtplton  des  fossiles  du  terrain  crétacé  de  Saînte-Croix^  par  MM.  F.  J.  Pic 
TET  et  G.  Càhpichs.  a*  partie,  n<>*  2  et  3.  Gcnèye^  1869,  in-A  ayee  planches.  Prii  d«* 
chaque  livraison 8  fr.  5i) 

lélanges  paléontologiqnes,  par  F.  J.  Pictet.  à^  livraison.  Étude  provisoire  d€$  f»- 
sUes  de  la  porte  de  France,  d*Aizy  et  de  Lévienc.  Genève,  1868^  in-A,  108  pages  et 
9  planches 15  fr. 

Rapport  sur  les  progrès  de  la  géologie  et  de  la  paléontologie  en  France,  pendant  le< 

années  1858  à  1867,  par  G.  Cotteau.  Caen,  1860-1868,  10  parties  in-8. . .      |0  fr. 
Les  dernières  parties  séparémeut.  Prix  de  chaque 1  fr. 

Etnde  snr  les  terrains  de  transport  dn  département  de  la  Gironde,  suivie  de  eeaat- 

dérations  sur  la  formation  du  terrain  quaternaire  en  général,  par  M.  LiMDan^  iagéniettr 
des  mines.  Bordeaux,  1868,  gr.  in-8  de  136  pages 3  fr.  50 

Végétaux  fossiles  des  terrains  de  transition  da  Beanjolais,  par  Ch.  êbeat,  membre 

de  la  Société  géologique  de  France,  etc.  Paris,  1868,  gr.  in-8  de  21  pages,   11  pi. 
et  1  carte. •  Ir. 
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■isToni  iiUDinn 

DES  DROGUES  SIMPLES 

OU  GOUM  d'histoiii  maturilli 

PROPKSSÊ  A  L'toOLB  Dl  PBARMACIS  DB  PARIS 

E  Profeueur  à  l'École  de  phanBâde,  tMmbre  de  l'AeadAlnie  impériale  de  médecine. 

^  BntiMB   ÉDITIO!!   COBBIGAB  .BT   AOGMBNTÉB 

Par  «.  PLANGIIOIV, 

ProieiieM  à  l'Éeele  tvpérieve  de  piiannàeie  de  Peiie. 

Ptrii,  1869,  ft  forts  vol.  in-8,  avec  900  figures.  -^  32  fr. 

lÊê  Umm  I^  0  «i  m  lont  en  trente.  —  Le  tome  tT  parattin  en  octobre  proelialii. 

NOUVEAUX  ÉLÉMENTS 

D'HISTOIRE  NATURELLE 

MÉDICALE 

eOfnpreBânt 

DBS  HOYlOlfS  GtnlBALBS  SOB  LA  Z00L06IB,  LA  BOTANlQirB 

BT  LA  VnitBALOOIB, 
L'UBIûIBB  BT  UBS  PROPRltTÉB  DBS  AimUDI  BT  DK  VÉOtTAIft  dTtLiS 

00  NDISIBLBS  A  L'HOMIOt 
SOIT  PAR  BOX-llAllES,   SOIT  PAR  LBDR8  PRODUITS, 

Par  B*  CAWVtn, 

Profettenr  Agr4^  à  l*ÉcoIe  sapériaora  de  pharmacie  de  SIraaèowf  ■ 

1869,  3  Tol.  ia-18  Jésus,  avec  790  figores.  — 12  fr. 

COURS 

DE  PHILOSOPHIE  POSITIVE 

Par  A«c«i«te  C^BBTB, 

Répétileiir  d'analyse  transoendante  et  de  mécanique  rationnelle  à  l'École  polytechnique 
Et  examinateur  des  candidate  q«i  N  dtstÎMat  à  eette  Éeola. 

TROISIÈME  ÉDITION 
Aifaentée  d'ene  Préfiiee  et  d'une  Table  alpbÉbétiqiie  des  nttlàret 

Par   B.   Ul'I'BÉ , 
MemWe  de  llMUtut  (Académie  dea  inicriptions)  et  de  l'AcadiBle  de  aédceUe. 

Paris,  1869,  6  vol.  iD-8.  —  65  fr. 


MBCipes  de  philasapbie  positiTC,  par  Anfvste  Coutb,  précédés  de  la  préfkee  d*un 
disciple,  par  £.  LirraB.  Paru,  1868,  i  vol.  in-iS  Jésui,  208  pafei 2  fr.  Si 

■taoires  de  la  Société  impériale  des  sdeRces  naturelles  de  CberbenrB»  t.  Uii 

(S«  série,  t.  lil).  Paris,  1868.  1  voL  in-S  de  368  pa^^s  avee  S  pL  coloriées.     9  fr. 


BBYOl  FRANCO  COlfTBB  UN  MANI>AT  SUfl  U  fOBTB, 


LIBRAIRIB  DE  J.-B.  BiOUÈEK  BT  HtS, 


ÉLÉMENTS  DE  BOTANIOUE 

comprenant 

l'anatoiiib,  l'organoobaphib  , 

la  phtstologib  des  plantbs,  lbs  faihllbs  natueblles 

bt  la  géographib  botaniqob^ 

rar  P.  BVCHARTBl!, 

Membre  de  llnstitnt  (Académie  des  sciences) ,  professenr  de  botaoiqoe  i  la  Faculté  df  teteoect. 

OUVRAGB    COMPLBT. 

i  fort  volume  ia-S  de  1088  pages,  avec  506  figures,  cartonné.  —  18  fr. 


Cet  ouvrage  répond  à  un  besoin  senti  par  toutes*  les  personnes  qui 
se  livrent  ou  qui  désirent  se  livrer  à  Tétude  du  Règne  végétal.  D 
importait,  en  effet,  de  résumer,  sous  une  forme  concise,  l'état  actuel 
d'une  science  utile  autant  qu'agréable. 

Il  y  avait  avantage,  en  vue  de  la  vulgarisation  de  cette  science,  à  en' 
présenter  les  notions  de  manière  à  les  rendre  accessibles  aux  étadiants  ! 
et  aux  gens  du  monde.  Pour  atteindre  ce  double  but,  M.  Duchartre  t . 
rendu  ses  exposés  élémentaires^  sans  toutefois  sacrifier  l'exactitude  à 
la  clarté.  La  disposition  des  matériaux,  la  manière  dont  ils  sont  en- 
chaînés 'et  présentés  à  l'esprit,  la  forme,  en  un  mot,  n'est  pas  moins 
excellente  que  le  fond  ;  elle  ne  laisse  rien  à  désirer,  le  style  a  tontes 
les  qualités  requises  pour  un  sujet  de  cette  nature  :  il  est  correct, 
concis  et  élégant  dans  sa  simplicité  :  c'est  le  vrai  style  de  la  science. 

L'auteur  a  indiqué  les  nombreux  rapports  de  la  botanique  avec  h 
culture;  il  a  voulu  rendre  son  livre  commode  et  instructif  pour  ceux 
qui  abordent  l'étude  des  plantes,  même  aux  botanistes  qui  n*ont  pas 
étudié  les  végétaux  au  point  de  vue  de  leur  structure,  de  leur  organi- 
sation et  de  leur  vie,  aussi  attentivement  qu'à  celui  delà  déterminatios 
.  de  leurs  espèces  et  des  caractères  qui  distinguent  celles-ci. 

Nous  n'avons  rien  négligé  pour  rendre  l'exécution  matérielle  satis- 
faisante :  nous  nous  sommes  adressés,  pour  le  dessin  et  la  gravure  des 
figures,  à  des  artistes  de  mérite;  il  sera  facile  de  reconnaître  au  tirage 
des  figures,  qui  laisse  si  souvent  à  désirer  dans  les  ouvrages  scienti- 
fiques, le  soin  apporté  à  l'impression. 

Flore  de  la  Normandie  (phanérogames  et  cryptogames  semi-vasculaires)«  par  A.  K 
Bréi  ISSON.  à*  édition,  Caen,  i  869,  in-18  jésus  de  423  pages 6  fr. 

Le  microscope»  sa  construction,  son  maniement  et  son  application  au!C  études  d'aoa- 
tomie  végétale,  par  Henri  van  Heurck,  professeur  à  l'École  industrielle  et  au  Kmid- 
kundig  Genootschap  d'Anvers,  rlc,  etc.  Deuxième  édition  remaniée,  augmentée  et 
contenant  un  résumé  d'anatomie  végétale.  Anvers,  1869,  in-12  de  226  pages,  avec 
4  planches  et  60  flgures  dans  le  texte vl  fr.  50 

Flore  illostrée  de  Nice  et  des  Alpes  maritimes.  Iconographie  des  Orchidées,  par 
J.-B.  Barla,  directeur  du  Musée  d'histoire  naturelle  de  la  ville  de  Nice,  etc.  Nioe, 
1868,  in-4  de  32  pages,  avec  63  planches  coloriées 80  fr. 

""*•  .  '  ■ 

BNVOI  FBANCO  CONTRE  UN  MANDAT  SUR  LA  POSTB. 


19,    BCE  HlDTBFEriLLB. 


LE  GUIDE 

DU  BOTANISTE   HERBORISANT 

CONSEILS 

SUR    LA    nÊCOLTE   DES    PLANTES,    IK   rRÉPABATION    DES    BEKBIEHS, 

L'EXPLORATIO^    DES    STATIONS   DE  PLAHTBS,    PHANÉROGAMES  ET  CBÏPTOGAMES 

ET   LKS   nERBORISATIONS 

Aux  environs  de  Pari),  dans  les  Ardennes,  1»  Bourgogne, 

Il  ProTence,  le  LAnguadoc,  les  Pyrénées,  les  Alpes.  l'Auvergne,  les  Vuiges, 

■u  bord  de  la  Manche,  de  l'Océan  et  de  la  mer  Méditerranée, 

Par  M.  Bernard  VERLOT, 

AVEC     [)NB     [NTBODUCTION    PAH    H.     NAllDIN, 

\  vol.  in-18  de  600  pages,  avec  ligures,  cartoimc.  —  5  fr.  50. 

Des  considérations  géoérales  sur  les  pîîinles,  l'étude  de  leurs  organes 
et  la  connaissance  de  l'état  dans  lequel  elles  doivent  se  trouver  au 
moment  de  leur  récolte,  forment  le  sujet  de  la  première  partie, 

La  première  seetion  de  la  seconde  partie  indique  :  la  saison  des 
récoltes  de  plantes;  les  conditions  dans  lesquelles  on  doit  herboriser  ; 
la  liste  des  instruments  indispensables  à  l'arrachage  des  plantes  pour 
herbier,  et  à  leur  transport  jusqu'au  moment  de  leur  préparation  des 
plantes,  et  la  manière  de  procéder  pour  celles  qu'on  destine  à  l'her- 
bier; le  classement  et  la  disirtbution  de  ces  plantes  en  herbier;  et  les 
moyens  de  les  conserver  lorsqu'elles  sont  sèches;  l'étude  des  plantes 
et  l'indication  des  instruments  qui  peuvent  la  faciliter.  La  deuxième 
section  est  relative  aux  plantes  destinées  à  fa  culture.  M.  Verlot  a  donné 
à  ce  sujet  quelques  dét.iils  sur  l'époque  des  récoltes,  la  manière  de 
déplanter  et  d'expédier  les  plantes  indigènes  ou  exotiques,  et  de  les 
replanter. 

La  THoisiÉMB  PARTIE  csl  consacréc  ii  l'examen  des  plantes  considérées 
an  point  de  vue  de  leurs  stations,  el  en  choisissant  les  localités  les 
mieux  définies,  l'auleur  a  cherché  à  indiquer  les  plantes  qui  en  carac- 
térisent le  plus  souvent  la  végétation. 

nés  guides  pour  les  herborisations  dans  les  diverses  régions  de  la 
France  forment  le  sujet  de  la  quathième  partie, 

Éamnération  des  substaDces  foamles  à  la  médectae  et  i  la  pharmacie  par  l'an- 
cien groupe  des  Téréblnthacées,  par  le  docteur  Lûon  Mahch*nu,  professeur  Biiégé 
ù  rtcole  do  ptiarmaeie,  aide  d'Iiisioire  nn!iirclle  i  la  FacuUé  de  médecine  de  Paris. 
Paris,  1869,  1  voi.  in-8  de  104  page; 5  Tr. 

Biatoire  de  l'ancien  groupe  des  Térétiinthacées,  pir  Léon  Uarcbami.  1860,  gr.  in-a 

du  52  liages,  avec  5  tiiblcaiin !i  fr. 

fiéflsloQ  do  groupe  des  Anacardlacées,  par  Léon  Maicranu.  1869,  gr,  in-S  de 
198  pages,  avec  'i  planches,  dont  une  coloriée.  . 8  fr. 

EKTOI  rBAtICO  COKTRE  UN  UA»DAT  SUR   LA  POSTE. 


A  UBRAIR»  DB  J.-B.  BAOtltlt  tt  PILB»   19,  BUB  lÀUfUniLLI. 

LES  VERS  ET  LES  ZOOPHYTES 

DBGHITS  ET  FIGURÉS  D'APRÈS  LA  GLASSIFICAttON 

ne  GeorCM  OITVIER, 

MisB  àu  GonBÀirr  dbs  PBooBis  db  là  scohick. 

1869,  1  VOL.  GR.  Hf-S,  37  PLANCHES  KKPKËSCirrjlirr  E!f  550  Pt&UlM 

Dessinées  d'après  nature  et  gravées  sur  cuivre  les  espèces  lea  plus  remarqaabki 

de  ces  animaux,  avec  un  texte  descriptif, 

CABTOmiÉ. 

Figures  noires  :  15  fr. 
Figures  coloriées  :  S5  fr. 

LES  MOLLUSQUES 

DÉCRITS  ET  FIGURÉS  D'APRÈS  LA  CLASSIFICATION 

MISB  AU  CODIIANT  DBS  PROGRkS  DE  LA  SCIBilGB. 

186è,  1  VOL.  CR.  m-8,  3ft  PURCHES  BEPRÊSENTAUT  BR  510  nC0M8 

Dessinées  d'après  nature  et  gravées  sur  cuhrre  les  espèces  les  ptol  remarfMMai 

de  ees  animaux,  avec  «i  texte  deecrlptif. 

CABTORlVt. 

Figures  noires  :  15  fr. 
Figures  coloriées  :  35  fr. 

MEMOIRE 

SUR  LES  MICROCÉPHALES 

ou  HOMMES'SINGËS 

Par  Cb.  VOOT. 

GcBève,  1867,  in-ft  de  310  pages,  avec  28  planches.  ~-  M  fr. 

Histoire  Bsturelle  des  Lépidoptires  ezotifnes,  par  H.  Lucas.  1  beau  vei.  gr.  w.s, 

cartonné  en  toile  anglaise^  non  rogné,  avec  80  planches  coloriées  représentant  près 

de  400  sujets M  §t, 

.   Nm  «seaiphurM,  qui  somt  1«  prenier  tirait  des  plaiieliM  (1881),  Mreet  toi^oai*  nàmtké»  ém  ■■aiimi 

Les  Aanélides  Chétopodes  du  golfe  de  Raplea,  par  Bd«  CLAPAïuta.  Geaè?e,  iSSS,  in-4 
de  500  pages,  avec  32  planches  en  partie  coloriées â5  fr. 

■IflMlre  Sir   le  ptce  péBétrante  ou  chique,  par  G.  Boïhiit.  Paris,   1807,    lia, 
102  pages  avec  2  planches S  fr.  50 

Btides  Tératologiqaes,  par  E.  Delplanque,  conservateur  du  Musée  d*hbtoire  naturelle 
de  Douai.  Douai,  1850-1869.  2  parties  gr.  in-8,  avec  8  planches â  fir.  50 

Ls  vie*  Différentes  manières  de  la  concevoir  et  de  Texpliquer,  par  le  docteur  Debrov. 
Orléans,  1869,  in-18  jésus  de  212  pages 2  fr.  50 

Lt  Tie  dans  la  nature  et  dans  Thomme,  rôle  de  rélectricité  dans  la  vie  uoivertslle, 

E.  Alliot.  Paris,  1869^  1  vol.  in-18  de  340  pages  avec  flg a  fr. 

Le  matérialisme  et  les  castors,  par  le  docteur  A.  Rettee.  Strasbourg,  1868,  in-8  de 
72  pages 2  fr. 

BRVOI  FlURCO  CORTBB  UH  MARDAT  SUR  U  F05TB, 


).-l.  tlIlLlill  et  m,  Libntret-iJilein,  M.  ne  Inletiulle,  è  hrii; 


Là 

VIE  DES  ANIMAUX  ILLUSTRÉE 

OU  DESCRIPTION  POPULAIRE  DU  RÈBIE  ANIIAI 

Par  A.  K.  BREHM 

MAMMIFÈRES 

CADACTÊBBS,  IKEUftS,  INSTINCTS,  HABITODBS  ET  RÉGIIIV,  CHASSES,  COMtlATS. 
UPTIVITÉ,  DOMESTICITÉ,     ACCLIMATATION,  USAGES  ET  PRODUITS 

L'ouYîage  forme  200  livraisons  composées  chacune  de  16  colonnes  ;  11  est 
illustré  de  plus  de  1000  flgures  Intercalées  dans  le  texte,  et  de  40  planches  Urées 
bon  texte  tar  papier  teinté. 

U  parait  2  lifralsons  à  10  cent,  par  semaine,  et  nne  série  de  10  livraisons 
tontes  les  dnq  semainea,  an  prix  de  1  fr.  à  Paria  et  1  fr,  10  dans  lea  départe* 
ments,  franco  par  la  poste« 

Les  40  planches  sur  papier  teinté  forment  dix  Ilfralions  à  10  eent.,  areo  cou- 
tertnre  imprimée,  et  sont  publiées  concurremment  avec  le  texte* 

On  souscrit  pour  10  séries  avec  les  6  livraisons  de  planches  eorreepoodantesi, 
soit  10  fr.  50  pour  Paris,  et  12  fr.  50.  pour  les  départements. 

Pour  les  sayants  et  pour  ceux  qui  se  livrent  spédalemeat  à  l'étude  de 
la  zoologie,  cet  ouvrage  sera,  grAce  au  yéritable  esprit  sdentifiqne  et 
à  la  méthode  sévère  de  rauteur,  un  précieux  auxilliaire,  asses  sérieux 
pour  instruire,  assez  original  pour  charmer* 

Aux  praticiens,  agriculteurs,  industriels^  il  parlera  des  soins  à  donner 
aux  animaux  domestiques,  de  leur  élève,  de  leurs  maladies;  pour  eux, 
il  s'occupera  de  Tacclimatation  et  de  la  domestication  des  espèces 
nouvellesi  de  la  destruction  des  animaux  nuisibles,  de  la  proteclion 
due  aux  animaux  utiles,  de  l'emploi  des  produits  qui  font  la  richesse 
4e  nos  manufactures.  ^. 

Enfin,  A  tous  ceux,  petits  et  grands,  qui  cherchent  dans  les  lectures 
sérieuses,  des  Joies  douces  et  des  émotions  vraies  ;  à  ceux  qui,  ne  possé- 
dant sur  l'histoire  naturelle  aucune  notion  positive,  désirent  s'initier 
à  l'étude  des  merreilles  innombrables  de  l'univers  qui  se  révèlent 
chaque  jour  à  nos  yeux,  il  apportera  profit  et  plaisir,  une  instruction 
amusante  et  un  amusement  instructif;  il  excitera  l'active  curiosité  de 
rendant^  qui  retrouvera  l'image  et  l'histoire  des  animaux  qu'il  a  vus 
dans  nos  Jardins  zoologiques,  ou  qui  se  présentent  chaque  Jour  à  son 
observation;  il  sera  un  sujet  de  méditation  pour  l'flge  mur:  mis  à  la 
portée  de  tous  les  âges  et  de  tous  les  esprits,  s'adressant  à  toutes  les 
intelligences,  comme  à  toutes  les  positions  sociales,  il  répandra  partout, 
au  foyer  de  la  famille  comme  dans  l'atelier,  les  salutaires  leçons  de  la 
sdence. 

En  vente  le  tome  I*'  complet,  grand  iû-8  de  xxvi-766  pages,  avpr 
S50  figures  et  i9  planches.  Broché.  10  fr.  50 

Cartonné  toile  ronge,  avec  fers  et  vignettes,  tranches  dorées.  1 U  Tr. 
Reliéendeinî-maroquinrouge,tranchesdoréestrës-soignées.  15  fr. 


Sous  presse  pour  paraître  proehainemeni  : 

2l««vMi«  Bi«ti*B>AiM  4e  to«t«Biqae,  compreotnl  la  descriptioB  des  finoilci  i 

relies,  la  description  des  organes,  les  propriétés  médicales  elietanfes 
des  plantes  indigènes  et  exotiques,  et  la  définition  des  roots  techniques 
latins  employés  dans  les  ouvrages  de  botanique,  par  £.  Oiemaut  (de  Seint-Ketiftl 
vice-président  de  la  Société  botanique  de  France.  Paris,  1869. 1  vol.  in-8  de  fllllf| 
et  1200  figures. 

Traité  do  phytflolosie  eonsperéo  4oo  enlauiax  4oBie»tMi«ee^  par  G*  CoLn,  pt-l 
fesseur  à  l'École  yélérinaire  d*Âlfort,  membre  de  T Académie  de  médeàDû^  T  ék] 
revue  et  augmentée,  2  vol.  in-8  avec  150  figures. 

Trelté  d'enetoinlo  eonsperée  de»  ■■!■■■■■¥  domestlqaeo,   par  A.    CiadiulI 

professeur  à  l'École  vétérinaire  de  Lyon.  2*  édition,  revue  et  augmentée  avec  la 
boration  de  M.  AftLOiNG,  proresseur  à  l'École  vétérinaire  de  Toulouse.  Paris,  llti| 
1  vol.  in-8  avec  200  figures. 

Wn  infereiicope  et  des  injections^  par  Ch.  ROBiN^  membre  de  l'Institut  (Acadéaiisii| 
science;i)^  professeur  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  2*  ^'{lon,  revue  et  nf\ 
mentée,  1  vol.  in-8  avec  figures. 

Em  vie  don  ammanx  Illustrée,  par  A.  £.  Brebh,  t.  Il»  livraisons  iOO  i  200  al 
séries  11  à  20,  avec  20  planches  hors  texte.  Paraît  en  livraisons  &  10  centimes  et  a] 
séries  au  prix  de  1  fr.  à  Paris  et  1  fr.  20  dans  les  départements  franco  par  la  postL 


Table  de*  principaux  fujetê.  —   Les  Maraupiaux  (Opossum,  KaDgaron),  ete.  ;  les  Rongcnr*  (I 
Marmotte,  Souris,  Campa^ols,  Lemmioi^,  Castor,  Coypou,  A^uti,  Lièvres,  Lapins,  «te.);  iem  Taiiifrafci 
les  Fonifseurs  et  les  Mnnotrèmes  ;  les  Solipèdes  (CheTsl,  Ane,  Zèbre,  etc.)  ;  les  RominuitB  (DrooadsiB. 
Lama,  Musc,  Cerf.  Girafe,  Antilope,  Chèvres,  Bouc,  Brebis,  Bœufs)  ;  les  Multiongulés  (Eléphajtts,  Tsfk 
Pore,  Sangliers, Rhioocéros,  Hippopotame);  les  Pboqnes,  les  Sirènes;  les  Cétaeès (Narrai,  Dnaf^in,  BalÔMf. 

I.*aiicieiiiieté  de  rhomme,  prouvée  par  la  géologie*  par  sir  Ch.  Ltcll,  2*  édilia 
française,  revue  et  augmentée,  par  E«  T.  Uamy,  chef  des  travaux  du  laboratoiR 
d'anthropologie  de  l'École  pratique  des  hautes  études.  1  vol.  in-8  avec  figures. 

Hyslèse  des  Geui  du  monde,  par  le  docteur  Al.  Donné,  recteur  de  l^Académie  et 

Montpellier.  1  vol.  in-18  jésus,  de  400  pages.  k  fr. 

Table  du  matière».  ~~  A  mon  éditeur  ;  utilité  de  l'hygiène  ;  exercice  et  royages  de  saoté  ;  eaux  minérale; 
Baios  de  mer;  hydrothérapie  ;  la  Gèvre  ;  hypène  des  poumons  ;  hygiène  des  dents  ;  hygiène  de  l'esUMur. 
hygiène  des  yenx  ;  hygiène  des  femmes  nerreuses;  la  toilette,  le  vêtement  et  la  mode. 

i:.*art  de  vivre  lonffteinps,  ou  la  Macrobiotique,  par  Hofelànb,  nouvelle  traducCida 
française,  sur  la  8<*  édition  allemande,  augmentée  de  notes  et  d'une  traduction  sur  II 
vie  et  les  travaux  de  l'auteur,  par  J.  Pellagot.  1  vol.  in*18  jésus  d'enviroa  500  pages. 

lieçomi  do  patbolOAic  oxpérimontale  et  de  physiologie  opératoire,    professées  es 

1859-1860,  par  Cl.  Bebnard,  sénjtcur,  professeur  au  Collège  de  France  et  au  M uséoai 
d'histoire  naturelle,  mcmltre  de  l'Institut  (Académie  française  et  Académie  des 
sciences).  Paris^  1869.  1  vol.  in-8  de  600  pages  avec  figures. 

Histoire  générale  des  Helenees  médleelOM,  Résumé  du  Cours  fait  au  Collège  de 

France,  par  Ch.  Darehbers,  chargé  du  cours  d'histoire  de  la  médecine  au  Collège  de 
France,  membre  de  l'Académie  de  médecine.  1  vol.  in-8  de  500  pages. 

aenveaax  élémentH  de  physique  médicale^  par  W.  Wukdt,  professeur  à  l'Uni- 
versité de  fleidelberg,  trad.  de  l'allemand  avec  des  notes,  parFerd.  MoNOTCk,  profes* 
seur  agrégé  à  la  Faculté  de  médecine  de  Strasbourg.  1  vol.  in-8  de  700  pages,  avec 
300  figures. 

Traité  de  raimeiitatloB  dans  ses  rapports  avec  la  physiologie,  'la  pathologie  et  la 
thérapeutique,  par  le  docteur  Jules  Cyr.  Paris,  1870,  in-8  de  600  pages.  8  fr. 

Be  rabos  des  boissons  aleoellqaes.  Dangers  et  inconvénients  de  l'ivrognerie,  pour 
les  individus,  la  famille  et  la  société  ;  moyens  d'en  modérer  les  ravages,  par  L.  F.  Bci- 
GERET,  2«  édition.  1  vol.  io-18  Jésus  de  200  pages. 

^■eatlOB  physlqvie  et  morale  de  l'enfant,  depuis  sa  naissance  jusqu'à  Tacliève- 
meut  de  sa  première  dentition,  par  Ph.  Gtoux,  médecin  des  hépitauxde  Bordeaux. 
1  vol.  in- 18  jésus  de  300  pages. 


Paris.  —  laiprimsrie  de  E.  Uartirst,  me  Iligoon,  8. 


J.-B.  BAILUÉRE  ET  FILS, 

LIBRAIRES    DE   L'AGADÉMIE    IMPÉRIALE    DE    MÊD£GINE« 

Rue  Hautefeuille,  19,  à  Paris. 

LONDRES,  j  MADRID, 

HrPPOLYTI  BaILLIÈRB.  I  G.  BAOXY-BAILLlèRI. 


Septembre  1990, 
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SCIENCES  MÉDICALES 


COMPHCMANT 


L'AMTOMIE,  LA  PHYSIOLOGIE,  LA  MÉDECINE 
LA  CHIBUBGIE  ET  LES  DOCTRINES  DE  PATHOLOGIE  GENERALE 

PAR 

CH.    DJlREJMBERCÏ 

ProfoMenr  chargé  du  cour»  d'histoire  de  la  médecine  au  Collège  de  France, 
Membre  de  TAcadéinie  impériale  de  médecine,  bibliothécaire  de  la  bibliothèque  Ifazarine,  etc. 

Ouvrage  complet.— Paris^  1870,  2  volumes  iu-8.  ...    20  fr. 

M.  Daremberg  a  donné  en  quatre  années  (186/!t-1867),  c'est-à-dire  en 
cent  soixante -quinze  leçons,  l'histoire  générale  des  sciences  médicales 
depuis  les  temps  historiques  jusqu'aux  premières  années  du  xix°  siècle.  La 
tâche  était  d'autant  plus  difficile,  l'entreprise  d'autant  plus  téméraire^  que 
l'histoire  de  la  médecine  était  restée  fort  en  arrière  des  autres  histoires. 

Ce  qu'il  faut  particulièrement  chercher  dans  cet  ouvrage,  c'est  le  déYe** 
loppement  général  de  la  médecine,  c'est  la  détermination  des  lois  qui  ont 
présidé  à  ce  développement,  des  circonstances  éclatantes  oa  obscures^ 
constitutionnelles  ou  accessoires,  qui  l'ont  retardée  ou  avancée;  c'est 
l'étude  des  méthodes  qui  ont  tour  à  tour  présidé  aux  évolutions  de  la 
sdence,  à  l'invention  des  doctrines  ou  des  systèmes;  c'est  enfin  la  consi- 
dération des  influences  réciproques  que  les  diverses  branches  de  la  méde- 
cine ont  exercées  les  unes  sur  les  autres  et  sur  la  marche  générale  de  la 
science. 

L'auteur  a  donné  plus  de  développement  à  l'histoire  des  temps  modernes 
qu'à  celle  des  temps  anciens,  ou  qu'au  moyen  âge,  par  deux  raisons  :  la 
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première,  c*est  que  Thistoirc  moderne,  à  cause  de  ses  relations  plus  intiiia 
avec  la  médecine  acluellc,  oITre  plus  d'intérêt  ;  la  seconde,  c'est  qoe  llÉ- 
toire  ancienne  et  celle  du  moyen  âge  réclament  un  appareil  d*éniditiM  | 
qu'il  ne  voulait  pas  mettre  dans  un  ouvrage  qui  est,  avant  tout,  destiné 
à  suivre  les  grands  mouvements  de  la  science^  à  initier  les  lecteurs  à  Tétnie 
de  l'histoire. 

Nous  rappellerons  en  peu  de  mots  les  études  que  M.  Daremberg  i 
poursuivies  sans  relâche  depuis  1839  ;  il  n'a  cessé  un  instant  de  lire,  d'a- 
raire les  textes,  d'en  publier  un  certain  nombre  ou  de  les  traduire,  de 
donner  presque  chaque  année  quelque  mémoire  sur  divers  sujets  d'his- 
toire et  d'érudition.  Pendant  plus  de  dix  ans  il  a  parcouru  l'Europe  pour 
étudier,  copier  ou  coilationner  les  manuscrits  grecs,  latins  ou  firançais. 

ŒUVRES  COMPLÈTES 

D'HIPPOCRATE 

TRADUCTION  NOUVELLE  ATEG  LE  TEITE  EN  REGARD 

GOUÀTIONNÉ  SUR  LES  MANUSCRITS  ET  TOUTES  LES  £dITI0N8 

ACG0MPA6HÉE  D'UNE  IRTRODUCTIOH 

de  Commentaires  médicaux,  de  Tariantes  et  de  Notes  pUIologiqaei 

SUIVIE 

d'une  table  générale  des  matières 
Par  É.  LITTRÉ 

Membre  de  l'IatUtut  (Académie  des  inscriptions  et  bellee-lettree) 
et  de  TAcedémie  impériale  de  médecine. 


OUTAAGB  OOMFLXT,  10  forti  volamet  îll^^  ^  100  fr. 

Le  tome  /*'  est  consacré  presque  entièrement  à  une  Introduction  (pages  1- 
78).  Là  sont  traitées  les  questions  préliminaires  dont  la  solution  importe  i 
Tinteiligence des  livres  hippocratiques.  Le  volume  est  terminé  par  le  traité  De 
l'ancienne  médecine^  ouvrage  important  de  philosophie  scientifique. 

Le  tome  II  renferme  le  traité  Des  Airs,  des  Eaux  et  des  Lieux,  le  Pronostic, 
le  livre  Du  Régime  des  maladies  aiguds,  et  le  premier  livre  Des  Epidémies, 
Les  pays  chauds  sont  affectés  endémiquement  de  fièvres  iniermittentes,  rémit- 
tentes et  continues,  marquées  d'un  caractère  à  peu  près  étranger  aux  régions 
tempérées  non  marécageuses.  M.  Littré  a  montré,  dans  un  Argument,  que  les 
fièvres  décrites  par  Hippocrate  y  devaient  être  rapportées.  Cette  remarque  a 
jeté  un  jour  tout  nouveau  sur  la  pyrélologie  du  vieux  médecin  grec,  et  donne 
an  élément  de  plus  à  l'étude  des  maladies  suivant  leur  distribution  géogra« 
phique. 

BbtoI  FEANCO,  par  bi  poste»  contre  um  Muidat. 
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Dans  le  tome  III  sont  le  troisième  livre  des  Épidémies^  le  traité  Dec  Plaies 

de  téte^  le  livre  De  VOfJicine  du  médecin  et  celai  Des  Fractures^  an  des  traités 

splas  importants,  le  moins  connu,  qui  par  une  révision  des  textes  et  une 

avante  interprétation,  en  fait  un  livre  que  tous  les  chirurgiens  doivent  con- 

salter. 
Le  tome  IV  comprend  le  traité  Des  Articulations^  le  MocMique^  les  Apho^ 

rismes^  le  Serment  et  la  Loi, 

Dans  le  tome  V  se  trouvent  les  ii«,  iv«,  v",  vi«  et  vn«  livres  Des  Épidémies^  le 
traité  Des  Humeurs^  le  premier  livre  du  Prorrhétique  et  les  Prénotions  de 
Cos.  Ces  cinq  livres  Des  Épidémies  donnent  lieu  à  des  études  sur  la  pratique 
et  la  clientèle  des  médecins  hippocratiques  :  ils  donnent  lieu  aussi  à  un  essai 
sor  le  caractère  de  plusieurs  des  grandes  épidémies  qui  ont  affligé  Pantiquité* 

Le  tome  VI  renferme  :  le  traité  De  l'Art,  destiné  à  combattre  ceux  qui  pré- 
tendent que  la  médecine  n^existe  pas;  De  la  Nature  de  Vhomme;  Du  Régime 
salutaire,  qui  donne  des  préceptes  hygiéniques  ;  Des  Vents,  qui  attribue  toutes 
les  maladies  à  une  cause  unique  (\e  vent  ou  pneuma)  ;  De  l'Usage  des  li- 
quides; le  livre  premier  Des  Maladies,  ouvrage  dont  le  but  est  de  .donner  au 
médecin  des  idées  générales  sur  les  nécessités  pathologiques  qui  font  qu^une 
maladie  a  telle  ou  telle  issue,  et  sur  les  conditions  que  le  médecin  doit  remplir 
pour  exercer  habilement  ;  les  livres  Des  Affections  ;  Des  Lieux  dans  Vhomme^ 
qui  renferme  une  proposition  dont  Thomœopathie  s^est  emparée  ;  De  la  Ma^ 
ladie  sacrée,  remarquable  surtout  par  deux  points  de  doctrine  :  le  premier, 
c^est  que  toutes  les  maladies  sont  de  cause  naturelle  ;  le  second,  c^est  que 
toute  fonction  intellectuelle  et  morale  appartient  au  cerveau;  Des  Plaies;  Des 
Eémorrhcfidesetdes  Fistules;  enfin  le  grand  traité  Du  Régime  et  des  Songes. 

Tome  VIL  Des  Maladies,  livres  ii,  m  (162  pages).  —  Des  Affections  internes 
(l/iO  pa^es).  —  De  la  nature  de  la  Femme  (50  pages). —  Du  Fœtus  à  sept,  huit 
et  neuf  mois,  de  la  Génération,  de  la  nature  de  PEnfant  (80  pages). — Des  Ma- 
ladies, livre  IV  (70  pages),  etc. 

Tome  VIIL  Maladies  des  Femmes,  des  Femmes  stériles,  des  Jeunes  Filles,  d 
la  Superfétation,  de  TAnatomie,  de  la  Dentition,  des  Glandes,  des  Chairs,  des 
Semaines,  etc. 

Tome  IX.  Prorrhétique.  —  Du  Cœur.  —  De  TAliment.  —  De  la  Vision.  — 
De  la  nature  des  Os.  —  Du  Médecin.  —  De  la  Bienséance.  —  Préceptes, 
—  Des  Grises,  Jours  critiques.  Décrets,  Harangues,  Lettres  et  Discours.  « 
Appendice. 

Tome  X  et  dernier.  Dernières  remarques.  —  Table  générale  alphabétique, 
travail  considérable  de  AOO  pages,  complément  indispensable  dans  une  collec- 
tion qui  comprend,  comme  les  Œuvres  d'Uippocrate,  70  traités  sor  des  sujets 
variés. 

Il  a  été  tiré  quelques  exemplaires  sur  grand  papier  jésus  vélin.  Prix  de 
chaque  volume 20  &• 


HISTOIRE  DE  LA  MEDECINE  GRECQUE  DEPUIS  ESCULAPE  jUSqu*à«Hip- 

pocrate  eiclusivement,  par  le  docteur  M.  S.  Hoddart.  Paris,  1856,  îd-S  de  320 
pages  (6  fr.).  ztt, 

ÉTUDES  HISTORIQUES  ET  CRITIQUES  sur  la  vie  et  la  doctrine  d*Hippocrate 
et  sur  l'état  de  la  médecine  avant  lui,  par  le  docteur  Houdart,  membre  correspon- 
dant de  TAcadémie  de  médecine;  2^édUion  augmentée,  Paris,  1840,  in-8.  4  fr.  50 


Envol  WWUkXCO^  par  la  ponte,  eonti-c  un  HTaiidat. 
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ŒUVRES 

ANATOMIQUES,  PHYSIOLOGIQUES  ET  MÉDICALES 

DE  GALIEN 

Induites  sur  let  textes  imprimés  et  maniucrits 

ACCOMPAGNÉES  DE  SOMMAIRES,  DE  NOTES,  DE  PLANCHES,  ETC. 
Par  le  B'  Cli.  BARCHBERO 

2  forts  volâmes  grand  io-S  de  700  pages.  •  •  •    30  francs. 

Galien  était  un  grand  anatomiste  ;  il  suffit,  pour  s^en  convaincre,  de  suivre 
ses  descriptions  sur  la  nature  dans  le  livre  De  l'Utilité  des  parties;  —  c^était 
un  habile  physiologiste,  ses  ingénieuses  expériences  sur  les  systèmes  nerveux 
et  sanguins  en  sont  un  irrécusable  témoignage  ;  —  c'était  un  pathologiste  émi- 
nent,  son  beau  traité  Des  Lieux  affectés  ne  laisse  aucun  doute  à  cet  égard. 

Le  traité  de  VUtilité  des  parties  du  corps^  dont  on  ne  parait  pas  avoir  com- 
pris le  vrai  caractère,  se  résume  dans  cette  sentence  d'Aristote  :  Que  la  nature 
ne  fait  rien  en  vain.  Aussi  Galien,  loin  d*y  traiter  les  questions  de  physiologie 
proprement  dite,  ne  s*y  occupe  qu*à  découvrir  et  à  démontrer  que  les  parties 
ne  pouvaient  être  mieux  disposées  qu'elles  ne  le  sont,  et  qu'elles  sont  parfai- 
tement adaptées  aux  fonctions  qu'elles  ont  à  remplir.  —  Une  conception  hardie, 
et  Jusqu'à  un  certain  point  nouvelle,  de  la  parfaite  harmonie  entre  les  diverses 
parties  du  corps,  est  une  des  qualités  qui  distinguent  cet  ouvrage. 

Dans  le  Traité  des  Lieux  affectés^  Galien  a  devancé  l'école  moderne,  en  dé- 
montrant, par  la  théorie  et  par  les  faits,  combien  il  importe  d'abord  à  la  con- 
naissance des  maladies,  puis  à  la  thérapeutique,  de  savoir  exactement  le  siège 
du  mal,  en  d'autres  termes,  d'arriver  au  diagnostic  locaL 

Les  traités  Des  Facultés  naturelles ,  Du  Mouvement  des  muscles^  Des  Sectes ^ 
aux  étudiants,  De  la  meilleure  Secte  à  Thrasybule,  nous  présentent  une  idée 
à  peu  près  complète  de  la  physiologie  théorique  et  expérimentale  de  Galien. 

Le  traité  De  la  Méthode  Thérapeutique  à  Glaucon  donnera  une  idée  de  la 
manière  dont  il  concevait  et  exposait  les  généralités  sur  la  médecine. 

GLOSULiE  QUATUOR  MAGISTROnUni  SUPEUCHIRUHGIAM  ROGERII  ET 
ROLAKDI,  publiées  par  Ch.  Dabevberg.  Napoli,  1854,  in-8  de  Lxiy-228  p.  4  fr.  50 

DE  §BCRETI9  MULIERUM,  De  cbinirgia,  de  modo  medendl,  llbri  septem. 
Poema  medicum  ;  nuoc  primum  ad  fidem  codicis  Mazarinsei,  edidit  G.  Da&bm- 
mo.  NapoH,  1854,  in-8  de  178  pages.  3  fr.  50 

STORIA  DELL/v  MEDICINA  IN  ITALIA,  dell  dott.  Salvator  RsNn.  Napoli, 
1845  à  1848.  5  vol.  in-8.  40  fr. 

FLOS  MEDlCINiG,  schol»  salertioa,  seconde  édition  entièremeni  refondue, com- 
prenant les  travaux  inédits  de  Baudry  de  Balzac,  et  les  vers  nouvellement  recueillis 
par  Cb.  Daremberg  et  S.  de  Renzi,  publié  par  les  soins  du  docteur  S.  de  Rbrzi. 
Naples,  1859,  in-8  de  lxviu-128  pages.  4  ft*. 

8T0RIA  DOCUMENTA  DELLA  SCOULA  MEDICA  DI  SALERNO,  seconda  edi- 
xione.  Napoli,  1857,  in-8  de  608-clxxxiv  jiages.  12  fr. 

MAOISTRI  SALBRNI.  Tabul»  et  Compendiom,  extraits  des  manaicrits  de  la 
Bibliothèque  impériale  de  Paris,  enrichis  de  notes  et  de  notiees  bibliographiques  et 
historiques  de  Baudry  de  Balsac.  Naples,  1859,  in-8  de  68  pages.  S  fr.  50 


FRANCO,  pnr  la  poste,  eontro  na  llandat. 
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ŒUVRES 

D'ORIBASE 

TEXn  6REC,  EH  GRAIDE  PARTS  IIÉDIT 

COLLATIOlfllÉ  SUR  LES  MàNUSCBITS 

Traduit  pour  la  première  fois  eo  français,  avec  une  IntrodnctioD,  des  Koles, 

des  Tables  et  des  Planches, 

PAR  LES  DOCTEURS 

BUSSEMAKER  ET  DAREMBERG. 

6  forts  vol.  in-8,  gr.  papier,  imprimés  à  l'Imprimerie  impériale. 

Lm  lones  I  à  IV,  eUftciin  de  7B0  psffcs.  Mot  en  Tente.—  Piii  dn  yoI.  :  la  fk*. 

Les  quatre  volâmes  publiés  comprennent  : 

Tome  1*'.  Plan  de  la  collection  des  médecins  grecs.  —  Les  rapports  de 
TAcadémie  des  inscriptions  et  belles-lettres  et  de  l'Académie  impériale  de  mé- 
decine. —  Collection  médicale,  livres  comprenant  les  alimepts,  les  boissons, 
les  exercices  (avec  des  notes  sur  la  Gymnastique  chez  les  anciens). 

Tome  II*.  Collection  médicale,  livres  comprenant  les  émissions  sanguines, 
les  évacuations;  de  Pair  et  des  localités;  des  médicaments  externes;  des 
bains;  médication  topique  ;  médicaments  simples,  médicaments  composés  (avec 
des  notes  Importantes). 

Tome  IIP.  Physiologie  et  Pathologie  générales,  physiologie  de  la  Génération  ; 
hygiène,  pathologie  et  symptomatologie  générales  ;  Splanchnologie  ;  Nomen- 
clature, os,  muscles,  nerfs,  vaisseaux  ;  Tumeurs  contre  nature  (abcès,  sinus, 
vésicules,  fistules,  gangrène,  etc.,  du  sphacèle,de  Térysipèle,  des  squirrhes,  de 
Pherpès,  du  phagédénisme,  de  rœdème,  des  furoncles,  etc.). 

Tome  IV*.  Comprenant  :  des  Tumeurs  enkystées  ;  des  contractures  de  la 
langue  ;  des  varices,  des  scrofules,  de  Temphysème,  de  Tanévrysme,  du  traite- 
ment de  Téléphantiasis,  des  dépôts,  des  fractures,  des  luxations,  du  dépla- 
cement des  os  du  pied,  des  lacs,  des  bandages  et  des  machines,  du  plinthium 
de  Nilée,  du  glossocome  de  Nymphadore,  mactiine  de  Partisan,  du  ban  d'Bippo* 
crate,  de  l*hypospadias,  de  la  hernie,  des  ulcères,  etc. 

T/ÉCOLE  DE  SALERNE.  Traduction  en  vers  français,  par  Ch.  Meaux  Saint • 
Marc,  avec  le  teite  latin  en  regard  (1870  vers),  précédée  d^ooe  introduction  par 
Ch.  Daremberg.  —  DE  LA  SOBRIÉTÉ,  cooseilf  pour  vivre  longtemps,  par 
L.  CoRNABO,  traduction  nouvelle.  Paris,  1861,  i  vol.  io-18  jésus  de  lxxii-344,  avec 
5  vignettes.  8  fr.  50 

RECHERCHES  SUR    L'ÉT/IT  DF.   LA   MÉDECINE    DURANT    L\  PÉRIODE 

PRIMITIVE  de  Phistaire  des  Indoos,  par  le  docteur  Ch.  Darobbig.  Paris,  1867, 

in-8  de  24  pages.  1  fr.  25 

NOTICES  ET  EXTRAITS  DES  MANUSCRITS  MÉDICAUX  GRECS,  LATIMS 

ET  FRANÇAIS,  des  principales  bibliothèques  d'Europe,  1'*  partie,  BiBUOTHtoott 
D'ANGLmaRB,  par  Ch.  Dabehbbbg.  Paris,  1853,  in-8.  7  fr. 
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MOSCHIONIS  DE  MULIEBUM  PASSIONIBUS.  Libri  grace  et  latiDe  edenle, 
F.  Dewetz.  VieDD»,  1793,  iD-8.  3  fr. 

CELSI  (A.  a)  DE  RE  MEDICA  LIBRI  OCTO,  editio  no?a,  ciiranlibus  P.  Fou- 
OUiEB,  in  Facaltate  Parisiensi  professore,  et  F.-S.  Ratier,  D.  M.  ParUiis,  1823, 
in-lS.  2  fr- 

ALBUCASIS.  DE  CH1RIJRGIA,  arabice  et  latine,  cura  J.  Chaniiirg.  Oxooii,  1778» 
2  ToU  io-4  avec  figares.  SO  fr. 

LA  CHIRURGIE  D' ALBUCASIS,  traduite  par  le  docteorLocien  LBCLEtc,niédecio- 
mi^or,  précédée  d'une  introduction.  Paris,  1861,  in-8,  342  pages  avec  pi.       6  fr. 

ÉTUDES  SUR  LE  TRAITÉ  DE  MÉDECINE  D*ABOUJAFAR  AH*MAD,  intitulé  : 

Zad  Al-Mocafiry  «La  provision  du  voyageur»,  par  G.  Dugat,  membre  de  la  Société 
asiatique.  Paris,  1853,  in-8  de  64  pages  (2  fr.  50).  i  fr. 

LA  MÉDECINE  DU  PROPHETE,  traduit  de  Tarabc  par  Perroh.  1860,  in-S  de 
228  pages.  4  fr. 

LETTRES  DE  GUI  PATIN.  Nouvelle  édition  augmentée  de  lettres  inédites,  pré- 
cédée d*une  notice  biographique,  accompagnée  de  remarques  scientifiques,  histo- 
riques, philosophiques  ei  littéraires,  par  Rbveillé>Parise.  Paris,  1846,  3  vol.  in-8, 
avec  le  portrait  et  le  fac-similé  de  Gui  Patin.  21  fr. 

Les  leUres  de  Gui  Putio  sont  de  ces  livres  qui  ne  Tieillissent  jomais,  et  quand  on  lésa  lues,  on  en 
conçoit  aussitôt  U  raison.  Ces  lettres  sont  en  eflet  Texpression  la  plus  pittoresque,  la  plus  vraie, 
la  plus  énergique,  non-ieulement  de  Te'poque  où  elles  ont  ëtu  écrites,  mais  du  cœur  humain,  des 
icnlimeots  et  des  passions  qui  l'agitent.  —  Tout  &  la  fois  savantes,  érndites,  spirituelles,  profondes, 
enjoue'es,  elles  parlent  de  tout  :  mouvements  des  sciences,  hommes  et  choses,  passions  sociales  et 
Individuelles,  révolutions  politiques,  etc.  Cest  donc  un  livre  qui  s'adresse  aux  savants,  aux  méde- 
cins, aux  érudits,  aux  gens  de  lettres,  aux  moralistes,  etc. 

LA  MÉDECINE  A  TRAVERS  LES  SIÈCLES.  Histoire  et  philosophie,  par 
J.  M.  GuARDu,'' docteur  en  médecine  et  docteur  es  lettres.  1  vol.  in-8  de 
800  pages.  10  fr. 

Table  des  matiins  :  Histoire.  La  tradition  médicale.  La  médecine  grecque  avant  Hi|>pocrate« 
La  légende  bippocratique.  Çlassificaiion  des  écrits  bippocra tiques.  Documents  pour  servir  à  l*his- 
toire  de  Tart.  —  Philosophie.  Questions  de  philosophie  médicale.  Nus  philosophes  naturalistes. 
Sciences  anthropologiques.  BuHon.  La  philosophie  positive  et  ses  représentants.  La  métaphvsiqae 
médicale.  Aiclépiade,  fondateur  du  méthodisme.  Esquisse  des  progris  de  la  physiologie  cëréuiale. 
De  renseignement  de  runolomie  générale.  La  méthode  expcrinneutale  et  la  physiologie.  Les  vivi- 
sections &  PAcadémie  de  médecine.  Les  misères  des  animaux.  Abns  de  la  méthode  expérimentiala. 
Philosophie  sociale. 

HISTOIRE    DES  SCIENCES  NATURELLES  AU  MOYEN  AGE,  OU  Albert  le 

Grand  et  son  époque  considérés  comme  point  de  départ  de  l'école  expérimentale, 
par  F.  A.PoncHBT,  directeur  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Rouen.  Parts,  1853. 
1  beau  vol.  in-8.  9  fr. 

LETTRES  PHILOSOPHIQUES  ET  HISTORIQUES  SUR  L\  MÉDECINE  AU 
XIX«  SIÈCLE,  par  le  docteur  P.  Y.  Renouard.  Troisième  édition,  corrigée  et 
considérablement  augmentée.  Pans,  1861.  in-8  de  240  pages.  3  fr.  50 

Ces  lettres  traitent  :  I.  La  médecine  jugée  par  les  médecins.—  II.  Est-il,  en  médecine, un  mojen 
de  discerner  le  vrai  du  faux,  le  certain  de  Thypothèse?  —  III.  Des  causes  qui  engai;èrent  les  méde- 
cins à  quitter  la  voie  primitive  de  l'observation  pure.  —  lY.  La  physiologie  pathologique  peut-elle 
être,  oui  ou  non,  en  totalité  ou  en  partie,  le  fondement  direct  et  immédiat  de  la  thérapeutique?—. 
y.  De  Téclectisme  en  médecine.  -Vl.De  Thomopopathie.  —VII  Des  méthodes  thérapeutiques.  — 
VIII.  Réponse  à  quelques  obiectiuns  concernant  la  doctrine  empiri>méthodique. —  IX.  Du  rang  que 
la  médecine  doit  occuper  dans  un  système  général  des  connaissances  humaines,  et  du  degré  de  cer- 
Utude  quVUepeut  atteindre.  —  X.  Les  doctrines  médicales  devant  PAcadémie  impériale  de  méde* 
cine.  —  XI.  Les  doctrines  médicales  devant  les  Facultés  de  médecine  de  France. 

L\  MÉDECINE  ET  LES  MÉDECINS,  philosophie,  doctrines,  institutions,  cri- 
tiques, mœurs  et  biographies  médicales,  par  Louis  Pbissb.  Paris,  1857.2  vol.  in- 18 
Jésus.  7  fr. 

Cet  ouvrage  comprend  :  Esprit,  marche  et  développement  dessciences  médicales.—  Découvertes 
et  découvreurs.  —  Sciences  exactes  et  sciences  non  exactes.  —  Vulgarbation  de  la  médecine.  — 
La  méthode  numérique,  —r  Le  microscope  et  les  microscnpistes.  —  Méthodologie  et  doctrines.  — 
Comme  on  pense  et  ce  qu*on  fait  en  médecine  i  Montpellier.  —  L'encyclopédisme  et  le  spécialisme 
en  médecine.  —  Mission  sociale  de  lu  médecine  et  du  médecin.  —  Philosophie  des  sciences  natu- 
relles. —  La  philosophie  et  les  philosophes  par-devant  les  médecins.  —  L^aliénation  mentale  et  les 
«liénistes. —  Phrénologie  :  bonnes  et  mauvaises  têtes,  grands  hommes  et  grands  scélérats.  —  De 
Petprit  des  bétes.  —  Le  fenillelon.  —  L* Académie  de  médecine.  —  L'éloquence  et  Part  à  l'Ace- 
éimié  de  médecine.  —  Charlatanisme  et  charlatans.  —  Influence  du  Ihéfttre  sur  U  sauté. —  Mode* 
tins  poètes.  —  Biographie. 

Ko  vol  FBA\eO;  pur  la  poste,  eoMUre  un  Handtet. 
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OEUVRES  COMPLiTES  D*AHBR0ISE  PARÉ,  revaes  etcoIIatioDoécs  sur  toutes 
les  éditions,  avec  les  variaates;  ornées  de  217  figures  et  du  portrait  de  l'nuteur, 
accompagnées  de  notes  historiques  et  critiques,  et  précédées  d*uDo  introductioa  sur 
]*origineet  les  progrès  de  la  chimrgie  en  Occident  du  vi*  au  xvi*  siècle,  et  sur  la  vie 
et  les  ouvrages  d'Ambroise  Paré,  par  J.-F.  Halgaignb,  chirurgien  de  Phôpital  de  la 
Charité,  professeur  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Paris,  1840,  3  voK  grand  in-8 
à  deui  colonnes.  36  fr. 

ÉLOGES  LUS  DANS  LES  SÉANCES  PUBIJQUES  DE  L'ACADÉMIE  ROYALE 
DE  CHIRURGIE  DE  1750  A  1792,  par  A.  Louis,  recueillis  et  publiés  pour  la  pre- 
mière fois,  au  nom  de  TAcadémie  impériale  de  médecine,  et  d*après  les  manuscrits 
originaui,  avec  une  Introduction,  des  notes  et  des  éclaircissements,  par  Faio. 
Dubois  (d* Amiens),  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  impériale  de  médecine.  Paris, 
(859,  1  vol.  in-8  de  548  pages.  7  fr.  50 

Cet  ouvrage  contient:  Introduclion historique  parilf.  Dubois,  76pages;  Eloges  deJ.-L. Petit,  Bas- 
tnel,  MalaTdfVerdier,  Rcederer,  Molinelli,  Bertrandi,  Foubert,  Lecal,  Ledran,Pibrac,  Benomont, Mo- 
rand, Van  Swieten,Qaesnay,  Huiler,  Flurent,  Willius,  Lamarliniire,  Houstet,  de  la  Faye,  Bordo- 
nave,  Darid,Fanre,Caqaé,Fagaer,  Camper,  HeTin,  Pipelet,  et  l'éloge  de  Louis,  par  Sue. 

Embrassant  tout  un  demi-siècle  et  renfermant,  outre  les  détails  hbloriques  et  biographiques,  des 
appréciations  et  des  jugemenU  sur  les  faits,  cette  collection  forme  une  réritabie  histoire  de  la 
chirurgie  firançaise  au  xvm«  siècle. 

HISTOIRE  DES  MEMRRES  DE  L* ACADÉMIE  ROYALE  DE  MEDECINE,  OU 
Recueil  des  éloges  lus  dans  les  séances  publiques,  par  E.  Pariset,  secrétaire  perpé- 
tuel de  PAcadémie  de  médecine,  etc.,  édition  complète,  publiée  sous  les  auspices 
de  PAcadémie,  précédée  de  Péloge  de  Pariset,  par  F.  Dubois  (d*Amiens),  secrétaire 
perpétuel  de  PAcadémie  de  médecine.  Paris,  1850,  2  beaui  vol.  in-12.  7  fr. 

Cet  ourrage  comprend  :  Discours  d'ouverture  de  TAcadémie  royale  de  médecine.  —  Éloge  de 
Corvisart,  —  Cadet  de  Gassicourt,  —  Beithollet,  — >  Pinel,  —  Beauchêne,  —  Bourru,—  Percy,  — 
Vauquelin,  —  G.  CuTier,  —  Portai,  —  Chaussier.  —  Oupnytren,  —  Scarpa,  —  Desgenettes,  — 
Laennec,  —  Tessier,  —  iluaard,  —  Marc,  —  Lodiberl,  —  Bourdois  de  la  Moite,  —  Esquirol,  <— 
Cberraul,  —  Larrev,  —  Lerminier,  —  A.  Dubois,  —  Altbert,  —Geoffroy  Saint-Hilaire,  — A.Ihuré, 
—  Broussais,  —  Bicnat,  etc. 

LE  CHARLATANLSME  ET  LES  CHARLATANS  EN  MÉDECINE,  étude  psycho* 

logique,  par  le  docteur  Vkrdo.  Paris,  1867,  1  vol.  in-12  de  48  pages.  l  fr. 

CODE  MÉDICAL,  OU  Recueil  des  Lois,  Décrets  et  Règlements  sur  Pétude,  Pen- 
seignement  et  Peiercice  de  la  médecine  civile  et  militaire  en  France,  par  Amédbi 
AiETTc,  secrétaire  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Troisième  édition,  revue  et 
augmentée.  Paris,  1859,  I  vol.  in-12  de  560  pages.  4  fr. 

Ourrage  traitant  des  droits  et  des  deroirs  des  médecins.  Il  s'adresse  k  tous  ceux  qui  étudient, 
enseignent  ou  exercent  la  médecine,  et  renferme  dans  un  ordra  méthodique  tontes  les  dispositions 
JégisLatiTM  et  réglementaires  qui  les  concernent. 

DOCUMENTS  INÉDITS  SUR  LA  GRANDE  PESTE  DE  13/i8.  (Consultation  de  la 
Faculté  de  Paris.  Consultation  d'un  praticien  de  Montpellier.  Description  de  G.  de 
IfachauU),  par  le  docteur  Joseph  Michon.  Paris,  1860,  in-8.  2  fr.  50 


ANGLADA  (Ch.).  lst«4M  mur  le«  BUilaéie*  m%vtenem  e«  le«  wàmlmdiéê 
éteiBles,  pour  servir  à  Phistoire  des  évolutions  séculaires  de  la  pathologie.  Paris, 
1869,  1  ¥01.  in-8.  8  fr« 

ANGLADA  (Ch.).  TralSé  4e  la  «matAsl^B»  pour  servir  à  Phistoire  des  maladies 
contagieuses  et  des  épidémies.  Paris,  1853,  2  vol.  in-8.  12  fr* 

AVEN  EL  (A.).  I«e  e«iiése  4ef  médeelaw  de  Keaen,  ou  documents  pour  servir 
à  Phistoire  des  institutions  médicales  en  Normandie.  Paris,  1847,  1  vol.  in-8  de 
359  pages.  3  fr.  50 

BÊCLARD  (Jules).  Éle^e  de  M.  Troiuiseaa.  Paris,  1870,  in-A  de  20  p.         1  fr. 

BÊGIN  (L.  J.).  Étude*  mmr  le  serrlee  de  tmnié  mlilialre  en  FrsMee,  son 

passée  son  présent  et  son  avenir.  Paris,  1849^  1  voL  in-8.  à  fr.  50 

BERNARD  (Claude).  Fr.  Maseadie.  Paris,  1856,  in-8^  36  pages.  1  fr« 
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8  LIBRAIRIE  J.-R.  BAILUËRE  ETFIJL3»  RUE  HAUTEFEUILLE,  19,  A  PARIS. 

BOIULT'AUD.  De  rinOacnee  de»  doetrines  ou  des  systèmes  pathologiques  sur 
la  thérapeutique.  Paris,  1859,  in-8.  i  fir. 

BROUSSAIS  (F.  J.  V.).  C«mple  renéu  de  l'inauguration  de  la  statue  de  F.  J.  Y. 
Broussais,  au  Yal-de*Gràce,  à  Paris.  Paris,  ISill,  in«8,  7ti  p.  avec  1  pi.  1  fr. 

BOUILLAUD.  Blseomni  mir  le  TltaUsme  e«  rorsanielsiiie.  Paris,  1860, 
in-8.  1  fr.  60 

CABANIS.  Rapport  dn  physlqae  et  da  moral  de  rhonmie,  et  Iiettre  aur 
le»  cawMs  première*.  Huitième  édition,  Paris,  184A,  in-8.  6  fr. 

CHAUFFARD  (Paul-Émile).  Bnud  mur  le»  «aetriae*  médlealed.  Paris«  i8A6, 
1  vol.  in-8.  1  fr. 

CUVUSR  (G.),  AeeveU  de»  élese»  iU»teH«iie».  Paris,  1819-1827,  3  vol.  in-8 
(18  fr.).  10  fr. 

DEZEIMERIS,  Dietlonnalre  hlatoH^ne  de  U  médeelne.  Paris,  1828-1836, 
à  vol.  in-8,  en  7  parties.  10  fr. 

DUBOIS  (Fréd.);  d'Amiens.  Élo«e  de  M.  OrMa,  Paris,  1854,  in-A  de  34  p.  i  fr. 

HIPPOCRATE.  AphoHsmes,  traduction  nouvelle  par  E.  Littbé.  Paris,  1844,  1  voL 
grand  in-18.  3  fr. 

HUTTEN  (Ulric  de).  lavre  »ar  la  maladie  fravçaMe  et  sur  les  propriétés  du 
bois  de  gaSac,  trad.  par  F.  F.  A.  Potton.  Lyon,  1865,  in-8  avec  portrait.      24  fr. 

LEFÊVRE  (A.).  HUitolre  do  semée  de  saaté  de  la  martne  militaire  et  des 

écoles  de  médecine  navale  en  France,  Paris,  1867,  1  vol.  in-8,  avec  13  plans, 
cartes  et  fac-similé.  8  fr. 

LtLUT  (L.  F.).  l^^Amalette  de  Paeeal,  par  L.  F.  LÉLUT,  membre  de  l'Institut 
Paris,  1846,  in-8.  6  fr. 

LÊLUT  (L.  F.).  iMi  démoB  de  Soerale.  Nouvelle  édition.  Paris,  1856,in-18  de 
848  pages.  3  fr.  50 

MALGAIGNE  (J.  F.).  E»sal  »nr  l'Htotolre  et  la  phlloflophle  de  la  ehlnnrsle. 

Paris,  1847,  in-4.  i  fr.  50 

MALGAIGNE  (J.  F.),  iae^e  de  M.  Kein.  Paris,  1855,  in-4  de  59  pages.     1  fr.  50 

0U8TALET  (Fr.).  Réaamé  de  rHMtolre  de  la  médeelne.  Paris,  1835,  1  vol.  • 
in-18.  50  c. 

PAULET  (J.  J.).  riere  et  Faune  de  WîrgUe,  ou  Histoire  naturelle  des  plantes  et 
des  animaux  dont  ce  poëte  a  fait  mention.  Paris,  1834,  in-8  avec  4  pi.  6  fr. 

P£TREQUIN  (J.  L.).  Menvelle»  reeherelies  litaterl^ne»  et  erttiqnee  Mir 
Pétrone.  Paris^  1869,  grand  in-8  de  192  pages.  4  fr.  50 

RAGIBORSKI  (A.).  Histoire  de»  découverte»  relative»  au  »y»tème  velnenx 

depuis  norgagni  jusqu'à  nos  jours.  Paris,  1841,  in-4  (4  fr.).  3  fr. 

RISUENO  D'AMADOR.  Influenee  de  Tanatomle  patholoMoe  »iir  la  méde- 
elne depuis  Morgagui  jusqu'à  nos  jours.  Paris,  1837,  1  vol.  in-4.  3  fr. 

SAIME-MARIE.  pisoertaUon  sur  les  médeeln»  po0te».  Paris,  1835,  1  vol. 
in-8.  2  fr. 

SALVERTE  (Eus.).  De»  »elenee»  occulte»,  ou  Essai  sur  la  magie,  les  prodiges  et  les 
miracles.  Troisième  édition,  par  E.  LittrÉ.  Paris,  1856,  1  vol.  gr.  in-8.    7  fr.  50 

SEGOND  (L.  A.).  Histoire  et  systématisation  générale  de  la  blolosle.  Paris, 
1851,  in-12.  *  2  fr.  50 

8PRENGEL  (€.).  Hlotoire  de  la  médecine,  depul»  »on  oHdne  JmMiu'an 
XIX.®  »lècle,  trad.  de  Tallemand  par  A.  J.  L.  Jourdan.  Paris,  1815-1820, 
9  vol.  in-8.  45  fr. 

-  S^iHWément  les  tomes  VIII  et  IX,  2  vol.  in-8.  12 fr. 

tLiT  (U.).  mecherelM»  ltf»torHinc»  »nr  la  folle.  Paris,  1889,  in-8.      3  fr. 


Paris.  —  Inp.  B.  llAKTOfBT.nM  Mignon,  t. 
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Jl.-B.  BAILU&Rfi  et  FlIiS, 

I.18RAIRI6    Bl     L'aGADAmIE     Dit    MiDKGIflK| 

Kiiê  ttimefeynto,  i9,  ft  i%H8. 


TRAIVÊ  l>0  MICaOSGOPE 

Sm  noéé  d'éaiploi. 
Ses  appIkaliMt  à  Vtiwit  des  iqeclioos,  à  l'aDatonM  hiuBaifle  el  eonpirét, 

à  l'anatomie  inédico*chinrgica)e, 
à  rhistoire  natarelle  animale  et  tégélale  et  à  l'écoBomie  africole, 

piÊtt  ctf  »  moBM 

Professeur  à  U  Fumlté  de  médecine  de  Paris,  meoibre  de  llnstitnt 
et  dé  rAeftdémle  de  médecin». 

1871, 1  vol.  ili-B  de  lOSB  |M|te§,  a?«c  317  flgilr«ft  fiitéirtiilé«i  d*M  le  texte 

et  8  plMieheA.  Girtoniié  i  90  fr. 
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LEÇONS   SUR   LES    HUMEURS 

NORMALES  ET  MORBIDES  DU  CORPS  DE  L'HOMME 
professées  à  la  Faculié  de  médecine  de  Paris 
'  par  GH.  ROBIN 

Pferli,  1807,  i  ffM.  tnm  Ht  9lt  pagett  int  2t  fig«  i  U  fir« 

PROCRANIliE  DU  COURS  D'HISTOLOtilE 

profené  I  la  Paeiilté  de  médednè  de  Paris 

ptf  0li. 


Deuxième  édition^  revue  et  àèwlùppéû,  P>Ht,  1810,  tft«8  de  ïl-416  p.  —  6  fr. 

■ÉIOIRE  SUR  L'ÉVOLUTION  DE  LA  NOTOGORM 

DE3  GAVITto  DES  DI8QUB6  INTBRVERTftilBAUX 

Et  Dt  LitJR  GOUTtlIt  étbàTlilttlt 

par  Gh.  &OBIV 

In-/i  de  212  paftê»,  a^t  1 1  t>hittobes.  1 2  fr. 

HISTOIRI  HÂTOftlUfi  DBS  VÉHtTitlI  PilUSIf  ES 

QUI  cRoissBirr 

SUR  L'HOMME  ET  LBd  ANIMAUX  VIVÀNtS 

pÊkY  OHi  MIftilV. 

1  vol.  in-8  de  708  pages»  avea  ailaa  de  16  pUMita  an  perde  coloriées.  16  fr. 

TRAITS  DE  Cnilll!  ANATOIlOilK  KT  rHYSIOLOttlQVE 

MOKMAIiE  ET  PATHOIi^CSI^lJE 

on  DES  PRINCIPtt  tldltfilÂl^.  HOtllAtX  ET  MORBIDES 
QUI  GONSTlTUfiirr  LE  CORPS  DR  L'HOMAUS  ET  DES  MAMMIFÈRES 

Ma  CH.  HOblN  if  VfttiDEiL 

3  forts  volumts  in«8|  ayeo  atln  de  A5  planches  en  partie  coloriées.  36  fr. 

RODIN  (Cb.).  ntéliiiilM  Hiir  lén  iilij«tti  4«H  |pétlv«lil  èlH»  e«ii8«l't«8  iNl  'ifUt^* 
parallollii  tfiteiia»eoi^l^|tte0,  transpatetitês  et  opaques.  Parti,  18683  itt-^S.  2  fr. 

ROBIN  (Ch.).  Mémoire  céUteMlM  lu  «IMVHiMI**  anatomo-pAttaolosique 
des  diirerse*  e^ipècetf  de  tmtmrmmtmm  capsuUirei  et  lenUculaires.  Paris,  1859, 
in-4  de  62  pages.  1  fr. 

ROBIN  (Cb.).  Mémoire  «mr  les  modifloatloiio  de  la  mnqaeaoe  iatenie  pen- 
dant et  après  la  grossesse.  Parié,  1861,  in-l  à%M  5  pladêhei  illhogr.     4  fr.  50 
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2  J.-B.  BAILLIÈRE  ET  FILS,  RUE  Hautefedille,  19. 


PHTSIOLOCIIE  DES  MOUVEMENTS 

DÉMONTRÉE     A    L'AIDE    DE    L*EXPÉRIMENTATION    ÉLECTRIQUE 

ET  DE   L'OBSERVATION  CLINIQUE 

ET  APPLICABLE  A  L'ETUDE  DES  PARALYSIES  ET  DES  DÉFORMAnORS 

Par  le   dooteur  O.-B,  BUGHEmVE 

(de  Boulogne). 

Paris,  1867, 1  vol.  in-8  de  872  pages,  avec  101  figures  dessinées  d'après  nature.  14  fr. 

TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE  D'HISTOLOGIE  HUMAINE 

NORMALE  ET  PATHOLOGIQUE 

PRiCÂDÉ  l/UN    EXPOSÉ    DES  MOYENS    D'OBSERVER  AU  MICROSCOPE 

par  le  dootear  O.  MOHXIi 

Profetsenr  k  la  Faculttf  de  mAledne  de  Straibonrg. 

1864^  1  vol.  in-^,  avec  34  belles  planches  dessinées  d*après  natare 

par  le  Soetaor  A.  THABMDV 

Profesaeur  à  l'Ecole  da  Vol-de-GrAce. 

Prii  :  i2rraDCf. 

ÉTUDES  SUR  IiA  TUBERCULOSE 

PREUVES  RATIONNELLES  EXPÉRIMENTALES  DE  SA  SPÉCIFICITÉ 

ET  DE  SON  INOCULABILITÊ 


par  le   Doeteur  J, 

Professeur  à  l'Ecole  du  Vol-de-GrAce. 

1867»  1  voL  in-8  de  6û0  pages.  —  8  fr. 


LA  PATHOLOGIE  CELLULAIRE 

BASÉE  SDE  l'étude 

PHYSIOLOGIQUE  ET  PATHOLOGIQUE  DES  TISSUS 

par  Radoir  VIRCHO^l^ 

ProiÎBfttettr  ï  la  Faculté  da  Berlin,  directeur  de  l'Institut  pathologique 

de  celte  ville. 
TRADUIT  DE  L* ALLEMAND  SUR  LA  TROISIÈME  ÉDlTIOlf,  PAR  LE  DOCTEUR  Paol  PICARD 

TrolBiëme  édition,  revue  et  corrigpée. 
Paris,  1868,  1  vol.  Ui-8  de  /i80  pages,  avec  150  figures.  —  8  fr. 

DE  L'URINE 
DES  DÉPOTS  URINAIRËS  ET  DES  €ALGILS 

DE  LEUR  COMPOSITION  CHIMIQUE,  DE  LEURS  CARACTÈRES 

PHYSIOLOGIQUES  ET  PATHOLOGIQUES  ET  DES  INDICATIONS  THÉRAPEUTIQUES 

qu'ils  FOURNISSENT  DANS  LE  TRAITEMENT  DES  MALADIES 

par  UOKBIi  S.  BEALE 

Médecin  de  King's  Collège  Hospital,  k  Londres. 

TRADUIT  DE  L'ANGLAIS  SDR  LA  SECONDE  ÉDITION  ET  ANNOTÉ  PAR  LES  DOCTEURS 

AnsiMle  OlililTlER  et  Gear^ea  BEMCiEmoiV 

1  vol  in-16  jésas  de  5/i0  pages,  avec  136  Gg.  —  7  fraocs. 

ENVOI  FRANCO  CONTRE  UN  MANDAT  SUR  LA  POSTE. 


i.-n.  BMi.i.iÉui;  i;t  i'ils,  hur  irur 

INTROUUCTION  A  L'ÉTUDE  DE  LA 
MEDECINE    EXPERiniENTALE 

Par  CLAUDB  BEBNABD 

Paris,  1866,  in-8  de  ÙOO  pages.  —  7  h: 

Cet  ouvrage  présente  le  tableau  des  doctrines  el  des  Sa'At  exposés  par  le  pruresseur 
dans  les  cours  du  Collège  de  France  et  de  ta  Sorbonne,  depuis  la  dernière  publication 
da  181)4  jusqu'à  la  tin  du  d'^uxiÊme  semeslrti  île  18<i5. 

LEÇONS  DE  PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE 

Par  CLAUDE  BERNABD 

lavi  ,  in-B  de  UOS  page:-.  —  7  fr. 
l^es  études,  qui  s'ajoutent  nalu  relie  ment  à  celles  que  l'auteur  avait  déjà  publiées 
antérieuremeiil.  montrent  l'unité  et  la  constance  de  ses  elTortsdans  le  problème  scien- 
tifique qu'il  poursuit.  Le  principe  que  M.  Cl,  Bernnrd  a  cherché  k  mettre  en  évidence, 
dans  ces  leçons,  c'est  que  la  pathologie  et  la  pbjslologie  ne  seiéparanl  réellement 
que  dans  leur  étude  scienlitique,  et  qu'il  n'eat  pas  nécessaire  d'aller  chorclier  l'eipli- 
catïon  des  maladies  dans  des  forces  ou  des  ioia  qui  seraient  d'une  autre  nature  que 
celles  qui  régissent  les  phénomènes  ordinaires  de  la  vie. 

LEÇONS  DE  PHYSIOLOGIE  EXPËltiHËNTALE 

APPLIQUÉE  A  LA  MÉDECINE 
FAITES  AO  COLLÈGE  DE  PRANGG 

Par  GUUDE  BERNARD 
Paris,  1855-1856,  2  vol,  in-8.  avet  100  figures.  —  f!i  fr. 

LEÇONS  SUR  LES  EFFETS 
DES  SUBSTANCES  TOXIQUES  ET  HËDIGAHENTEUSES 

Par  CLAUDE  BEBNABD 
Paris,  1857,  1  vol.  in-8,  avec  3->  ligures.  —7  fr. 

LEÇONS  SUR  LA  PHYSIOLOGIE  ET  LA  PATHOLOGIE 
DU    SYSTEME    NERVEUX 

Par  CLAUDE  BERNARD 

Paris,  18r>8,  2  vol.  iii-8,  avec  79  figures.  —  l/i  fr. 

LEÇONS  m  m  mmtn%  mmmmf&  kt  les  iLTÉH.tnuNs  i'athologipiis 

DKS  LIUl'IDES  DK  L'OllGANISME 

Far  CLAUDB  BEBNABD 

Paris,  18.W,  'J  ïûl.  in-8,  avec  ligures.  —  l.'i  fr. 

"^         M\mi   DE   PMYSIOIOUIË 

Par  J.   MULLER, 

TRADUIT   DE    L'A1.LEa*NU    SDtt  LA  DEEtMÈRE   ËD1TI0K    FAR  A.  J.  t..    JOUItOAN. 
DEUXIËlli;    EDITION    REVUE    ET    jUiNOTlK   PAU    ^.    I.ITmÉ. 

iceompiignéi  de  320  figure»  interealéet  dans  le  lexU  et  de  i  fiJuncAn  gravéei. 
2  Tottt  volnmes  grand  In-S  de  chacun  840  pagei.  —  Prii  :  20  fr. 

LEÇONS  SUR  LA  PHYSIOLOGIE  COMPARÉE 

DE  LA  RESPIRATION 

Par  PbbI  BEirr, 

1  vol.  in-8  de  500  pages,  avec  150  figures. 

ENVOI    FRANCO   CONTRE    IIN    MANDAT  Sllll    1, 
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TBAITÉ 

)Ë  PHYSIOLOGIE  COHPÂRËK  DES  MIIHÂl 

r;^)^sll^F.l^F.l:  nA\s  sF.s  rmtcikts 

AVEC  LES  SCIENCIÎS  NATUHELLES.  la  MEllEr.lNE,  L\  ZOOTECHNIE 

KT  L'ECONOMIE  KUilALE 

par  e.  COLIN, 

ProIesKur  ;  l'Éfolc  til^iinsire  d'Airorl,  incmbro  ■ie  VAntHaiic  iIq  nfilMiDO 

DEGKiRii  tuTiun  co)i«iBtKitBi.iMiirr  Al  cnintl 

Paris,  1871 ,  2  vol.  lO'S  ntec  ngun'S  liiiercalt'es  dans  le  lexle 

Eti  vente,  tome  I,  1  yoI.  in-8  i)p  S'il  pages  svpc  llO  figures. 

PRIX    DÉ   L'orVBAGE   COMPLET    :    2Ii    fU. 

COURS  DE    MIGROSGOPXB 

coiHfinniit  DES  tmis  lisiuus 

ANATOMIE  MICROSCOPIQUE  KT  PHYSIOLOGIQUE 

DES  FLUIDES  DE  L'ÉCONOMIE 

Par  le  docteur  Al.  DONTVK 

In-8  de  660  p»BW.  —  ITi»  :  7  fr.  50  c. 

ATLAS  »ll  COURS  DE  MICROSCOPIE, 

EXÉCUTÉ  D'APRÈS  NATURE  AU  MICnoSCOPE  DAGUERRÉOTYPE 
rmr  I»  d«ei«nr  a.  DOMKA  ei  L.  POUrAUl.T. 

UmolumF  iii-tiilioiJi:  20  {ilaiicbet  Eriii^r*,  ivK  un  leilp  d»cri|>lll Prii    lOtr. 

DU  MICROSCOPE 


DE  SES  A[>PI.]CAT[0E1S  A   L-A^AT0H1G  PATUOLOGigUE,  AU  DIAGNOSTIC 

ET  AU  ThAITUlEKT  DES  UALADtES 

r*r   m.   XICBBL 


Purla,  1867,  In-A  <Ic  300  pagei,  ivec  5  plancha,  —  3 IV.  &D 

ANATOMIE  MICROSCOPIQUE 

Par  1«  dootcnr  L.  KiXDL 

Frofciisur  d'nniitaiiiiit  iiilariiica|iiquo, 
Ol'Vkjige  coiihLET,  2  ïolutiie»  In-folio  avec  92  pinnclips.—  Prix  :  27G  I 


LA  PPIOTOGRAPHIE 

ÂFPLiaUÉE  AUX  RECHERCHES  MIGHOQHAPHiaUES 

Par  A.  I0ITESS1ER  j 

ProrMwuv  ngrègA  k  li  l'iciillA  lie  [iit^iU'Clni'  ilc  Mnnipcltier  I 

Paris,  1607, 1  vol,  in-18J^«ii«,  SHO  paRts,  avec  Su  flgurel  Cl  3  planclieal 

pholopro pillée».  —  Prix  :  7  fr.  4 
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#.  B.  BAllililtaiB  et  nii» 

LIBRAIRES    DE    L*AGADÂMIE    DE    MEDECINE 
rue  Hautefeuille,  19,  à  Paris,  près  le  boulevard  Saint-Gennain» 

■■    Octobre  IMi.    ======== 


NOUVEAUX  ÉLÉMENTS 

D'ANATOMIE  CHIRURGICALE 

Par  BEIVJIJlMIIV  AIVOER 

Chirurgien  dethApitanx, 
E&-proscctear  do  Tamphitliéftli e  dot  bôpilaux  de  Paris,  lauréat  de  rinstitot  (Acadcmi* 

des  sciences). 

Ouvrage  Illustré  de  1079  figures  intercales  dans  le  texte  et  accompagné  d*an  atlas 
de  12  planches  dessinées  d'après  nature,  gravures  sur  acier  et  imprimées  en 
couleur,  et  représentant  les  régions  de  la  tête,  du  cou,  de  la  poitrine,  de  Tab- 
domen,  de  la  fosse  iliaque  interne,  du  périnée  et  du  bassin. 

1860,  ouvrage  complet,  1  vol  in-8  de  1055  pages,  avec  1079  Ggures  et 

atlas  iii'lx  de  12  pi.  coloriées  avec  texte  explicatif,  cartonné  :  i!tO  fr. 

Séparément,  le  texte,  1  vol.  in-8.  —  20  fr. 

Séparément,  Tallas,  1  vol.  in-/i.  —  25  fr. 

Dans  IVlude  de  chaque  rcfgton,  Tauteur  présente  d*al)ord  I^anatomie  des  formes  ezte'rienres 
et  des  parties  accessibles  &  la  pulpation  ;  puis  pénétrant  pins  avant,  il  fixe  son  attention  sur  la 
superstition  des  plans  de  la  région  sur  les  vaisseaux  et  les  nerfs,  sur  les  rapports  de  la  région 
avec  les  autres  régions,  sur  le  développement;  enfin  il  étudie  les  maladies  chirurgicales,  surtout 
au  point  de  vue  de  l^anatomie  et  de  la  physiologie  pathologiques  elde  la  médecine  opératoire,  de 
sorte  que  l'élève,  loin  d*étre  rebuté  par  l'étude  de  l'anatomie  stérile  au  premier  abord,  a  une 
notion  des  maladies  qui  pourront  affecter  les  organes  quMl  vient  d'étudier  et  voit  le  but  de  son 
travail.  Autant  que  cela  a  été  possible,  aux  descriptions  est  iuinte  la  reproduction  iconographique 
dos  tissus,  des  régions  et  de  plus  des  exemples  variés  des  maladies  chirurgicales.  1^  plut  grand 
nombre  des  dessins  ont  été  exécutes  d'après  nature  à  Pamphithéfttre  des  hôpitaux. 

Les  Eléments  d*anatomie  chirurgicale  offrent  à  nos  yeux  le  mérite  d'une  grande 
clarté  :  c*est  un  livre  complet,  très  au  courant  de  la  science,  qui  devra  certes  con- 
tribuer beaucoup  à  propager  Tétude  si  nécessaire  de  cette  branche  de  nos  con- 
naissances. 

La  première  partie,  la  plus  courte,  comprend  :  TEmbryogénie  et  TAnatomie 
générale,  PHistolof^ie  et  quelques  points  de  Pathologie  chirurgicale  générale. 

Dans  la  seconde  partie,  qui  constitue,  à  vraiment  parler,  le  corps  de  Touvrage, 
se  trouve  TAnatomie  chirurgicale  proprement  dite,  ou  Tétude  des  régions.  L*au- 
teur  a  eu  soin  de  ne  faire  d'anatomie  descriptive  que  ce  qui  était  absolument  in- 
dispensable à  étudier  au  point  de  vue  de  la  pathologie  et  de  la  médecine  opéra, 
tolre.  Toutes  les  questions  importantes  sont  étudiées.  On  trouve  peu  de  discussiou 
et  beaucoup  de  faits. 

Les  descriptions  anatomiques  ou  pathologiques  sont  accompagnées  d*un  nombre 
considérable  de  figures  qui  contribueront  certainement  au  succès  de  l'ouvrage. 
Pour  certaines  régions,  des  coupes  bien  rendues  seront  d*un  grand  secours.  Parmi 
les  meilleurs  chapitres,  citons  ceux  qui  se  rapportent  aux  articulations  et  aux  luxa- 
tions. On  y  trouvera  nombre  d'idées  originales,  des  figures  intéressantes  et  des 
descriptions  courtes  et  claires  pour  bien  des  points  habituellement  fort  obscurs. 

(J.  L.  C,  Journal  do  médecine  et  de  chirurgie  pratiques,  40®  année,  t.  XL, 
p.  135.) 
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TRAITÉ 

DES  MALADIES  DES  YEUX 

Par  IL.   GAUBZOUrSKl, 

Professeur  d'ophtlialmie  à  réoole  prtUque  de  la  Faculté  de  Paris. 
Paris,  1872,  1  TOI.  iD-8  de  800  p^es  a?ec  350  figures.  ^  18  fr. 

DU  DIAGNOSTIC 

DES  MALADIES  DES  YEUX 

PAR  LÀ  GHROMATOSGOPIE  RÉTINIENNE 

PRÉCÉDÉ  D*ONE  ÉTUDE  SUR  LES  LOIS  PHYSIQUES  ET  PHYSIOLOGIQUES 

DES   COULEURS 

Par  le  docteur  x!  GILEZOWSKI, 

Lauréat  de  la  Faculté  de  Paris* 

1  voL  in-8,  avec  31  figores,  une  échelle  chromatique  comprenant  &&  teintes, 
et  5  échelles  typographiques  tirées  en  noir  et  en  couleui's.  —  7  fn 

CLINIQUE  OPHTHALMOLOGIQUE 

Par  A.  de  OBAli;Fi:, 

Professeur  à  la  Faculté  de  médecine  de  rCairersité  de  Rerlin* 

Édition  française,  publiée  avec  le  concours  de  l'auteur, 

Par  le  docteur  E.  HEYER. 

Paris,  1867, 1  vol.  in-8  avec  figures.  —  8  fr. 

TcAk  des  matières.  —  Du  traitement  de  la  cataracte  par  Textraction 
linéaire  modiûée,  leçons  sur  Famblyopie  et  l'amaurose  ;  de  Tinflammation 
da  nerf  optique;  de  la  névro-rétinite;  de  rophthalmie  sympathique; 
observations  ophthalmologiques  chez  les  cholériques;  notice  sur  les 
cysticerques. 

MARTIN.  TrAÎié  médîeal  pratique  des  maladies  des  yeux,  contenant  rexpositiou 
des  aOectioos  des  organes  de  la  vue  et  les  formules  médicales  applicables  à  leur 
traitement,  par  le  docteur  Emile  Mabtm.  1  vol.  in-18  Jésus  de  312  pages  arec 
17  figures  et  2  planches  ooloriées^  comprenant  en  10  dessins  les  principales 
altérations  appréciables  à  Tophlbalmoscope.  5  fr. 

MARTIN.  Atlas  d'ophthalmoseopie,  accompagné  de  considérations  générales  sur 
les  altérations  profondes  de  Tceil  visible  à  ropbtbalmoscope,  de  tableaux 
symptoroatologiques  résumés,  d*une  échelle  typographique  et  d'une  table 
logarithmique  pour  la  mesure  des  angles  visuels,  par  le  docteur  E.  Martin. 
1  vol.  io-4^,  avec  40  figures  dessinées  et  coloriées  d*après  nature.  12  fr. 

MOOREN  (A.).  Hes  affections  sympathiques  de  la  vue,  par  Albert  MooaEN,  traduit 
de  Tallemand  par  le  docteur  A.  Lkbeau  (de  Liège).  Liège,  1870.  Grand  in-8  de 
155  pages.  3  fr. 

LAQUEUn  (U).  £tndes  sur  les  affections  sympathiques  de  Tcnil.  Paris,  1869. 
In-8  de  56  pages.  1  fr.  25 
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lœNOGRAPHIE 

ophtsalhiologiçue 

on  DESCRIPTION,   AVEC  FIGU&ES  COLORIÉES, 

DES  JtfALADIES  DE  L'ORGANE  DE  LA  VUE. 

Comprenant  l'anatomie  pattaoloQ;ique, 

La  pathologie  et  la  thérapeutique  médico-chirurgicales 

Par  J.  SIGHEL 

PR0TBSSS1TR  Dl   CLUaQUI  OPHTBAUIOLOOIQITI. 

Ouvrage  complet,  publié  eu  23  lifraisoos,  dont  20  eompoiées  ctaaeane  de 
28  pages  de  teite  et  de  4  planches  dessinées  diaprés  nature,  gra? ées,  Imprimées 
en  couleur  et  retouchées  au  pinceau  avec  le  plus  grand  soin  (quelques  planches 
représentant  les  instruments  sont  en  noir),  et  3  livraisons  (17  &is,  18  hit  et  20  bis) 
de  texte  complémentaires  et  formant  2  vol.  grand  in-4®  dont  1  vol.  de  840  pages 
de  texte  et  1  vol.  de  80  planches  dessinées  d'après  nature,  gravées  et  coloriées 
avec  le  plus  grand  soin,  et  un  texte  explicatif 172  fr.  50 

Demi-reliure,  dos  de  maroquin,  non  rogné,  tranche  sopérienre  dorée. .     14  fr. 

On  peut  encore  souscrire  en  retirant  une  livraison  par  mois.  — -  Prix  de  It  livrai* 
son,  7  fr.  50  c. 

Cet  ouvrage  est  le  résultat  de  près  de  trente  années  de  pratique.  L^autear 
n*a  voulu  commencer  cette  publication  qu'après  avoir  rassemblé  un  assex  grand 
nombre  d'observations  et  de  dessins  originaux  pour  pouvoir  choisir  les  faits  et  les 
figures  caractéristiques  servant  de  types,  et  en  même  temps  s'être  assuré  les 
moyens  d'arriver,  sous  le  rapport  de  la  bonne  exécution  des  planches,  à  on  degré 
de  perfection  qui  n'a  pas  été  encore  atteint. 

Le  texte,  k  part  une  explication  sommaire  des  figures,  le  eompose  de  denx  par- 
ties, l'une  pratique,  l'autre  théorique. 

La  première  partie  est  formée  par  les  observations  qui  servent  de  description  aux 
dessins.  C'est  là  qu'il  faudra  chercher  tous  les  exemples,  tous  les  préceptes  de  la 
thérapeutique;  l'auteur  a  cru  devoir  toujours  rattacher  ces  préceptes  aux  observations 
particulières  dont  ils  découlent,  afin  de  les  présenter  comme  des  conséquences  lo- 
giques de  faits  bien  avérés,  et  non  comme  des  théories  préconçues. 

La  seconde  partie  a  pour  but  de  relier  les  observations  par  une  exposition  métho- 
dique et  concise,  destinée  k  unir  les  planches  et  leurs  descriptions  en  un  tout  plus 
homogène,  à  les  présenter  dans  un  ordre  logique  et  k  les  coordonner  en  une 
série  systématique. 

Sous  le  rapport  des  dessins  originaux,  nous  pouvons  dire  qu*il  sera  difficile 
d'atteindre  à  un  plus  haut  degré  de  perfection. 

On  peut  regarder  les  figures  qui  composent  cet  ouvrage,  non-seulement  comme 
la  fidèle  représentation,  mais  presque  comme  l'équivalent  de  la  nature.  Partout  le 
modèle  a  été  consciencieusement,  servilement  copié  dans  stt  formes,  ses  dimen- 
sions, ses  teintes.  Rien  n'est  inventé,  rien  n'est  embelli,  exagéré,  ni  fait  à  peu 
près.  De  cette  manière  ces  reproductions  peuvent  avoir  la  prétention  d'expliquer, 
d'éclairer  et  de  contrôler  non-seulement  les  descriptions  de  l'auteur,  mais  encore 
eeljes  de  tous  ceux  qui  ont  traité  la  même  matière. 

Comme  on  le  voit,  le  but  de  l'auteur  est  en  même  temps  pratique  et  scienti- 
fique :  enseigner  la  partie  de  Tophthalmologle  qu'on  n'apprend  pas  dans  les  livres, 
le  diagnostic,  base  de  tout  traitement  rationnel,  auquel  on  n'arrive  qu'en  se  fami- 
liarisant avec  les  formes  et  l'aspect  des  maladies  par  un  examen  répété.  Bl.  Siebel 
a  voulu  qu'un  médecin,  en  comparant  les  figures  et  la  description,  pût  reconnat- 
treet  guérir  la  maladie  représentée,  quand  il  la  rencontrerait  dans  sa  pratique. 


6IRAUDTE1IL0N  (F.).  Phystologîe  et  pathologie  fonetlonaelle  de  la  TÎtion 
bÎBocnlaire  suivies  d'un  aperçu  sur  l'appropriation  de  tous  les  instruments 
d*optiqueè  la  vision  avec  les  deux  yeux,  ropbthalmoscopie  et  la  stéréoscopie,  par 
F.  Giraud-Teclon,  docteur  en  médecine  de  la  Faculté  de  Parb,  lauréat  de  l'In- 
stitut. Paris,  1861,  1  vol.  in-8  de  7f  4  pages  avec  114  figures.  9  fr. 

GlRAUD-TEULON  (P.).  Leçons  SUT  le  strabisme  et  la  diplopie,  pathogénie  et 

thérapeutique.  Paris,  1863,  in-8,  x-200  pages,  avec  5  figures.  4  fr. 
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DE  LÀ 

RÉUNION  EN  CHIRURGIE 

Par  le  doeteor  Jl.  S.  ROBERT  (de  liamlmlle). 

Professeur  à  la  Facaittf  de  médecine  de  Paris,  cbimrgien  derHdtel-Dien,  membre  de 
rinstilnl  (Académie  des  Sciences)  et  de  1* Académie  de  médecine. 

i  vol.  in-8,[avec  7  planches  gravées  et  coloriées.  —  12  fr. 


Table  des  matières*  —  Préliminaires.  —  Chap.  I.  De  la  réunion  médiate.  — 
II.  De  la  réunion  immédiate.  —  III.  Dei  réanions  immédiates  des  parties  diatimi- 
Uires.  —  IV.  Des  complications  qui  contrarient  la  réunion  Immédiate  et  troublent 
Torganisme.  —  V.  Méthode  de  réunion  secondaire  aans  suppuration.  —  VI.  Réu- 
nion par  bourgeons.  —  VU.  Méthode  de  réunion  adhésive  de  plaies  non  récentes 
et  des  parois  des  foyers  purulents.  —  VIII.  De  la  réunion  immédiate  en  parti- 
culier. —  IX.  De  la  réunion  immédiate  des  tendons.  —  X.  De  la  régénération  des 
tendons  et  de  leur  cicatrisation.  —  XL  Des  théories  relatives  k  la  régénération  et 
À  la  cicatrisation  des  tendons.  —  XII.  De  la  régénération  des  tendons.  —  XIII.  Mé- 
canisme et  évolution  de  la  régénération  des  tendons.  —  XIV.  De  la  réonion  des 
tendons  par  un  travail  adhésif  et  par  bourgeonnement.  —  XY.  Sections  tendi- 
neuses. —  XVI.  Des  recherches  expérimentales  sur  le  cal.  —  XVII.  De  la  réaniou 
considérée  dans  les  organes  d*nne  structure  complexe.  —  XVni.  De  la  réunion 
immédiate  dans  les  lésions  de  la  vessie  chez  la  femme.  —  XIX.  De  la  réunion 
immédiate  du  périnée  chez  la  femme.  —  XX.  De  la  réunion  immédiate  dans  les 
lésions  des  organes  génitaux  chez  Thomme.  —  XXI.  De  la  réunion  dans  les  her- 
nies. —  XXII.  De  la  réunion  dans  les  extirpations  et  ablations  des  tumeurs.  

XXIII.  De  la  réunion  des  bourses  muqueuses.  —  XXIV.  Loupes  du  cuir  chevelu  ; 
réunion  immédiate  après  Textirpation.  —  XXV.  De  la  réunion  immédiate  des 
lésions  du  voile  du  palais  et  du  palais.  —  XXVI.  Nécrose  ;  de  la  réunion  dans 

les  opérations  sous-osseuses.  —  XXVII.  Rhinoplsstie  périostique  et  osseuse. 

XXVIIL  De  la  réunion  imm^iate  dans  la  trépanation.  —  XXIX.  Opérations  soos- 
périostiques  proprement  dites.  —  XXX.  De  la  réunion  immédiate  dans  les  lésions 
des  artères.  —  XXXI.  De  la  réunion  immédiate  des  plaies  articulaires.  — 
XXXIL  Extraction  des  corps  étrangers  osseux  et  oss^cartilaginenx. — XXXIII.  De 
la  réunion  dans  les  amputations  des  membres. 

Les  planches,  qui  ont  été  dessinées  d*après  nature,  représentent  Tautoplastie  du 
cou  et  de  la  face,  les  résultats  obtenus  par  la  section  du  tendon  d*Achille  chez 
rhomme,  les  chevaux  et  les  chiens,  la  castration  et  la  périnéoplastie,  les  corps 
étrangers  articulaires,  le  mode  opératoire  destiné  à  déloger  le  corps  étranger  et  h  le 
placer  dans  un  nouveau  domicile  Jusqu*à  Tépoque  de  son  extraction  définitive. 

TRAITÉ  DES  FISTULES 

YÉSIGO-OTÉRINES,   YÉSICO-DTÉRO-YAGINALES,   ENTÉRO-YAGINALES 

ET    REGTO- VAGINALES  , 
PAR  Ll  DOCTEUR  «iOBERT  (de  IiMiilisille). 

Ia-8  de  &20  pages ,  avec  figures  intercalées  dans  le  texte. —  7  fr.  50  c. 
Ouvrage  servant  de  complément  au  Traité  de  chirurgie  plastique. 

TRAIT!  DE  CHIRVRfilE  PLÂSTJOi 

Pan»  le  docteur  «iOBERT  (de  liMnliaille). 

2  vol.  m-8,  avec  atlas  in-folio  de  18  planches  coloriées.  —  50  fn 
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THERAPEUTIQUE 

DES 

lALADIES  CHIRURGICALES  DES  ENFANTS 

Par  T.  HOUES, 

chirurgien  de  Saint-Georges  hospital  à  Londres. 

Oof  nige  traduit  sur  la  lecoode  édition,  et  annoté  sous  les  yeux  de  Tauteur, 

par  O.  Larcher. 

Paris,  1870,  1  vol.  grand  in-8  dexxxyi-918  pages  avec  330  ûgnres.  —  15  fr. 

TRAITÉ  DE  THÉRAPEUTIQDE  DES  MALADIES  ARTIGCLAIRES 

Par  le  doetenr  A.  BONNET. 

Paris,  1853,  in-8  de  700  pages,  avec  97  figures.  —  9  fr. 

NOUVELLES  MÉTHODES 

DE 

TRAITEMENT    DES    MALADIES    ARTICULAIRES 

Par  le  doctcnr  A.  BONNET. 

Seconde  édition,  reyue  et  augmentée  d'une  Notice  Aistonçue  par  le  docteur  J.  Ga&in, 

Médecin  de  THôtel-Dieu  de  Lyon, 

Et  d*un  Recueil  d'observations  sur  la  rufturb  de  l'aicktlose, 
Par  MBI.  Bariier,  Berne,  Philipeanz  et  Bonnes. 

4  vol.  iD-8  de  xliv-312  pages,  avec  17  figures.  —  4  fr.  50. 

liKÇOMS      ClilMIQVES 

SUR  LES  MALADIES  CHRONIQUES 

DE  L'APPAREIL  LOCOMOTEUR 

PROFESSÉES  A  L'HOPITAL  DES  ENFANTS  MALADES 

Par  le  docteur  H.  BOUVZZa, 

Médecin  de  l*bApitol  des  Enfants,  membre  de  PAcedëmîe  de  médecine. 

1  vol.  in-8  de  530  pages.  —  Prix  :  7  fr. 

Cet  ouvrage  présente  le  résultat  de  trente  années  d'observations  et  de  recher- 
ches spéciales.  Les  principaux  sujets  traités  sont  :  Du  mal  vertébral  de  Pott. 
—  Du  mal  vertébral  supérieur  ou  occipital.  —  Pseudarthroses  coxo-fémorales.  — 
Du  strabisme.  —  Du  pied  bot.  —  Du  rachitisme.  —  Des  courbures  antéro-posté- 
rieures  du  rachis.  —  Courbures  latérales  du  rachis,  etc. 

ATLAS  DES   LEÇONS   CLIHiaUES 

SUR  LES  MALADIES  DE  L'APPAREIL   LOCOMOTEUR 

COMPRENANT  LES  DÉVIATIONS  DE  LA  COLONNE  VERTÉBRALE. 

In-foIio  de  XX  planches,  dessinées  d'après  nature,  avec  un  texte 

descriptif.  —  Prix  :  18  fr. 


BOUVIER  (H.).  Mémoire  sur  la  seetîon  do  tendon  d'Aohilla  dans  le  traitement 
des  piedi  bots.  Paris,  1838,  1  vol.  iD-4  de  72  pages,  avec  1  planche.      S  fr. 
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6  LIBRAIBIE  DE  l.-B.  BAILLIÈRE  ET  FILS, 

TRAITÉ  PRATIQUE  SUR  LES  MALADIES 

DES  ORGANES  GÉNITO-URINAIRES, 

Membre   de  rinstitat  et   de  l'Académie   de  médecine. 

TROISIÈME  ÉDITION  9  CORRIGÉE  ET  AUGMENTÉE. 

Paris,  1858-1860,  3  vol.  in-8  avec  figures.  —  24  fr. 

Cet  ouvrage,  le  plus  pratique  et  le  plus  complet  sar  la  matière,  est  ainsi  divisé  i 

Tome  I,  Jf a/adie«  de  furéiAre;  tome  II,  Maladies  du  col  de  la  vessie  ei  de  la  prostate; 
tome  III,  Maladies  du  corps  de  la  vessie, 

TRAITE  PRATIQUE  ET  HISTORIQUE 

DE  LA  LITHOTRITIE, 

PAR  LE  D"  CIVIALE. 

(In-8  de  620  pages,  avec  7  planches.  —  8  francs. 


DE  UURINE 

DES  DÉPOTS  URINAIRES  ET  DES  CALCULS 

% 

DB  LBDR  COMPOSITION  CHIMIQUE,  DE  LEUB8  CARACTÈBB8  PHYSIOLOGIQUES  ET  PATHOLOGIQUES 

BT  DES  INDICATIONS  THÉBAPEUTIQUE8  QU*IL8  FOURNISSENT  DANS  LB  TRATTEMENT 

DES  MALADIES 

Par  liionel  H.  BBAIiE 

Médecin  du  King's  Collège  HospiUl,  à  Londres;  ProroMear  dt  Physiologie  et  d'Anatomle  gënérele 

et  pathologique  au  Eiiig*s  Collège,  etc. 

Tndiit  de  raoglais  sv  la  secssde  édMon,  et  aiioté  ht 


Ancaste  OLULVIER 

Profetteur  agrëgtf  à  la  Faculté  de  Paria, 
Médecin  des  Hdpiiaux. 


George*  BEBGEBOIW 

Licencié  es  sciences  natnrelles , 
Interne  lauréat  des  HApitaox. 


Un  volume  in-18  jésus  avec  136  figures.  —  7  fr. 

DE   L'ENDOSCOPE 

ET  DE  SES  APPLICATIONS  AU  DIAGNOSTIC  ET  AU  TRAITEMENT 

DES  AFFECTIONS  DE  L'URÈTHRE  ET  DE  LA  VESSIE 

LEÇONS  FAITES  A  L^HOPrTAL  NECKER 

Par  A.  a.   DESORliBAVX 

Chirurgien  de  l'hôpital  Necicer. 

Un  vol.  in*8  avec  3  planches  chromolithographiées  et  4  0  figures.  —  4  fr.  50 

PERRÉVE.  Traité  det  rétrécîtseoienU  organiques  de  l' urèthre.  Emploi  métho- 
dique des  dilatateurs  mécaniques  dans  le  traitement  de  ces  maladies,  par  le 
docteur  V.  Perrèye.  Ouvrage  placé  au  premier  rang  pour  le  prix  d*ArgeDteuil, 
sur  le  rapport  d'une  commission  de  TAcadémie  de  médecine,  in-8  de  340  pages, 
avec  3  planches  et  32  figures.  5  fr. 

Résultat  de  nomhreoses  années  de  recherches  et  d'expériences  »  déjà  f  ngée  et  appréciée  par  la 
commission  de  l'Académie  impériale  de  médecine,  celte  méthode  a  été  appliquée  avec  succès  p«r 
plusieurs  chirurgiens  des  hôpitaux  de  Paris:  elle  a  donc  recula  sanction  de  l'expérience. 
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LA  SYPHILIS 

SES  FORMES,  SON  UNITÉ 

Par    le    D'    Joie*     DAViUM9B 

Ancien  interne  des  hApitinx  el  hospices  civils  de  Périt. 

ln-8  de  xil-568  pages.  —  8  fr. 


DE  LA  PYOHEMIE 

ou  FIÈVRE  SUPPURAT  IVE 

Par    P.    MIIBRAY    BRAIDU^OOD 

Ancien  président  de  U  Royal  Bfedieal  Society  d'Ëdimboorç 
TRADUCTION  PAR  KDW.  ALLING 
Interne  des  hdpiteax  de  Paris, 
REYDE  PAR  L' AUTEUR 

TRAVAIL  AYANT  OBTBND  LE  PRIX  ASTLEY  COOPBR  POUR  1868 

Paris,  4  870,  4  y.  iD-8  de  300  p.  avec  \%  pi.  chromolithographiées. —  8  fr. 

TUAITÉ  D'ANATOMIE  GHIRURGIGALË 

ET  DE  CHIRURGIE  EXPÉRIMENTALE 

PAR  J.-P.    IIAL6AIGNE, 
Professeur  à  la  Facaittf  de  Bëdecine  de  Paris,  membre  de  l'Académie  de  mtfdeciaé. 

2*  édition,  considérablement  ang^mentée.  1859,  2  forts  vol.  in-8.  18  fr. 

BERNARD  (CK)  et  HUETTE.  Précïiî  ioooographîqiie  de  médedne  opératoire  et 
d'anatomie  chirorgicaie.  Paris,  1866,  1  vol.  ia-18  Jésus  de  495  pages,  avec 
113  planches,  figures  noires.  Cartonné.  24  fr. 

—  Le  même,  figures  coloriées.  Cartonné.  48  fr. 

BERNARD  (H.).  Premiers  leoourt  aux  Uetféty  sur  le  ekamp  de  bataille  et  dans 
let  amhwlanee»,  par  le  docteur  H.  BEaifARo,  ancien  chirurgien  des  armées,  pré« 
cédé  d*une  introduction  par  J.^V.  Démasquât, chirurgien  de  lamaison  municipale 
de  santé,  chirurgien  des  ambulances  de  la  Presse.  Paris,  1871,  in-18^  164  pages 
avec  179  figures.  2  fr. 

BRAlNARD.  Mémoire  tor  le  traitement  det  fraotoret  non  rémiiee  et  des  diffor- 
mités des  os,  par  D.  Bmainasd,  professeur  de  chirurgie  au  Collège  médical  de 
rillinois.  Paris,  1854,  gr.  in-8  de  72  pages,  avec  2  pi.  comprenant  19  fig.  3  fr. 

BROCA.Anatomîe  pathologique  dneaneer^  par  Paul  Beoca,  professeur  à  la  Faculté 
de  médecine.  Paris,  1853,  1  vol.  tn-4,  avec  1  planche  lithographiée.     3  fr.  50 

CHÉDEVERGNE.  Des  fracturée  Sndîreetee  de  la  eolonne  dorto-Jombaire,  par  le 
docteur  CHéDEVERCNE,  chirurgien  de  THAtel-Dieu  et  professeur  de  TÊcole  de 
médecine  de  Poitiers.  Ouvrage  couronné  par  TAcadémie  de  médecine  de  Paris 
(prix  Godard),  1867.  Paris,  1869,  in-4  de  124  pages.  3  fr. 

DIDAY.  Xzpoaitîon  critique  et  pratique  det  nonvellee  doetrinet  sur  la  typhilia, 
suivie  d*un  Essai  sur  de  nouveaux  moyens  préservatifs  des  maladies  vénériennes^ 
par  le  docteur  P.  DiDAT,  ei-chirargiea  en  chef  de  l'Antiquaille.  Paris,  1858, 
1  vol.  in- 1 8  Jésus  de  560  pages.  4  fr. 

DUCHAUSSOY.  Anatomie  pathologique  det  itranglementt  Internes  et  consé- 
quences pratiques  qui  en  découlent,  par  A.  P.  Duchaussot,  professeur  agrégé  à 
la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  etc.  Paria,  1860, 1  vol.  iii-4  de  294  pages,  avec 
une  planche  lithographiée.  5  fr. 

EHRMANN  (F.).  £tude  tur  l'nranoplattie  dans  ses  applications  aux  divisions 
congénitales  de  la  voûte  palatine,  par  le  docteur  J.  Ehemaiim  (de  Mulhouse). 
Paris,  1869,  in-4  de  104  pages.  3  fr. 

GAUJOT  ET  SPilXUANM  (E.).  Arsenal  de  la  chirurgie  contemporaine.  Descrip^ 
lion,  mode  d*cmploi  et  appréciation  des  appareils  et  instruments  en  usage  pour 
le  diagnostic  et  le  traitement  des  maladies  chirurgicales,  Porlhopédie,  la  pro-* 
thèse,  les  opérations  simples,  générales,  spéciales  et  obstétricales,  par  6.  GAuiot 
et  E.  SpiLLMANif,  médecins-majors,  professeurs  agrégés  à  TÊcole  de  médecine 
militaire  (Val-de-Gràce).  Tome  I,  par  G.  Gaujot.  Paris,  1867. 1  vol.  in-8  avec 
410  figures.  12  fr. 

Sous  pressa  :  Tome  II  et  dernier,  par  E.  Smumjmu 
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GERDY.  Traité  des  Kandaget,  dea   pamemenU  et  de  leurs 

P.  N.  Gbrdt  ,  professeur  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  etc.  FftriSp  f 
1839.  2  vol.  io-8  et  atlas  de  20  planches  lo-i.  C 

G  OFFRES.  Précis  iconographique  de  l>andagef,  pansements  et   ap|Mrailf, 
M.  le  docteur  Coffres,  médecin  principal  des  armées.  Paris,  1866,  in-lft 
de  596  pages,  avec  81  planches,  flgures  noires.  Cartonné.  iS 

—  Le  même,  figures  coloriées.  Cartonné. 

iZARD.    Wouveau    traitemeiit    de   la    maladie  Téoérieiiiie  et  des 

aloérenaes  par   riodoforme,  par  M.  le  docteur  A.- A.   Izard,  ex-intems 
Thépital  du  Midi.    1871.  ln-8  de  48  pages.  1  fk*. 

HUNTF.R .  Traité  de  la  maladie  vénérienne,  par  J.  UoRTER,  traduit  de  1* 
par  G.  RicHELOT,  avec  des  notes  et  des  additions  par  le  docteur  Ph.  Rioomo, 
rurgien  de  Tbospice  des  Vénériens.  Troisième  édition^  corrigée  et  aa; 
I*aris,  1859,  in-8  de  800  pages,  avec  9  planches.  9 

Purmi  les  nombreuses  odtliliont  de  M.  Ricord,  nous  citerons  seulement  1m  titiTantes  S 
L'inoculation  de  lu  syphilis.  —  Différence  dUdentité  entre  la  blennorrhagie  et  le  cfaaii< 
Des  offeciions  des  testicules  à  la  suite  de  la  blennorrhagie.  —  De  la  blennorriiagie  ches  ïm  CmMiw» 

—  Du  traitement  de  la  gonorrbée  et  de  l*épididymile.  —  Des  écunlements  à  rëlet  chronifnt:  ^ 
Des  rétrécissements  de  Puréthrp  comme  effet  de  la  gonorrhée.  —  De  la  cantérbatioB.  -•  DM, 
boii(;ifS.  —  Des  fausses  roules  de  Turèthre.  —  Des  fistules  oriuaires.  —  De  Tnlcère  s^sMUlIfari 
primitif  et  du  chancre.  —  Traitement  du  chancre,  de  son  mode  de  pansement.  ••»  Da  pUi 

—  livs  ulcftres  phagédéoiques.  —  Des  T^gétations  syphilitiques.  —  Da  balmn  et  de  son  traitai 

—  Sur  les  affections  Téoériennes  de  la  |(orge.  —  De  la  syphilis  conslitntionnelle.  —  Sur  les 
dents  tertiaires  et  secondaires  de  la  syphilis.  —Des  éruptions  syphilitiques,  de  leurs  formel,  i 
leurs  Tarif  tés  et  de  leur  traitement.  —  De  la  prophylaxie  de  la  syphilis. 

M.VLLE.  Clinique   ohSrargîoale  de  l*li6pital  militaire  de  Strasbourg,   put 

docteur  P.  Malle,  professeur  de  Thôpital  militaire  de  Strasbourg,  t  vol.  ia-f  : 
de  756  pages.  6  Dr« 

Collection  importante  d'obserrations  sur  les  plaies  en  général,  l'érysipile,  les  abcès,  leabré* 
lures*  les  maladies  des  appareils  nerveux,  de  la  circulutiou  lymphatique,  respiratmre,  di^ill^ 
des  organes  f(énilo*urinaires,  des  articulations,  etc. 
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